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AVIS  DU  TRADUCTEUR 


L'électricilé  joue  à  l'époque  actuelle  un  rôle  si  prépondérant 
dans  la  pathologie  qu'il  est  indispensable  à  tout  praticien  d'en 
connaître  la  valeur  et  Faction.  Elle  n'est  pas  seulement  un  agent 
thérapeutique,  elle  est  encore  un  auxiliaire  de  diagnostic  impor- 
tant et  indiscutable  :  c'est  à  elle  que  Duchenne  de  Boulogne  a 
dû  ses  plus  belles  découvertes,  que  les  névropathologistes  ont 
le  plus  souvent  recours  quand  il  s'agit  de  préciser  un  diagnostic. 
Elle  a  été  étudiée  sous  des  aspects  si  divers,  elle  a  donné  lieu  à 
des  hypothèses  d'une  si  grande  variété  que  nous  sommes  tenus 
d'en  suivre  les  progrès  soit  en  France,  soit  à  l'étranger.  C'est  à 
ce  titre  que  l'Eleclrothérapie  de  Erb  méritait  d'être  introduite  en 
France  et  d'être  mise  à  la  portée  de  tous  les  lecteurs. 

L'Eleclrothérapie  a  suivi  en  France  et  en  Allemagne  une 
marche  différente  ;  alors  que,  sous  la  puissante  influence  de 
Duchenne,  nous  restions  longtemps  fidèles  au  courant  faradique, 
TAUemagne,  à  l'instigation  de  Remak,  étudiait  le  courant  gal- 
vanique qu'elle  a  depuis  employé  avec  une  certaine  prédilection. 
En  outre  l'école  française  se  limitant,  par  tradition  scientifique, 
à  l'étude  exclusive  des  faits  s'est  refusée  d'émettre  des  théories 
dont  elle  n'aurait  pu  démontrer  l'exactitude.  Il  n'en  était  pas  de 
même  de  l'Ecole  allemande  d'où  sont  sorties  la  plupart  des 
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théories  qui  régisseiU  acluellement  la  physiologie  et  la  théra- 
peutique électrique.  Après  que  Ghauveau  eût  introduit  la  mé- 
thode polaire  eu  physiologie,  Brenner  s'elforça  de  démontrei- 
que  cette  méthode  polaire  d'exploration  et  de  traitement  répon- 
dait beaucoup  mieux  que  la  méthode  de  direction  aux  lois  de  la 
physique  et  de  la  physiologie.  La  théorie  de  ïélectroto?ius  a 
donné  lieu,  entre  ErbetEulenburg,  à  une  polémique  qui  ne  s'est 
calmée  que  par  l'intervention  d'une  nouvelle  théorie,  celle 
d'Uelmholtz.  haréactioji  de  dégéjiérescence  a  été  admise  en  Alle- 
magne comme  un  des  principaux  éléments  de  l'électrodiagnos- 
tic.  Ce  sont  là  quelques-unes  des  théories  sur  lesquelles  repose 
l'ouvrage  dont  nous  soumettons  la  traduction  aux  lecteurs  fran- 
çais. Nous  n'avons  pas  qualité  pour  les  discuter  et  notre  seul  but 
a  été  de  faciliter  leur  étude  et  de  permettre  aux  savants  de  les 
combattre  si  elles  sont  fausses,  de  les  confirmer  si  elles  sont  jus- 
tes. 

Je  me  suis  exclusivement  attaché  à  rendre  avec  exactitude  et 
fidélité  la  pensée  de  l'auteur.  Le  texte  a  été  suivi  avec  autant  de 
rigueur  que  possible  et  je  n'ai  pas  cru  devoir  l'accompagner  ou 
le  faire  accompagner  de  commentaires  ou  d'annotations.  Ce  rôle, 
dans  un  ouvrage  de  cette  nature,  appartient  à  la  critique  expéri- 
mentale et  ce  sera  un  vaste  champ  ouvert  aux  chercheurs  que 
celui  de  contrôler  avec  des  appareils  français  les  résultats  pu- 
bliés par  l'auteur.  En  ce  qui  concerne  la  notation,  je  me  suis  un 
peu  éloigné  du  principe  admis  par  l'Ecole  de  la  Salpê trière  et 
recommandé  par  M.  Vigouroux.  Ainsi  tout  en  conservant  les 
formules  de  réaction  qui  permettent  de  présenter  les  faits  d'une 
façon  plus  brève,  j'ai  substitué  aux  initiales  des  mots  allemands 
celles  des  mots  français.  Cette  façon  de  procéder  n'enlève  rien 
à  la  clarté  des  formules,  mais  a  l'avantage  de  les  rendre  plus  in- 
telligibles aux  lecteurs.  La  fermeture  du  courant  sera  désignée 
par  un  F,  l'ouverture  par  un  0,  la  réaction  de  dégénérescence 
par  DR.  J'ai  conservé  les  noms  donnés  par  Faraday  aux  diffé- 
rents pôles,  ainsi  la  Kathode  (K)  sera  le  pôle  négatif,  l'Anode  (A) 
le  pôle  positif.  L'emploi  de  petites  lettres  ou  de  capitales  se  rap- 
porte à  la  force  des  secousses.  D'ailleurs  l'on  trouvera  à  la  fin 
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de  cet  avis  réiiuméralion  des  formules  mises  en  usage  dans 
le  texte. 

Le  livre  de  M.  Erb  doit  être  placé  au  premier  rang-  des  publica- 
tions consacrées  à  l'Électrothérapie.  La  juste  réputation  de  l'au- 
teur, son  expérience,  n'ont  pas  été  étrangères  au  succès  que  cet 
ouvrage  a  remporté  en  Allemagne.  J'espère  que  cette  traduc- 
tion contribuera  à  le  répandre  parmi  nous  et  qu'elle  ne  sera  pas 
sans  intérêt  ni  utilité  pour  les  lecteurs  français. 

Docteur  Ad,  Rueff. 

Paris,  30  juillet  1884. 


EXPLICATION  DES  ABRÉVIATIONS  EMPLOYÉES  DANS  LE  TEXTE 

An  —  Anode,  pôle  positif. 
Ka  —  Kathode,  pôle  négatif. 

F  —  Fermeture. 

0  —  Ouverture. 

D  —  Durée,  temps  pendant  lequel  le  courant  est  fermé. 
S  —  Secousse. 
S'S"  —  Forte,  très  forte  secousse. 
Te  —  Tétanos,  contraction  tonique. 
KaPS  —  Secousse  de  fermeture  delà  kathode. 
AnOS  —  Secousse  d'ouverture  de  l'anode. 

KaFTe  —  Tétanos  de  fermeture  de  la  kathode.  KaDS  —  Secousse  de  durée  de  la 
kathode. 

KaFF  —  Fermetures  de  la  kathode . 
KG  —  Résistance  de  la  conductibilité. 
DR  —  Réaction  de  dégénérescence. 
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galvauique  est  de  nouveau  introduit  par  Remak-Brenner.  —  L'électrothérapie  de 
nos  jours.  But.  Recherches.  Travaux.  Développements.  —  L'électrothérapie  en 
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Messieurs, 

Le  développement  considérable  qu'ont  pris  de  nos  jours  les  sciences 
médicales  force  les  savants  à  la  division  du  travail.  La  spécialisation 
devenait  inévitable  en  raison  même  de  la  nature  des  choses.  A  l'époque 
actuelle,  il  est  impo3.sible  à  l'intelligence  même  la  plus  richement 
douée,  d'embrasser  d'un  coup  d'œil  tous  les  détails  de  la  science  et  à 
plus  forte  raison  de  se  les  assimiler.  C'est  ainsi  qu'il  a  fallu  limiter  peu 
à  peu  le  champ  de  certaines  parties  de  la  science  ;  c'est  ce  qui  était 
arrivé  depuis  longtemps  pour  la  médecine  interne,  pour  la  chirurgie, 
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pour  l'obstétri(|iio,  cl  c'est  ce  que  nous  avons  vu  se  produire  sous  nos 
veux  pour  la  gynécologie,  ropiilalniologie,  l'otologie,  la  dermatologie 
et  pour  les  maladies  nerveuses. 

L'application  de  certains  moyens  thérapeutiques,  exigeantdes  études, 
une  habileté  particulière,  des  appareils  spéciaux  et  compliqués,  beau- 
coup d'habitude  et  d'expérience  dans  les  détails,  celte  application, 
disons-nous,  est  devenue  une  spécialité.  Avouons-le,  ni  la  science,  ni 
le  malade  n'en  ont  souffert  :  seul  peut-élre  le  spécialiste  souffre-l-il  des 
limites  imposées  à  son  cadre. 

Mais  il  fallait  se  rendre  à  1  évidence.  La  spécialisation  en  thérapeu- 
tique devenait  également  nécessaire. 

Aux  spécialités  Ihéi'apeuliques  appartiennent  l'hydrothérapie,  l'or- 
thopédie, le  massage,  la  gymnastique,  la  balnéothérapie,  l'aérolhéra- 
pie  et,  en  première  ligne,  l'électrothérapie,  c'est-à-dire  le  traitement 
des  maladies  au  moyen  des  courants  électriques.  Messieurs,  dans  ces 
leçons,  nous  ne  nous  occuperons  d'une  manière  exclusive  que  d'un  seul 
médicament,  l'électricité,  le  courant  électrique  dans  toutes  ses  modifi- 
cations. L'électricité  joue  un  rôle  si  prépondérant  dans  la  pathologie 
et  dans  la  thérapeutique  actuelles  ;  on  l'a  étudiée  sous  tant  d'aspects 
et  de  points  de  vue  diflerents,  dans  son  action  sur  le  corps  animal  ;  elle 
est  considérée  dans  des  cas  nombreux  et  divers,  comme  si  efficace  et  si 
indispenso.ble,  que  s'occuper  d'elle  et  de  son  action  est  non  seulement 
intéressant,  mais  encore  absolument  obligatoire  pour  le  médecin  qui 
tient  à  prouver  que  le  but  suprême  de  ses  efforts  est  de  guérir  les  ma- 
ladies. 

Vous  savez  tous  quel  élan  gigantesque  la  névropathologie  a  pris, 
dans  ces  dix  dernières  années  ;  il  est  inutile  d'en  énumérer  ici  les 
causes  nombreuses  ;  mais  il  est  entendu  que  l'électrothérapie  se  relie 
de  la  manière  la  plus  intime  à  ces  progrès,  que,  d'une  part,  la  névro- 
pathologie est  redevable  de  grandes  et  importantes  acquisitions  aux 
travaux  des  électrothérapeutes  et  que,  de  l'autre  côté,  l'extension  et 
l'approfondissement  de  nos  connaissances,  en  fait  de  névropathologie, 
ont  réagi  de  la  manière  la  plus  heureuse  sur  l'électrothérapie  elle- 
même. 

Nous  avons  trouvé,  dans  l'utilisation  de  l'électricité  basée  sur  des 
faits  physiologiques  importants,  comme  moyen  de  sonder  différentes 
parties  excitables  du  corps,  un  auxiliaire  de  diagnostic  imporisinl,  in- 
dispensable, dans  bien  des  cas,  pour  certaines  séries  d'affections  du 
système  nerveux.  Dans  un  grand  nombre  de  cas,  nous  pouvons  au 
moyen  de  l'investigation  électrique,  établir  le  pronostic  avec  une  exac- 
titude auparavant  inespérée.  Le  nombre  des  affections  nerveuses,  dans 
la  société  moderne,  croissant,  à  ce  qu'il  paraît,  avec  une  rapidité 
extrême,  nous  sommes  tenus  d'une  manière  de  plus  en  plus  urgente. 
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à  utiliser  un  médicamenl  qui  a  conquis,  depuis  longtemps,  une  place 
éminenle  dans  le  traitement  des  maladies  nerveuses,  d'un  m(';dicament 
que  nul  autre,  à  nous  contui,  n'a  surpass-6,  en  ce  qui  regarde  la  multi- 
plicité, l'énergie  et  la  certitude. 

C'est  ainsi  qu'aujourd'hui,  tout  névropathologiste  est  tenu  de  s'oc- 
cuper de  l'électricité  et  de  son  action  sur  le  corps,  soit  sain,  soit  ma- 
lade ;  ce  doit  être  un  desolijets  principaux  de  ses  éludes. 

Quel  est  d'ailleurs  le  médecin  qui  ne  soit  pas  forcé,  de  nos  jours, 
d'Être  en  même  temps  névropathologiste?  Les  névroses  ne  jouent-elles 
pas  aujourd'hui  un  rAle  prépondérant  d<ans  la  clientèle  de  presque 
chaque  médecin?  Chacun  est  donc  intéressé  à  acquérir  des  notions 
d'électrothérapie,  mais  nous  sommes  loin  de  prétendre  que  tout  mé- 
decin doit  savoir  diriger  et  pratiquer  l'emploi  des  courants  électriques, 
ce  serait  vouloir  imposer  à  ses  épaules  un  fardeau  bien  lourd,  sans 
compter  qu'il  en  porte  déjà  un  bien  pesant  sans  cela.  Nous  croyons 
cependant  pouvoir  exiger  que  chaque  médecin  possède  une  vue  d'en- 
semble des  théories  et  des  pratiques  de  l'éleclrothérapie  et  sache  utili- 
ser, dans  les  maladies  graves,  les  principales  indications  du  traitement 
électrique.  C'est  ainsi  seulement  qu'il  pourra,  en  temps  opportun, 
donner  à  ses  malades  les  soins  que  leur  état  réclamera. 

Permettez-moi  maintenant  de  jeter  un  coup  d'oeil  rapide  sur  le  déve- 
loppement de  l'électrothé7'apie  depuis  sa  naissance  jusqu'à  nos  jours. 

L'antiquité,  il  est  vrai,  ne  nous  a  pas  transmis  grand'chose  à  cet 
égard.  Tant  que  les  hommes  n'ont  pas  été  à  même  de  produire  de  l'é- 
lectricité en  quantité  suffisante,  il  n'a  pas  pu  être  question  de  l'utilisa- 
tion régulière  de  ce  remède.  Nous  apprenons  cependant  que,  dès  les 
temps  anciens,  les  abondantes  sources  d'électricité  existant  dans  la  na- 
ture furent  utilisées  dans  un  but  thérapeutique.  Ainsi  l'on  aurait  mis 
des  paralytiques,  des  goutteux  et  d'autres  patients,  dans  de  l'eau  où  se 
trouvaient  des  torpilles,  pour  que  les  décharges  électriques  amenas- 
sent la  guérison.  Voilà  ce  que  l'on  rapporte  concernant  d'anciens  mé- 
decins romains. 

Après  que  la  machine  électrique  eut  été  inventée,  l'emploi  de  l'élec- 
tricité fut  considérablement  facilité  et  pratiqué  ;  mais  nous  n'avons 
pas  appris  que  ce  mode  de  traitement  ait  eu  des  résultats  dignes  d'être 
mentionnés.  Ainsi,  dans  le  XVIIP  siècle,  Haën,  Kratzenstein  etKriiger, 
en  Allemagne  ;  en  France,  particulièrement  Jalabert,  Sigaud  de  la 
Fond,  Bertholon  et  Mauduyt  employèrent  la  machine  électrique  au 
service  de  la  médecine.  Ce  dernier  publia,  en  1773  et  en  1778,  sur  cette 
matière,  des  rapports  qui  promettaient  beaucoup. 

Ce  ne  fut  qu'après  la  grande  découverte  de  Galvani,  en  1786  et 
1791,  que  l'éleclrothérapie  reçut  une  impulsion  énergique  et  durable. 
Ainsi  commença,  pour  cette  science,  une  ère  nouvelle,   datant  de 


ÉLECTOICITÉ  STATIOl'K.  GALVANISME  7 

la  fin  du  XVIII"  siècle  et  se  prolongeant  jusqu'aux  années  1820-1830. 
Il  est  vrai  que  l'invention  de  la  pile  de  Volta,  en  1800,  mit  le  sceau  à  la 
découverte  de  Galvani  en  permettant  de  l'utiliser  d'une  manière  plus 
pratique. 

Peu  de  temps  auparavant  (1797),  Alexandre  de  Humboldt  avait 
publié  sou  ouvrage,  bien  des  fois  mentionné  «  sur  l'excitation  de  la 
fibre  musculaire  et  nerveuse  »,  et  il  avait  de  la  sorte  frayé  la  voie  pour 
l'étude  physiologique  de  l'action  des  courants  électriques,  voie  dans 
laquelle  on  entra  plus  tard  avec  tant  de  succès. 

Les  médecins  les  plus  célèbres  de  cette  époque-là:  Hufeland,  Reil, 
Sômmering,  PfafF,  etc.,  tournèrent  leur  attention  vers  cette  puissance 
merveilleuse,  nouvellement  découverte  et  bientôt  après  parurent  des 
livres  écrits  par  des  médecins  allemands  (Grapengiesser,  Augustin, 
Loder  etBischoff,  Jacobi,  Ph.  Fr.  Walther,  etc.)  qui  s'occupèrent  des 
vertus  curatives  du  Galvanisme  et  en  vantèrent  l'efficacité  dans  un 
grand  nombre  de  maladies  nerveuses  et  autres,  telles  que  l'asphyxie, 
la  paralysie,  la  faiblesse  nerveuse,  la  myopie,  la  presbytie,  la  cataracte, 
la  surdité,  l'aphonie,  les  rhumatismes  chroniques,  les  maux  de  dents, 
etc.  En  France  et  aussi  en  Italie,  on  fît  alors  diverses  expériences 
sur  le  Galvanisme. 

Malgré  cela,  l'éleclrothérapie  ne  se  développa  point  d'une  manière 
durable  ;  elle  tomba  au  contraire  bientôt  en  désuétude,  sans  doute  à 
cause  du  prix  élevé  des  appareils,  de  la  difficulté  de  les  manier  et  de 
les  conserver,  des  notions  défectueuses  que  l'on  avait  sur  différents 
états  morbides,  de  l'invasion  d'un  grand  nombre  de  charlatans,  enfin 
de  la  prévention  qui  voyait,  dans  l'éleclrothérapie,  une  parente  ou  plu- 
tôt une  complice  du  magnétisme  animal  et  du  Mesmérisme,  ce  qui  lui 
fit  perdre  une  partie  de  son  crédit. 

En  1823,  Most  tenta  en  vain  de  réhabiliter  le  Galvanisme  et  de  le 
réconcilier  avec  la  thérapeutique. 

Bientôt  après  commença  une  nouvelle  période  pour  l'éleclrothérapie, 
lors  de  la  découverte  des  phénomènes  magnélo-éléctriques,  faite  par 
Oersted  (1820),  bientôt  suiviede  celle  des  actions  d'induction  par  Fara- 
day (1831).  On  peut  appeler  celle  période  celle  du  courant  induit  ou  de 
la  Faradisation. 

Vers  1830-1835,  on  construisit  les  premiers  appareils,  qui  fournirent 
des  courants  d'induction  magnéto-électriques  et  volta-éleclriques.  Ces 
appareils  produisaient  aisément  et  à  chaque  instant  des  courants 
intenses  et  très  énergiques  au  point  de  vue  physiologique  ;  ils  n'exi- 
geaient pas  de  soins  continuels  et  dispendieux,  et  des  améhorations 
efficaces  (telles  que  la  pose  d'interrupteurs  automatiques  et  autres),  les 
rendirent  bientôt  maniables  et  commodes  pour  les  médecins  et  leurs 
clients.  Comme  ils  donnaient  des  effets  physiologiques  fort  accentués 


8 


HISTOIHK  DK  I/KI.KCTROTHI^IHAI'IE 


et  commn  on  prol'ossaiL  l'opinion,  non  encore  ('ibranlôe  par  des  faits 
palholof,Mque.s,  que  tons  Jus  courants  électriques  sont  à  )jeu  près  Iden- 
tiques dans  leur  action,  sauf  environ  un  degré  de  différence,  les  méde- 
cins choisissaient  naturellement  les  appareils  qui  fournissaient  ces 
courants  de  la  manière  la  plus  commode  et  la  plus  facile.  Tels  étaient 
entre  autres  les  appareils  de  rotation  el  d'induction,  qui  furent  bientôt 
universellement  recherchés  et  sous  le  bruit  et  le  bourdonnement  des- 
quels l'électrothérapie  prit  un  nouvel  et  vigoureux  élan. 

Il  y  a,  avant  tout,  un  nom  auquel  se  relie  cet  élan  et  qui  domine  tous 
les  autres,  aussi  bien  ceux  de  Marshall  Hal  et  de  Golding  Bird  que 
celui  de  Froriep,  qui  s'adonna  en  Allemagne  à  l'étude  des  appareils  de 
rotation  magnéto-électrique  et  en  recommanda  l'emploi;  ce  nom  est 
celui  de  Duchenne  (de  Boulogne),  qui  fit  en  France  avec  l'appareil 
d'induction  volta-électrique  ses  fameuses  recherches  à  si  longue  por- 
tée. 

C'est  au  nom  de  cet  homme  émincnt  que  se  rattachent  les  plus 
grands  progrès  de  cette  époque-ci.  On  peut  regarder  Duchenne 
comme  le  principal  fondateur  et  propagateur  de  l'électrothérapie 
actuelle.  Son  mérite  toutefois  n'est  pas  concentré  sur  le  domaine  spécial 
de  l'électrothérapie.  Ce  qui  immortalisera  son  nom,  ce  sont  d'abord 
ses  recherches  électro-physiologiques  puis,  avant  tout,  les  services 
qu'il  a  rendus  sur  le  terrain  de  la  névropathologie.  C'était  un  observa- 
teur extraordinairement  perspicace  ;  son  œil  perçant  examinait  avec 
le  plus  grand  soin  et  avec  la  plus  minutieuse  exactitude.  Ses  descrip- 
tions de  maladies  sont  tout  simplement  incomparables  (voir  ses  articles 
sur  l'ataxie  locomotrice,  la  paralysie  bulbaire,  l'atrophie  progressive 
des  muscles,  la  paralysie  spinale  des  enfants,  les  paralysies  partielles 
de  certains  muscles  et  groupes  de  muscles,  etc.). 

Dans  ses  recherches,  il  se  servait  surtout  du  courant  faradique  ; 
(Duchenne  lui-môme  désigna  plus  tard,  son  procédé  sous  la  nom  de 
«  Faradisation  »).  Il  partait  de  ce  fait  que  l'on  peut  localiser  le  courant 
faradique  sur  certaines  parties  placées  sous  la  peau,  jusqu'à  une 
certaine  profondeur,  au  moyen  de  méthodes  d'application  appro- 
priées. C'est  là  dessus  qu'il  établit  sa  méthode  de  la  Faradisation 
localisée,  dont  il  se  servit  surtout  dans  ses  recherches  sur  le 
système  musculaire,  à  l'état  physiologique  et  pathologique.  En 
thérapeutique,  la  conséquence  de  ses  théories  et  de  ses  méthodes,  était 
qu'il  fallait,  aussi  bien  pour  obtenir  des  effets  physiologiques  déter- 
minés que  pour  opérer  des  cures  avec  succès,  localiser  le  courant  sur 
les  parties  malades  seules. 

La  série  de  ses  publications  commença  en  1847-1850  ;  il  s'occupa 
tout  d'abord  de  l'exposé  de  sa  méthode,  de  la  galvanisation  localisée 
comme  il  l'appelait  dans  le  principe  ;  il  y  joignit  ensuite  ses  recherches 


lîLECTniClTÉ  n'lNDL:CTlON,  FAnADISATION,  DdCMENNE  9 

pliysiologiques  sur  le  fonctionnement  de  certains  muscles,  qui  s'éten- 
dirent peu  à  peu  jusqu'à  une  complète  «  Eleclro-phjsioloc/ie  des  mou- 
vements (18ol).  »  Il  y  donne  des  notions  très  exactes  sur  le  fonction- 
nement de  tous  les  muscles  du  corps,  accessibles  à  sa  méthode  et  il  en 
déduit  quantité  de  conclusions  pratiques  pour  la  pathologie. 

A  cela  s'ajoute  un  grand  nombre  de  recherches  électro-diagnosti- 
ques, particulièrement  sur  les  paralysies  Iraumatiques  périphériques, 
la  paralysie  spinale  des  enfants,  l'atrophie  musculaire  progressive, 
les  paralysies  partielles  des  muscles,  etc.  Tous  ces  travaux  furent  en- 
suite réunis  avec  les  résultats  thérapeutiques  dans  le  principal  ouvrage 
de  Duchenne,  sous  le  titre  de  V Électrisation  localisée,  dont  la  première 
édition  parut  en  1855. 

Les  recherches  thérapeutiques  et  leurs  résultats  s'étendirent  égale- 
ment d'abord  aux  formes  de  paralysies  que  nous  venons  de  mention- 
ner, aux  paralysies  mimiques  de  la  face,  puis  aux  névralgies  et  anes- 
thésies,  à  la  surdi-mutité,  etc.  Par  contre,  Duchenne  fut  assez  sincère 
pour  avouer  que  le  courant  faradique  n'avait  pas  donné  d'elTet  notable 
dans  les  maladies  du  système  nerveux  central. 

Les  travaux  de  Duchenne,  malgré  de  nombreuses  erreurs  en  physi- 
que et  maintes  illusions  en  thérapeutique,  euren-t  un  grand  succès 
dans  le  monde  médical,  non  seulement  en  France,  mais  encore  en 
Allemagne.  Erdmann  publia  une  traduction  avec  commentaires  de 
l'ouvrage  de  Duchenne  ;  Meyer,  Baierlacher,  Althaus,  Schulz,  etc.  trou- 
vèrent dans  ses  œuvres  une  impulsion  fructueuse  à  publier  les  leurs 
qui  parurent  coup  sur  coup. 

La  méthode  Duchenne,  bien  que  déclarée  empirique  par  l'auteur, 
en  ce  qui  concerne  les  points  capitaux,  fut  adoptée  généralement 
et  trouva  partout  des  adeptes  à  cause  de  sa  simplicité  et  de  la  fa- 
cilité de  son  emploi.  Duchenne  avait  trouvé  que  l'on  pouvait  exciter 
plus  facilement  et  amener  à  une  contraction  complète  les  muscles 
par  une  faradisalion  directe,  mais  non  indirecte,  en  prenant  pour 
points  de  départ  les  troncs  des  nerfs,  en  un  ou  plusieurs  points  de  la 
surface,  appelés  par  lui  les  points  d'élection. 

R.  Remak  démontra  que  ces  points  d'élection  n'étaient  ^autre  chose 
que  les  points  où  les  nerfs  moteurs  entraient  dans  les  muscles  et  qu'en 
règle  générale  il  valait  mieux  exciter  les  muscles  par  leurs  nerfs 
moteurs  que  directement.  Ainsi  s'éleva  entre  Duchenne  et  Remak  une 
polémique  assez  aigre,  mais  dont  le  résultat  fut  d'élucider  la  question 
et  de  fixer  les  principes  de  la  faradisalion  localisée.  Ziemssen  reprit 
l'idée  de  Remak  fit  une  étude  très  soigneuse  de  ces  points  moteurs 
aussi  bien  sur  des  cadavres  que  sur  des  hommes  vivants,  il  constata 
que  c'étaient  toujours  des  points,  auxquels  le  rameau  du  nerf  moteur 
en  question,  en  dehors  ou  au  dedans  du  muscle  correspondant,  était 
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assez  rapproclic'i  de  la  Hurlace  de  la  peau  pour  pouvoir  être  alleinl 
parlecourunt  laradiqiie.  L'ensemijle  des  résultais  obtenus  à  l'aide  de 
ces  recherches  y  fut  \nsMi  dans  une  publication  très  importante  dont 
les  éditions  postérieures  n'ont  pas  contribué  nnédiocreinent  aux  pro- 
grès de  l'éleclrothéraple, 

La  méthode  Duchenno,  appiij'ée  par  le  zèle  et  les  travaux  de  nom- 
breux investigateurs,  devint  promptement  d'un  usage  commun  parmi 
les  médecins  et  partout  l'on  traita,  particulièrement  les  maladies  des 
muscles  et  les  paralysies,  ainsi  qu'une  partie  des  névralgies  et  des 
crampes,  à  l'aide  du  courant  faradique. 

C'est  vers  ce  temps  (1850-1855)  que  commencèrent  les  travaux  gran- 
dioses et  faisant  époque,  des  physiologistes,  qui  avaient  pour  but  d'étu  - 
dier  l'électricité  animale  dans  le  nerf  et  dans  le  muscle  vivant  et  de 
constater  l'action  des  courants  galvaniques  sur  ces  parties  du  corps 
animal.  Les  noms  de  Duboi5-Reymond,Eckhard,  Pfliiger,  etc.,  sufti- 
ront  pour  rappeler  à  votre  souvenir  tous  les  faits  importants,  qui 
concernent  le  courant  nerveux  et  musculaire,  la  théorie  de  l'électro- 
lonus,  la  loi  des  commotions  motrices,  etc. 

Un  fait  découvert  par  Eckhard,  dans  lequel  une  action  para- 
Ij'sante  sur  les  muscles  et  les  nerfs  était  attribuée  au  courant  galvani- 
que, détermina  Remak  en  décembre  1855,  à  diriger  ce  courant  sur  les 
nerfs  et  les  muscles  d'un  homme  vivant  ;  cela  donna  lieu  à  toute  une 
série  d'expériences  préparatoires  physiologiques,  sur  lesquelles  on 
s'appuya  pour  faire,  le  22  juin  1855,  la  première  expérience  thérapeu- 
tique, dans  le  but  de  faire,  disparaître  une  contracture  ;  le  résultat  fut 
surprenant  et  se  reproduisit  bientôt  après  dans  d'autres  expériences 
thérapeutiques,  de  même  nature  et  différentes.  L'on  venait  ainsi  de 
faire  le  premier  pas  pour  réintégrer  le  courant  galvanique  dans  la  thé- 
7'apeutique ;  et  c'est  ainsi  que  commence  la  nouvelle  période  de  l'élec- 
trothérapie,  période  dans  laquelle  nous  nous  trouvons  en  ce  mo- 
ment. 

Remak  aura  eu  le  mérite  impérissable  d'avoir  continué  ses  expé- 
riences avec  une  énergie  infatigable  et  une  ardeur  exceptionnelle  sur 
de  nombreux  malades  et  d'avoir  ainsi  déterminé  pour  l'emploi  du 
courant  galvanique  une  base  forte  et  large  qu'il  ne  perdra  plus. 
Remak  publia,  en  1858,  un  premier  compte  rendu  de  ses  recherches 
multiples,  sous  le  titre  de  «  G  al  vano  thérapie  des  maladies  des  nerfs  el 
des  muscles.  »  Ce  livre  contient  outre  des  notices  historiques  dé- 
taillées, des  recherches  physiologiques,  pathologiques  cl  thérapeuti- 
ques, et  avant  tout,  un  exposé  approfondi  des  elfels  du  courant  que 
Remak  a  nommés  catalytiques,  de  son  action  contre  des  états  inflam- 
matoires et  autres  qui,  d'après  lui,  auront  la  plus  grande  utilité  et  le 
plus  bel  avenir  ;  les  effets  «  antiparalytiquos  »  et  «antispasmodiques  » 
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se  Irouvenl  sous  ce  point  de  vue  élucidées  par  lui  d'une  façon  très 
approfondie. 

(délivre  qui  contient  les  résultats  d'observations  innombrables  et 
péniblement  effectuées,  quantité  de  faits  et  particularités  du  plus  grand 
intérêt  ;  ce  livre,  qui  a  ouvert  au  courant  galvanique  une  sphère  d'acti- 
vité presque  illimitée,  fut  accueilli  par  le  public  'médical  avec  une 
défiance  incompréhensible. 

Le  renom  que  Remak  avait  acquis  sur  différents  autres  terrains  de 
la  science  médicale  grâce  à  d'importants  travaux,  ne  le  préserva  pas 
d'une  désapprobation  et  d'un  accueil  qu'auraient  dû  lui  éviter  ses 
recherches  antérieures  en  fait  d'éleclrothérapie.  Ce  qu'il  y  a  de 
certain,  c'est  que  l'enthousiasme  un  peu  excessif,  auquel  Remak 
s'était  laissé  entraîner,  à  la  suite  de  ses  brillants  succès,  l'invraisem- 
blance apparente  de  beaucoup  de  ses  résultats,  les  farts  incroyables 
qu'il  raconta,  l'audace  de  ses  essais  d'explications  physiologiques,  enfin 
de  ses  hypothèses  diagnostiques  et  thérapeutiques,  contribuèrent 
beaucoup  à  diminuer  la  vogue  de  Remak  et  à  susciter  des  obstacles  à 
la  science,  dont  il  était  le  représentant. 

Malheureusement,  depuis  la  publication  de  ce  livre,  Remak  n'a  plus 
offert  au  public  d'ouvrage  considérable,  bien  qu'il  se  soit  adonné  avec 
constance  e(  avec  le  plus  grand  zèle  à  la  galvanothérapie  ;  de 
courtes  communications  sur  cette  science  et  de  petites  disser- 
tations furent  les  seuls  opuscules  qu'il  publia.  En  1864,  il  fit 
des  conférences  à  Paris  qui  parurent  en  français,  et  renfermaient 
les  plus  importantes  de  ses  idées  sous  une  forme  brève,  mais  par 
trop  fragmentaire  ;  on  y  trouve  cependant  le  germe  de  maints  faits 
importants  et  de  conceptions  nouvelles.  Une  mort  prématurée  enleva 
Remak  à  la  science,  dans  l'année  1865.  Une  lui  fut  pas  donné  de  vivre 
assez  longtemps  pour  voir  justice  complète  rendue  à  ses  efforts  et  à 
ses  services  sur  ce  terrain.  Toutefois,  dans  les  dernières  années  de  sa  vie, 
il  vit  du  moins  une  partie  de  ses  assertions  confirmée  par  d'autres 
investigateurs  et  s'évanouir  peu  à  peu  l'injuste  prévention  dont  il  avait 
été  victime.  Il  lui  fallut,  il  est  vrai,  pour  arriver  à  ce  résultat,  un  temps 
relativement  long.  Il  n'y  eut  d'abord  que  quelques  électrothérapeutes 
pur-sang,  qui  poursuivirent  les  travaux  de  Remak,  si  non  sans  défiance, 
du  moins  avec  quelque  intérêt,  qui  en  firent  des  analyses  et  procé- 
dèrent même  à  quelques  expériences  originales.  Tels  furent  Baierlacher, 
Mor,  Meyer,  Erdmann  etSchulz. 

D'une  manière  plus  large  et  en  se  tenant  entièrement  sur  le  terrain 
de  la  doctrine  de  Remak,  Benedikt,  à  Vienne,  s'adonnait  à  l'emploi  du 
courant  galvanique  ;  ses  premiers  ouvrages  parurent  en  1861-1862. 
Plus  tard,  il  déposa  dans  un  gros  volume  le  résumé  de  ses  études  (1 868)  ; 
ce  livre  était  intitulé  r Électrothérapie  ;  mais  il  contenait  beaucoup  de 
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passages  oxcliisivomoiiL  n(ivr()palliologif|ii(.'p.  Ce  livre  a  vivement  étiiu 
le  public  pai-  l'abondance  exliiiordinairr-  des  faits  qu'il  renf'ernne,  par 
ses  hypothèses  et  assertions  audacieuses  et  spirituelles,  par  la  quantité 
des  poinlR  de  vue  et  des  perspectives  qu'il  montrait  :  mais  incontesta- 
blement il  a  fait  du  mal  à  l'électrothérapie  par  le  nombre  assez  consi- 
dérable d'erreurs  et  de  contradictions  qu'il  renferme,  par  ses  diagnos- 
tics souvent  plus  que  téméraires,  par  ses  récits  très  incomplets  de 
maladies,  par  ses  conclusions  souvent  très  risquées  et  par  ses  asser- 
tions appuyées  d'une  manière  insulïisante.  Il  a  ainsi  provoqué  une 
critique  sévère,  mais  juste,  delà  part  de  Brenner.  Malgré  cela,  on  ne 
peut  pas  lui  refuser  le  mérite  d'avoir  quelque  peu  contribué  au  déve- 
loppement de  l'éleclrothérapie. 

A  peu  près  vers  le  même  temps,  un  médecin  Saint-Pétersbourg, 
Brenner,  savant  indépendant,  libre  et  original,  s'est  occupé  du  courant 
galvanique  et  de  son  utilisation  thérapeutique;  il  a  publié  une 
série  d'ouvrages  sur  cette  matière  et  ses  écrits  se  distinguent  par 
une  rare  fidélité  d'observation,  par  la  rigueur  et  la  précision  des 
conclusions  qu'il  en  tire  et  par  l'importance  des  résultats  pratiques 
qu'il  obtint. 

En  18G2,  Brenner  publia  une  dissertation,  qui  fonda  la  méthode 
polaij'e  d'investigation  et  de  traitement  et  s'éleva  victorieusement 
contre  la  méthode  de  direction^  choisie  principalement  par  Remak  et 
adoptée  parBenedikt  ainsi  que  par  d'autres  ;  Brenner  prouva  que  sa 
théorie  s'appuyait  avec  plus  de  certitude  sur  la  physique  et  la  physio- 
logie et  faisait  faire  à  la  nouvelle  électrothérapie  un  progrès  très 
réel.  Il  est  vrai  que  les  bases  physiologiques  de  cette  méthode  avaient 
déjà  été  jetées,  un  peu  plus  tôt,  par  les  travaux  de  Baierlacher  et  de 
Chauveau.  Le  premier  s'était  même  déjà  servi,  sur  un  homme,  de  la 
méthode  unipolaire  de  l'excitation  galvanique  et  il  en  avait  fixé  les 
faits  essentiels  avec  une  parfaite  clarté  ;  mais  Brenner  est  le  premier 
qui  ait  reconnu  et  apprécié  exactement  l'importance  et  la  nécessité  de 
cette  méthode  dans  l'intérêt  de  la  diagnose  et  de  la  thérapeutique.  Dans 
l'année  1808-1869,  Brenner  publia  un  ouvrage  volumineux  et  impor- 
tant sur  différentes  parties  de  l'électrothérapie  qu'il  avait  élaboré  avec 
une  grande  habileté  et  avec  beaucoup  de  succès,  un  ouvrage  qui  appar- 
tient aux  publications  les  plus  importantes  de  notre  littérature,  et  qui 
est  un  modèle  d'observation  sagace  et  de  valeur  scientifique,  comme 
d'une  brillante  exposition. 

Mais  ce  qui  a  peut-être  le  plus  contribué  à  la  propagation  du  cou- 
rant galvanique,  c'est  la  constatation  d'une  série  de  faits  intéressants, 
que  l'on  observa  dans  certaines  paralysies  phériphériques  et  qui  pro- 
voquèrent à  l'égard  du  courant  galvanique  un  jugement  favorable, 
non  justifié  en  partie,  comme  on  le  constata  plus  tard,  mais  qui  fit 
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croire  à  une  grande  supériorilé  du  courant  galvanique  sur  le  courant 
faradique.  Ce  sont  les  phénomènes  de  la  réaction  de  dégémircscence 
que  vous  apprendrez  plus  tard  à  connaître  en  détail  à  qui  causèrent  une 
sensation  générale,  lorsqu'ils  furent  publiés,  pour  la  première  fois,  par 
Baierlacher  1839,  Schulz,  Brenner,  Von  Griinewaldt,  Neumann,  Mor, 
Meyer,  etc.  La  réunion  et  l'élucidalion  scrupuleuse  de  ces  faits,  ainsi 
que  la  juste  et  exacte  appréciation  du  courant  galvanique  dans  la  troi- 
sième édition  de  l'ouvrage  de  Ziemssen,  mentionné  plus  haut,  n'ont 
pas  peu  contribué  ensuite  à  exciter  un  intérêt  général  en  faveur  du  cou- 
rant galvanique  et  à  déterminer  toute  une  série  d'observateurs  à  s'en 
occuper  d'une  manière  expérimentale  et  thérapeutique. 

Nous  voyons  donc,  depuis  1865  environ,  sur  tous  les  points,  de  zélés 
disciples  de  l'électrothérapie  occupés  à  en  fonder  et  à  en  construire 
le  naissant  édifice.  Moi-môme,  j'ai  commencé,  en  1863,  à  me  livrer  à 
ce  travail,  à  peu  près  à  la  même  époque  que  Hitzig,  A.  Eulenburg, 
Seeligmûller,  et  plus  tard,  Burckhardt,  Filehne,  0.  Berger,  Bcrnhardt, 
E.  Remak  (fils),  G.  Fischer,  etc.,  etc.  De  1867  à  1876,  c'est-à-dire  dans 
l'espace  de  dix  ans  parurent  de  nombreux  ouvrages  relatifs  à  l'électro- 
thérapie, les  uns  amples  et  volumineux,  les  autres  constituant  des 
éditions  nouvelles  et  révisées  d'ouvrages  déjà  publiés,  d'autres  enfin, 
résumant  la  question,  comme  les  œuvres  de  M.  Meyer,  Benedikt, 
Erdmann,  M.  Rosenthal,  etc.,  mes  dissertations,  celles  de  Seeligmûller, 
Barwinkel,  etc.  Il  y  eut  de  plus  un  grand  nombre  d'écrits  spéciaux, 
qui  élargirent  et  approfondirent  le  domaine  de  l'électrothérapie,  dans 
tous  les  sens.  Ce  que  j'ai  de  mieux  à  faire,  c'est  de  signaler  et  de 
grouper  ces  ouvrages  spéciaux,  que,  pour  le  moment,  je  ne  puis  que 
mentionner  brièvement. 

Citons  d'abord  les  notions  physiques  (|ui  élucidèrent  l'excitabilité, 
par  le  courant,  des  difl'érenles  parties  du  corps,  notamment,  celle  dont 
on  doutait,  du  cerveau  et  de  la  moelle  épinière  (Erb,  1867  ;  Burck- 
hardt, 1870;  Von  Ziemssen,  1872);  de  plus,  des  ouvrages  qui  donnèrent 
de  précieuses  indications  sur  l'écoulement  et  la  direction  ainsi  que 
sur  la  distribution  du  courant  dans  le  corps  suivant  les  diverses 
applications  des  pôles  (Helmholtz-Erb,  1867;  Burckhardt,  1870; 
Filehne,  1870;  Von  Ziemssen,  1872).  Parlons  aussi,  incidemment  de 
l'introduction  d'utiles  appareils  auxiliaires,  aujourd'hui  généralement 
employés,  dans lapratique électrothérapeutique,  par  cxcmiDle:  du  com- 
mutateur de  courants,  du  rhéostat,  d'un  galvanomètre  exact  et  suffisam- 
ment sensible,  de  la  construction  et  du  perfectionnement  des  batteries 
galvaniques  ;  de  la  confection  d'appareils  faciles  à  transporter  et  don- 
nant des  indications  précises,  etc.,  section  dans  laquelle  on  a  fait  des 
progrès  incroyables,  depuis  l'époque  de  Remak,  qui  était  forcé  de 
faire  démonter  et  nettoyer  tous  les  jours  sa  batterie  Daniell. 


III.ST(JIIIK  IJU  l/iai:CTHUTJlÉHAl'UC 

On  ontropril.  avec  uni;  anloiir  loule  particulière  des  expériences  p}'é- 
liininaires  plujsiolog  'iquessur  l komvie  viuanl,  pour  contrôler  les  résultats 
lies  expcrieiice.s  laites  surles  animaux  et  pour  en  apprécier  l'importance, 
en  ce  qui  concerne  le  diagnostic  et  la  pathologie  du  système  nerveux. 
Vax  premier  lieu,  on  étudia  la  loi  des  secousses  motrices  ;  on  en 
établit  une  pour  l'homme  vivant  et  pour  ses  nerfs  les  plus  divers  et 
l'on  en  trouva  une,  en  complet  accord  avec  la  loi  des  secousses  de 
Pfluger,  (Baierlacher,  1859;  Brenner,  1862  et  1809  ;  Von  Ziemssen,  1866 
et  1872;  Erb,  1807;  Benedikl,  1870;  Filehne,  1870;  Burckhard, 
1873  etllumpf,  1878. 

C'est  de  la  même  manière  que  l'on  observa  attentivement  les  phéno- 
mènes de  l'éleclrolonus  surTliommc  vivant  et,  après  maintes  diiïicultés 
et  contradictions,  le  tout  fut  néanmoins  trouvé  passablement  d'accord 
avec  les  faits  physiologiques  (A.  Eulenburg,  1867  ;  Erb,  1807  ;  Samt, 
1868  ;  Briickner,  1868  ;  Runge,  1870  ;  E.  Remak,  1876). 

On  lit  une  élude  toute  particulière  du  sympathique  du  cou,  parce 
qu'on  lui  attribuait  une  grande  influence  thérapeutique,  que  l'on  cher- 
cha ensuite  à  constater  physiologiquement,  quoique  avec  très  peu 
de  succès  (Gerhard,  1864  ;  Benedikt,  1867  ;  Eulenburg  etSchmidt,  1868  ; 
Beard  et  Rockwell,  1870  ;  Otto,  1873  ;  G.  Fischer,  1873-1877). 

On  étudia,  aussi,  ardemment  l'action  des  courants  électriques  sur 
les  organes  des  sens  et  l'on  obtint  parfois  de  grands  résultats  pratiques, 
tels  que  la  réaction  galvanique  de  la  rétine  et  de  l'optique,  en  s'ap- 
puyant  sur  les  travaux  de  Ritter,  Purkinye,  Helmholtz  et  surtout  de 
Brenner  (1868),  qui  élucida  aussi,  finalement,  la  réaction  galvanique  du 
nerf  acoustique  et  épuisa  cette  question  dans  un  excellent  travail  (1868) 
(Hagen,  1869  ;  Eulenburg,  1869  ;  Erb,  1869-1871  ;  Neftel,  1871,  etc). 

Il  faut  encore  mentionner  à  côté  d'autres  recherches  de  moindre 
importance,  les  travaux  concernant  l'action  des  courants  galvaniques 
sur  le  cerveau.  (Brenner,  1868  ;  Hitzig,  1870  et  d'autres),  ainsi  que  les 
recherches  sur  la  productioii  de  la  chaleur  dans  le  muscle,  lors  de  l'élec- 
trisation  (Ziemssen,  1836  et  Althaus,  1868). 

En  outre  de  ces  recherches  se  développèrent  aussi  des  méthodes 
d'investigation  plus  commodes  qui  devaient  être  plus  décisives  dans 
les  épreuves  d'excitabilité  pathologique  et  physiologique.  C'est  ainsi 
que  l'on  discuta  et  élabora  beaucoup  les  méthodes  d'investigation 
polaire  (Brenner,  1862-1869  ;  Erb,  1867-1872  ;  Filehne,  1870  ;  Burck- 
hardt,  1870  ;  llitzig,  1873)  ;  de  plus,  une  meilleur  méthode  se  produisit 
pour  Z'cz'amen  de  l'excitabilité  quantitative  (Erb,  1873  ;  E.  Remak.  1873.) 

A  l'aide  de  ces  méthodes,  on  observa  avec  plus  de  soin  et  d'une  ma- 
nière plus  approfondie  les  modifications  pathologiques  de  l'excitabilité; 
et  l'on  plaça  ainsi  sur  des  bases  plus  solides  V électrodiagnostic,  l'on  mit 
hors  de  doute  sa  grande  valeur,  dans  certaines  formes  d'affections 
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nerveuses  et  musculaires.  Mais  les  plus  importantes  et  les  plus  fccon- 
des  de  ces  recherches  concernent  ce  qu'on  appelle  la  réaction  de  dé- 
générescence. Alors  que  les  faits  concomitants  de  certaines  paralysies 
de  l'homme,  qui  rentrent  dans  notre  sujet,  étaient  connus  depuis  un 
certain  nombre  d'années  (Baierlacher,  ISoO;  Schulz,  1860;  Brenner,  Von 
Grunewaldt,  18G2  ;  Neumann,  '1864-;  Eulenburg,  Von  Ziemssen,  1866  ; 
Erb,  1867,  etc.,  c'est  moi  le  premier  (1867-1868)  qui  ai  soumis  la  réac- 
tion de  dégénérescence  à  une  épreuve  expérimentale,  épreuve  qui  a 
l'ourni  des  notions  étendues,  encore  en  vogue  aujourd'hui.  Ces  notions 
furent  confirmées  dans  un  écrit  que  publièrent  presque  simultanément 
Von  Ziemssen  et  Weisz  (1868)  et,  depuis  cette  époque-là,  elles  se  sont 
toujours  maintenues  dans  toutes  les  directions  et  dans  les  maladies  les 
plus  diverses  comme  un  élément  très  utile  de  diagnostic  (Brenner,  1868  ; 
Eulenburg,  1867-1868  ;  Erb,  1874,  1876,  1878  ;  Bernhardt,  1874,  1879  ; 
E.  Remak,  1875,  1879  ;  Goldschmidt,  1877  ;  Leegaard,  1880  ;  etc.) 

L'épreuve  de  sensibilité  éleclro-cutanée  fut  effectuée  et  expliquée 
dans  différents  envisages  de  Seyden,  Bernhardt,  Erb-Drosdorfl',  de 
Watteville-Tchirjew,  etc.,  tandis  que  la  constatation  des  modifications 
pathologiques  de  la  réaction  du  nerf  acoustique,  fut  reconnue  et  utilisée 
d'abord  par  Brenner  (1868),  dans  son  importance  théorique  et  prati- 
que ;  ses  successeurs  (Hagen,  1868  ;  Erb,  1868-1871  ;  Eulenburg,  1872  ; 
Hedinger,  1870  ;  etc.,  n'ont  eu  qu'à  confirmer  ses  travaux. 

Naturellement  lesclforts  des  électrolhérapeutes  se  tournèrent  ensuite 
en  première  ligne  vers  l'action  thérapeutique  des  courants  électriques. 
Ici  il  s'agissait,  avant  tout,  de  réaliser  les  hautes  espérances  que  les 
travaux  de  Remak  avaient  fait  concevoir  ou  bien  d'examiner  si  elles 
pouvaient  se  réaliser.  Après  Remak,  le  courant  électrique  ne  pouvait 
plus  guère  se  frayer  de  nouvelles  voies;  il  valait  mieux  faire  un  cer- 
tain nombre  de  restrictions  et  soumettre  les  indications  de  Remak  à 
un  contrôle  sévère.  On  a  rassemblé  un  nombre  incalculable  de  faits 
isolés.  Le  courant  a  paru  efficace  sur  tous  les  terrains  des  maladies 
nerveuses  et  musculaires;  dans  beaucoup  d'affections  des  articulations 
etc.  ;  il  commence  même,  sur  le  domaine  de  la  psychiatrie  à  con- 
quérir du  terrain,  grâce  aux  efi'orts  de  quelques  investigateurs. 
(Arndt,  1870-78.  —  Benedikt,  1870.  —  Tigges,  1873). 

On  était  alors  sur  le  point  de  se  faire  une  idée  nette  de  la  théorie  des 
efl'ets  thérapeutiques  ;  or  c'est  ce  à  quoi  on  n'a  malheureusement  pas 
encore  abouti  jusqu'à  ce  jour,  et  tous  les  travaux  et  discussions  dirigés 
vers  ce  but  n'ont  pas  encore  donné  de  résultats  satisfaisants.  (Remak, 
1858.  —  Brenner,  1863-68.  —  Benedikt,  1867-74.  —  Erb,  1872.  — 
Holst,  1872.  ■—  Hitzig,  1873).  Toutes  les  tentatives  faites  pour  ratta- 
cher les  effets  du  courant  électrique  aux  actions  physiologiques  peu 
nombreuses  que  nous  connaissons  (action  excitante  et  modifiante, 
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Ole,  éloclrolonus,  ('leclrolyse,  etc.)  doivent  être  considérées  comme 
des  échecs.  La  lendiince  Irès  répandue  d'allrihuer  une  action  prédo- 
niiiianlc.  dans  ces  edels,  aux  influences  vaso-motrices  et  à  la  galvani- 
sation du  sympathique,  ne  nous  a  nullement  fait  progresser  au  point 
de  vue  de  nos  connaissances  théoriques.  Sans  cesse  et  toujours,  nous 
sommes  ramenés  !uix  eiïels  «  catalytiques  »  déjà  indiqués  par  llemak 
et  dont  nous  nous  occuperons  plus  lard  en  détail,  mais,  qui  toutefois 
jusqu'ici,  ne  nous  ont  conduit  en  rien  à  une  science  efi'ective. 

Nous  sommes  donc,  môme  dans  ces  derniers  temps,  de  véritables 
empiriques,  quand  nous  nous  plaçons  sur  le  terrain  de  la  thérapeuti- 
que proprement  dite;  nous  n'avons  donc  toujours  qu'à  accumuler  des 
faits,  dont  le  classement  doit  seffectuer  conformément  à  nos  connais- 
sances physiologiques,  nos  précédentes  recherches  et,  suivant  des 
méthodes  scientifiques  déterminées;  quanta  leur  interprétation  théo- 
rique, nous  devons  toujours  nous  montrer  d'une  prudence  extrême. 

Tandis  qu'en  Allemagne  régnait  ainsi,  dans  le  domaine  de  l'électro- 
thérapie,  une  agilation  des  plus  vives,  cette  science  ne  progressait 
dans  les  autres  pays  civihsés  qu'à  pas  plus  lents  ;  nous  nous  conten- 
terons donc  de  tracer,  à  ce  sujet,  un  court  aperçu. 

En  France,  sous  l'influence  toute  puissante  de  Duchenne  qui  resta 
fidèle  toute  sa  vie  au  courant  faradique,  de  grandes  diflicultés  s'oppo- 
sèrent à  l'introduction  du  courant  galvanique  et,  même  aujourd'hui, 
on  ne  peut  dire  que  ce  dernier  ait  été  plus  largement  accepté  et  com- 
pris. A  côté  du  livre  de  Tripier  (1861),  il  nous  faut  surtout  citer  un 
ouvrage  de  Legros  et  Onimus  (1872)  qui  a  rendu  les  plus  grands  ser- 
vices à  la  science  ;  le  point  de  départ  de  leurs  recherches  phj'siologi- 
ques  et  thérapeutiques  ne  nous  paraît  cependant  pas  heureux;  enfin 
tout  récemment  parut  un  livre  de  Teissier  (1878)  qui  est  propre  à 
donner  aux  Français  un  aperçu  approximatif  des  travaux  allemands 
et  de  l'état  de  l'électrothérapie  scientifique. 

En  Angleterre,  il  s'est  passé  un  temps  bien  long,  avant  que,  dans  les 
cercles  compétents,  on  se  soit  intéressé  à  ce  sujet,  et  maintenant  encore 
il  n'existe  que  peu  de  véritables  .spécialistes  pour  électrothérapie. 
Longtemps,  le  livre  de  AUhaus  (1859-1870)  fut  le  seul  digne  de  men- 
tion. A  ce  traité  sont  venus  récemment  s'ajouter  quelques  mémoires  de 
Russel-Rcynolds,  do  Vivian-Poore,  etc.,  et  un  excellent  petit  livre  de 
dç  Watteville,  qui  renferme  comme  partie  principale  une  introduction 
à  l'électrothérapie.  Des  progrès  plus  importants  n'ont  pas  été  réalisés, 
jusqu'à  ce  jour,  en  Angleterre,  au  point  de  vue  de  la  science  qui  nous 
occupe. 

On  s'est  occupé  do  cotte  étudo  avec  une  bien  plus  grande  ardeur,  on 
Amérique,  où  un  assex  grand  nombre  de  médecins  cultivent  avec 
/.éle  l'électrothérapie.  Il  y  parut  plusieurs  ouvrages  utiles  de  Neftel,  un 
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excellent  traité  de  Beard  et  Rockwell  (1871)  qui  se  distingue  par  l'a- 
bondance des  matières,  sa  bonne  exposition  et  son  originalité.  Nous 
devons  à  ces  chercheurs  l'introduction  de  la  Famdisation  universelle 
et  de  la  Galvanisation  centrale. 

En  Italie,  on  a  subi  presque  exclusivement  l'influence  française  et  la 
littérature  italienne  électrothérapique  qui,  comme  nombre,  est  assez 
riche,  s'est  peu  occupée  des  travaux  allemands  sur  le  courant  galva- 
nique, tandis  que  l'emploi  du  courant  faradique  paraît  être  assez  ré- 
pandu chez  les  médecins  italiens.  Récemment  pourtant  on  a  accueilli 
avec  plus  de  faveur  le  courant  galvanique.  Parmi  les  auteurs  italiens, 
il  faut  signaler  Namias,  Fubini,  Pl.  Schivardi,  Oltoni,  Rodollî,  Gini- 
selli,  Brunelli,  Vizioli,  etc. 

En  tout  cas,  l'électrothérapie  nouvelle  qui,  par  son  développement, 
constitue  une  branche  assez  imposante  de  la  science  n'a  réellement  été 
créée  que  par  la  persévérance  et  les  travaux  allemands.  Puissent 
encore,  à  l'avenir,  des  intelligences  jeunes  et  actives,  s'y  consacrer  en 
grand  nombre  !  Car  il  reste  encore  beaucoup  à  faire  dans  celte  voie. 


Erb,  —  ÉIcctrothérapiu. 
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Sommaire  :  Les  divers  genres  de  courants.  —  Electricité  de  contact  :  courant  qui- 
mnique.  —  Chaînes  galvaniques.  —  Électricité  d'induction  :  courant  faradique, 
—  Appareils  les  plus  usités  et  appareils  auxiliairea  :  appareils  d'induction  et  bat- 
teries galvaniques. 

Je  puis  sans  doute  supposer,  Messieurs,  que  tous  les  points  principaux 
de  l'étude  de  réleclricité  physique,  vous  sont  familiers  ;  cette  science 
constitue,  en  tout  cas,  laseule  base  sur  laquelle  on  puisse  s'appuyer  en 
électrothérapie,  et  fournit  les  principes  qui  permettent  le  manie- 
ment de  ce  mode  de  traitement,  que  ce  soit  pour  établir  un  dia- 
gnostic ou  un  traitement.  Je  ne  puis  donc  vous  recommander 
avec  assez  d'insistance  de  vous  mettre  à  l'étude  de  cette  matière 
et  de  la  repasser  fréquemment.  Vous  devez,  si  vous  voulez  deve- 
nir de  bons  électrothérapeutes,  la  posséder  à  fond,  autant  qu'elle  se 
rapporte  à  notre  but  spécial.  Cette  tâche  vous  sera  considérablement 
facihtée  par  les  excellents  petits  ouvrages  de  G.  Rosenthal,  Pick,  Zech, 
V.  Beetz  et  de  Wattevillc. 

Cependant,  je  ne  puis  ni  ne  veux  éviter  de  vous  entretenir  ici  des 
connaissances  absolument  indispensables  à  Fintelligence  de  ce  qui 
suivra  ;  ce  ne  saurait  être,  d'ailleurs,  qu'un  rapide  aperçu,  que  vous 
compléterez  à  l'aide  de  vos  études  personnelles. 

L'électricité  se  manifeste  habituellement  avec  diverses  modifications, 
qui  dépendent  de  son  mode  de  production  et  de  la  disposition  acci- 
dentelle des  instruments  qui  dégagent  le  courant. 

Nous  utilisons  aujourd'hui  presque  exclusivement  rélectricité  des 
courants  ou  ce  qu'on  appelle  le  courant  électrique.  On  a  bien  aussi  tenté 
depuis  longtemps  et  encore  aujourd'hui  diverses  expérience  thérapeu- 
tiques, avec  l'électricité  de  frottement  dite  électricitéde  tension  ou  sta- 
tique et  qu'on  obtient  au  moyen  des  machines  électriques  à  frottoirs 
et  des  machines  dites  par  influence;  mais  ces  essais,  même  les  plus 
récents,  entrepris  à  Paris,  n'ont  donné  aucun  résultat  bien  encoura- 
geant et  l'électricité  statique  en  est  encore  à  conquérir  une  place  as- 
surée dans  l'électrothérapie.  Pour  ce  motif,  nous  laisserons  de  côté, 
dans  l'exposition  ci-dessous,  cette  forme  d'électricité,  qui  du  reste,  en 
substance,  obéit  aux  mêmes  lois  que  les  courants. 

Les  courants  électriques  peuvent, comme  Vous  savez,  être  engendrés  par 
des  objets  très  différents;  en  électrothérapie,  on  emploie  de  nos  jours 
presque  exclusivement  :  1°  /es  courants  galvaniques  développés  par  con- 
tact (constants,  continus,  de  batteries), et  2°  les  courants  engendrés  par 
induction  (induits,  interrompus,  C.  d'induction)  dits  farndiques.  Los 
courants  produits  par  les  nouvelles  et  puissantes  machines  électriques 
employées  surtout  dans  l'iidustrie  et  qui  sont  peut-être  destinés  à 
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jouer  un  grand  rôle  dans  l'éleclrolbérapie  peuvent  élre  acluellemenl 
laissés  de  cùlés. 

JiUeclricilé  de  conlacl.  Le  schéma,  le  plus  simple  pour  la  démonsli  a- 
lion  de  courants  de  contact,  sans  tenir  compte  de  la  théorie  physique 

encore  toujours  contestée  du  galvanisme,  sur 
laquelle  nous  n'avons  pas  besoin  d'insister  ici, 
est  le  suivant:  si  vous  placez  deux  métaux  diffé- 
rents (soit  du  cuivre  et  du  xinc  ou  du  charbon 
et  du  zinc),  sous  la  forme  de  deux  plaques  pa- 
rallèles mais  ne  se  touchant  pas,  dans  un  liquide, 
une  solution  saline  ou  acide  (comme  dans  la 
fig.  1),  par  suite  du  contact  de  ces  métaux  avec 
le  liquide,  il  s'effectuera  dans  lesdits  métaux 
une  séparation  de  l'électricité,  dételle  sorte  que 
toute  l'électricité  positive  s'accumulera  sur  un 
métal  et  toute  l'électricité  négative  sur  lautre, 
.ia™sïinpiè\"io"ziu(rcL' le  suivre  avec  Une  Certaine  tcnsïon. 

bont  plonné»    iliins  un  liquide 

aci.ie  ou  solution  snline).  Ccttc  tcnsion  cst  d'unc  valeur  très  différente, 

suivant  la  nature  du  métal  et  des  liquides  employés. 

En  outre  on  peut  ranger  les  différents  métaux  en  une  rangée  de 
tension  ;  dans  ce  cas,  le  métal  en  contact,  à  une  extrémité,  avec 

un  liquide  déterminé  possédera  le  maximum 
d'électricité  positive  ;  le  métal  placé  à  l'autre 
extrémité,  le  maximum  d'électricité  négative. 

On  appelle  celte  disposition  simple,  —  deux 
métaux  placés  dans  un  liquide,  —  ime  chaîne' 
ouverte  ou  un  élément  ouvert  simple.  Mais  si 
vous  rattachez  les  extrémités  libres  des  métaux, 
l'une  à  l'autre  par  un  corps  conducteur,  soit  un 
fil  métallique  (fig.  2),  les  tensions  électriques  pro- 
duites sur  les  deux  métaux  se  contrebalancent, 
par  le  moyen  de  ce  fil  que  l'on  nomme  arc  de 
fermeture  et  l'électricité  court  d'un  métal  à  l'au- 
tre. Nous  avons  alors  une  chaîne  fermée,  dans  la- 
Splièma  d'un  éli;inent  {;filvn-   quelle  se  meut  un  courant  électrique. 

niciue  sini|)li!  feiiiii'!  \\;\r  l'an'  -,      o  .  i     ,        i     »  i'- 

iW  fcrmeuiivMa).  im  lin-rUnn      loutefois,  avcc  la  fcrmeture  delà  chaîne,  i  e- 

(lu  ro'irant  iio.siLif  ef;liu)tiuuef! 

par  dcK  nécfies.  quilibratlou  de  la  tension  ne  cesse  pas,  mais  il  se 

produit  justement  par  le  contact  des  métaux  avec  le  liquide,  c'est-à- 
dire,  par  leur  action  chimique  réciproque,  une  incessante  séparation 
nouvelle  de  l'électricité,  une  tension  toujours  renouvelée,  par  suite  de 
laquelle,  aussi  longtemps  qu'il  subsiste  des  métaux  et  du  liquide,  il  se 
produit  un  courant  continuel  d  éleclricité  dans  l'arc  de  fermeture  et 
au  travers  de  la  chaîne  entière. 
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Cette  propriété  de  conserver  une  certaine  différence  de  tension  élec. 
trique  et  de  la  renouveler  toujours,  s'appelle  la  /orcc  éleclromotrice  de 
cette  combinaison.  Sa  puissance  dépend  seulement  de  la  qualité  des 
métaux  et  des  fluides  employés  pour  la  combinaison.  Plus  est  grande, 
dans  chaque  cas,  la  différence  des  tensions  entre  les  deux  métaux 
plus  aussi  eft  considérable  la  quantité  d'électricité  dégagée  par  la 
combinaison  et  en  même  temps  la  force  du  courant  produit  in  céleris 
partibus. 

Si  maintenant  vous  disposez  l'une  près  de  l'autre  plusieurs  chaînes 
simples  semblables,  un  métal  de  l'une  étant  toujours  joint  par  un  con- 


Figure  3. 

Chaîne  raceordép.  Trois  élémonls  disposé?  à  la  suite  l'un  <Io  l'autre  —  La  direction  du  courant  répond 

aux  floches. 

ducteur  au  métal  hétéronyme  de  l'autre  (fig.  3),  les  tensions  produites 
dans  tous  les  éléments  isolés  s'accumulent  et  aux  deux  points  termi- 
naux d'une  telle  chaîne  de  raccordement  apparaît  la  somme  de  ces 
tensions  ;  elle  développe,  dans  l'arc  de  fermeture  qui  relie  le  métal 
libre  du  dernier  élément  devenu  positif  avec  celui  du  premier  devenu 
négatif,  un  accroissement  proportionnel  de  la  force  du  courant. 

Ce  mode  de  raccordement  des  éléments  sera  désigné  sous  le  nom  de 
«  piles  à  couronne».  Dans  l'électrnthérapie  des  maladies  internes, 
nous  nous  servons  exclusivement  de  tels  éléments  rangés  l'un  der- 
rière l'autre,  qui,  en  vertu  de  principes  que  nous  démontrerons 
ultérieurement,  peuvent  être  rassemblés  en  nombre  illimité  sous  forme 
de  batteries  ;  il  est  bien  entendu,  une  fois  pour  toutes,  que  nous  ne 
parlerons  que  de  tels  éléments  ou  batteries. 

Dans  une  chaîne  ainsi  raccordée,  l'arc  de  fermetures^,  donc  du  pre- 
mier au  dernier  élément;  le  courant  qui  s'y  meut  circulairement 
possède  une  force  et  une  direction  déterminée  et  suit  naturellement 
dans  la  chaîne  elle-môme  une  roule  opposée  à  celle  qu'il  suit  dans 
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l'arc  de  fermeture  ;  ainsi,  dans  l'arc  de  lennelure,  il  va  du  charbon  au 
zinc,  il  l'intérieur  de  la  chaîne  elle-même,  du  zinc  au  charbon.  On  est 
convenu  d'appeler  l'extrémité  de  la  chaîne,  dont  s'écoule  le  courant 
positif  dans  l'arc-de-fermelure,  pôle  positif  ou  anode,  l'extrémité  oppo- 
sée, oii  le  courant  positif  rentre  de  nouveau  dans  la  cljaîne,  et  quitle 
par  conséquent  l'arc  de  fermeture,  pôle  néfjalif  ou  kalhode. 

Vous  pouvez  maintenant  diviscj'  l'arc  de  fermeture  considéré  dans 
sa  forme  la  plus  simple  comme  un  simple  )il  conducteur,  et  introduire 

entie  ses  deux  extrémités  un 
autre  corps  conducteur  quel- 
conque (fig.  4).  Le  courant  tra- 
versera aussi  ce  corps  conduc- 
teur d'après  les  lois  qui  le 
régissent.  Tel  est  précisément 
le  cas,  lorsque  nous  introdui- 
rons le  corps  humain  ou  quel- 
ques-unes de  ses  parties  dans 
cet  arc  de  fermeture.  Le  point 
d'entrée  et  de  sortie  du  cou- 
rant et  sa  répartition  dans  le 
corps  dépendent  alors  des  en- 
droits où  nous  appliquons  les 
deux  moitiés  de  l'arc  de  fer- 
meture, de  la  résistance  du 
corps  etc.  Tout  cela  est  réglé 
par  des  lois  que  je  vais  vous 
expliquer.  Ici  encore  nous  ap- 
pelons la  partie  de  l'arc  de 
fermeture,  qui  amène  au  corps  humain  le  courant  positif,  le  pôle  po- 
sitif on  l'anode  (an)  ;  improprement  aussi  le  pôle  du  cuivre  ou  le  pôle 
du  charbon  ;  l'autre  partie  par  laquelle  le  pôle  positif  s'écoule  hors 
du  corps,  le  pôle  négatif  ou  la  kalhode  (ka),  mais  improprement,  pôle 
du  zinc.  Vous  m'entendrez  employer  exclusivement  ces  expressions, 
anode  et  kathode. 

Les  parties  de  l'arc  de  fermeture,  qui,  dans  un  but  pratique  et  pour 
pouvoir  se  mettre  en  contact  avec  le  corps  humain,  ont  reçu  des  formes 
diverses  s'appellent  électrodes. 

L'essence  de  l'électrothérapie  consiste  simplement  à  intercaler  le 
corps  humain  en  entier  ou  ordinairement  quelques-unes  de  ses  parties, 
d'une  façon  ou  d'une  autre  dans  l'arc  de  fermeture  d'un  courant  gal- 
vanique (ou  d'un  autre  courant  électrique  quelconque),  en  d'autres 
termes  à  amener  dans  le  corps  ou  dans  une  de  ses  parties,  le  courant  à 
l'aide  des  électrodes  et  à  le  faire  fonctionner  avec  une  certaine  force, 


Figure  4. 

Scliéina  de  l'inlBritalnlion  dn  corps  liaïuain  (ai  dans  l'arc 
de  fermeture  d'une  cbaiue  jralvanique -j- =  anode, —  = 
kathode. 
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pendant  un  lemps  plus  ou  moins  long,  avec  ou  sans  fluctuations  et 
interruptions.  Vous  voyez  clairement  qu'il  résultera  de  là  une  variété 
infinie  d'applications  et  que  l'art  de  l'électrothérapeuliste  consiste 
essentiellement  à  choisir  pour  tel  ou  tel  cas  morbide  le  mode  d'appli- 
cation exact  et  convenable.  On  comprend  aussi  très  bien  que  le  fil 
d'Ariane  le  plus  sûr  se  trouve  dans  les  théories  physiques  claires  et 
précises. 

La  qualité  principale  à  exiger  de  toutes  les  chaînes  galvaniques,  qui 
s'employent  dans  un  but  électrothérapeutique,  est  donc  que  ces 
chaînes  fournissent  un  courant  assez  fort  et  continu,  correspondant 
à  la  conductibilité  du  corps  humain,  et  puissent  être  aisément  dirigées 
sur  le  corps  au  moyen  d'électrodes  convenables.  Je  vous  signalerai  plus 
tard,  en  peu  de  mots,  les  autres  appareils  auxiliaires  nécessaires. 

Électricité  d'induction.  Sous  ce  titre,  nous  pouvons  aussi  bien  ranger 
les  courants  d'induction  produits  par  les  courants  magnétiques 
que  ceux  qui  sont  développés  par  des  courants  galvaniques,  leurs 
effets  étant  absolument  les  mêmes. 

Onpeut  également  produire  des  courants  électriques  par  l'action  d'a?'- 
mants,  sur  des  conducteurs  fermés  ;  si  vous  approchez  rapidement  une 
barre  magnétique  d'un  conducteur  fermé,  par  exemple  d'un  fil  métal- 
lique enroulé  autour  d'un  rouleau,  d'une  spirale  en  fil  métallique, 
dont  les  extrémités  sont  réunies  l'une  à  l'autre,  il  se  produit  pendant 
ce  rapprochement  un  courant  électrique  sur  la  spirale,  mais  si  vous 
éloignez  rapidement  l'aimant,  il  se  manifeste  aussi  un  courant  sur  la 
spirale,  mais  ce  courant  a  une  direction  opposée  à  celle  du  premier. 

Ces  courants  sont  d'autant  plus  énergiques  que  l'aimant  est  plus  fort, 
que  son  rapprochement  et  son  éloignement  sont  plus  rapides,  que  la 
spirale  en  fil  métallique  est  plus  riche  en  révolutions.  Si  vous  intercalez 
le  corps  humain  entre  les  deux  extrémités  de  la  spirale  métallique,  ces 
courants  traverseront  aussi  le  corps  humain  et  pourront  ainsi  être  uti- 
lisés physiologiquement  et  thérapeutiquement.  C'est  sur  ce  principe 
que  repose  la  construction  des  appareils  dits  magnéto-électriques  ou 
appareils  de  rotation,  au  moyen  desquels,  par  des  combinaisons  ap- 
propriées, un  aimant  est  très  vit(;  et  très  souvent  rapproché  puis  éloi- 
gné d'une  spirale  en  fil  métallique,  ce  qui  donne  naissance  à  une 
grande  série  de  courants,  se  succédant  rapidement  et  de  direction  al- 
ternativement opposée  ;  ces  courants  peuvent  exercer  sur  le  corps 
humain  une  action  très  active.  Les  appareils  de  rotation  ont  été  fort 
employés  pendant  quelque  temps  ;  mais  ils  ont  dû  faire  place  aux  ap- 
pareils d'induction,  parce  que  leur  maniement  était  très  incommode. 
J'éviterai  donc  la  nécessité  de  vous  décrire  plus  au  long  ces  appareils 
de  rotation. 

Des  couranis  électriques  tout  à  fait  analogues  peuvent  être  produits 
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avec  une  grandn  facilité,  par  des  coiiranls  galvaniques,  par  induction. 
Si  vous  approchez  rapidument  une  spirale  en  fil  mélallique,  surlaquelle 
circule  un  courant  galvauique,  d'une  autre  spirale  semblable  et  fer- 
mée, il  se  produit,  pendant  ce  rapprochement,  sur  la  dernière  spirale, 
un  courant  électrique,  dh'igé  en  sens  opposé  au  courant  qui  circule  le 
premier  ;  si  vous  éloignez  ensuite  ce  premier  rouleau,  avec  la  même 
rapidité,  il  se  manifeste  sur  le  deuxième  rouleau,  un  courant  dirif/é 
dans  le  même  sens  que  le  premier.  Il  en  est  tout  à  fait  de  même,  quand 
les  deux  spirales  sontplacées  à]une  distance  déterminée  l'une  de  l'autre 
et  quand  il  se  manifeste  dansl'une —  la  première  spirale —  un  courant 
galvanique,  qui  s'approche  très  promptement,  d'une  dislance  infinie  ; 
alors  se  produit  sur  l'autre,  la  deuxième  spirale,  un  courant  d'induc- 
tion ;  et  de  même,  quand  le  courant  galvanique  redisparaît  sur  la  pre- 
mière spirale.  On  peut  aisément  faire  naître  et  disparaître  un  pareil 
courant  en  fermant  ou  ouvrant  alternativement  le  premier  courant 
circulaire  sur  la  première  spirale.  A  chaque  fermeture  de  ce  courant, 
naît,  sur  la  deuxième  spirale,  un  courant  opposé  à  celui  de  la  pre- 
mière ;  à  chaque  ouverture,  un  courant  dirigé  du  môme  côté.  Ces  cou- 
rants induits  sont  d'autant  plus  énergiques  que  le  premier  courant 
est  plus  fort,  que  la  première  spirale,  comme  la  seconde,  se  replie 
plus  souvent  autour  du  rouleau  et  que  les  deux  spirales  sont  plus  rap- 
prochées l'une  de  l'autre  ;  l'effet  le  plus  intense  a  donc  lieu  quand  les 
deux  spirales  sont  parfaitement  superposées  l'une  à  l'autre. 

Si  l'on  fait  se  succéder,  d'une  manière  rapide  et  continue,  cette  fer- 
meture et  cette  ouverture  du  premier  courant  circulaire,  on  obtiendra 
dans  la  deuxième  spirale  une  série  continue  de  courants  se  suivant 
avec  rapidité,  suivant  des  directions  semblables  ou  contraires  alter- 
nativement ;  c'est  ce  qu'on  appelle  les  courants  induits  ou  d'induction 
ou  fa)'adiques,  comme  nous  autres  électrothérapeutes  disons  pres- 
que toujours.  Si  vous  intercalez  le  corps  humain  dans  la  deuxième 
spirale,  ces  courants  faradiques  traverseront  le  corps  et  pourront  y 
produire  leur  action  physiologique  el  thérapeutique. 

Tous  les  courants  ainsi  produits  ont  une  durée  extrêmement  courte, 
une  rapidité  d'égalisation  très  grande  ;  ce  sont  des  courants  presque 
instantanés.  Les  appareils  infiniment  variés,  construits  pour  les  pro- 
duire et  que  l'on  emploie  généralement,  sont  les  appuj'eils  d'd^  d'induc- 
tion. Leur  construction  ordinaire  est  cause  que  les  courants  d'induction 
de  la  deuxième  spirale,  produits  de  par  la  fermeture  ou  l'ouverture 
du  premier  courant  circulaire  sont  de  force  inégale  ;  en  effet,  le 
courant  produit  pendant  la  fermeture  (courant  d'induction  de  ferme- 
ture) est  retardé  et  afl'aibli  par  un  extra-courant  naissant  simultané- 
ment sur  la  première  spirale,  dont  nous  parlerons  d'ailleurs  bientôt, 
alors  que  lors  de  l'ouverture  du  courant  circulaire  de  la  première 


COUHANTS   FAIUDIQIIKS    r'RTMAlHKS   ET   SECONDAIRES  25 

spirale,  cet  extra-courant  ne  peut  ordinairement  pas  se  produire,  et 
par  conséquent  ne  peut  modifier  le  courant  d'induction  d'ouverture  de 
la  seconde  spirale.  Au  courant  plus  faible  de  fermeture,  succède  donc, 
sur  la  seconde  spirale,  un  courant  d'ouverture  toujours  plus  fort.  La 
différence  entre  les  deux  courants  est  assez  considérable,  comme  vous 
pourrez  aisément  vous  en  convaincre,  si  vous  saisissez  les  deux  extré- 
mités de  la  dernière  spirale  et  que  vous  fassiez  naître  isolément  les 
fermetures  et  ouvertures  de  la  première  spirale.  A  chaque  ouverture, 
vous  éprouverez  une  secousse  très  vive,  par  contre,  à  chaque  ferme- 
ture, une  secousse  très  faible  ou  même  nulle.  D'après  une  modification 
fort  utile,  faite  sur  les  appareils,  dite  disposition  Helmholtz,  on  peut 
presque  égaliser  cette  différence  ;  mais  d'ordinaire,  on  ne  le  fait  pas 
sur  les  appareils  ayant  un  but  thérapeutique. 

Dès  lors,  dans  l'emploi  de  ces  courants  sur  Je  corps  humain,  le 
courant  d'ouverture  l'emporte  tellement,  par  ses  effets,  sur  l'autre, 
que  nous  avons  presque  le  droit  de  ne  nous  occuper  que  de  lui,  de 
déterminer  d'après  lui  la  direction  du  courant  et  la  dénomination  des 
pôles.  Nous  pouvons  donc,  dans  l'emploi  des  courants  d'induction 
secondaires,  bien  parler  de  leur  pôle  positif  et  négatif,  en  sachant  bien 
qu'il  ne  s'agit  que  du  courant  d'ouverture  ;  mais  nous  ne  devons  pas 
oublier  qu'à  vrai  dire,  chaque  électrode  devient,  alternativement  et 
rapidement,  tantôt  un  pôle  positif,  tantôt  un  pôle  négatif. 

L'action  du  courant  d'induction  peut  être  considérablement  augmen- 
tée, en  y  rattachant  l'action  d'un  aimant  :  si  l'on  introduit  une  barre 
de  fer  doux  ou  un  faisceau  de  lils  de  fer,  dans  le  premier  rouleau,  ils 
deviennent  magnétiques,  lors  de  la  fermeture  du  courant,  mais  ils  sont 
démagnétisés,  lors  de  l'ouverture  du  courant  et  l'effet  d'induction  de 
cet  aimant  qui  s'approche  et  disparaît  pour  ainsi  dire  d'une  distance 
infinie,  s'ajoute  à  celui  du  premier  courant,  C'est  pourquoi  vous 
voyez,  dans  la  plupart  de  nos  appareils  d'induction,  sur  le  premier 
rouleau,  un  noyau  de  barres  de  fer  doux. 

Vous  voyez  de  plus,  sur  tous  ces  appareils,  une  petite  combinaison 
qui  effectue  automatiquement  l'interruption  (fermeture  et  ouverture) 
du  premier  courant  dirigé  vers  la  première  spirale,  par  une  source 
extérieure  de  courant,  ordinairement  par  un  ou  deux  éléments  galva- 
niques. Grâce  à  un  ressort  mis  en  mouvement  par  l'action  magnéti- 
que, le  contact  qui  produit  la  fermeture  du  courant,  est  supprimé,  puis 
rétabli  avec  une  rapidité  extraordinaire.  Le  principe  de  cette  combi- 
naison, qui  fait  des  appareils  d'induction  desinstruments  si  commodes, 
des  instruments  automatiques,  est  partout  le  même,  mais  les  modes 
de  construction  et  d'exécution  peuvent  varier  beaucoup  les  uns  des 
autres,  on  a  imaginé  des  combinaisons,  pour  faire  que  les  interrup- 
tions se  succèdent  tantôt  plus  vite  tantôt  plus  lentement;  mais  vous 
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verrez  et  comprendrez  cela  beaucoup  mieux  en  étudiant  les  appareils 
eux-miîmes. 

Je  (lois  ici  seulement  mentionner  un  nouveau  point  :  c'est  que,  même 
sur  la  premioro  spirale,  il  se  nianifesle  des  ellets  d'induction  et  par 
conséquent  des  courants,  et  que,  par  suite,  les  différents  tours  de  la 
spirale  s'induisent  les  uns  les  autres.  Les  courants  qui  naissent,  lors 
de  la  fermeture,  n'exercent  ordinairement  pas  d'action  ;  par  contre,  le 
courant  d'induction  se  produisant  à  l'ouverture  du  premier  courant, 
peut  être  facilement  observé,  à  l'aide  de  dispositions  appropriées, 
détourné  et  employé  dans  un  but  thérapeutique  :  c'est  ce  qu'on  a 
appelé  ex  Ira-courant.  C'est  donc  aussi  un  courant  d'induction,  mais 
un  courant  naissant  dans  la  première  spirale  ;  aussi,  pour  abréger,  l'ap- 
polle-l-on  courant  primaire  faradique,  tandis  que  les  courants  dérivés 
de  la  deuxième  spirale,  sont  appelés  courants  faradiques  secondaires. 

Le  principe  fondamental  des  appareils  d'induction  consiste  donc 
dans  ce  fait  que,  par  de  nombreuses  interruptions  d'un  courant  gal- 
vanique circulant  sur  le  rouleau  «  primaire  »,  il  se  produit  dans  la 
spirale  «  secondaire  »  aussi  bien  que  dans  la  primaire,  dts  courants 
d'induction  qui,  par  des  combinaisons  appropriées,  peuvent  être  in- 
troduits dans  le  corps  humain.  La  force  de  ces  courants  peut  être  gra- 
duée, par  le  déplacement  des  deux  spirales  l'une  contre  l'autre,  ou 
par  celui  du  noyau  de  fer  doux,  etc.  Ce  que  vous  devez  donc  toujours 
avoir  à  l'esprit,  c'est  que,  quand  il  s'agit  de  courants  d'induction, 
vous  avez  toujours  affaire  à  un  grand  nombre  de  courants  qui  se 
succèdent  rapidement,  n'ont  qu'une  durée  instantanée  et  s'équilibrent 
avec  une  grande  promptitude  ;  vous  avez  donc  affaire  à  des  choses 
tout  à  fait  différentes  des  courants  galvaniques  continus  et  suivant 
toujours  la  même  direction. 

Si  maintenant  je  m'occupe  des  appareils  les  plus  usités  et  des  ap- 
pareils auxiliaires,  ce  ne  sera  que  pour  le  faire  en  peu  de  mots,  pour 
éclaircir  la  question.  Il  me  semble  superflu  de  m'engager  dans  la 
description  et  l'énumération  de  tous  les  appareils,  qui  existent  au- 
jourd'hui en  nombre  infini,  sous  des  formes  plus  ou  moins  pratiques. 
Je  me  bornerai  donc  à  préciser  les  qualités  que  l'on  doit  exiger  de  ces 
appareils  eux-mêmes,  et  qui  peuvent  être  obtenues  de  la  façon  la  plus 
variée,  je  décrirai  ensuite,  avec  plus  de  précision,  les  appareils  auxiliaires 
indispensables. 

Il  faut  d'abord  exiger  des  appareils  d'induction  qu'ils  aient  un  nom- 
bre suffisant  de  grandes  spirales  en  fils  métalliques,  pour  fournir  la 
force  de  courant  nécessaire;  il  faut  aussi  que  la  longueur  et  l'épais- 
seur des  fils  de  la  première  et  de  la  deuxième  spirale,  soient  propor- 
tionnelles entre  elles.  (11  m'a  toujours  semblé  que  les  spirales  secon- 
daires, faites  de  fils  très  minces,  sont  moins  utiles  que  les  autres,  parce 
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qu'elles  fournissent  des  courants  bien  plus  douloureux.)  On  doit  avoir 
des  dispositions  commodes  pour  l'écoulement  des  courants  d'induction 
secondaires  et  primaires,  et  qui  pei'mettent  de  graduer  la  force  des 
courants,  d'une  manière  suffisante,  dans  toutes  les  directions.  Enfin, 
l'interrupteur  automatique  doit  fonctionner  d'une  manière  sûre  et  fi- 
dèle ;  il  faut  choisir  avec  soin  l'élément  galvanique  nécessaire  pour  le 
fonctionnement  de  l'appareil;  cet  élément  doit  être  suffisamment  fort 
et  solide  et  répondre  au  nombre  des  tours  et  à  l'épaisseur  des  fils  mé- 
talliques de  la  première  spirale. 

On  remplit  ces  conditions,  d'une  façon  plus  ou  moins  satisfaisante, 
par  d'innombrables  procédés  de  construction.  Pour  toutes  les  recher- 
ches scientifiques,  pour  des  travaux  précis,  pour  des  appareils  fixes 
dans  la  maison  du  médecin  et  du  spécialiste,  nous  recommandons 
surtout  les  appareils  à  cha?not  de  Dubois  Reymond  que  le  laboratoire 
physiologique  vous  a  fait  suffisamment  connaître.  Us  sont  construits 
avec  des  modifications  très  diverses  ;  il  sont  pourvus  d'une  échelle 
dont  le  point  zéro  doit  être  placé  de  manière  à  désigner  la  complète 
superposition  et  adéquation  des  rouleaux. 

Pour  d'autres  destinations,  particulièrement  pour  la  pratique  extra- 
domiciliaire, pour  le  transport  facile  dans  différentes  salles  de  malades, 
les  meilleurs  instruments  sont  les  appareils  d'induction  dits  transpor- 
tables, dans  lesquels  l'appareil  d'induction  proprement  dit  se  trouve 
lui-même  avec  un  ou  plusieurs  éléments  galvaniques  qui  le  meuvent 
dans  un  coffre  fermant  à  clef  et  facile  à  transporter.  Les  rouleaux 
peuvent  être  posés  horizontalement  ou  verticalement;  ils  sont  aussi 
pourvus  de  combinaisons  propres  à  graduer  le  courant  et  assez  sou- 
vent d'échelles  permettant  de  discerner  les  degrés.  Il  existe  de  nom- 
breux appareils  de  cette  espèce,  grands  et  petits  et  plus  ou  moins  com- 
modes ;  les  plus  connus,  ceux  qui  sont  pour  ainsi  dire  typiques,  ont 
longtemps  été  fabriqués  par  Stohrer  (qui  habite  maintenant  Leipzig). 
Aujourd'hui  ces  mômes  appareils  sont  construits  par  tous  les  fabri- 
cants possibles  (  Hirschmann,  Krïiger.  Prager,  etc.,  à  Berlin,  Leiter  à 
Vienne,  Fein  à  Stuttgart  et  beaucoup  d'autres)  et  il  sont  partout  égale- 
ment bien  construits. 

Enfin  l'industrie  des  fabricants  et  l'esprit  d'invention  de  maints 
électrothérapeulisles  ont  imaginé  de  nombreuses  formes  de  petits 
appareils  d'induction,  dits  de  poche,  qui  se  distinguent  par  leur  peu 
de  grandeur  et  de  poids,  par  la  facihté  avec  laquelle  on  les  manie  et 
on  les  utilise  ;  ces  petits  appareils  sont  aussi  très  utiles  en  pratique  et 
dans  un  grand  nombre  de  cas  ;  mais  ils  ne  sont  pas  propres  à  des  re- 
cherches plus  exactes,  comme  diagnostic  et  recherches  scientifiques. 
De  plus,  quand  on  les  emploie  trop  souvent  et  d'une  manière  presque 
continuelle,  ils  refusent  bientôt  leurs  services  (témoin  les  petits  appa- 
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reils  de  fiaifTe,  de  Trouvé,  les  appareils,  d'ailleurs  recominandables 
soiis  bien  des  ra|)port,s  do  Spamor-Kriiger,  Slohrer,  etc.  ) 

Nalurellemonl  le  prix  des  appareils  se  rC'f,He  entièreinenl  sur  leur 
grandeur  el  dimension  ;  on  en  a  qui  coûtent  20  marks  ;  les  plus  cliers 
coiMent  2o0  marks.  Mais  il  sera  toujours  bon  de  ne  pas  se  régler  pour 
acheter  les  appareils  sur  la  modicité  relative  de  leur  prix;  on  devra 
plutôt  tenir  compte  de  leur  solidité,  de  leur  utilité  en  divers  sens,  en- 
fin de  leur  durée  présumable. 

Si  l'on  veut  confectionner  des  balleries  galvaniques  on  pourra  utili- 
ser tous  les  éléments  galvaniques,  pourvu  qu'ils  soient  en  bon  élat  el 
bien  arrangés,  —  depuis  les  anciens  éléments  de  Daniell,  Grove,  Bun- 
sen, jusqu'aux  éléments  modernes  do  Stohrer,  Siemcns-Halske,  Pincus, 
Leclanché,  Trouvé,  Muirhead,  Smee,  etc.  Pratiquement,  vous  aurez 
naturellement  eu,  en  faisant  votre  choix,  à  tenir  compte  du  bas  prix 
de  l'instrument,  de  son  utilité,  de  la  facilité  avec  laquelle  on  le  manie» 
du  nombre  et  de  la  propreté  des  éléments. 

Il  y  a  un  point  toutefois  que  je  ne  voudrais  pas  omettre  :  il  ne  faut 
pas  attacher  une  trop  grande  importance  à  la  constance  extrême  et  ab- 
solue des  éléments  pour  l'électrothérapie  pratique.  La  prétention  d'a- 
voir des  éléments  réellement  constants  émise  quelquefois  par  les  élec- 
trothérapeutistes  rigides  ou  avec  ostentation  par  les  fabricants 
d'éléments  est  tout  simplement  naïve  en  face  de  l'état  réel  des  choses. 
Une  constance  des  éléments  telle  qu'il  nous  la  faut  pour  nos  applica- 
tions, à  des  individus  isolés,  pendant  trois,  cinq  ou  au  plus  dix  minutes, 
est  obtenue,  môme  avec  la  plus  mauvaise  construction  de  ces  éléments. 
D'autre  part,  même  en  employant  les  éléments  les  plus  constants  que 
l'on  puisse  imaginer,  pour  les  usages  thérapeutiques  ordinaires  sur 
les  corps  vivants,  on  introduit  dans  le  courant  circulaire  tant  de  fac- 
teurs qui  causent  des  fluctuations  dans  la  force  des  courants  (par 
exemple,  l'humidité  et  la  durée  du  courant,  qui  accroissent  la 
conductbilité  de  l'épiderme  et  de  la  peau;  la  modification  des  rési- 
stances par  l'élévation  ou  l'abaissement  de  la  température,  par  la  quan- 
tité plus  ou  moins  grande  de  liquide  qui  mouille  les  électrodes;  le 
changement  de  la  pression  sous  laquelle  on  les  applique  ;  la  polarisa- 
1ir)n  des  électrodes  peut  être  même  dans  l'intérieur  des  tissus,  etc.), 
que  la  prétendue  constance  du  courant  devient  purement  illusoire. 
La  constance  des  éléments  n'a  son  utilité  que  pour  la  durée  et  la  fidé- 
lité de  la  batterie  en  tout;  mais  ce  n'est  nullement  une  condition 
nécessaire  pour  nos  besoins  thérapeutiques  isolés  et  cela  peut  parfai- 
tement être  compensé  par  d'autres  avantages  que  présentent  maints 
éléments  inconstants. 

Les  conditions  indispensables  auxquelles  doit  satisfaire  une  batterie 
galvanique  destinée  à  un  médecin  praticien^  sont  :  un  maniement  et 
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une  conservation  faciles,  une  certaine  durée  assurée  aux  éléments, 
dont  le  nombre  doit  être  sulfisant  ;  possibilité  de  les  intercaler  ou  de 
les  extraire  à  tout  moment  et  de  les  remplacer  ;  combinaison  exacte 
et  commode  pour  une  intercalation  à  volonté  et  possibilité  d'utiliser 
n'importe  quel  nombre  d'éléments. 

Le  talent  et  l'imagination  des  mécaniciens  ainsi  que  les  études  ar- 
dentes des  physiciens  et  des  électrothérapeutistes  ont  beaucoup  fait, 
dans  ce  sens,  durant  ces  dernières  dizaines  d'années  et  nous  possédons 
maintenant  quantité  de  batteries  composées  des  éléments  les  plus  di- 
vers (de  Stohrer,  Leclanché,  Siemens-Halske,  Daniell,  Trouvé,  etc.), 
qui  ne  laissent  presque  plus  rien  à  désirer.  On  fonde  naturellement 
son  choix  sur  les  motifs  les  plus  variés.  Mais  il  n'existe  pas  de  batterie 
parfaite  ni  qu'on  puisse  recommander  de  préférence  à  toutes  les  autres. 
Les  habitudes  et  les  penchants  des  différents  électrothérapeutistes  font 
aussi  naître  des  différences  dans  les  jugements,  mais  il  reste  encore 
toujours  une  difficulté  à  surmonter  :  il  s'agit  de  construire  une  batte- 
rie aisément  et  sûrement  transportaJile  et  pouvant  ensuite  fonctionner 
sans  obstacles  ;  telle  enfin  qu'elle  pût  accompagner  le  praticien  en 
voiture.  On  a,  il  est  vrai,  déjà  fait  de  très  grands  progrès  dans  ce  sens 
et  il  existe  aujourd'hui  de  nombreuses  batteries  parfaitement  trans- 
portables ;  cependant,  elles  présentent  encore  maints  inconvénients. 
Vous  m'entendrez  dire  dans  une  des  prochaines  leçons,  pourquoi  et 
comment  les  éléments,  utilisables  sur  l'homme  dans  un  but  thérapeu- 
tique, peuvent  être  aussi  petits  qu'on  le  voudra,  sans  rien  perdre  de 
leur  force  électromotrice;  cependant  cette  exiguïté  a  aussi  ses  hmites 
pratiques  :  maints  de  ces  instruments  durent  peu  ;  on  doit  craindre 
une  trop  prompte  évaporation  ;  il  est  nécessaire  de  renouveler  souvent 
le  liquide  des  piles  ;  il  faut  souvent  changer  les  métaux  contenus  dans 
l'élément,  etc.  Il  y  aurait  du  reste  un  grand  intérêt  à  rechercher  si 
des  éléments  de  différentes  grandeurs,  d'une  seule  et  même  construction 
ou  si  des  éléments  de  constructions  diverses  (Bunsen  et  Leclanché, 
Daniell  et  Pincus)  peuvent  avoir  des  effets  différents  aux  points  de  vue 
physiologique  et  thérapeutique.  Suivant  la  physique  pure,  cette  hypo- 
thèse est  inadmissible.  Cependant  les  remarques  et  les  expériences  de 
différents  électrothérapeutistes  prouveraient  cette  possibilité. 

Moi-même  je  n'ai  pas  de  très  nombreuses  données  sur  toutes  ces 
constructions  diverses.  Et  je  crois  qu'avec  chacune  d'elles,  à  laquelle 
on  s'est  arrêté  et  qu'on  a  bien  choisie,  on  peut  arriver  à  de  bons  ré- 
sultats. Mais  autant  que  je  puis  en  juger,  je  puis  affirmer  que,  pour  le 
praticien  ordinaire,  les  batteries  Stohrer,  qui  sont  contrefaites  à  l'in- 
fini, sont  préférables  à  toutes  les  autres,  les  plus  grandes  pour  être 
utilisées  à  domicile,  les  plus  petites  pour  être  portatives  et  à  l'usage 
de  chaque  patient  en  particulier,  sont  les  meilleures,  surtout  si  l'on 
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lient  à  posséder  des  instruments  nouveaux  et  perfectionnés.  Pour  le 
spécialiste  et  pour  les  hôpitaux,  etc.,  on  pourrait  recommander  les 
grandes  batteries  de  Siemens-IIalske  ou  les  éléments  de  Leclanflié  et 
môme  ceux  de  Mcidinger.  Mais  ces  machines  ont  besoin,  de  temps  en 
temps,  d'ôlre  entièrement  renouvelées  par  un  mécanicien,  et  leur  con- 
servation au  dépôt  est  plus  diincile  et  fait  perdre  plus  de  temps.  Les 
bonnes  maisons  allemandes  pour  les  batteries  galvaniques  sont  :  Stoh- 
rer,  à  Leipzig  (auparavant  à  Dresde)  ;  Hirschmann,  h  Berlin  ;  Kriiger, 
à  Berlin  ;  Fein,  à  Stuttgart  ;  lleller,  à  Nuremberg  ;  Reiniger,  à  ILrlan- 
gen,  etc. 

TROISIÈME  LEÇON 

SoMMAinE.  —  Appareils  auxiliaires:  collecteur  ou  compteur  d'éléments.  — 
Commutateur  de  courant,  —  Galvanomètres.  —  Mensuration  de  la  force  absolue 
des  courants.  —  Rhéostat.  —  Cordons  de  conductii)ilité .  —  Électrodes  avec 
leurs  formes  diverses  électriques.  —  Détermination  électrique  physique  et  phy- 
siologique des  pôles. 

Mais  pour  l'utilisation  pratique  et  fructueuse  des  appareils  produc- 
teurs de  courants,  qui  vous  ont  été  décrits  récemment,  vous  avez  en- 
core besoin  d'un  certain  nombre  dappareils  secondaires^  dont  la  bonne 
confection  et  le  maniement  exact  ont  une  grande  portée  sur  la  rapidité 
et  la  précision  du  couinant  que  l'on  emploie  po'ur  le  diagnostic  et  la 
thérapeuthique. 

Permettez-moi  de  vous  décrire  d'abord  en  peu  de  mots  les  appa- 
reils. 

On  désigne  par  le  mot  collecteur  ou  mieux  encore  compteur 
d'éléments  (d'après  Zech)  un  petit  appareil  qui  ne  doit  manquer 
dans  aucune  batterie  galvanique  et  qui  permet  d'insérer  ou  d'ex- 
traire un  nombre  quelconque  d'éléments,  sans  autant  que  possible, 
interrompre  le  courant  une  fois  fermé.  A  cet  effet,  on  se  sert  d'un 
nombre  de  contacts  correspondant  au  nombre  d'éléments,  contacts  qui 
peuvent  être  mis  en  communication  avec  les  flls  conducteurs  au  moyen 
des  opérations  les  plus  diverses  :  ou  bien  à  l'aide  de  ressorts  de  con- 
tact fixés  à  un  chariot  (Stohrer)  auquel  on  doit  imprimer  un  mou- 
vement de  va-et-vient,  ou  à  une  manivelle  pouvant  pivoter  sur 
elle-même  (Siemens-IIalske)  et  disposée  de  telle  sorte  que  le  dernier 
contact  n'est  quitté  que  lorsque  le  contact  le  plus  proche  est  déjà  tou- 
ché ;  ou  au  moyen  de  bouchons  dont  deux  sont  utilisés  pour  n'en 
éloigner  un  que  lorsque  l'autre  est  l)ien  appliqué  au  point  le  plus 
rapproché.  Le  collecteur,  plus  ])arfait,  est  celui  qui  permet  d'in- 
tercaler toujours  un  élément  ;  mais  souvent  cela  n'est  possible  que 
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pour  les  petits  nombres  d'éléments  ;  quant  aux  grands  nombres  d'élé- 
ments, il  faut  qu'il  s'agisse,  chaque  fois,  de  trois,  cinq  ou  dix  élé- 
ments. 

Un  appareil  très  important  et  à  peu  près  indispensable  pour  toutes 
les  recherches  qui  exigent  de  la  précision,  est  le  commutateur  de  cou- 
rant. Ce  petit  appareil,  que  la  physique  et  la  physiologie  vous  ont  bien 
fait  connaître,  est  intercalé  dans  le  cercle  de  fermeture,  dans  le  but 
d'y  pouvoir  à  volonté  changer  la  direction  du  courant.  Il  faut  de  plus 
qu'il  soit  disposé  de  telle  sorte  qu'il  permette  aisément  la  simple  ou- 
verture et  fermeture  du  courant  dans  toute  direction  déterminée,  comme 
aussi  le  renversement  de  la  direction  du  courant,  la  commutation 
complète  du  courant.  La  forme  du  commutateur  de  courant,  aujour- 
d'hui la  plus  usuelle,  la  plus  pratique,  due  à  Siemens  et  Halske  et  très 
avantageusement  améliorée  par  Brenner,  est  disposée  comme  l'indi- 
que plus  bas  la  flgure  S. 

Sur  un  disque  pivotant  en  caoutchouc,  deux  petites  lames  métalli- 
ques sont  fixées  à  la  périphérie  de  telle  façon  qu'il  reste  toujours  en- 
tre leurs  extrémités  libres  un  espace  de  1  centimètre  à  1  cent.  1|2. 
Quatre  contacts  (boutons)  amènent  et  repoussent  tour  à  tour  le  cou- 
rant, 1  et  2  sont  en  communication  avec  la  batterie  (anode  -)-kathode), 

3  et  4  transmettent  le  courant  à  l'arc  de  fermeture. Les  lames  métalhques 
précitées  établissent  la  communication  chaque  fois  entre  deux  contacts, 
ainsi  dans  la  position  I  la  communication  entre  1  et  3  d'une  part,  d'autre 
part  entre  2  et  4.  Dans  celte  position  du  disque  auquel  le  levier  a  pu 
faire  subir  un  mouvement  de  rotation,  le  courant  va  de  1  à  3  et  3  de- 
vient alors  l'anode  ;  il  revient  à  4,  en  partant  de  l'arc  de  fermeture,  du 
corps  humain  et  de  4  il  va  à  2.  Ici  donc  4  est  la  kathode,  le  courant, 
dans  l'arc  de  fermeture,  va  de  3  à  4. 

Mais  si  vous  faites  décrire  au  levier  un  quart  de  cercle,  de  telle  sorte 
qu'il  se  trouve  placé  dans  la  position  III  (fig.  o),  vous  voyez  que  cette 
direction  change  maintenant.  Le  contact  1  est  sur  la  môme  ligne  que 

4  ;  le  contact  2  sur  la  même  ligne  que  3,4  est  devenu  anode  et  3  ka- 
thode ;  le  courant  va  de  4  à  3,  dans  l'arc  de  fermeture  et  dans  le  corps. 
Vous  avez  donc  effectué  maintenant  une  évolution  du  courant,  un  dé- 
tour du  courant. 

Mais,  si  vous  ne  faites  décrire  au  levier  a  qu'un  huitième  de  cercle, 
de  manière  à  ce  qu'il  soit  dans  la  position  II,  deux  des  ressorts  de 
contact,  toucheront  l'espace  libre  compris  entre  les  deux  lames  métal- 
liques, le  courant  sera  ouvert.  Vous  pourrez  donc  le  fermer  ou  le 
rouvrir  à  volonté,  dans  une  direction  quelconque,  sans  amener  une 
évolution  ;  vous  pourrez  à  volonté  faire  tantôt  une  anode,  tantôt  une 
kathode  de  chacun  des  contacts  3  et  4  ;  si  l'une  des  électrodes  en  com- 
munication avec  ces  contacts  est  fixée  sur  un  point  déterminé  du  corps 
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humain,  vous  pourrez,  au  mùimi  (judroil,  produire  lanlôl  lakaUiode, 
tantôt  l'anode,  tantôt  a  une  lernieture  »  ou  «  une  ouverture  »  de  la 
kathode,  tantôt  une  «  ouverture  de  l'anode  »  vous  pourrez  aussi,  au 
même  endroit,  effectuer  le  changement  de  l'anode  en  kathode  et  vice 
versa. 

La  modilicalion  Brcnncr  consiste  dansl'addition  d'une  pièce  interca- 
laire, qui  comble,  à  part  une  étroite  fissure  l'espace  compris  entre  les 
deux  lames  métalliques  et  permet  ainsi  d'opérer  les  rapides  change- 
ments de  direction  des  courants,  changements  dont  nous  avons  besoin 
pour  maintes  exigences  de  diagnostic. 

Le  commutateur  des  courants  est  un  appareil  tout  à  fait  indispen- 


I  II  m 


Figure  o. 


Schéma  ilu  coiumiitaleui'  dans  les  trois  (HUérentes  positions  du  disque  en  raoutchouo  mobile  nu  moyen 
d'un  levier.  Les  contads  i  et  2  sont  en  eomniniiination  avec,  la  batterie  ;  3  et4  conduisent  plus  loin  dans 
l'arc  de  fermeture.  Dans  la  lif;uro  I,  l'anode  e^t  à  .'î  ;  dans  la  liSTure  Ilï,  l'anode  est  à  4;  par  conséquent 
la  direction  du  couvant  est  inverse,  sur  l'arc  de  fermetiirn.  Iians  la  llfrure  11:  la  chaîne  cstonvcite, 

sable  pour  la  précision  des  recherches  électriques,  telles  que  nous 
apprendrons  plus  tard  à  les  connaître,  pour  l'exécution  de  fermetures 
et  d'ouvertures  réitérées  du  courant  dans  les  deux  directions  et  pour  les 
changements  de  courants. 

On  peut  naturellement  confectionner  ce  petit  appareil  sous  diverses 
formes  qu'il  est  à  peu  près  inutile  d'énumérer,  d'autant  plus  qu'en 
principe  elles  se  valent  toutes.  Encore  aujourd'hui  vous  trouverez,  sur 
maintes  batteries,  des  commutateurs  de  courants,  qui  ne  permettent 
qu'un  changement  de  direction  du  courant  mais  pour  la  simple  ouver- 
ture ou  fermeture  du  courant.  Ces  appareils  sont  insuffisants,  d'autant 
plus  qu'on  ne  peut  pas  s'en  servir  du  tout  pour  des  recherches  électro- 
diagnostiques. 

Un  instrument  indispensable  pour  les  recherches  les  plus  exactes,  je 
dirai  même  pour  les  pratiques  quotidiennes  de  l'électrothérapie,  c'est 
un  bon  galvanomètre.  Jusqu'ici  on  ne  s'en  était  guère  servi  que  pour 
constater  la  circulation  du  courant.  Mais  on  n'a  pas  tardé  à  compren- 
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dre  que  le  galvanomèlre  est  très  ulile,  pour  ne  pas  dire  indispensable, 
à  quiconque  veut  mesurer  la  force  réelle  du  coura7il,  qui  entre  en  ac- 
tion, aussi  bien  lors  des  recherches  diagnostiques  que  lors  des  applica- 
tions thérapeutiques. 

J'ai,  le  premier,  démontré  que  le  galvanomètre  seul  pouvait  fournir 
des  données  incontestables  sur  la  force  du  courant,  dans  les  expérien- 
ces d'irritabilité  électrique  quantitative,  alors  que  la  détermination 
de  celte  force  était  totalement  insuffisante  et  défectueuse,  par  la  mé- 
thode usitée  auparavant,  de  la  numération  du  nombre  d'éléments  em- 
ployés ou  des  résistances  rhéostatiques  intercalées  dans  une  fermeture 
secondaire.  Sur  mon  invitation  Hirschmann,  à  Berlin,  construisit  un 
galvanomètre  (vertical,  d'après  le  principe  du  multiplicateur),  qui  sa- 
tisfait toutes  les  exigences  raisonnables,  possède  quatre  degrés  diffé- 
rents de  sensibilité,  permet  ainsi  de  mesurer  les  forces  les  plus  diverses 
des  courants  et  se  montre  très  utile  dans  les  recherches  diagnostiques. 

On  l'a  assez  généralement  adopté  ;  il  présente  cependant  quelques 
inconvénients  :  les  nombres  qu'il  fait  trouver  ne  sont  comparables 
qu'à  ceux  de  chaque  instrument  en  patticulier  ;  de  plus,  suivant  la 
sensibilité  plus  ou  moins  grande  de  chacun  de  ces  instruments,  les 
indications  de  l'aiguille  varient  considérablement,  même  quand  les 
forces  des  courants  sont  égales,  de  telle  sorte  que  les  constatations, 
faites  par  différents  observateurs,  avec  des  galvanomètres  divers,  ne 
peuvent  nullement  être  comparées  entre  elles.  Ajoutez-y  que,  dans  de 
petites  déviations,  la  force  du  courant  est,  jusqu'à  un  certain  point, 
proportionnelle  à  l'angle  de  divergence,  tandis  que,  si  l'aiguille  fait 
des  écarts  extraordinaires,  les  forces  des  courants  grandissent  bien 
plus  vite  que  les  angles  de  divergence. 

Voilà  pourquoi  l'on  a  cherché,  dans  ces  derniers  temps,  à  faire  dis- 
paraître ces  inconvénients,  en  confectionnant  des  galvanomètres  qui 
indiquassent  la  force  réelle  des  courants.  Ces  galvanomètres  sont  gra- 
dués empiriquement  de  telle  sorte  qu'ils  indiquent  la  force  éventuelle 
du  courant  en  unités  déterminées  et  universellement  adoptées.  On  peut 
donc  déclarer,  après  avoir  consulté  l'instrument  :  il  y  a  ici  un  courant 
de  6,  10,  20  ou  25  unités  de  la  force  d'un  courant.  Comme  les  résis- 
tances augmentent  à  mesure  que  l'aiguille  tourne,  il  est  clair  que  les 
degrés  de  l'échelle  doivent  de  plus  en  plus  se  rapprocher  les  uns  des 
autres.  Il  est  vrai  que  les  inventeurs  actuels  se  disputent  pour  savoir 
quelle  unité  de  force  d'un  courant  il  conviendrait  de  fixer:  est-ce  le 
milhweber',  proposé  par  les  Anglais,  ou  les  unités  adoptées  en  Alle- 

I.  La  mesiu-e  anglaise  est  telle  qu'un  coui-ant  de  'A  daniells,  traversant  le  corps 
humain,  équivaudrait  à  peu  près  à  un  milliweber  ;  un  courant  de  15  éléments  c'est- 
?i-dire  à  peu  près  5  milliwebers,  un  courant  de  30  éléments  c'est-à-dire  environ  10 
Erb. —  Électrolhérapie.  5 
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magne,  qui  difforcnl  iiii  peu  des  mesures  anglaises.  Les  assertions  jus- 
qu'ici émanées  de  de  Walleville,  Van  Hessc,  Bernhardl,  E.  Ilemak  el 
V.  Millier,  permeltonl  d'espérer,  qu'avant  peu,  on  réussira  à  fixer  l'unilé 
chercliée  eL  à  construire  des  galvanomètres,  gradués  d'après  une 
échelle  spéciale,  ce  qui  permettra  d'apprendre  aisément,  à  la  vue  d'un 
galvanomètre,  quelle  est  la  force  du  courant  en  question.  Ce  perfec- 
tionnement souhaité  et  recherché  serait  précieux  :  nous  serions  à 
même  d'indiquer  la  force  d'un  courant  en  nombres  simples  et  entiers 
(par  exemple,  courant  de  o,  iO,  20  milliwebers,  etc.).  Dans  les  expé- 
riences d'irritabilité,  on  indiquerait  exactement  la  force  d'un  courant; 
on  comparerait  exactement  les  indications  d'autrui  aux  nôtres.  En  fait 
de  thérapeutique,  on  contrôlerait  soigneusement  les  forces  des  cou- 
rants utilisés  et  l'on  doserait  pour  ainsi  dire  l'électricité,  comme  les 
autres  médicaments. 

Toutefois  la  question  n'est  pas  aussi  simple  que  beaucoup  de  per- 
sonnes se  le  figurent  ;  il  reste  encore  bien  des  difficultés  à  surmonter 
et  nous  ne  pourrons  pas  de  sitôt  jouir  pleinement  des  avantages  pré- 
cités. Les  hommes  du  métier  réussiront,  sans  doute,  à  faire  disparaître 
les  difficultés  de  construction  encore  existantes,  en  fait  de  galvano- 
mètres. On  pourra  spécialement,  avec  un  peu  de  prudence,  éviter  la 
source  de  fautes  dénoncées  par  F.  Millier,  pour  les  galvanomètres  ab- 
solument horizontaux,  à  savoir  que  ces  instruments,  par  l'efl'et  du 
magnétisme  terrestre,  siiivant  les  localités  et  les  difi'érents  degrés  de 
latitude,  montreront  des  différences  dans  les  déviations  de  l'aiguille. 
Bien  plus  important  me  paraît,  si  je  puis  in'exprimer  ainsi,  un  obstacle 
physiologique  qui  s'oppose  à  l'utilisation  générale  de  mesures  absolues, 
en  fait  de  courant  électrique  :  c'est  l'importance  delà  densité  du  coiwant, 
tout  à  fait  indépendante  de  la  force  absolue  du  courant  pour  l'action 
physiologique  thérapeutique  du  courant  ;  tout  électricien  expérimenté 
sait  que  l'action  d'un  courant  de  5  milliwebers,  par  exemple,  quand 
l'électrode,  placée  sur  le  nerf,  a  une  surface  de  contact  d'un  centimètre 
carré,  est  tout  autre  quand  cette  surface  de  contact  a  vingt  centimètres 
carrés,  avec  une  force  de  courant  pareillement  de  5  milliwebers.  Il 
n'y  a  donc  rien  à  faire  avec  les  simples  indications  que  peut-être  un 
nerf,  avec  2  milliwebers  de  force  de  courant,  donne  la  première  com- 
motion de  fermeture  de  la  kathode  ou  que  la  moelle  de  l'épine  dorsale 
a  été  traitée  par  des  courants  de  10  milliwebers  ;  il  faut  absolument  y 
ajouter  l'indication  la  plus  précise  de  la  méthode,  de  la  forme  et  de  la 
grandeur  des  électrodes  et  des  points  exacts  de  leurs  jonctions,  sans 
quoi  les  indications  de  la  force  absolue  du  courant  n'ont  aucune  va- 

millivvcbers,  enfin  un  courant  de  60  éléments  c'est-ù-dire  environ  20  milliwebers  coti- 
stituent  le  plus  fort  in.strument  que  l'on  puisse  ordinairement  employer. 
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leur  pratique.  Mais  cette  nouvelle  difficulté  pourra  aussi  être  vaincue, 
en  grande  partie,  avec  un  peu  de  bonne  volonté. 

La  construction  des  galvanomètres  à  graduation  absolue  est  encore 
à  l'étude  ;  on  n'est  encore  parvenu  à  aucune  perfection  ;  on  vante  les 
galvanomètres  horizontaux  de  Gaiffe,  à  Paris  ;  plusieurs  maisons  alle- 
mandes s'occupent  de  fabriquer  des  galvanomètres  verticaux  devant 
être  perfectionnés  sous  tous  les  rapports  ;  mais  on  ne  les  a  pas  encore 
jugés  définitivement. 

Stohrer  a,  depuis  peu,  fait  adopter  pareillement  un  galvanomèti^e 
horizontal,  muni  d'une  graduation  absolue  ;  cet  mstrument  est  assuré- 
ment utile,  mais  il  partage  avec  les  autres,  on  le  conçoit,  l'inconvé- 
nient qui  affecte  tous  les  appareils  de  ce  genre.  J'ai  vu  à  Londres  un 
galvanomètre  vertical,  absolu,  fabriqué  par  Thistleton  sur  de  grandes 
proportions,  qui  me  paraissait  également  très  convenable. 

Pour  graduer  avec  plus  de  délicatesse  et  d'égalité  la  force  d'un  cou- 
rant sur  l'arc  de  fermeture,  bien  des  expérimentateurs  se  sont  efforcés 
d'introduire  dans  l'électrothérapie,  ce  qu'on  appelle  rhéostats.  On  s'est 
efforcé  d'atteindre  ce  but  en  partie,  au  moyen  de  l'intercalation,  dans 
l'arc  de  fermeture  lui-même,  de  résistances  graduelles,  de  colonnes 
liquides  ordinaires  d'eau,  de  solutions  salines,  etc.  (l'héostats  liquides), 
en  partie  par  l'intercalation,  dans  une  fermeture  parallèle  au  cercle 
principal  du  courant,  de  résistances  alternantes  dont  l'accroissement 
concorde  avec  celui  de  la  force  du  courant,  sur  l'arc  de  fermeture,  et 
dont  la  diminution  concorde  avec  la  diminution  de  la  force  du  courant 
dans  le  cercle  principal  (rhéostat  à  bouchon,  de  Brenner).  Tous  ces  in- 
struments ne  fonctionnent  que  d'une  manière  très  défectueuse.  Les 
rhéostats  liquides  deviennent  bientôt  incertains,  par  l'effet  de  l'élec- 
trolyse  et  de  la  polarisation  ;  ils  n'opèrent  habituellement  avec  promp- 
titude et  précision  que  sur  un  nombre  restreint  d'éléments  et  l'on 
peut  tout  au  plus  en  recommander  l'emploi  lorsqu'on  veut  entrer 
ou  sortir  très  lentement,  là  où  l'on  veut  éviter  le  bond  de  un  ou  de 
deux  éléments,  que  le  compteur  d'éléments  rend  seul  possible.  Très 
utiles  sont  les  rhéostats  liquides  construits  par  Slohrer  d'après  les 
indications  de  Runge,  remplis  d'une  solution  au  40  de  sulfate  de  zinc, 
avec  des  électrodes  de  zinc  amalgamé.  Ces  rhéostats  sont  simples,  à 
bon  marché  et  d'une  utilité  tout  à  fait  pratique. 

Le  rhéostat  à  bouchon,  surtout  dans  sa  première  forme  de  construc- 
tion avec  trois  disques  à  contact,  ne  permet  d'ailleurs  qu'une  gra- 
duation saccadée  et  irrégulière  de  la  force  d'un  courant  et  n'est 
nullement  utilisable  pour  mesurer  et  indiquer  la  force  d'un  courant, 
parce  qu'avec  chaque  changement  des  résistances  dans  le  rhéostat, 
l'ensemble  de  la  force  du  courant  se  modifie  et  qu'une  fraction  inappré- 
ciable de  cette  force  revient  au  cercle  principal  du  courant.  En  outre 


36  l'HÉAMBULK  DR  l'IIYSIOUB 

l'action  du  rhéostat  sur  la  force  du  courant,  présente  quelques  ditl'é- 
rences  dans  difTérontcs  batteries  (dépendant  do  la  grandeur  des  élé' 
menls?).  De  plus,  l'instrument  est  très  cher  et  très  difficile  à  manier. 
On  a  tâché  d'obvier  à  cet  inconvénient  par  l'introduction  des  rhéostats 
il  manivelle  ;  je  trouve  surtout  pratique  la  modification  du  rhéostat 
proposée  par  llolst,  laquelle  permet  d'intercaler  peu  à  peu  et  sans 
saccade  les  résistances  à  des  degrés,  de  chacun  20  unités  Siemens. 

Je  crois  au  reste  qu'il  ne  faut  pas  encore  vanter  outre  mesure  un 
rhéostat  quelconque  et  que  nos  moyens  de  graduer  finement  et  régu- 
lièrement la  force  d'un  courant  laissent  encore  beaucoup  à  désirer. 

Pour  diriger  le  courant,  du  commulateur  de  courant  aux  électrodes, 
on  peut  se  servir  de  ce  qu'on  appelle  \e?.  co7'dons  de  condurti'bilùé.  Ils  doi- 
vent être  aussi  minces  et  aussi  flexibles  que  possible,  ne  pas  s'enrouler, 
ne  pas  se  briser  facilement  et  avoir  une  longueur  de  1  mètre  cin- 
quante centimètres  h  2  mètres.  La  meilleure  manière  de  les  confec- 
tionner est  de  prendre  des  fils  très  fins  à  torsion  lâche,  d'argent  ou 
de  cuivre,  ou  de  coton  ou  soie  recouverts  d'un  tricot  métallique.  On 
doit  bien  les  isoler,  principalement  à  l'aide  de  minces  sachets  de  caout- 
chouc, pour  éviter  l'humectation  et  par  là  la  possibilité  de  fermetures 
parallèles  non  prévues.  Il  importe  surtout  que  leur  communica- 
tion avec  les  crampons  qui  adhèrent  au  dévialeur  du  courant  et  aux 
électrodes  soit  aussi  stable,  aussi  sûre  que  possible  ;  ce  qu'il  y  a  de 
mieux  est  de  les  fixer  à  des  porte-cordons  assez  solides  par  enlace- 
ment et  soudure. 

Pour  les  besoins  du  diagnostic  et  de  la  thérapeutique,  on  introduit  en- 
suite le  courant  dans  le  corps  humain,  au  moyen  des  électrodes.  Leur 
grandeur,  forme  et  construction  ont  une  importance  extrême  ;  malgré 
cela,  on  rencontre  encore  des  électrodes  peu  utiles  et  absolument 
insuffisantes  dans  un  grand  nombre  de  cas.  Le  choix  doit  être  pure- 
ment guidé  par  le  but  qu'on  se  propose  et  simplement  d'après  les  lois 
physiques  que  nous  exposerons  dans  la  prochaine  leçon. 

Je  pense  que  les  électrodes  les  plus  utiles  sont  celles  de  métal  (parti- 
culièrement celles  de  laiton  et  mieux  encore  bien  nickelées;  cependant 
on  peut  aussi  sa  servir  de  celles  de  charbon.  On  a  des  électrodes  en 
forme  de  boutons  et  d'autres  en  forme  de  plaques.  On  fera  bien  de 
recouvrir  les  premières,  d'une  mince  couche  d'éponge  (ce  qui  vaut 
mieux  que  le  cuir  assoupli)  ;  les  secondes,  d'une  flanelle  moelleuse, 
recouverte  elle-même  d'un  fin  tissu  de  toile.  Les  électrodes-plaques 
peuvent  être  carrées  ou  rondes  ;  les  meilleures  sont  celles  qui  sont  un 
peu  recourbées  aux  coins  et  su  ries  bords,  et  présentant  surtout  les  plus 
grandes,  une  certaine  concavité  sur  leur  surface.  Il  faut  surtout  veiller 
à  ceque  la  couverture  ne  s'use  pas  sur  les  bords,  de  manière  à  laisser 
voir  le  métal. 
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La  grandeur  des  électrodes  varie  suivant  l'usage  que  vous  vous  pro- 
posez d'en  faire. 

Pour  diriger  le  mieux  possible  le  courant  sur  tel  ou  tel  point,  peser 
sur  une  fine  ramification  nerveuse,  sur  des  points  moteurs,  des  mus- 
cles, etc.,  on  se  sert  d'électrodes-boutons,  dont  la  couverture  spon- 
gieuse n'a  pas  plus  d'un  demi-centimètre  de  diamètre.  Je  les  appellerai 
dorénavant  électrodes  fines  ou  les  plus  petites  (fig.  6  A).  Vient  ensuite 
une  forme  un  peu  plus  grande,  pour  irriter  les  muscles  et  les  grandes 
ramifications  nerveuses,  pour  appliquer  le  courant  à  l'œil,  au  visage, 


Figui-e  6. 


DilTéronles  lilectiodes  toutes  de  grandeur  naturelle,  à  visser  ?ur  la  manivelle  de  la  figure  7.  A. électrode 
line  on  la  plus  petite.  B  petite  oloetiodo.  C  électrode  moyenne  très  légèrement  convexe  à  la  surface  ; 
les  coins  sont  un  peu  courbés.  Toutes  le;  électrodes  sont  eu  métal  nickelé.  A  et  U  sont  recouvertes  d  épon- 
ge.=,  de  flanelle  et  de  batiste. 

au  cou  ;  il  faut  alors  donner  à  la  couverture  spongieuse  un  diamètre 
de  l  cent.  1/2  à  2  centimètres.  Je  l'appellerai  désormais  petite  élec- 
trode (fig.  6B).  Après  cela,  vient  l'électrode,  que  j'ai  employée  avec 
prédilection  pour  toutes  les  applications  du  courant  galvanique  au 
visage  et  au  cou,  pour  l'irritation  galvanique  locale  5es  nerfs  et  des 
muscles,  pour  l'expérimentation  de  l'irritabilité  galvanique  quantita- 
tive, l'électrode  en  forme  de  plaque  carrée,  d'une  longueur  latérale  de 
■4  à  5  centimètres  (fig.  6  C),  que  je  désigne  par  l'épithète  de  «  moyenne  » 
Enfin  la  grande  électrode,  qui  doit  être  employée  indifl'éremment  pour 
toutes  les  applications  faites  sur  le  dos  dans  les  affections  de  la 
moelle  épinière,  la  sciatique,  dans  les  afiections  des  grandes  articula- 
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lions.  Celle  grande  électrode  esl  rectangulaire  et  concave,  sa  longueur 
est  de  10  à  12  cenlimolres  et  sa  largeur  de  5  à  6.  (Fig.  7  A  et  A'). 

On  aura  raromfiiit  besoin  d'i^lectrodes  encore  plus  grandes,  dites  les 
«  graudes  électrodes  »  ;  cependant  jeti  ai  employé  de  pareilles,  dont 
quelques-unes  avaient  des  dimensions  considérables,  quand  il  s'agissait 
de  personnes  obèses  ou  de  cas  nettement  déterminés.  Depuis  peu  de 
temps,  je  me  sers,  pour  galvaniser  le  cerveau,  dans  les  maladies  les 
plus  diverses  de  cet  organe,  de  grandes  électrodes  ayant  la  forme  do 


A 


Figure  1. 

A  crnnile  élcntrodn  (<le  10  à  12  cnotimétics  «le  longueur  sur  5  h  G  <!e  largeur,  :  A.  1»  mAme  en  coupe 
IniMSTcrsiile,  pour  indiiiupr  la  noarbure,  It.  mnnivelle  il  lai|nplle  on  peut  visser  toutes  les  elcctrodcf,  aa 
point  A.  Longueur  lotiile  :  environ  10  centimètres.  C  pinceau  électrique. 


plaques  (sur  une  longueur  de  14  centimètres  et  une  largeur  de  7), 
courbées  exactement  d'après  la  courbure  du  crâne  et  revêtues  d'une 
molle  et  épaisse  couche  spongieuse  ;  elles  s'adaptent  très  bien  et  me  pa- 
raissent très  utiles,  je  les  désignerai  sous  le  nom  de  grandes  électrodes 
delà  tête.  [Fig.  S). 

La  plupart  de  ces  formes  d'électrodes  peuvent  aussi  être  confection- 
nées avec  du  charbon  à  gaz  comprimé  ;  mais  je  ne  les  trouve  pas  aussi 
élégantes  que  celles  de  métal  ;  d'ailleurs  elles  ne  possèdent  pas  de  pro- 
priétés spéciales  dignes  d'être  remarquées  ;  les  plus  grandes  formes,  en 
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parliciilier,  ne  peuvent  êlrc  utilisées  à  cause  de  leur  densité  et  de  leur 
manque  de  flexibilité. 

Il  faut  visser  les  électrodes  à  des  manivelles  bonnes  et  solides  ;  la 
forme  et  la  grandeur  de  cette  poignée  dépendent,  pour  la  plus  grande 
partie,  des  habitudes  et  des  caprices  de  l'électricien;  les  poignées  gran- 
des el  fortes  sont  en  général  celles  que  je  préfère  (fig.  7),  il  importe 
peu  que  les  cordons  soient  vissés  en  avant  ou  en  arrière  de  la  poignée. 
Pour  moi,  je  trouve  plus  commode  de  les  visser  à  l'arrière.  Pour  beau- 
coup de  recherches,  on  se  plaît  à  employer  des  poignées,  munies  dun 
appareil  iPinlerruption  de  façon  à  ce  que,  pendant  que  l'on  fixe  l'élec- 
Irode,  il  suffise  de  la  pression  d'un  doigt  pour  ouvrir  ou  fermer  le  cou- 
rant. A  cet  égard, 
la  plupart  des  mé- 
caniciens sont  ap- 
provisionnés d'ap- 
pareils plus  ou 
moins  pratiques, 
plus  ou  moins  sim- 
ples. 

Quand  on  les 
applique  sur  le 
corps,  les  électro- 
des doivent  être 
bien  humides,  sans 
quoi  elles  ne  trans- 

^  Figure  8. 

mettent  pas  du  tout       Giamle  éleetioiln  pour  la  une.  l't  penlimèties  do  long  sur  7  de  large.  Vue 
de  la  coupe  transversale,  fle.xible.  métalliiiue.  reviMue  d'une  épaisse  el  molle 

l'électricité  ;  il  en  couche  d'épongé. 

est  de  même  quand  l'épiderme  est  sec.  Pour  humecter,  c'est  surtout 
Teau  chaude  qu'il  faut  employer.  L'eau  froide  est  une  conductrice 
beaucoup  moins  bonne;  elle  humecte  l'épiderme  bien  plus  difficile- 
ment et  bien  plus  lentement;  d'ailleurs  elle  affecte  le  plus  souvent  le 
malade  d'une  manière  fort  désagréable.  L'eau  salée,  qui  est  assuré- 
ment bien  meilleure  conductrice,  présente  tant  d'inconvénients  (des- 
truction des  électrodes  par  l'électrolyse,  peau  éprouvant  une  plus 
forte  cuisson,  taches  répandues  et  restant  sur  les  vêtements,  etc.) 
que,  depuis  longtemps,  j'ai  renoncé  à  l'employer.  Je  ne  m'en  sers 
plus  guère  que  lorsque  la  force  de  la  batterie,  rencontrant  des  résis- 
tances extraordinaires,  n'est  pas  suffisante  pour  arriver  au  but  dé- 
siré. 

Hitzig  a  recommandé  et  employé  à  des  opérations  d'électrolhérapie 
des  électrodes  dont  la  polarisation  était  impossible;  on  prétend  que 
ces  appareils  offrent  l'avantage  de  causer  peu  de  douleurs  ;  mais 
comme  cet  avantage  est  contrebalancé  parla  difficulté  de  les  manœu- 
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vrer  el  par  celle  de  les  maintenir  intacts  ils  n'ont  pas  obtenu  de  vogue 
parmi  les  savants  compétents. 

Mais,  Outre  les  appareils  nommés  ci-dessus,  il  vouh  en  faut  d'autres 
encore,  formant  une  véritable  série,  pour  certains  cas  spéciaux  ;  tels 
sont,  en  particulier,  une  électrode  métallique  sèche,  puis  une  autre  (le 
pinceau  électrique,  fig.7  G)  composée  de  quantité  de  fils  mélalli<jues  très 
lins  ayant  l'apparence  d'un  pinceau,  puis  des  électrodes  spéciales  pour 
le  traitement  de  l'urèlhre,  de  la  vessie,  de  l'utérus,  du  rectum,  du  go- 
sier, de  la  gorge  et,  récemment,  même  de  l'estomac,  etc.  Ce  sont  en 
général  des  boutons  métalliques,  fixés  à  de  longues  tiges  métalliques 
revêtues  de  caoutchouc,  et  d'épaisseur  variée,  suivant  l'eflet  que  l'on 
veut  produire  et  l'on  en  trouve  généralement  des  assortiments  chez  les 
mécaniciens. 

Voilà  à  peu  près  tous  les  appareils,  dont  vous  aurez  besoin  pour  ré- 
soudre tous  les  problèmes  pratiques  et  même  la  plupart  des  questions 
scientifiques  que  présente  l'éleclrothérapie.  Naturellement,  on  fera  bien 
de  réunir  tous  ces  appareils  d'une  façon  commode  et  bien  classée,  de 
manière  à  ce  qu'on  puisse  s'en  servir  facilement  et  promptemenl,  sans 
perte  de  temps  et  suivant  la  maladie  à  traiter.  L'on  comprend  la  façon 
dont  doivent  être  classés  ces  appareils  sur.ce  qu'on  appelle  une  table  élec- 
trique. Une  table  de  ce  genre  est  ordinairement  élégante  et  complète, 
mais  chère,  coûtant,  suivant  les  indications  fournies  par  les  savants  aux 
mécaniciens,  environ  500  el  même  1,000  marcs  ;  les  dernières  renfer- 
ment souvent  des  appareils  plus  encombrants  qu'utiles  et  qui  sont  loin 
d'être  indispensables.  On  peut  toutefois  recommander  ces  tables  gran- 
des el  élégantes  à  des  hôpitaux  vastes  et  richement  dotés  ainsi  qu'à  des 
spécialistes  qui  se  plaisent  à  posséder  des  appareils  somptueux  com- 
plets el  coûtant  cher. 

Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est  que  ces  tables  ne  sont  pas  absolument 
nécessaires  :  pour  ma  part,  je  n'en  ai  jamais  possédé  de  semblable  et, 
malgré  cela,  j'ai  toujours  su  me  tirer  d'affaire  d'une  façon  bien  plus 
simple.  Je  n'aime  pas  les  appareils  trop  compliqués  ;  je  crois  qu'il 
vaut  mieux  atteindre  avec  des  instruments  moins  dispendieux  le  même 
but  que  d'autres  expérimentateurs  avec  des  instruments  plus  compli- 
qués. Souvent  déjà,  durant  ma  délégation  à  Heidelberg  et  ici,  à 
Leipzig,  dans  la  policlinique  et  dans  mon  parloir  personnel,  je  me 
suis  fait  construire  de  simples  tables  parfaitement  suffisantes  pour 
presque  tous  les  cas  et  spécialement  pour  ceux  où  peut  se  trouver  le 
médecin  pratiquant;  ces  tables  sont  bien  plus  simples  el  naturellement 
beaucoup  moins  chères  que  les  autres. 

Sur  une  table  solide,  dont  la  surface  est  en  bois  de  chêne  bien 
poli,  s'élève  une  batterie  Slohrer  (à  plaques  ou  à  touches),  de  30  élé- 
ments, un  appareil  d'induction  à  chariot  avec  une  échelle  et  l'élément 
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"■alvanique  y  appartenant,  un  galvanomètre,  un  rhéostat  liquide  ou  à 
bouchon  et  un  commutateur  de  courant,  tout  cela  à  portée  de  la  main 
et  disposé  de  manière  à  pouvoir  être  saisi  sans  quitter  sa  chaise,  à  être 
vu  d'un  coup  d'oeil.  Ajoutez-y  un  petit  appareil  avec  un  petit  nombre 
de  contacts  de  bouchons,  par  lequel  il  est  possible,  au  moyen  d'un 
simple  bouchon,  d'avoir,  à  son  gré,  un  courant  galvanique,  un  courant 
faradique  primaire  ou  secondaire,  qui  peuvent  tous  dériver,  pour 
les  électrodes,  de  la  seule  paire  de  pinces  qu'on  a  sous  la  main.  Tous 
ces  appareils  se  rehent  entre  eux  à  l'aide  de  conduits  pratiqués  sous 
la  surface  de  la  lable,  laquelle  peut  être  soulevée  et  enlevée  sans  peine. 
Un  bouchon  suffît  pour  extraire  ou  introduire  un  galvanomètre  avec 
toute  sa  graduation  ;  un  autre,  pour  l'introduction  ou  l'extraction  du 
rhéostat.  Sur  l'avant  de  la  table  se  trouve  un  récipient,  où  l'on  doit 
poser  le  vase  renfermant  de  l'eau  chaude.  Le  tiroir  de  la  table  sert  à 
recevoir  les  électrodes  et  les  autres  petits  appareils  accessoires.  Le 
tout  peut  très  bien  être  confectionné  et  disposé  pour  la  somme  de  300 
à  A50  marcs. 

Avant  de  quitter  ce  sujet,  permettez-moi  seulement  encore  une 
courte  observation  sur  la  façon  de  distmguer  les  pôles,  ce  qui  est  sou- 
vent difficile  quand  on  ne  peut  pas  suivre  directement  les  conduits  du 
pôle  positif  et  négatif  ^  de  la  batterie  jusqu'aux  cordons  indicateurs. 
Cela  s'effectue  de  la  manière  la  plus  simple  au  moyen  de  l'électrolyse 
de  l'iodure  de  potassium  ;  vous  diluez  un  peu  d'amidon  dans  une  solu- 
tion d'iodure  de  potassium  et  vous  y  introduisez  les  fils  polaires  ;  alors 
se  produit  au  pôle  positif,  par  le  dégagement  de  l'iode,  une  coloration 
bleue  intense.  Cette  épreuve  est  ordinairement  insuffisante  pour  le 
courant  faradique,  l'électrolyse  n'est  ici  visible  que  grâce  à  des  forces 
de  courant  énormes  ou  doit  se  manifester  nécessairement  par  des  pro- 
cédés particuliers.  Mais  la  détermination  de  ces  pôles,  d'après  leur 
difl'érence  physiologique  est  tout  aussi  positive  que  la  détermination 
électrolytique  ;  lors  de  la  fermeture  du  courant,  la  kathode  produit 
des  secousses  musculaires  bien  plus  fortes  que  l'anode,  quand  on  l'ap- 
plique sur  un  nerf  moteur.  L'anode  provoque  sur  la  langue,  quand  on 
applique  les  deux  pôles  sur  les  joues,  une  sensation  de  goût  plus  forte 
et  plus  distincte  que  ne  le  fait  la  kathode.  Beaucoup  de  Ihérapeutistes 
peuvent  aussi  déterminer  avec  certitude  les  deux  pôles,  par  la  q^ualité 
et  la  couleur  des  éclairs  lumineux,  en  se  galvanisant  près  de  l'œil. 
Vous  voyez  donc  que  nous  avons  assez  de  ressources  pour  pouvoir  à 
chaque  instant  distinguer  un  pôle  d'avec  l'autre.  Dans  le  courant  fa- 
radique aussi,  le  pôle  négatif  (du  courant  d'ouverture),  est  facile  à 
reconnaître  par  l'irritation  plus  forte  qu'elle  produit  sur  les  nerfs  mo- 
teurs et  sensibles. 

1.  De  l'anode  et  delà  kathode. 
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QUATRIÈME  LEÇON 

SoMMAiHK  :  Lois  pliy8i(|iics  de  la  dislrihulion  du  courant  ni  application  de  ces  loi»  à 
rLleclrollK'i'iipie.  — Lois  d'Ohm.  —/''orc«f/i?coi/ra«/.  Rcsistaiice  des  différenls  conduc- 
teurs :  rùnistance  des  (issus  animaux  particulièrement  de  l'épidermc.  —  DifTérences 
individuelles  d'homme  h.  homme  et  leurs  conséquences.  Résistance  matérielln 
et  extra-uiaiérielle  ;  conclusions  qu'on  en  lire  pour  la  construction  des  appareils.  — 
Densité  du  courant  et  lois  de  cette  densité.  Déductions  pratiques  poui'  les  différents 
besoins  de  l'électrothénipie.  —  Effelr,  électroh/tir/ues  et  cataijkorifjues . 

Dans  la  griinde  pluralilé  des  cas,  l'inlerition  manifestée  par  le  Ihéra- 
peutisle  est  de  Caire  ayir  le  courant  éieclrique  sur  des  points  isolés  et 
déterminés  du  cgrps  humain,  sur  les  parties  malades,  dont  la  forme  et 
le  fonctionnement  sont  dérangés,  de  le  faire  agir  avec  une  certaine 
force,  densïlé  et  direclion,  quelquefois  même  d'une  manière  prépondé- 
rante ayec  l'un  des  deux  pôles.  C'est  ainsi  qu'on  veut  opérer  pour  ra- 
mener la  sanlé. 

Vous  avez  appris  à  connaître,  dans  les  leçons  précédentes,  les 
sources  du  courant  et  les  appareils  servant  à  le  manier  commodément, 
lors  de  son  introduction  dans  le  corps.  Aujourd'hui  nous  avons  à  exa- 
miner de  quelle  manière  nous  pouvons  faire  pénétrer  le  courant  dans 
le  corps  humain  et  le  localiser,  comme  nous  le  désirons,  sur  certains 
points  déterminés.  Il  faut,  à  cet  effet,  nous  rappeler  les  lois  de  la  dis- 
tribution du  courant  en  différentes  parties  conductrices.  Le  corps  hu- 
main n'est  pas  autre  chose  qu'une  grande  masse  conductrice,  présen- 
tant des  résistances  déterminées  ;  aussi  peut-on  lui  appliquer  d'une 
manière  illimitée  les  lois  qui  président  à  la  distribution  de  l'électricité 
dans  de  gcandes  masses  conductrices. 

Or  ces  lois  sont  celles  d'Ohm,  bien  connues  ;  leur  parfaite  connais- 
sance importe  extrêmement  au  médecin;  ce  n'est  qu'en  y  obéissant 
constamment,  en  les  étudiant  à  f  jnd  et  en  les  utilisant  avec  habileté 
que  vous  serez  à  même  d'appliquer  le  courant  d'une  manière  ration- 
nelle et  scientifique.  Je  ne  connais,  en  physique,  rien  de  plus  impor- 
tant, pour  le  thérapeutiste,  que  la  connaissance  exacte  de  ces  mêmes 
lois;  il  faut  qu'elles  soient  continuellement  présentes  à  votre  mémoire 
et  que  vous  puissiez  les  utiliser  dans  toutes  les  directions.  Je  dois  na- 
turellement me  borner  ici  à  ne  mentionner  que  les  points  essentiels  et 
à  laisser  à  vos  réflexions  la  complète  élucidalion  de  ces  lois. 

1°  La  force  du  courant  (intensité  =  I)  dépend  en  première  ligne  de 
la  force  électromotrice  (=  E),  des  combinaisons  employées  pour  la 
produire,  des  métaux  et  liquides  utilisés  par  la  chaîne,  de  la  place 
des  métaux  dans  la  série  des  tensions,  de  la  force  des  aimants  indui- 
sants ou  du  courant  induisant,  du  nombre  des  torsions  sur  les  rou- 
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leaux,  elc.  Si  ensuite  vous  égalisez  tous  les  autres  rapports,  parlicu- 
lièrenieiit  l'arc  de  fermeture,  et  la  forme  extérieure  des  diflérenles 
combinaisons,  la  force  du  couranl  devient  direclement  proportionnelle 
à  la  force  électromotrice  d'une  chaîne  ou  de  toute  autre  source  d'élet- 
tricité. 

Il  l'ésulte  de  là  que  les  différents  éléments  et  les  différentes  combi- 
naisons peuvent  avoir  une  valeur  distincte  et  qu'en  faisant  un  choix 
parmi  eux,  il  faut  tenir  compte  des  ditTérences  de  leur  force  électro- 
motrice. Si  l'on  veut  obtenir  une  certaine  force  de  courant,  et  elle  doit 
être  relativement  assez  considérable,  dans  l'électrothérapie,  il  faut 
choisir  exclusivement  des  éléments  d'une  force  électromotrice  relati- 
vement assez  considérable,  des  appareils  d'induction  d'une  grandeur 
déterminée  et  d'un  nombre  suffisant  de  torsions.  Du  reste  la  pratique 
courante  a  suffisamment  tranché  ces  questions. 

2°  Mais  vous  trouverez  immédiatement  qu'à  égalité  de  force  électro- 
motrice, la  qualité  de  l'arc  de  fermeture  exerce  une  influence  notable 
sur  la  force  du  courant  (je  suppose  naturellement,  à  ce  propos,  que 
vous  employez  l'une  ou  l'autre  des  ressources  que  la  phj'sique  met  à 
votre  disposition  pour  mesurer  la  force  du  courant).  En  effet  l'arc  de 
fermeture  oppose  une  certaine  résistance  [=  R)  à  l'écoulement  du  cou- 
rant ;  des  arcs  de  fermeture  de  constructions  diverses  provoquent  des 
résistances  plus  ou  moins  grandes,  mais  suivant  la  diversité  de  ces 
résistances  se  produisent  aussi  des  modifications  dans  la  force  du 
courant;  la  loi  qui  exprime  ces  corrélations,  est  ainsi  conçue:  la  force 
du  courant  est  inversement  joroporiionnelle  à  la  résistance  de  la  chaîne 
de  fermeture. 

De  la  comparaison  de  ce  paragraphe  avec  le  précédent,  se  déduit 
immédiatement  l'expression  réelle  de  la  force  du  courant  dans  une 
combinaison  close  :  la  force  du  couranl  est  égale  à  la  force  électromo- 

E 

trice  divisée  par  la  résistance,  c'est-à-dire  I  =  — 

R 

Ce  théorème  a  une  importance  pratique  considérable  ;  car,  dans  le 
corps  humain,  comme  vous  allez  l'entendre,  nous  avons  affaire  à  d'é- 
normes résistances,  qui  entravent  la  direction;  voilà  pourquoi,  dans 
certaines  circonstances  où  dans  un  but  thérapeutique,  nous  sommes 
obligés  de  choisir  des  combinaisons  de  force  électromotrice  relati- 
vement considérable,  nous  n'obtiendrons  cependant  que  des  courants 
d'une  force  relativement  médiocre. 

3°  Mais  des  recherches  ultérieures  vous  apprendront  que  la  qualité  du 
conducteur,  dans  l'arc  de  fermeture  (qu'il  s'agisse  de  difl"érenls  métaux 

*  Nous  rappelons  une  fois  pour  toutes  que  nous  avons,  conformément  à  la  notalion 
adoptée  par  Erb,  exprimé  les  formules  par  les  lettres  initiales  des  mois  français  qui 
en  représentent  les  termes. 
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OU  liquides,  de  solutions  Kalines,  du  tissus  animaux,  ou,  n'importent 
quels  autres),  n'est  pas  seule  à  exercer  de  l'influence  sur  la  résistance 
qu'il  présente;  la  forme  du  conducteur  oppose  aussi  di;  la  résistance. 
Prenez,  par  exemple,  une  quantité  déterminée,  300  grammes  d'un  métal 
quelconque,  comme  le  cuivre  ;  vous  pourrez  l'obtenir  sous  forme  d'un 
cylindre  court  et  épais  ou  sous  forme  d'un  fil  ayant  cinquante  mètres  de 
louf^ueur  ;  vous  ti'ouveroz  que  le  fil  de  cuivre,  intercalé  dans  l'arc  de  fer- 
meture, oppose  au  courant  une  résistance  toute  autre  que  celle  du  petit 
cylindre  en  cuivre.  En  examinant  de  plus  prés,  on  remarque  que  /a 
résistance  d'un  conducteur  quelconque  est  direclemeni  proportionnelle  à. 
sa  longueur  (que,  par  conséquent,  elle  s'accroît  quand  la  longueur 
s'accroîl)  et,  inversement  proportionnelle  à  sa  coupe  transversale  {(\u<i, 
par  conséquent,  elle  s'accroît  quand  la  coupe  transversale  décroît). 

Il  résulte  de  là  immédiatement  pour  la  source  du  courant,  (d'après 
le  théorème  2)  que  la  force  du  courant  diminue  quand  la  longueur  du 
conducteur  augmente  (c'est-à-dire  qu'elle  est  inversement  proportion- 
nelle à  la  longueur  du  conducteur),  mais  que,  par  contre,  elle  augmente 
avec  V augmentation  de  sa  coupe  transversale,  (ce  qui  veut  dire  qu'elle 
est  directement  proportionnelle  à  la  coupe  transversale).  Le  courant 
sera  donc  (toutes  choses  d'ailleurs  égales),  d'autant  plus  fort  que  l'arc 
de  fermeture  sera  plus  court  et  plus  épais  et  d'autant  plus  faible  que 
cet  arc  sera  plus  long  et  plus  mince.  De  ces  théorèmes,  qui  sont  pres- 
que les  plus  importants  pour  nos  études,  se  déduisent  immédiatement 
certaines  conclusions,  relatives  à  l'électrothérapie,  nous  devons  les 
examiner  de  plus  près,  pour  mettre  en  relief  sur  notre  terrain  spécial 
précisément  ces  importants  détails. 

Les  différents  corps  conducteurs  présentent  au  courant  des  obstacles 
divers  :  les  métaux  sont  de  beaucoup  les  meilleurs  conducteurs  ;  mais 
entre  tous,  Vargefit  pur  est  celui  qui  résiste  le  moins  ;  viennent  ensuite 
le  cuivre,  l'or,  le  zinc,  le  fer,  le  platine,  le  palladium,  etc.  La  plus 
forte  résistance  est  présentée  par  le  mercure  (elle  est  environ  cin- 
quante fois  plus  forte  que  celle  de, l'argent).  Les  deux  métaux  sont 
employés  comme  unités  de  mesure  en  fait  de  résistance 

Des  résistances  bien  plus  grandes  proviennent  de  divers  liquides  con- 
ducteurs tels  que  diverses  solutions  salines,  des  acides  dilués,  etc.  Ils 
sont  bien  plus  mauvais  conducteurs  que  les  métaux  et  offrent  une  ré- 
sistance d 0,000  fois  et  même  300,000  fois  plus  grande  que  celle  du 
mercure  ;  la  plus  mauvaise  conductrice  est  l'eau  pure  distillée,  dont  la 
résislanceest  120  millions  de  foisplus  grande  que  celle  du  mercure  (Zcch). 
Mais  une  simple  addition  de  sels  ou  d'acides  suffit  pour  augmenter  con- 
sidérablement sa  vertu  conductrice. 

i.  L'unité  la  plus  usuelle,  celle  de  Siemens,  est  éjçale  îi  la  résistance  d'une  colonne 
de  mercure,  d'un  millimètre  de  diamètre  et  d'un  mètre  de  longueur. 
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Parmi  les  mauvais  conducteurs,  offrant  de  grandes  résistances,  il 
faut  aussi  compter  les  tissus  animaux  ;  en  général  on  peut  les  regarder 
comme  des  solutions  salines  de  différents  degrés  de  concentration  et 
leur  vertu  conductrice,  dépend  sans  doute  en  grande  partie,  du  sang 
qui  les  traverse  abondamment  et  de  la  sérosité  dont  ils  sont  imbibés. 
Les  différents  essais,  ayant  pour  but  de  déterminer  la  résistance  de 
conductibilité (R.  C.)  des  différents  tissus  entre  eux  (tissus  musculaires, 
glanduleux,  conjonctifs,  osseux)  ont  abouti  à  des  résultats  très  diffé- 
rents ;  ainsi  Eckard  trouva  que  le  muscle  est  le  meilleur  conducteur  du 
corps  ;  que  les  nerfs,  les  tendons,  les  cartilages,  n'ont  que  la  moitié  de 
la  propriété  conductrice  du  muscle,  mais  qu'entre  eux  ils  offrent  des 
résistances  à  peu  près  semblables  ;  par  contre  la  substance  compacte 
des  canalicales  osseux  conduit  de  seize  à  vingt-deux  fois  plus  mal  que 
le  muscle  ;  Eckard  ajoute  cependant  que  cette  dernière  détermination 
n'est  pas  très  sûre. 

Ces  chiffres  n'ont  pas  toujours  été  vérifiés;  en  effet,  Ranke  trouva 
que  la  résistance  de  conductibilité  du  muscle  vivant  est  à  peu  près  égale 
à  celle  des  nerfs,  mais  que  le  muscle  à  l'élal  de  rigidité  cadavérique  est 
deux  fois  aussi  bon  conducteur  et  par  conséquent  ne  présente  que  la 
moitié  de  la  résistance  du  muscle  vivant.  Contrairement  h.  cela,  Her- 
mann  a  trouvé  récemment  la  résistance  de  conductibilité  du  muscle  vi- 
vant moindre  que  celle  du  nerf  et  des  autres  tissus.  Harless  trouva  celle 
du  nerf  environ  quinze  fois  plus  petite  que  celle  de  l'eau  distillée  ;  cette 
résistance  de  conductibilité  correspond  à  peu  près  à  celle  du  nerf  im- 
bibé par  une  solution  saline  et  est  regardée  comme  étant  cent  quinze 
millions  de  fois  plus  grande  que  celle  du  cuivre. 

De  tout  cela  il  résulte  que  les  différents  tissus  animaux  ne  présen- 
tent pas  une  différence  bien  notable  dans  leur  résistance  au  courant 
et  que,  spécialement,  les  différents  tissus  qui  se  trouvent  dans  l'intérieur 
du  corps  chaud  et  vivant  offrent  à  peu  près  les  mêmes  résistances  au 
courant,  résistances  qui  dépendent  de  leur  imbibition  par  le  sang  et 
par  le  liquide  des  tissus  et  varient  un  peu  avec  cette  imbibition.  Quoi 
qu'il  en  soit,  le  tjssa  musculaire  paraît  être  le  meilleur  conducteur. 
Par  contre  le  tissu  osseux,  qui,  lui  aussi,  est  traversé  en  tous  sens  par 
un  réseau  de  vaisseaux  sanguins  très  fins,  est  loin  de  ne  posséder  que 
la  médiocre  conductibilité  qu'on  lui  a  faussement  attribuée.  Il  n'est 
pas  en  état,  comme  on  l'a  cru  longtemps,  d'opposer  un  obstacle  sé- 
rieux à  la  pénétration  du  courant  dans  la  cavité  du  crâne  ou  dans 
celle  de  la  moelle  épinière. 

Il  faut  cependant  noter  que  le  tissu  musculaire  et  le  tissu  nerveux 
opposent  bien  moins  de  résistance  au  courant  électrique,  quand  il  les 
traverse  dans  le  sens  de  la  longueur  des  fibres,  que  quand  il  les  tra- 
verse dans  le  sens  de  la  largeur.  D'après  L.  Hermann,  la  résistance  du 
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tissu  nerveux  dam  le  sms  de  la  largeur^  est  cinq  fois  celle  du  tissu 
musculiiire,  mômo  noiif  l'ois  plus  i^vnutht  (jue  celle  dans  le  sens  longitu- 
dinal. Il  parail  donc  qUe  la  conductibilité  ne  dépend  pas  exclusive- 
ment de  l'inibibilion  par  des  solutions  salines  ;  ce  qu'il  y  a  de  certain, 
c'est  qu'elle  est  gônée  par  la  polarisation  interne  qui  se  produit  immé- 
diatement. 

iîn  éleclrolhérapie,  Messieiiis,  nous  n'avons  jamais  allaire  aux 
tissus  animaux,  dénudés,  mais  aux  pai'ties  recouvertes  par  la  peau 
extérieure  avec  sa  couche  cornée,  l'épiderme  et  c'est  là  un  détail  delà 
plus  haute  importance  et  dont  on  ne  tient  pas  assez  compte.  En  efi'et 
la  principale  résislance  que  l'on  rencontre  dans  toutes  les  applications 
ordinaires  du  courant  électrique  sur  le  corps  humain  provient  de  l'épi- 
derme ;  cette  résislance  prime  presque  toutes  les  autres.  En  tout  cas 
l'épiderme  joue  une  inlluence  considérable  sur  la  force  totale  du  cou- 
rant et  peut-être  même  sur  la  diffusion  de  tous  les  fils  du  courant  dans 
l'intérieur  du  corps  humain. 

L'épiderme  se  compose  de  deux  couches  :  la  couche  muqueuse  et  la 
couche  cornée;  la  première,  composée  d'éléments  mous  et  cellulaires 
présentera  à  peu  près  la  même  résistance  que  les  autres  tissus  ani- 
maux. Il  en  est  tout  autrement  de  la  couche  cornée,  composée  de  cellu- 
les sèches  et  cornées  ;  par  elle-même,  cette  couche  pourrait  bien  être 
regardée  comme  rîo?i  conduclr/ce,  opposant  au  courant  une  résistance 
très  grande  ou  absolue,  comme  vous  pourrez  aisément  le  démontrer 
sur  les  épaisses  couches  cornées  du  talon,  de  la  plante  des  pieds  ou 
des  mains  couvertes  de  callosités.  Une  complète  humectation,  faite 
avec  de  l'eau  chaude  ou  une  solution  saline,  peut  seule  rétablir  la  con- 
ductibilité de  la  partie  cornée  de  l'épiderme. 

Si  celte  couche  cornée  recouvrait  uniformément  toute  la  surface  du 
corps,  l'application  cutanée  ordinaire  de  l'électricité  serait  réellement 
très  difficile  ;  certes,  nos  appareils  actuels  n'y  suffiraient  pas  ;  mais 
même  en  faisant  abstraction  des  lacunes  microscopiques  qui  existent 
entre  les  différentes  parties  histologiques  de  la  couche  cornée,  celle-ci 
est  encore  percée  d'un  grand  nombre  de  trous  plus  ou  moins  rappro- 
chés les  uns  des  autres,  des  pores  des  glandes  sébacées  et  sudoripares, 
des  villosités,  par  conséquent,  de  petits  canaux  recouverts  partout  et 
abreuvés  d'un  liquide  salin,  ce  qui  donne  aisément  au  courant  l'accès 
du  tissu  cutané  enfoncé  plus  profondément  et,  par  suite,  l'accès  de  l'inté- 
rieur du  corps.  C'estassurément  de  ces  petits  conduits,  de  leur  nombre  et 
de  leur  groupement  plus  ou  moins  condensé,  que  dépend  la  résistance 
de  l'épidei-me  au  courant.  On  comprend  donc  aussi  pourquoi  Drosdoff, 
dans  ses  recherches,  n'a  pas  trouvé  de  rapport  déterminé  entre  l'épais- 
seur de  la  couche  cornée  et  la  conductibilité  électrique  en  différentes 
parties  du  corps.  C'est  seulement  sur  les  points  où  l'épiderme  est  très 
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mince  que  Ica  couche  cornée,  dûment  humectée,  peut  prena-e  elle- 
même  une  part  essentielle  à  la  conductibilité  du  courant. 

Toujours  est-il  que  les  diirérences  d'épaisseur  et  d'humectation  de 
l'épiderme,  que  le  nombre  des  villosités  et  des  orifices  glandulaires 
suffisent  amplement  à  expliquer  que  l'épiderme,  sur  plusieurs  parties  du 
corps,  puisse  opposer  des  résistances  difi'érentes  au  courant  électrique 
et  que,  chez  divers  individus,  on  observe,  aux  mêiiics  places,  de  nota- 
bles difi'érences,  en  ce  qui  concerne  la  résistance  au  courant  élec- 
trique. 

Le  sexe,  Tàge,  la  race  et  le  régime  exercent  ici  la  plus  grande 
influence  ;  des  portions  de  l'épiderme  non  recouvertes  se  comportent 
autrement  que  ces  mêmes  portions  couvertes  par  les  vêtements,  expo- 
sées à  de  fréquentes  pressions,  autrement  que  celles  qui  n'y  sont  pas 
exposées;  celles  pourvues  de  beaucoup  de  pores  de  dégorgement  autre- 
.ment  que  celles  qui  en  ont  moins  ;  les  personnes  qui  transpirent  souvent 
et  beaucoup,  se  comportent  autrement  que  celles  qui  ont  la  peau  habi- 
tuellement sèche;  celles  qui  souvent  se  lavent,  se  savonnent,  se  frot- 
tent d'essences,  etc.,  autrement  que  celles  qui  ne  le  font  pas.  De  toutes 
ces  conditions  que  l'électrothérapeute  prudent  ne  doit  jamais  perdre 
de  vue,  résultent  des  diflerences  extraordinaires  dans  la  conductibilité 
de  la  peau,  et  il  importe  extrêmement  d'en  tenir  compte.  Permettez- 
moi  de  citer,  comme  exemples,  quelques  nombres  qui  prouvent  éner- 
giquement  les  différences  individuelles  et  locales  qui  signalent  la  ré- 
sistance de  la  peau  au  courant  électrique. 

Placez  successivement,  sur  différentes  parties  symétriques  du  corps, 
les  mêmes  électrodes  avec  la  même  humectation,  avec  une  eau  éga- 
lement chaude,  une  durée  égale  de  courant,  en  intercalant  le  même 
galvanomètre,  le  nombre  des  éléments  restant  toujours  le  même,  vous 
obtiendrez  aux  parties  du  corps  énoncées  ci-dessous,  les  déviations  sui- 
)    vantes  de  l'aiguille,  à  peu  près  proportionnelles  à  la  force  du  courant  : 

Aux  deux  tempes,  40» 
Aux  deux  joues,  50° 

Aux  deux  surfaces  parallèles  du  cou,  3o° 

Aux  deux  omoplates,  20° 

Aux  deux  muscles  lombaires,  5° 

Aux  deux  faces  antérieures  des  cuisses,  3° 

Aux  deux  articulations  du  genou,  26° 

Aux  deux  faces  externes  de  la  jambe,  2° 

Aux  deux  faces  antérieures  des  bras,  23" 

Aux  deux  faces  externes  des  avant-bras,  22° 

Aux  deux  paumes  des  mains,  20° 

Vous  trouverez  que  les  mômes  proportions  existent  chez  toutes  les 
personnes  possibles.  Les  dilTércnces  de  résistance  de  conductibilité  sur 
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les  mêmes  points  de  la  peau  clioz  difréreiils  individus  sont  souvent  en- 
core plus  remarquables.  Clio/,  dix  jeiuie.s  gens  bien  portants,  j'ai  trouvé 
les  déclinaisons  suivantes  de  l'aiguille,  eu  suivant  le  même  ordre  dans 
mes  expériences,  anode  sur  le  sternum,  katbode  sur  le  nerf  cubital  du 
bras  droit  : 

10»  —  18»  —  9°  —  7»  —  0°  —  10"  —  0"  —  10"  —  4°  —  8», 

Chez  deux  jeunes  filles,  j'obtins,  avec  une  pile  «le  dix  éléments,  en 
plaçant  l'anode  sur  la  région  lombaire,  la  katbode  sur  la  nuque,  chez 
l'une  33°  de  déclinaison  de  l'aiguille,  chez  l'autre  o"  seulement  (pour 
cette  dernière,  il  fallut  treize  éléments  pour  amener  33°  de  déclinaison 
de  l'aiguille). 

Chez  deux  hommes  atteints  de  paralysie  saturnine,  que  j'examinai  si- 
multanément et  qui  prirent  tous  deux  des  bains  sulfureux,  j'obtins  les 
notables  différences  suivantes  dans  deux  expériences  : 

1^  Expérience.  Anode  sur  le  sternum,  Kalhode  sur  le  deltoïde  gauche. 
Cas  A  (âge  de  44  ans)  Cas  B  (âge  de  26  ans) 

Avec  6  éléments 

31°  comme  déviation  de  l'aiguille  4°  comme  déviation  de  l'aiguille. 

Avec  4  cléments 
26°  —  2"  — 

Avec  2  éléments 
16°  —  0'  - 

2<^  Expérience.  Anode  sur  le  sternum  ;    ICathode  sur  le  nerf  radial  droit. 

Avec  6  éléments 

29°  comme  déviation  de  l'aiguille  7"  comme  déviation  de  l'aiguille. 

Avec  4  éléments 
24°  —  3°  — 

Avec   2  éléments 

14°  -  -4"  — 

Ainsi  des  différences  énormes  dont  je  pourrais  encore  multiplier  les 
exemples. 

Chez  la  même  personne,  à  une  seule  et  même  place  de  la  peau,  la 
résistance  au  courant  électrique  subit  de  notables  changements, 
avec  l'augmention  de  la  force  du  courant,  avec  une  meilleure  humec- 
tation,  avec  un  afflux  de  sang  plus  considérable  à  la  peau.  Cela  est 
extrêmement  important,  quand  il  s'agit  de  procéder  à  des  épreuves 
quantitatives  d'irritabilité  et  cela  peut  facilement  se  démontrer  à  cha- 
que instant.  Quand  les  électrodes  sont  bien  fixes,  la  déviation  initiale 
de  l'aiguille  augmente  avec  la  durée  de  l'effet,  malgré  que  le  nombre 
des  éléments  reste  le  même;  elle  augmente  avec  toute  nouvelle  ferme- 
ture du  courant,  encore  davantage  à  chaque  commutation  et  elle  s'ar- 
rête enfin  à  un  chiffre  bien  plus  élevé  que  le  chiffre  initial.  Cette 
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(liminiition  de  la  résistance  de  conductibilité  est  encore  plus  remar- 
(|iiable,  quand  on  fait  agir  successivement  des  courants  |)lus  forts  et 
que  l'on  revient  ensuite  à  des  courants  moins  forts,  c'est-à-dire  à  un 
moins  grand  nombre  d'éléments.  Je  cite  donc  l'expérience  suivante: 
les  électrodes  étant  bien  fixées  et  le  nombre  des  éléments  croissant 
(de  4  en  4),  l'on  détermine  à  chaque  degré,  des  fermetures  réitérées  et 
inversions  de  courant,  jusqu'à  ce  que,  chaque  fois,  l'aiguille  du  galva- 
nomètre soit  arrivée  au  repos  ;  on  trouve  alors  : 

Avec  8  éléra.  0»  déviai,  d'aig.  Avec20élém.  46°  déviât,  d'aig. 

»    ■]2     »  6°        »  »    16    »  40°  » 

,,    16     »  28°        »  "    i2    »  34"  » 

»    20     n  42°        ))  »     8    »  26°  Il 

„    24     »  oO°        »  "     4    »  12°  » 

Tci  donc  la  résistance  de  conductibilité  a  baissé  peu  à  peu,  au  point 
qu'à  la  fin,  avec  4  éléments  on  obtenait  de  l'aiguille  une  indication  plus 
forte  qu'auparavant  avec  12  éléments.  Cette  circonstance  entrave  bien 
des  fois  l'insinuation  du  courant,  dont  je  vous  parlerai  plus  tard.  Les 
causes  prochaines  de  cette  diminution  de  la  résistance  de  conductibilité 
par  l'action  du  courant  lui-même,  ne  sont  pas  encore  bien  claires.  Il  y 
a  lieu  de  songer  aux  efJets  cataphoriques  du  courant,  à  des  modifica- 
tions delà  polarisation,  mais  tout  particulièrement  (E.  Remak)  à  l'ac- 
tion du  courant  sur  les  vaisseaux  sanguins  de  la  peau,  à  leur  élargis- 
sement et  à  l'humectation  plus  grande  de  la  peau,  ainsi  provoquée, 
notamment  aux  alentours  des  parties  velues,  des  glandes  de  la  tran- 
spiration, etc.  C'est  sans  doute  pourquoi  l'application  d'une  pâte  de 
moutarde  diminue  considérablement  la  résistance  de  la  peau. 

Vous  verrez  souvent  avec  surprise  combien  est  grande  la  résistance, 
i[ue  présente  la  peau  d'un  enfant.  Elle  est  encore  bien  plus  grande 
dans  un  âge  avancé;  chez  les  vieillards,  la  résistance  de  conductibilité 
de  la  peau  est  extrêmement  grande,  de  sorte  que,  chez  ces  personnes, 
vous  pouvez,  même  sur  la  tête,  monter  impunément  à  des  nombres 
d'éléments  que  des  jeunes  gens  vigoureux  ne  peuvent  absolument  pas 
supporter.  Vous  trouverez,  à  l'aide  du  galvanomètre,  que  cette  tolé- 
rance, cette  torpeur  du  cerveau  se  réduit,  en  règle  générale,  à  une 
résistance  très  haute  de  la  peau.  Ainsi  une  fois,  pour  un  septuagénaire, 
souffrant  de  la  tète,  j'ai  été  forcé  d'employer  24  éléments  Stohrer,d'une 
batterie  fonctionnant  très  bien  !  pour  obtenir  la  force  de  courant  né- 
cessaire (de  30  à  35°  de  déclinaison  de  l'aiguille).  Vous  pourrez  ren- 
contrer tous  les  jours  dés  faits  semblables. 

De  là  naît  la  règle  impérieuse  que  voici  :  chez  tout  individu  que  l'on 
veut  examiner  ou  traiter,  il  faut  jufjer  de  la  résistance  de  sa  ))eau,  par 
t/uelques  opérations  préliminaires  faites  avec  le  galoanomèlre. 

Erb.  —  Éleclrothérapic.  /, 


l'HIvAMBULK  UlC  l'IlV.SlOtK 

(iOniparalivcmenl  à  lu  résistance  do  J'épidcrnie,  la  lonf/uew  du  corps 
liumnin  n'a  pas  ou  pr(!.s(|uo  pas  d'importance  ;  quelque  considérable 
qu'elle  soit,  cela  ni!  jnodilie  guère  la  l'orce  du  courant;  celle-ci  ne 
dépend  que  de  l'action  de  l'épiderme  aux  points  oii  sont  lixées  les  élec- 
trodes. Sous  ce  rapport,  il  importe  d'étudier  le  fait  suivant:  quand  on 
place  les  électrodes  à  la  nuque  et  au  creux  poplité  (c'est-à-dire 
sur  un  espace  qui  a  plus  d'un  mètre  de  longueur),  le  courant  est  beau- 
coup plus  Tort  que  si  l'on  pose  les  électrodes  à  10  ou  15  cenlimètren 
de  distance  sur  les  deux  omoplates  ou  dans  la  région  des  reins.  L'ex- 
périence suivante  fera  connaître  les  détails  de  l'opération  : 

Homme  bien  portant,  d'âge  moyen.  Deux  électrodes  «  moyennes  »,  A  et  H 
appliquées  en  différenls  endroits,  courant  de  10  éléments,  fermé  jusqu'à  ce 
que  l'aiguille  s'arrête  au  point  de  repos,  puis  commutation  et  deuxième 
lecture  de  la  déclinaison  de  l'aiguille,  galvanomètre.  130  de  résistance. 
1°  Électrode  A  sur  la  nuque,  B  sur  le  creux  poplité,  distance  100  dm. 
Déclinaison  de  l'aiguille,  lors  de  la  première  direction  du  courant,  19°. 

«  après  le  changement  du  courant,  24". 

2°  Électrode  A  à  droite,  B  à  gauche,  sur  le  muscle  des  reins.  Dist.,  10  ctm. 
Déclinaison  de  l'aiguille  lors  de  la  première  direction  du  courant,  10°. 

«  lors  du  changement,  lii". 

3°  Électrode  A  sur  le  sternum,  B  sur  la  surf,  int.  de  l'av.-bras.Dist,  .SO  ctm. 
Déclinaison  de  raiguille  lors  de  la  première  direction  du  courant,  i". 

«  après  l'inversion,  8°. 

4°  Électrode  A  sur  le  sternum,  B  sur  le  muscle  deltoïde.  Dist.  21  ctm. 
Déclinaison  de  l'aiguille  api'ès  la  première  direction  du  courant,  11°. 

«  après  le  revirement,  15°. 

0°  Électrodes  A  et  B  sur  la  surface  interne  de  l'avant-bras.  Di.st.  .ï  ctm. 

1°. 

Déclinaison  de  l'aiguille  lors  de  la  première  direction  du  courant,  ^ 

«  Après  le  revirement,  2°. 

N'  importe  quelles  variantes  de  cette  expérience  démontrent  toujours 
l'indépendance  de  la  force  du  courantpar  rapport  à  la  plus  ou  moins  grande 
ou  petite  distance  des  électrodes. 

Dans  l'application  ordinaire,  la  force  du  courant  qui  pénètre  dans 
le  corps  même,  dépend  surtout  de  la  résistance  de  répiderme  ; 
tout  le  reste  n'a  qu'une  importance  secondaire.  Et  comme  la  longueur 
de  ce  conducteur  (c'cst-à-dirc  l'épaisseur  de  l'épiderme),  n'éprouve 
nulle  part  de  notables  différences,  il  est  naturel  de  penser  que  seule  la 
coupe  transversale,  que  Vonpeut  modifier  à  volonté^  .joue  un  rôle  décisif, 
dans  l'introduction  d'un  fort  courant  dans  le  corps^  c  est-à-dire  que  la 
grandeur  de  la  surface  épidermique  servant  h  mlrodairele  courant  dans 
le  corps  (autrement  dit  la  grandeur  des  électrodes  appliquées  sur  l'épi- 
derme), détermine  en  réalité  la  force  du  courant;  quant  à  ce  qui  git 
sous  cette  couche  épidermique,  c'est  assez  indifférent. 


lUisi.Sl'ANCli  UH  L'iîl'IDEHMl!;  SI 

Nous  voyons  dès  lors  quelles  importanles  conclusions  se  déduisent 
en  pratique  de  ces  données,  en  ce  qui  concerne  la  grandeur  des  élec- 
trodes à  choisir.  On  les  choisira,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  d'au- 
tant phis  grandes  que  l'on  voudra  introduire  dans  le  corps  des  forces 
de  courant  plus  intenses.  (J'aurai  bientôt  à  parler  des  restrictions 
qu'impose  à  ce  théorème,  le  désir  d'avoir  une  plus  grande  densité  de 
courant.)  On  peut  le  démontrer  très  facilement,  au  moyen  du  galva- 
nomètre, avec  diverses  variétés  d'électrodes  ;  ainsi  le  même  nombre 
d'éléments,  employé  sur  un  seul  et  même  point  du  corps,  donne  : 

Avecla  plus  petite  électrode  environ  4°  de  déclinaison  de  l'aiguille. 
Avec  la  petite  électrode,  13°. 
Avec  la  moyenne  électrode,  20°. 
Avec  la  grande  électrode,  30°. 

Mais  naturellement  la  grandeur  des  électrodes  usuelles  a  aussi  ses 
limites;  on  a  cherché  à  s'affranchir,  jusqu'à  un  certain  point,  delà 
grandeur  des  électrodes  métalliques  ou  carboniques,  en  posant,  par- 
dessous,  des  couches  de  papier  buvard,  de  différentes  grandeurs  et 
trempées  dans  un  liquide,  au  moyen  desquelles  on  espérait  faire 
pénétrer  le  courant  à  travers  une  plus  grande  surface  d'épiderme. 
Mais  ce  procédé  m'a  paru,  d'après  des  expériences  dirigées  dans  ce 
sens,  bien  moins  avantageux  qu'on  ne  se  l'était  figuré  au  premier 
abord.  Évidemment  les  traînées  de  courant  qui,  de  l'électrode,  doivent, 
à  travers  le  papier  buvard  imbibé,  s'étendre  à  des  distances  plus  ou 
moins  grandes,  rencontrent  ici  une  trop  forte  résistance  pour  permet- 
tre à  des  quantités  considérables  de  traînées  de  courant,  venant  des 
points  les  plus  éloignés,  de  pénétrer  dans  l'épiderme.  En  tous  cas,  un 
morceau  de  papier  buvard  humecté,  à  travers  lequel  on  dirige  le  cou- 
rant par  une  électrode  à  bouton  ou  une  électrode  (moyenne),  est  loin 
de  rendre  d'aussi  bons  services,  pour  l'augmentation  de  la  force  du 
courant,  qu'une  grande  électrode  métallique  de  la  forme  d'une  pla- 
que. Je  dois  donc  déclarer  cette  méthode  peu  utile  car  elle  pré- 
sente de  très  grands  inconvénients,  à  part  quelques  rares  exceptions. 

•4°  Le  courant,  dans  une  chaîne  fermée,  parcourt  naturellement  l'arc 
de  fermeture  ainsi  que  l'élément  lui-même,  ses  métaux  et  ses  liqui- 
des et  il  y  rencontre,  cela  se  conçoit,  suivant  la  nature  de  ces  corps, 
une  certaine  résistance.  Cette  résistance  qui  existe  dans  la  chaîne  elle- 
même  et  que  provoque  sa  structure  s'appelle  la  résistance  essentielle, 
tandis  qu'on  désigne  ordinairement  par  le  mot  extra-essentielle,  la  ré- 
sistance que  la  chaîne  rencontre  dans  l'arc  de  fermeture.  Toutes  deux 
ne  sont  que  des  fractions  de  la  résistance  totale,  qui  existe  dans  la 
chaîne  fermée  et  toutes  deux  sont  soumises  à  des  lois  identiques.  La 
résistance  essentielle  grandit  donc  en  proportion  do  la  longueur  et 
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«liiMimic  îivcc  rîiugmonliition  de  la  coupe  transversale  du  conducteur 
"luo  le  courant  doit  traverser  ;  on  d'autres  termes,  plus  les  deux  mé- 
taux sont  éloignés  l'un  de  l'autre  dans  le  licpiide,  plus  est  Imy  le 
chemin,  à  travers  le  liquide,  d'un  métal  à  l'autre,  plus  grande  aussi 
est  la  résistance  (et  plus  aussi  le  courant  csL  faible);  et  plus  la  surface 
métallique  est  grande,  plus  les  métaux  sont  plongés  profondément 
dans  le  liquide,  plus  la  coupe  Lransversale  des  couches  liquides  à  par- 
courir est  grande,  plus  la  résistance  es^  faible  (et  jjlus  le  courant  est 
fort).  Ainsi  la  résistance  essentielle  exerce  aussi  de  l'influence  sur  la 
force  du  courant  et  la  formule  que  je  vous  ai  communiquée  il  y  a 

E 

quelque  temps,  est  en  réalité  conçue  ainsi  •  1=   dans  la- 

R  -f" 

(juelle  R  représente  la  résistance  essentielle  et  le  petit  r'  la  résistance 
extra-essentielle. 

Nous  avons  donc  la  possibilité  d'inlluer  sur  la  force  du  courant  par 
le  changement  de  trois  facteurs  :  la  force  électro-motrice,  la  résistance 
essentielle  et  la  résistance  extra-essentielle.  La  grandeur  qui  existe 
chaque  fois  dans  nos  recherches  et  qui  est  immuable,  c'est  la  résis- 
tance extra-essenlielle  (le  corps  humain  et  ses  parties  dans  l'arc  de 
fermeture!  )  ;  ainsi,  pour  changer  à  volonté  la  force  du  courant  dans 
l'arc  de  fermeture,  pour  l'augmenter  ou  la  diminuer,  nous  sommes 
obligés  d'opérer  des  modifications  sur  l'un  des  deux  autres  facteurs, 
ou  bien  en  ajoutant  une  nouvelle  force  électromolrice,  ou  bien  en 
l'enlevant,  ou  bien  en  augmentant  ou  diminuant  la  résistance  essen- 
tielle. Une  simple  remarque  démontrera  que,  dans  de  certaines  cir- 
constances, nous  ne  pouvons  jamais  faire  que  l'un  ou  l'autre  et  que  les 
deux  à  la  fois  ne  conviennent  pas  pour  tous  les  cas. 

Nous  opérons  pratiquement,  en  électrothérapie,  sous  deux  condi- 
tions très  différentes  :  dans  l'emploi  ordinaire^  percutané  de  l'électri- 
cité, on  trouve,  sur  l'arc  de  fermeture,  le  corps  humain,  qui  présente 
une  résistance  énorme,  bien  plus  grande  que  celle  de  la  chaîne  elle- 
même  ;  par  conséquent  la  résistance  extra-essentielle  est  ici  bien  plus 
grande  que  la  résistance  essentielle. 

Par  contre,  dans  la  galvanocaustique.,  un  fil  métallique,  bon  conduc- 
teur, forme  l'arc  de  fermeture  et  celui-ci  présente  une  résistance  bien 
moindre  que  celle  que  l'on  trouve  dans  la  chaîne  elle-même  ;  ici  donc 
la  résistance  extra-essentielle  est  beaucoup  moindre  que  la.  résistance 
essentielle.  Ce  dernier  cas,  n'apas  à  nous  occuper,  nous  pouvons  le  lais- 
ser de  côté  ;  mais  déjà  il  résulte  de.  la  mention  des  faits  que,  dans  le 
premier  cas,  une  modification  de  la  résistance  essentielle  reste  sans  in- 
fluence notable  sur  la  force  du  courant,  tandis  que,  dans  le  deuxième 
cas,  la  résistance  extra-essentielle  est  médiocre  et  la  résistance 
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essentielle  déterminera  presque  seule  la  force  du  courant.  Si  elle  est 
modifiée,  la  force  du  courant  doit  nécessairement  l'ôtre  aussi. 

Pour  le  premier  cas,  pour  le  nôtre,  on  montrera  facilement  que,  si 
nous  voulons  par  exemple  augmenter  la  force  du  courant,  ce  qui 
nous  arrive  presque  à  chaque  instant,  nous  ne  pouvons  pas  le  faire 
par  une  diminution  de  la  résistance  essentielle  (augmentation  ou  sub- 
mersion plus  profonde  des  métaux,  leur  rapprochement,  etc.),  mais 
nous  ne  pouvons  le  faire  que  par  l'addition  d'une  nouvelle  force  élec- 
tromotrice, c'est-à-dire  en  augmentant  le  nombre  des  éléments. 


Un  simple  calcul,  avec  les  données  les  plus  simples,  montrera  combien 
ces  théorèmes  sont  exacts  et  irréfutables  et  quelle  importance  ils  ont  pour  la 
confection  pratique  des  appareils  devant  atteindre  plusieurs  buts  différents. 
Pour  notre  cas,  Vemploi  percutané  du  courant,  nous  admettons  que  la  résis- 
tance essentielle  =  8,  la  résistance  extra-essentielle  =  200  ;  nous  avons 
alors, 

E  l  1 

Pour  un  élément  I  =  ^-^^  =  -  — 

2  K  2  2  1 

Pour  deux  éléments  I  =  ^^-^^  -  =  2T^  =  ÎÔ8 

Pour  quatre  éléments  1  =  — :=  3^-^  =  232  =  4 

C'est-à-dire  que  nous  avons  ainsi,  en  doublant  le  nombre  des  éléments, 
une  force  de  courant  presque  double  et,  quand  on  quadruple  le  nombre  des 
éléments,  presque  quadruple.  Par  contre,  si  nous  grossissons  l'élément,  dans 
les  mêmes  circonstances,  nous  diminuerons  la  résistance  essentielle  ;  si  nous 
reprenons  les  chilfres  qui  précèdent,  nous  avons  pour  un  élément  deux  fois 

aussi  f^rand,  I  =   —  —  en    se  comportant  ainsi, 

1/2  R  -f  r  ~"  4  +  200  "204  ' 

la  force  totale  du  courant,  n'a  donc  subi  aucune  modification. 

Or,  il  en  sera  toujours  ainsi,  quand  la  résistance  essentielle  est  grande,  la 

résistance  exli'a-essentielle  est  petite,  comme  dans  la  galvanocaustique.  Si, 

pour  simplifier,  nous  admettons  que  la  R  est  maintenant  égale  à  200  et  la 

r  à  8,  nous  avons  de  nouveau  : 

E  1  1 


Pour  un  élément  ï 


Pour  un  élément  double  en  grandeur  I  = 


R  +  r      200  -}-  8  208 

E  1  1 


1/2  R       r        50  -t-  8  108 


F  1  1 

Pour  un  élém.  de  grand,  quad.  l  =   z         —      ^      —  _  pIp 

1/4  R  +  r       100  +  8  ~  58  ^ 


Vous  voyez  donc  qu'ici,  en  augmentant  les  éléments,  on  augmente  la  force 
du  courant  ;  mais  par  contre,  elle  ne  peut  pas  être  augmentée  par  l'éléva- 
tion du  nombre  des  éléments. 


f 
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Il  nîsiille  de  là,  poiii-  nolro  but,  celle  simple  conclusion,  que  dans 
l'emploi  permlané  du  courant  an  ô.leclro-lhèi'apw,  une  aur/menlalion 
de  la  force  du  couranl  (on  supposant  une  combinaison  éloclromo- 
Iricc  donnée)  ne  peut  être  obtenue  que  par  une  mulliplicalion  du  nom- 
bre des  éléments  et  non  par  un  agrandissement  des  éléments  distincts. 
Les  grands  éléments,  soiivcnl  employé»  Jusqu'ici,  sonl  donc  tout  à 
fait  superflus  ;  les  éléments  nécessaires  à  notre  but,  peuvent  donc  être 
aussi  petits  qu'on  le  désire  et  leur  grandeur  dépendra  seulement  de 
conditions  techniques  et  des  circonstances  qui  se  produisent  lors  de 
l'emploi  pratique. 

Tout  cela  se  rapporte  seulement  aux  changements  de  la  force  du 
courant  par  une  modification  des  sources  du  courant.  Je  vous  ai  parlé 
plus  haut,  à  propos  des  rhéostats,  de  la  possibilité  de  produire  une 
semblable  modification  par  le  changement  des  résistances  sur  l'arc  de 
fermeture,  ou  par  une  fermeture  parallèle  en  relation  avec  lui. 

5.  Une  importance  toute  particulière,  pour  l'intelligence  des  actions 
du  courant  et  pour  le  maniement  pratique  et  exact  du  courant  élec- 
trique, appartient  à  l'idée  de  la  densité  du  courant. 

Les  expériences  des  physiologistes  nous  apprennent  qu'une  irrita- 
tion notable  des  systèmes  nerveux  de  la  périphérie  et  du  centre,  n'a 
lieu  que  quand  le  courant  amené  possède  une  certaine  densité  et  fait 
irruption  dans  le  système  nerveux,  avec  une  certaine  densité.  Il  est, 
pour  le  moins,  probable  que  le  courant  fonctionnant  dans  un  but  théra- 
peutique se  comporte  de  la  même  façon  ;  qu'au  moins  une  bonne  par- 
tie de  ces  effets  ne  se  produit  que  lorsque  la  partie  malade  est  soumise 
à  l'action  d'un  courant  ayant  une  densité  déterminée. 

On  entend  aujourd'hui  par  densité  du  courant,  le  rapport  qui  existe 
entre  la  force  du  courant  et  l'unité  de  coupe  transversale  du  conduc- 
teur traversé.  Pour  comprendre  aisément  ce  rapport,  vous  devrez,  je 
crois,  vous  imaginer  le  fait  d'une  manière  pittoresque  et  vous  figurer 
un  courant  électrique  composé  d'un  grand  nombre  de  fils  de  courants 
distincts  et  parallèles  ;  plus  il  y  a  de  ces  fils  pour  former  un  courant, 
plus  ce  courant  est  fort,  plus  sa  force  est  considérable  ;  mais  plus  il  y 
a  de  ces  fils  serrés  sur  l'unité  de  la  coupe  transversale,  plus  la  densitr 
du  cnujmnt  est  notable.  Imaginez-vous  par  exemple,  un  courant  d'en- 
viron mille  fils  de  courants,  amenés  d'abord  par  un  conducteur  mé- 
tallique ayant  une  coupe  transversale  de  un  centimètre  carré,  puis  par 
un  semblable  conducteur  ayant  une  coupe  transversale  de  deux  cen- 
timètres carrés,  les  mille  fils  se  diviseront,  dans  le  2*  cas,  sur  une 
coupe  transversale  d'une  grandeur  double  et,  par  conséquent,  le  cou- 
rant n'aura  que  la  moitié  de  sa  densité,  bien  que,  dans  les  deux  cas,  il 
conserve  exactement  la  même  force.  La  figure  9  ci-jointe  peut  servir 
de  schéma.  Il  en  est  du  courant  comme  de  la  chevelure  d'une  jeune 
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mie,  chevclliro  qui  ressemble  ù  une  crinière  en 
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ou  peut 


désord  re 

tresser  celle  chevelure  de  manière  à  la  convertir  en  une  mince  corde 
ou  en  une  tresse  peu  touffue,  sans  que  le  nombre  des  cheveux  soit 
modifié. 

II  nous  semble  que  les  actions  physiologiques  et  thérapeutiques  no- 
tables pour  nous  (et  peut-être  pas  toutes),  ne  commencent  que  lorsque  le 
nombre  des  fils  du  courant  qui  sont  en  contact  avec  la  coupe  transver- 
sale d'une  partie  animale,  dépasse  une  certaine  li- 
mite. Voilà  pourquoi  il  importe  de  bien  comprendre 
ces  conditions  et  de  se  procurer  les  moyens  de  sou- 
mettre à  l'action  d'une  densité  de  courant  déterminée 
une  partie  quelconque  du  corps,  pour  peu  qu'on  puisse 
l'atteindre. 

A  cet  effet,  il  faut  vous  figurer  ce  qu'il  advient  du 
courant  et  des  fils  du  courant,  quand  nous  les  intro- 
duisons dans  le  corps  de  la  façon  ordinaire,  c'est-à- 
dire  à  partir  de  deux  points  de  la  superficie  du  corps, 
au  moyen  d'électrodes  qui  y  sont  fixées.  Ici  le  nombre 
de  fils  de  courant  correspondant  à  sa  force  entre  dans 
le  corps  pour  s'y  répandre  immédiatement  dans  tou- 
tes les  directions,  d'après  les  lois  d'Ohm.  Tous  les  fils 
de  courant  pénètrent  ensemble  par  la  coupe  trans- 
versale des  électrodes,  pour  se  répandre,  aussitôt 
après,  sur  la  coupe  transversale,  bien  plus  grande,  du 
corps  ou  d'une  partie  du  corps.  La  plus  grande  den- 
sité doit  donc  toujours  se  trouver  dans  le  voisinage  im- 
médiat des  électrodes.  Quand  celles-ci  sont  d'une  gran- 
deur égale,  la  densité  du  courant  sera  aussi  la  même 
dans  les  deux  électrodes  (voir  la  figure  10).  Mais, 
si  les  électrodes  sont  de  grandeurs  différentes,  laplus 
grande  densité  devra  toujours  se  trouver  sur  la  plus 
petite  électrode,  parce  qu'ici  le  même  nombre  de  fils 
de  courant  se  trouve  resserré  sur  un  espace  plus 
petit  (Voir  figure  H). 

Dans  l'intérieur  du  corps,  la  plus  grande  force  de  courant  se  trou- 
vera sur  la  ligne  droite  de  communication  entre  les  deux  électrodes  (parce 
que,  d'après  le  théorème  3,  celle-ci  présente  les  plus  faibles  résis- 
tances). C'est  donc  là  que  la  plupart  des  fils  de  courantse  trouveront  les 
uns  à  côté  des  autres  ;  c'est,  par  conséquent,  encore  là  que  se  trouvera 
relativement  la  plus  grande  densité  de  courant.  Assurément,  vous  ne 
devez  pas  vous  la  figurer  comme  très  grande,  attendu  que  la  densité 
doil  diminuer  d'une  manière  notable,  déjà  très  près  des  électrodes,  à 
cause  de  la  grande  coupe  transversale  du  corps  et  de  la  conductibilité 
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assez  grande  de  ses  parties.  Quoiqu'il  on  soit,  sur  des  points  parliou- 
lièromoiil  favorables,  par  exemple  dans  le  courant  transversal  de  la 
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téle,  avec  d'assez  grandes  électrodes,  ou  dans  le  courant  transversal 
d'une  extrémité,  on  trouvera,  môme  dans  la  profondeur,  une  densité 

de  courant  encore  assez  considéra- 
ble. Celte  zone  des  plus  grandes  den- 
sités relatives  de  courant  comprise 
entre  les  deux  électrodes,  se  com- 
porlera  un  peu  différemment,  sui- 
vant la  position  relative  des  électro- 
des. Lorsque  le  courant  traversera 
obliquement  le  corps  ou  quelques- 
unes  de  ses  parties,  la  zone  aura  la 
l'orme  d'un  cylindre  ventru,  qui  s'é- 
tend d'une  électrode  à  l'autre,  à  peu 
près  comme  l'indique  la  figure  12. 
Mais  si  les  deux  électrodes  sont  pla- 
cées l'une  à  côté  de  l'autre  sur  la  sur- 
face du  corps,  la  zone  prendra  plu- 
tôt la  forme  d'une  boule  ou  d'une 
section  cylindrique,  dont  la  base  ré- 
pond à  la  surface  du  corps,  à  peu  près  comme  l'indique  la  figure  13. 
Dans  les  deux  figures,  les  hachures  indiquent  la  zone  de  densité  de 
courant  relativement  la  plus  grande  ;  leur  étroilesse  la  plus  grande 
répond  à  peu  près  à  l'accroissement  de  la  densité. 
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Les  parties  du  corps  situées  en  dehors  de  cette  zone,  quoique  natu- 
rellement elles  reçoivent  toujours  une  certaine  quantité  de  traînées  de 
courant  (en  vertu  des  lois  d'Ohm),  se  trouvent  cependant  sous  une  den- 
sité de  courant  si  faible,  qu'on  peut  les  considérer  comme  n'étant  pas 
ou  presque  pas  traversées,  et  que,  en  tout  cas,  elles  sont  hors  de  cause 
dans  l'appréciation  des  effets  du  courant. 

Gravez,  Messieurs,  soigneusement,  tous  ces  détails  dans  votre  mé- 
moire et  tâchez  de  bien  les  comprendre  en  y  réfléchissant,  et  en  faisant 
les  dessins  schématiques  de  différents  eus,  car  c'est  en  cela  que  consiste 
la  quintessence  de  la  technique  électrothé- 
rapeutique. Quand  nous  nous  occupons 
d'électrothérapie,  nous  avons  presque  tou- 
jours l'intention  de  localiser  le  courant, 
avec  une  certaine  densité,  sur  telle  ou  telle 
partie  du  corps  bien  déterminée  et  vous 
ne  pourrez  le  faire  qu'en  ayant  toujours 
sous  les  yeux  les  faits  que  je  viens  d'éluci- 
der en  ce  qui  concerne  la  force  des  cou- 
rants et  leurs  densités.  De  tout  cela  dépend 
exclusivement  le  choix  des  électrodes  ainsi 
que  celui  des  parties  du  corps  où  elles  doi- 
vent être  appliquées  pour  les  fins  diverses 
que  nous  avons  en  vue.  Permettez-moi  de 
corroborer  mes  paroles  par  le  récit  d'exem- 
ples importants. 

Si  vous  désirez  (a)  localiser  sur  un  point 
délerminé  pas  trop  éloigné  de  la  surface,  un 
courant  d'une  certaine  force  et  d'une  certaine  densité,  prenez  deux 
électrodes  de  proportions  différentes,  rapprochez  autant  que  possible, 
la  plus  petite  du  point  en  question  et  mettez  la  plus  grande  (que 
vous  choisirez  aussi  grande  que  possible)  à  une  dislance  convenable  et 
vous  atteindrez  certainement  votre  but,  et  cela  d'autant  plus  certai- 
nement que  la  dift'érence  de  grandeur  des  deux  électrodes  sera  plus 
considérable.  (Si  l'une  d'elles  est  très  petite,  il  faut  naturellement 
augmenter  le  nombre  des  éléments  pour  obtenir  la  force  de  courant 
nécessau-e,  parce  que  la  surface  rétrécie  de  l'électrode  déterminera  une 
résistance  bien  plus  grande.)  C'est  là  la  méthode  que  vous  employez 
,)Ournellement  pour  l'analyse  électrique  de  quelques  nerfs  et  ramifica- 
tions nerveuses,  pour  l'irritation  locale  de  ces  nerfs,  ou  de  groupes  de 
muscles  moteurs,  que  vous  faites  dans  un  but  thérapeutique 

Mais  s,  vous  désirez  (b)  localiser  le  courant  sur  de  plus  grands  espa- 
ces, dans  le  ooùmage  de  la  surface,  choisissez  des  électrodes  égales, 
dune  grandeur  médiocre  et  rapprochez-les  l'une  de  l'autre,  autant 
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tjiie  possible,  sur  l'espace  en  question,  de  telle  sorte  rjue  cette  partie 
(lu  corps  tombe,  autant  que  possil)ie,  dans  le  domaine  du  sej^ment  de 
la  boule  représentée  ligure  i'.i,  de  la  densité  relativement  la  plus 
grande.  De  la  sorte,  si  vous  voule/-  électriser  fortement,  par  exemple, 
le  muscle  deltoïde  ou  biceps,  le  vaste  interne  ou  une  tumeur  blanclie,  etc. 
vous  emploierez  cette  métiiodo  de  préférence  à  toute  autre. 

Mais  si  vous  voulez  (c)  localise?'  le  cowant  sw  des  parties  situées 
dans  la  profondeur,  choisissez  alors  ou  bien  deux  électrodes  aussi 
grandes  que  possible  et  posez-les  sur  la  partie]  dont  il  s'agit,  en  les 
éloignant,  le  plus  possible,  l'une  de  l'autre;  alors  un  nombre,  relative- 
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ment  considérable,  de  traînées  du  courant  pénétrera  dans  la  profon- 
deur. Car,  plus  les  électrodes  seront  rapprochées  l'une  de  l'autre,  plus 
les  longueurs  des  traînées  de  courant  delà  surface  et  de  la  profondeur, 
allant  d'une  électrode  à  l'autre,  différeront  les  unes  des  autres  et  plus 
il  en  restera  dans  le  voisinage  de  la  surface.  Quand  les  électrodes 
seront  bien  éloignées  l'une  de  l'autre,  cette  différence  s'amoindrira,  et  un 
nombre,  relativement  plus  grand,  de  traînées  du  courant  pénétrera 
dans  la  profondeur;  la  figure  '14  ci-jointe  le  démontre  de  la  façon  la 
plus  simple.  Cette  méthode  a  surtout  son  importance  quand  il  s'agit 
de  la  moelle  épinière,  qui  est  relativement  fort  éloignée  de  la  surface  ; 
ainsi  de  grandes  électrodes  et  fort  éloignées  l'une  de  l autre,  lelle  est  la 
règle. 

Vous  pouvez  aussi  choisir  deux  électrodes  d'une  grandeur  égale  et 
les  disposer  de  telle  sorte  que  la  partie  en  question  soit  située,  aussi 
exactement  que  possible,  sur  la  ligne  droite  qui  relie  les  deux  électro- 
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des  c'cst-ù-diro  dans  la  zone  du  cylindre  esquissé  page  oG  ligure  12, 
de'la  densité  de  courant  relativement  la  plus  grande;  cette  méthode 
e^t  bonne  surtout  pour  le  traitement  d'affections  cérébrales  existant  à 
une  -rande  profondeur  comme  l'indique  la  figure  IS  ci-jointe  ;  mais 
on  peut  aussi  l'utiliser  pour  combattre  des  foyers  pathologiques  cir- 
conscrits dans  la  moelle  épinièrc,  pour  le  traitement  de  processus  patho- 
logiques ayant  leur  siège  profondément  dans  les  cavités  du  corps,  etc. 

En  tout  cas,  vous  pourrez  vous  tirer  d'embarras  avec  ces  trois 
méthodes  d'application,  dans  toutes  les  occurrences  ;  seulement  il  fau- 
dra toujours  vous  rendre  compte  de  laquelle  de  ces  méthodes  est  la 
raeiUeure  pour  un  cas  isolé  et  pour  le  but  que  vous  vous  proposez. 

Ajoutons,  en  peu  de  mots,  que  les  conditions  de  distribution  ici 
mentionnées,  des  courants  électriques,  dans 
le  corps  humain,  concernent,  à  ce  qu'il 
paraît,  principalement  les  courants  galva- 
niques, du  moins  en  tant  qu'il  s'agit  d'opé- 
rer sur  de  très  grandes  profondeurs.  Le 
courant  faradique  parait,  sur  ce  point, 
comme  l'a  démontré  Helmholtz,  se  com- 
porter un  peu  autremcntetne  pas  pénétrer 
dans  les  profondeurs  aussi  rapidement  et 
aussi  facilement  que  le  courant  galvani- 
que. Ainsi  s'expliqueraient  différents  phé- 
nomènes électrothérapeutiques,  entre  au- 
tres le  fait  que  des  nerfs  placés  dans  la 
profondeur  ainsi  que  des  muscles  peuvent  être  bien  plus  facilement 
excités  par  le  courant  galvanique  que  par  le  courant  électrique,  que  le 
courant  faradique  ne  présente  pas  l'eflîcacité,  qu'on  attend  de  lui,  sur 
la  moelle  épinière,  dans  le  cerveau,  dans  les  cavités  du  corps,  etc. 
C'est  à  quoi  il  faut  bien  faire  attention  dans  la  pratique. 

Avant  d'en  finir  avec  ce  chapitre,  je  dois  encore  mentionner  briève- 
ment deux  effets  physiques  du  courant,  qui  ne  sont  peut-être  pas 
d'une  médiocre  importance  pour  l'électrothérapie  et  qui  du  moins  se 
sont  prêtés  bien  des  fois  à  l'élaboration  d'hypothèses  sur  les  effeis 
thérapeutiques  de  l'électricité. 

Le  premier  de  ces  effets  est  l'action  électrolyiique  des  courants  élec- 
triques. Vous  en  connaissez  tous  les  détails  et  je  puis  me  borner  à 
cette  courte  réminiscence  que,  lorsque  le  courant  traverse  certains 
conducteurs  composés  (électrolytes),  ceux-ci  sont  eux-mêmes  décom- 
posés dans  leurs  molécules  et  ces  molécules  se  séparent  vers  les  deux 
pôles,  savoir  à  l'anode,  les  éléments  dits  électronégatifs,  l'oxygène, 
l'iode,  le  chlore  etc.,  ainsi  que  les  acides  ;  par  contre,  à  la  kalhode 
les  éléments  dits  électropositifs,  tels  que  l'hydrogène,  le  potassium, 
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le  sodium,  lo  cuivre,  etc.,  les  alcalis  et  les  bases.  C'est  ainsi  que  l'eau 
est  décomposée  en  ses  deux  éléments,  riiydiogùne  se  rend  au  pôle 
négatif;  l'oxygène,  au  pùle  positif;  le  chlorure  de  sodium,  de  telle 
façon  que  le  chlore  apitaraît  à  l'anode  ;  l'iodure  de  potassium  de 
telle  façon  qui3  l'iode  apparaît  à  l'anode,  le  potassium  apparaît  à  la 
kathode,  etc. 

Un  fait  tout  semblable  peut  se  reproduire  dans  les  liquides  et  tissus 
animaux;  les  phénomènes  électrolytiques,  comme  l'ont  démontré 
Dubois-Reymond,  Hermaim  et  d'autres,  se  manifestent  partout  oii  un 
courant,  provenant  d'un  autre  moteur,  entre  dans  un  électrolyte, 
ainsi  que  là  où  deux  élecLrolytes  confinent  l'un  à  l'autre,  comme 
aussi  au  sein  des  masses  solides,  qui  sont  imbibées  par  un  électrolyte 
et  traversées  par  un  courant.  Or  c'est  dans  ce  cas  que  se  trouve  l'orga- 
nisme animal  traversé  par  un  courant  électrique  ;  des  effets  électro- 
lytiques se  développeront  donc  aussi  dans  l'intérieur  de  cet  orga- 
nisme. 

Mais  on  trouve  aussi  dans  les  chaînes,  servant  à  la  production  des 
courants  galvaniques,  des  liquides  décomposables,  des  électrolytes. 
qui,  ensuite,  même  pendant  la  fermeture  de  la  chaîne,  sont  réelle- 
ment sujets  à  l'électrolyse.'  Ensuite,  sur  les  deux  plaques  de  métal,  on 
sépare  chaque  fois  les  ions,  sous  la  forme  gazeuse  ou  solide  ; 
mais  par  là  naissent  de  nouveaux  courants  électriques  dans  la 
chaîne,  qui  affaiblissent  le  principal  courant  primitif.  On  appelle  ce 
phénomène  la  polarisation  du  courant.  C'est  là  la  cause  que  les  chaînes 
simples  et  ordinaires  sont  inconstantes,  c'est-à-dire  que  leur  force 
électromotrice  décroit  graduellement  pendant  la  durée  de  la  ferme- 
ture. Vous  connaissez  tous  les  expériences,  que  l'on  a  faites  —  et 
avec  beaucoup  de  succès  —  pour  empêcher  la  polarisation  par  la 
structure  des  éléments  et  pour  créer  ce  qu'on  appelle  des  éléments 
constants.  Ce  résultat  a  été  obtenu  d'une  manière  très  ingénieuse  et 
cependant  très  simple,  par  Daniell,  Bunsen,  Grove,  Pincus,  Leclanché 
et  autres,  dans  les  éléments  qu'ils  ont  construits.  Ce  sont  là  des  cho- 
ses que  vous  connaissez  tous  et  qui  offrent  le  plus  grand  intérêt  pour 
la  physique  et  pour  certaines  opérations  techniques. 

On  s'est  aussi  donné  beaucoup  de  peine  pour  utiliser  ces  éléments 
dans  un  intérêt  ôlcctrothérapentique  et  souvent  on  les  a  déclarés  indis- 
pensables pour  la  construction  de  nos  batteries.  Je  vous  l'ai  déjà  dit 
une  fois  et  je  vous  le  répèle  aujourd'hui  pour  ce  que  nous  nous  propo- 
sons de  réahser,  les  éléments  réellement  constants  sont  un  luxe  tout  à 
fait  superflu  ;  car,  d'une  part,  pour  la  courte  durée  d'application  des 
courants,  nous  réussissons,  tout  aussi  bien  avec  des  chaînes  incon- 
stantes ;  d'autre  part,  noire  expérience  nous  apprend,  par  des  faits 
journaliers  que  nous,  ne  pourrons  jamais  établir  dans  le  corps  humain, 
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avec  les  olémeiils  Jos  plus  conslants,  un  courant  d"une  constance 
même  approximative. 

Naturellement  cela  n'empêche  pas  que  certains  éléments  constants 
méritent  à  cause  de  la  stabilité  et  de  runilbrmilé  du  courant  qu'ils 
l'ournissent,  à  cause  de  la  facilité  avec  laquelle  on  les  manie  et.  on  les 
utilise,  à  cause  des  avantages  et  commodités  qu'ils  offrent,  d'être  pré- 
férés à  tous  les  autres  pour  la  construction  de  nos  appareils.  Toute- 
fois, pour  les  applications  thérapeutiques  seules,  il  importe  peu  que  les 
éléments  aient  une  constance  complète  ou  incomplète. 

Les  diflerentes  espèces  de  courants  produisent  des  actions  électroly- 
tiques  très  variées  ;  de  beaucoup  la  plus  grande  est  celle  du  courant 
galvanique;  le  courant  d'induction  magnéto-électrique  en  a  déjà  une 
bien  moindre,  et  le  courant  d'induction  volta-électrique,  notre  cou- 
rant faradique  en  a  une  plus  petite  encore.  L'on  met  ceci  en  rapport 
avec  les  durées  diverses  de  ces  courants  et  l'on  a,  de  plus,  voulu  dé- 
duire de  leurs  valeurs  électrolytiques  leurs  valeurs  thérapeutiques,  ce 
sur  quoi  je  reviendrai  plus  tard. 

L'autre  action  physique,  que  je  veux  encore  mentionner,  est  l'action  .(p 
dite  mécanique  ou  calapliorique  du  courant  électrique.  Elle  peut  être  très 
utile  à  la  thérapie  et  consiste  en  ce  fait  que,  lors  de  l'écoulement  du 
courant  à  travers  un  élecLrolyte  contenu  dans  des  corps  poreux  [(argile 
plastique  ou  brûlée,  tissus  animaux  ou  végétaux),  un  liquide  se  meut 
d'un  pôle  à  l'autre,  dans  la  direction  du  courant  positif,  c'est-à-dire  de 
l'anode  à  la  kathode.  La  quantité  de  liquide,  mue,  dans  l'unité  de 
temps,  à  travers  le  corps  poreux,  est  d'autant  plus  grande  que  le  cou- 
rant est  plus  fort  et  que  le  liquide  est  un  moins  bon  conducteur.  Les 
molécules  solides,  suspendues  dans  le  liquide,  doivent  se  mouvoir  en 
sens  inverse  du  liquide.  Il  est  évident  que  la  structure  des  tissus  ani- 
maux est  de  nature  à  favoriser  la  production  de  ces  effets  catapho- 
riques. 
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CINQUIEME  LEÇON 

Sommaire  :  Actions  des  courants  électriques  sur  un  corps  sain  et  vivant.  —  Élecfro- 
physiologie  des  nerfs  moteurs  et  des  iJiusdes.  —  Action  d'irritation.  Loi  de  se- 
cousse de  Pfliiger.  .\ctions  polaires.  —  Loi  de  secousse  des  nerfs  moteurs  chez 
l'homme  vivant  —Méthode  polaire  d"examen.  —  Laide  secousse  polaire  avec  ses 
différents  degrés.— RéacTtàn  faradique  et  galvanique  des  muscles.  —  Phénomènes 
électrotoniques.  L'électrotonus  sur  l'homme  vivant.  —  Effets  modifiants  etrafraî- 
chissants. 

Dans  les  leçons  précédentes,  nous  nous  sommes  occupés  exclusive- 
ment de  questions  pliN'siques,  des  moyens  et  appareils  avec  lesquels  on 
peut  produire  l'électricité,  des  lois,  auxquelles  celle-ci  obéit  et  des  con- 
clusions techniques  et  pratiques  qui  en  découlent.  Aujourd'hui  je  passe 
aux  actions  physiologiques  de  l'électricité  sur  le  corps  vivant.  Nous  vou- 
lons d'abord  examiner  de  quelle  façon  le  courant  électrique  agit  sur 
les  différentes  parties  du  corps  humain  dans  des  conditions  physiolo- 
giques et  quelles  sont  les  suites  de  son  application  sur  ces  parties.  Nous 
pourrons  alors  en  déduire  différentes  conclusions  importantes  pour  la 
diagnose  et  le  traitement  des  étals  morbides. 

Plus  que  pour  tout  autre  médicament  physique,  nous  jouissons  ici 
de  l'avantage  de  pouvoir  nous  appuyer  sur  des  travaux  antérieurs 
grandioses.  Pour  ce  qui  regarde  les  effets  physiologiques  des  courants 
électriques,  nous  nous  trouvons  ici  en  face  de  matériaux  d'une  richesse 
extraordinaire  ;  car  il  existe  à  peine  un  autre  problème  auquel  la  phy- 
siologie moderne  ait  consacré  et  consacre  encore  autant  de  temps  et 
d'activité  qu'à  celui-ci.  Et  si  la  connaissance  exacte  des  effets  physiolo- 
logiques  d'un  médicament  quelconque  est  incontestablement  une  des 
conditions  préparatoires  les  plus  nécessaires  pour  son  véritable  emploit 
nous  nous  trouvons,  en  fait  d'électricité,  dans  une  situation  exception- 
nellement favorable.  L'électrophysiologie  du  système  nerveux  et  des 
muscles  nous  fait  connaître  quantité  de  faits  importants  et  intéressants  : 
elle  a  amené,  sous  bien  des  rapports,  une  profondeur  et  une  exactitude 
Erb.  —  Êlectrolhcrapie.  5 
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telles  dans  nos  connaissances  que  nous  ne  pouvons  guère  en  trouver 
autant  dans  aucune  fiulre  l)raucli(;  do  la  pliysioh^gie. 

Tuuleluis  un  examen  plus  altenlif  et  un  coup  d'œil  aiguisé  par  la 
connaissance  exacte  de  nos  besoins  spéciaux  et  pratiques  ne  lardent  pas 
à  nous  apprendre  combien  la  science  des  physiologistes  présente  en- 
core de  lacunes  sur  co  point  et  combien  il  est  pénible  de  prendre 
l'électrophysiologic  comme  base  certaine  et  suffisante  ()Our  l'élcclro- 
thérapie.  Elle  constitue  une  base  encore  chancelante  et  incertaine  qui 
ne  peut  nullement  encore  soutenir  l'édifice  des  audacieuses  hypothèses 
thérapeutiques  que  l'on  a  construites  sur  elle.  Il  nous  semble  même 
presque,  que  précisément  les  actions  des  courants  électriques  étudiées 
avec  prédilection  par  la  physiologie,  ne  sont  pas  celles  de  la  part  des- 
quelles on  puisse  espérer  la  guérison  thérapeutique. 

Ce  que  l'on  connaît  le  mieux,  ce  que  l'on  a  le  plus  savamment  appro- 
fondi, ce  sont  les  actions  des  courants  électinques  sur  les  nerfs  moteurs 
et  sur  les  muscles.  Ce  sont  aussi  pour  notre  but  les  plus  importantes, 
soit  parce  qu'elles  fournissent  au  diagnostic  des  bases  indispensables, 
soit  parce  que  les  maladies  des  appareils  moteurs  constituent  l'objet  le 
plus  important  de  l'électrothérapie. 

Je  vais  m'occuper  d'abord  des  nerfs  moteurs  et  vous  mettre  devant 
les  yeux  les  actions  excitantes  que  produisent  sur  eux  les  courants  élec- 
triques. 

Un  fait,  que  l'on  peut  constater,  à  chaque  instant,  c'est  que  les  nerfs 
moteurs,  mis  à  nu  ou  qui  sont  à  notre  portée,  de  l'homme  ou  de 
n'importequel  animal  vertébré,  peuvent  être  excités  par  l'application 
de  courants  électriques,  faradiqnes  ou  galvaniques  et  que  cette  exci- 
tation se  manifeste  par  la  production  d'une  contraction  musculaire  — 
naturellement  rien  que  dans  le  muscle,  dont  les  fibres  motrices  ont  été 
atteintes  par  l'excitation  électrique. 

Cette  excitation  est  interprétée  par  Dubois-Reymond  dans  la  for- 
mule que  voici  :(«"  Ce  qui  excite  le  nerf  moteur,  ce  n'est  pas  la  valeur 
absolue  de  la  densité  du  courant  à  un  moment  donné,  mais  rien  que  le 
changement  de  cette  valeur,  d'un  instant  à  l'autre,  c'est-à-dire  rien  que 
les  fluctuations  de  densité  et  celles-ci  agissent  d'une  manière  d'autant 
plus  intense  qu'elles  sont  plus  grandes  dans  l'unité  de  temps,  ou  qu'elles 
se  produisent  plus  promplement  à  égalité  de  grandeur  ;  par  consé- 
quent de  la  manière  la  plus  forte,  lorsde  la  fermeture  et  de  l'ouverture 
du  courant"») 

Il  résulte  de  là,  dès  l'abord,  que  des  courants  galvaniques  coulant 
d'une  manière  continue,  n'agissent  pas  d'une  manière  générale,  par 
excitation,  pendant  leur  durée  ;  que,  de  plus,  la  hausse  ou  la  baisse  du 
courant  s'opérant  d'une  manière  très  lentement  progressive,  Finsinua- 
lion  ou  l'évasion  de  ce  courant  reste  sans  action  excitante  visible. 
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môme  avec  des  forces  de  courant  iiiLenses  et  qu'enfin,  même  de  simples 
fluctuations  de  densité  dans  un  courant  fermé  d'une  façon  permanente, 
peuvent  agir  par  excitation,  en  supposant  que  ces  fluctuations  aient 
lieu  avec  l'amplitude  nécessaire  et  une  certaine  rapidité. 

D'un  autre  côté,  résulte  de  là  l'action  excitante  particulièrement 
énergique  des  courants  faradiques  sur  les  nerfs  moteurs,  parce  que 
ces  courants  ayant  un  écoulement  temporaire  et  abrupt  produisent 
ainsi  des  fluctuations  de  densité  notables  et  soudaines.  Si  vous 
faites  agir  certains  courants  d'induction  sur  le  nerf  moteur  chacun 
de  ces  courants  sera  suivi  d'une  courte  commotion  musculaire,  répon- 
dant à  la  force  du  courant  d'induction  ;  par  conséquent  plus  éner- 
gique que  lors  de  la  fermeture  du  courant  de  la  seconde  spirale. 
Faites  agir  sur  les  nerfs  une  série  de  ces  courants,  il  en  résultera 
une  série  identique  de  secousses  distinctes  du  muscle;  si  la  suc- 
cession de  ces  excitations  acquiert  une  grande  rapidité,  l'ensemble 
des  secousses  se  réunissent  en  une  contraction  durable,  unique,  que 
l'on  appelle  tétanique  ;  c'est  ce  que  vous  pouvez  voir  en  tout  temps, 
quant  le  ressort  de  l'appareil  d'induction  se  meut  librement  ;  alors 
le  nombre  des  courants  distincts  devient  habituellement  très  grand, 
dans  une  seule  seconde.  Je  n'ai  pas  besoin  de  donner  des  détails 
plus  précis  sur  l'action  excitante  des  courants  faradiques,  qui  du 
reste  n'a  encore  été  étudiée  par  les  physiologistes  que  d'une  façon 
très  insuffisante  ;  il  suffit  de  dire  ici  qu'en  général  les  courants  dis- 
tincts d'induction  n'agissent  que  comme  des  fermetures  de  courants  et 
que,  par  conséquent,  leur  fluctuation  d'ouverture  ne  produit  pas 
d'excitation  notable. 

L action  excitante  du  courant  galvanique  sur  les  nerfs  moteurs  est  bien 
plus  intelligible  dans  ses  particularités,  parce  qu'elle  est  plus  facile  à 
étudier  et  qu'elle  a  déjà  été  soigneusement  étudiée.  Toute  fluctuation 
de  densité,  suffisamment  grande,  d'un  courant  galvanique  introduit 
dans  le  nerf,  provoque  une  excitation  du  nerf^et,  par  suite,  une  se- 
cousse musculaire,  c'est  surtout  le  cas  des  fluctuations  de  densité  qui  se 
relient  à  la  fermeture  et  à  l'ouverture  de  la  chaîne.  On  a  reconnu  de 
bonne  heure  que  les  excitations  qui  ont  lieu  à  la  fermeture  et  à  l'ouver- 
ture de  courants  de  forces  diflerentes,  ainsi  que  lors  d'un  changement 
de  direction  du  courant  dans  le  nerf,  se  comportent  d'une  manière  très 
din"érente,  et  l'on  a  employé  beaucoup  de  temps  et  de  peine  pour  trou- 
ver les  rapports  réguliers  de  ces  différences.  Pfliiger  le  premier  a 
réussi  à  établir  une  formule  exacte  et  scientifique  de  ces  rapports  ; 
c'est  ce  que  l'on  appelle  la  loi  de  secousse  de  P/liiger.  On  entend  pa^ 
là  la  combinaison  régulière  des  secousses  musculaires  qui  se  pro- 
duisent lors  de  la  fermeture  et  de  l'ouverture  d'un  courant  galvanique 
traversant  le  nerf  moteur  avec  des  forces  différentes  et  une  direction 
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qui  varie  souvent,  ascendanle  ou  descendante,  centripète  ou  centrj- 
luge.  La  formule  de  celte  loi,  donnée  par  Pfliiger,  est  assez  générale- 
ment admise  bien  entendu  quand  il  s'agit  seulement  du  nerf  mis  à  nu 
et  .suflisainituîiil  isolé  !  —  Celte  Ibrmulc  est  ainsi  con(;ue  : 

Pour  les  courants  faibles,  il  ne  se  manifeste,  dans  les  deux  direc- 
tions du  courant,  rien  qu'une  secousse  de  fermeture,  pas  de  se- 
cousse d'ouverture  et  la  secousse  de  fermeture,  quand  le  courant 
est  ascendant,  est  un  peu  plus  forte  que  lorsque  le  courant  est  des- 
cendant. 

Pour  les  courants  de  force  moyenne,  il  se  manifeste,  dans  les  deux 
directions  du  courant,  aussi  bien  des  secousses  de  fermeture  que  des 
secousses  d'ouverture  ;  mais  ces  dernières  sont  toujours  plus  faibles 
que  les  premières. 

Enfin  dans  les  courants  très  forts  et  tels  que  l'on  ne  peut  jamais  les 
appliquer  à  l'homme,  il  ne  se  manifeste,  dans  le  courant  ascendant, 
qu'une  secousse  d'ouverture  et  pas  de  secousse  de  fermeture;  au 
contraire,  si  le  courant  est  descendant,  il  ne  se  manifeste  qu'une 
secousse  de  fermeture  et  pas  de  secousse  d'ouverture. 

Par  une  série  d'expériences  très  ingénieuses,  qui  furent  confirmées 
et  étendues  par  Von  Bezold  et  d'autres,  Pfliiger  a  réussi  à  ramener 
tous  ces  phénomènes  distincts,  toutes  ces  phases  de  la  loi  de  secousse, 
à  des  faits  bien  établis  scientifiquement  et  très  importants  pour 
nous.  Le  plus  important  de  ces  faits,  c'est  que  l'action  excitante  du 
courant  galvanique  ne  se  produit  qu  aux  pôles  eux-mêmes  et  en  émane  ; 
et  de  telle  sorte  que  l'excitation,  lors  de  la  fermeture,  n'a  lieu 
qu'à  la  kathode,  et,  lors  de  l'ouverture,  seulement  à  l'anode.  Pfiuger 
trouva  en  outre  que  l'excitation  de  la  kathode  est  plus  forte  que 
celle  de  l'anode,  que  par  conséquent  l'excitation  de  fermeture  d'un  seul 
et  même  courant  est  plus  forte  que  l'excitation  d'ouverture.  De  plus, 
on  trouve  que  la  portion  d'un  nerf  moteur,  placée  plus  au  centre,  est 
plus  excitable  que  la  portion  périphérique  et  enfin  que  lorsque  les  cou- 
rants sont  très  forts,  on  voit  apparaître  aux  deux  pôles,  des  résistan- 
ces notables  à  la  prolongation  du  processus  d'excitation,  résistances 
qui  grandissent  avec  la  force  et  la  durée  de  fermeture  du  courant. 

C'est  d'après  ces  précédents  que  s'explique  de  la  manière  la  plus 
simple  la  loi  des  secousses  de  Pfliiger  :  dans  les  courants  faibles 
il  ne  se  manifeste  dans  les  deux  directions  de  courant,  qu'une  secousse 
de  fermeture,  parce  que  celte  dernière  est  la  plus  forte  des  deux  et 
apparaît  par  suite  la  première  ;  la  secousse  de  fermeture  du  courant 
ascendant  se  manifeste  un  peu  plus  tôt,  parce  que  la  portion  la  plus 
centrale  du  nerf,  sur  laquelle  se  trouve  la  kathode  oxcilanle,  fst  un  peu 
plus  excitable.  Dans  les  coui-uuls  de  force  moyenne,  la  secousse  de 
fermeture,  par  l'effet  de  l'excitation  prépondérante  de  lakathode  dans 
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les  deux  directions  du  courant  est  plus  forte  que  la  secousse  d'ou- 
verture. Enfin  dans  les  courants  Irès  forts,  les  résistances  à  la  direction 
qui  se  manifestent  aux.  pôles  et  qui  ne  disparaissent  que  lentement, 
entravent  quand  le  courant  est  ascendant,  la  propagation  de  l'excita- 
tion de  fermeture  et,  quand  le  courant  est  descendant,  la  propagation 
de  la  secousse  d'ouverture  vers  le  muscle,  et  déterminent  ainsi  la 
forme  spéciale  de  ce  ti"oisième  degré  delà  loi  de  secousse. 

D'après  ces  faits,  je  recommande  à  toute  votre  attention  la  conclu- 
sion, d'après  laquelle  les  phénomènes  de  la  loi  des  secousses  ne  repo  - 
sent  à  priori  que  sur  les  effets  différents  des  deuxpôles,  que  la  secousse 
de  fermeture  est  la  conséquence  exclusive  de  l'effet  produit  par  la  ka- 
thode,  tandis  que  la  secousse  d'ouverture  est  l'effet  de  l'anode  ;  de 
plus  que  l'excitation  de  fermeture  (par  conséquent  la  kathode),  est 
notablement  plus  forte  que  l'excitation  d'ouverture  (action  de  l'anode). 
Nous  retrouverons  ces  faits  chez  l'homme  vivant. 

Mais  avant  de  passer  à  cette  question,  j'ai  encore  à  mentionner  suc- 
cinctement, quelques  points  ;  et  d'abord,  le  fait  que  dans  les  courants 
très  forts,  la  fermeture  du  courant  n'est  pas  suivie  d'une  commotion 
courte  et  simple,  mais  se  manifeste  souvent  sous  la  forme  d'une  con- 
traction tonique  prolongée  ou  tétanique,  qui  diminue  ensuite  peu  à 
peu  ;  tonus  de  fermeture  ou  tétanos  de  fermeture  (F  Te).  Les  physiolo- 
gistes se  sont  donné  beaucoup  de  peine  pour  expliquer  ce  phénomène, 
qui  contredit  la  proposition  fondamentale  de  Dubois-Reymond,  et  qui 
nous  force  presque  à  admettre  que  le  nerf  moteur  est  excité  par  le 
courant  galvanique  suffisamment  fort,  même  pendant  son  écoulement 
constant.  En  effet,  on  admettra  aussi  que  précisément  de  faibles  cou- 
rants, de  direction  descendante  ont  une  action  tétanisante,  quand  l'es- 
pace à  parcourir  est  long  ;  mais  on  n'a  pas  encore  trouvé  une  explica- 
tion satisfaisante  de  ce  phénomène.  J'ai  pourtant  dû  mentionner  le 
fait,  parce  que  nous  pouvons  aisément  produire,  à  chaque  instant,  sur 
un  homme  vivant,  un  pareil  tétanos  de  fermeture. 

Il  existe  quelque  chose  de  comparable  à  l'égard  du  tétanos  d'ouver- 
ture dont  les  physiologistes  ont  beaucoup  parlé  ;  c'est  une  secousse 
d'ouverture  ayant  la  forme  d'une  forte  contraction  tonique,  d'assez 
longue  durée.  Ce  phénomène  est  rare,  quand  les  nerfs  sont  tout  à  fait 
frais  et  à  l'état  normal  ;  il  ne  se  manifeste  jamais  que  sur  des  nerfs 
déjà  modifiés  et  dans  les  zones  nerveuses  dont  l'excitabilité  est  très 
augmentée.  On  peut  en  trouver  aisément  l'exphcation  dans  les  lois  de 
Pfliiger,  relatives  à  l'électrotonus.  Contrairement  au  tétanos  de  fer- 
meture, le  tétanos  d'ouverture  ne  se  manifeste,  chez  l'homme  vivant, 
que  dans  des  cas  extrêmement  rares  et,  à  ce  qu'il  parait,  toujours  dans 
des  cas  pathologiques. 

Les  lois  de  Pfliiger  donnent  aussi  une  expUcation  satisfaisante  d'un 
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autre  phénomène,  connu  d'abr)i-(l  sous  le  nom  (V alterna tives  vo l laïques  ; 
si  le  courant  a  étc';  loiigtfMiips  lermédansla  niArrir;  direction,  son  excita- 
bilité (;st  augmontéc  pour  V ouverture  du  courant  dirir/édans  le  même  sem 
et  pour  la  fermeture  du  courant  dirigé  en  sens  contraire.  Des  change- 
ments rt-itiirés  do  la  direction  du  courant  (désignés  généralement,  en 
t'iectrothérapie,  sou5  la  courte  dénomination  de  commutations)  provo- 
quent donc  une  nolabhi  auginenUition  de  la  force  de  la  secousse,  en 
d'auti-es  termes,  du  tétanos  de  lermeture.  Cette  augmentation  ne 
s'explique  nullement  d'une  manière  satisfaisante  par  la  diminution 
de  la  résistance  de  conductibilité,  produite  vraisemblablement  par  les 
commutations,  elle  s'explique  bien  plutôt  par  l'accumulation  des  effets 
de  l'excitation  de  l'anode  (disparition  de  l'anélectrotonus)  et  de  la 
kathode  (naissance  du  katéieclrotonus)  sur  un  seul  et  mT^me  point 
des  nerfs  (variant  à  chaque  commutation). 

De  plus,  Rumpf  a  prouvé  récemment  par  une  série  d'expériences 
physiologiques  que,  sur  le  nerf  moteur  encore  relié  à  l'organe  central, 
la  commotion  d'ouverture  du  courant  ascendant  ne  se  manifeste  que 
longtemps  après  (par  une  force  plus  grande  et  un  écoulement  plus  long 
du  courant)  que  dans  le  nerf  séparé  de  l'organe  central.  Nous  retrou- 
verons ce  fait,  à  l'occasion  de  faits  pathologiques.  Biedermann  s'est 
déclaré  depuis  peu  l'adversaire  de  l'expUcaiion  donnée  par  Rumpf  de 
ces  résultats  d'expériences. 

Valentin  aussi  affirmait,  dès  l'année  1863,  que  la  seule  secousse 
se  manifestant  constamment  dans  le  nerf  vivant  normal,  est  la  se- 
cousse de  fermeture  avec  direction  quelconque  de  courant. 

Je  dois  encore  ajouter  que  le  nexf  moteur  est  complètement  inacces- 
sible à  un  courant  strictement  transversal,  que  ce  soit  avec  des  cou- 
rants galvaniques  ou  faradiques  ;  je  dirai  enfin  que  ce  nerf  est  aussi 
inaccessible  pour  des  courants  galvaniques  de  courte  durée  (de  moins 
de  0,0015  sec),  qualité  qui  appartient  toutefois  au  muscle  à  un  degré 
bien  plus  élevé. 

Messieurs,  pour  le  médecin  praticien,  dont  le  but  de  la  vie  est  non 
la  constalion  de  faits  physiologiques  et  la  découverte  des  lois  qui  les 
relient,  mais  l'utilisation  pratique  de  ces  lois  pour  la  guérison  des 
malades,  s'élève  la  question  de  savoir  si  nous  pourrons  aussi  démontrer 
dans  le  nerf  moteur  d'un  homme  vivant  et  parfaitement  sain,  la  loi  de  la 
S'ecousse  dans  ses  traits  fondamentaux  ou  du  moins  sous  une  forme 
peu  différente  et  si  nous  pourrons  trouver  dans  celte  démonstration 
une  certitude  et  une  régularité  telles  que  nous  puissions  l'utiliser  dans 
un  intérêt  pratique  et  peut-être  pour  le  diagnostic. 

L'expérience  nous  apprend  qu'une  pareille  démonstration  est  pos- 
sible avec  toute  certitude,  malgré  les  grandes  difficultés  qui  paraissent 
s'opposer  à  cette  entreprise,  si  on  se  borne  à  la  considérer  au  point  de 
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vue  purement  physiologique  ;  mais  ce  point  de  vue  n'a  nullement  be- 
soin d'être  examiné  par  nous. 

En  réalité,  nos  essais,  ayant  pour  but  d'établir  la  loi  des  secousses 
pour  l'homme  vivant  ne  peuvent  être  comparés,  comme  exactitude 
aux  essais  des  physiologistes.  Nous  ne  pouvons  mettre  à  nu  les 
nerfs  qu'il  s'agit  d'examiner,  ni  les  isoler  sur  de  longs  espaces  m  les 
poser  sur  les  électrodes  conductrices  ;  nous  avons  au  contraire  affaire 
à  des  nerfs,  qui  sont  entourés  de  cou(;hes  épaisses  de  tissus  plus  ou 
moins  bons  conducteurs,  que  suit  un  grand 
nombre  de  traînées  de  courants  ;  nous  ne 
pouvons  donc,  en  aucune  façon,  établir 
partout,  dans  la  partie  du  nerf  parcourue, 
une  égale  densité  de  codant;  toujours,  à 
proximité  des  électrodes,  la  densité  du 
courant  sera  plus  grande  que  dans  les 
sections  avoisinan  tes  du  nerf;  môme  dans 
l'espace  intrapolaire,  si  les  électrodes  ne 
sont  pas  très  rapprochées  l'une  de  l'autre, 
la  densité  sera  bientôt  si  faible  qu'un  frag- 
ment du  nerf  peut  être  considéré  comme 
non  traversé  par  le  courant,  et  il  sera  tout 
à  fait  impossible  d'établir  une  seule  direc- 
tion déterminée  de  courant  dans  le  nerf 
vivant,  totalement  entouré  de  parties  mol- 
les. Si  l'on  jette  un  coup  d'oeil  sur  la  fi- 
gure 16  ci-jointe,  on  verra  ce  qu'a  déjà 
exprimé  une  pensée  de  Helmholtz,  et  ce 
que  plus  tard,  Filehne  a  développé,  que, 
dans  les  expériences  percutanées  ordinaires 
il  y  a  jusqu'à  trois,  peut-être  même  quatre 
directions  actives  de  courants  qui  existent 
nécessairement  dans  ce  nerf.  On  trouve 
eTisuite,  dans  le  voisinage  de  l'anode  aussi 
bien  que  dans  celui  de  la  kathode,  chaque 
fois  un  espace  parcouru  par  un  courant  ascendant  et  descendant. 

Nous  sommes  donc  entièrement  incapables  d'établir,  chez  l'homme 
vivant,  un  mode  d'expériences  strictement  «  physiologique  »  ;  et  spé- 
cialement la  direction  de  courant,  à  laquelle  les  physiologistes  accor- 
dent une  si  grande  valeur,  à  tort,  comme  je  le  pense,  doit  dans  nos 
expériences  rester  absolument  hors  de  compte  ;  nous  devons  tendre  à 
[rouyer  line  loi  des  secousses  dans  le  nerf  moteur  vivant,  d'un  corps  in- 
tact, quelle  que  soù  la  direction  du  courantK 

I .  Stpickor  ;i,  dans  un  travail  publié  lout  récemment,  cherché  îi  prouver  par  des 


Figurcî  in. 

Grossier  sohiim  i  îles  lils  ilo  <'oui'ant 
acrlits,  <lnns  rnp|ilioiilioii  iici ciilaiiée 
ordinaire  des  deux  ùlecLrodoj  sur  un 
Tierl'  (nerf  eul)iLal  au  liras).  Los  lils 
inertes  du  eourani,  sont,  poncluùs.  On 
ronstiiLe  diins  le  neif  V  directions  dit'- 
féreutes  de  eourani 


72  ÉLECïROl'UySIOLOGIE 

Mais  n'avons-nous  donc  pas  VU  que,  pour  les  naanifeslalions  de  la 
loi  des  secousses,  l'influence  seule  el  unique  des  actions  des  pôles, 
est  décisive  ?  lil  ne  devions-nous  pas  conclure  précisément  des  fail^ 
physiologiques  que,  du  moins,  pour  les  deux  premiers  alinéas  de  la 
loi  des  commotions,  qui  seuls  nous  intéressent,  la  direction  du  courant 
est  chose  tout  à  fait  indifrérenlc,  les  actions  décisives  des  pôles  se  ma- 
nifestant sans  aucun  obstacle  dans  chaque  direction  de  courant? 

En  fait,  il  n'y  a  pas  de  doute  que  notre  tâche  puisse  se  simplifier, 
tout  en  tenant  compte  de  la  physiologie,  au  point  de  ne  Boumetlre  à 
l'étude  que  les  actions  des  deux  pôles  sur  l'homme  vivant.  Il  faut  que 
nous  nous  assurions  si  ces  actions  peuvent  se  démontrer,  si  elles  peu- 
vent se  démontrer  régulièrement  et  si  elles  se  produisent  d'une  façon 
normale  quand  les  forces  des  courants  sont  différentes.  De  la  sorte  notre 
tâche  est  considérablement  allégée. 

Car  ce  problème  n'est  en  réalité  pas  difïicile  à  résoudre  ;  quand  on 
ne  place  qu'w??  pôle  dans  le  voisinage  immédiat  du  nerf  qu'il  s'agit 
d'examiner  el  l'autre  pôle  aussi  loin  que  possible  du  premier,  la  densité 
du  courant  sera,  en  tout  cas,  sous  le  premier  pôle,  dans  le  nerf,  si 
grande  que  l'action  de  ce  pôle  se  fera  seule  presque  exclusivement 
sentir.  Qu'est  ainsi  que  l'on  peut  examiner  cette  action  isolée,  lors  de  la 
fermeture  et  de  l'ouverture  d'un  courant  et  quand  ce  courant  est  as- 
cendant. 

Cette  méthode,  en  elle-même  très  simple  et  très  facile  à  trouver,  a 
été,  à  ce  qu'il  paraît,  sciemment  employée  pour  la  première  fois,  en 
électrolhérapie,  par  Baierlacher.  Cet  auteur  a  déjà  fixé  la  loi  des  com- 
motions polaires  sur  le  nerf  péronier  et  cubital,  d'une  manière  par- 
faitement exacte  et  avec  des  méthodes  de  recherches  contrôlantes  ; 
mais  il  n'en  a  pas  tiré  toutes  les  conséquences  possibles  pour  le  dia- 
gnostic et  la  thérapeutique.  C'est  assurément  le  grand  mérite  dejgifijgt 
ner  d'avoir  étudié  et  développé  systématiquement  et  avec  originalité 
ce  procédé  et  de  l'avoir  élevé  à  la  hauteur  d'un  système  bien  détaillé, 
bien  défini  el  applicable  en  premier  lieu  à  l'homme  vivant.  C'est  ce 
qu'on  appelle  la  méthode  de  recherche  polaire^  au  moyen  de  laquelle 
Brenner  a  coordonné,  avec  logique,  'une  méthode  polaire  de  thérapeu- 
tique. 

Mais  celle  méthode  présente  aussi  ses  diflicultés  et  ses  particularités, 
qu'il  faut  connaître  et  se  rappeler  continuellement,  pour  en  compren- 
dre les  résultats  et  pour  procéder  avec  sûreté  dans  son  maniement. 
Grâce  à  une  étude  expérimentale,  très  habilement  conduite  par  Fi- 

expériences  physiologiques  très  variées,  que  la  loi  des  commotions  est  tout  fail 
indépendante  delà  direction  des  couianls;  nous  sommes  forcés  de  laisser  à  la  cri- 
lique  expérimentale  des  pliysiologislcs,  le  soin  de  décider  si  les  résullats  de  recher- 
ciies  communiqués  par  lui,  conslituenl  des  preuves  convaincanics. 
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lehne,  hi  connaissance  de  celle  question  a  été  notablement  facilitée  et, 
à  ce  qu'il  me  semble,  les  ditTiciiltés  qui  paraissaient  s'opposera  ladop- 
tioa  d"un  accord  complet  entre  la  loi  «  physiologique  »  et  «  polaire  » 
des  secousses,  ont  été  complètement  surmontées. 

En  effet,  nous  ne  pouvons  d'aucune  façon  établir  une_a.clion..p.olaire 
tout  à  fait  isolée  dans  aucun  nerf  ;  si  le  courant  pénètre  quelque  part 
(sr'par  conséquent  lanodcse  trouve  sur  un  point  du  nerf),  il  faut  qu'il 
ressorte  à  quelque  aulre  place  et  peut-être  sur  plusieurs  points  (il  doil 
nécessairement  avoir  une  kalhode)  et  ce  seront  uniquement  les  diffé- 
rentes densités  de  ces  fils  du  courant  de  sortie  qui  détermineront  l'effi- 
cacité et  la  forme  de  ce  deuxième  pôle  virtuel.  —  Bien  plus,  un  exa- 
men schématique  plus  exact  et  un  regard  jeté  sur  la  figure  17  ci-jointe, 
nous  apprennent  que,  vu  les  conditions  de  conduclibihté  existant  dans 
un  corps  intact,  chaque  pôle  placé  isolément  sur  le  nerf,  doit  avoir  né- 
cessairement non  seulement  un,  mais  encore  deux  pôles  opposés  dan? 
son  voisinage  immédiat.  Si  le  courant  traverse  l'anode  avec  une  cer- 
taine densité,  les  fils  du  courant  se  répandront  dans  les  deux  dii'ections 
du  nerf  avec  une  densité  décroissante  ;  là  où  cette  densité  est  devenue 
assez  faible  pour  que  le  courant  soit  inerte  (et  tel  est  assurément  le  cas 
à  une  assez  grande  proximité  de  l'anode),  nous  pouvons  y  transporter 
l'espace  d'où  sortie  courant,  c'est-à-dire  lakathode.  Chaque  anode  est 
donc  entourée  de  deux  kathodes,  dont  la  densité  est  bien  moindre  et, 
tout  le  contraire  arrive,  quand  nous  appliquons  sur  le  nerf  la  kathode 
isolée.' Nous  devons  donc  nous  attendre,  dans  toutes  les  circonstances, 
à  trouver,  dans  cotte  méthode  d'application,  à  côté  de  l'action  du  pôle 
directement  appliqué,  encore  une  autre  action,  —  il  est  vrai  très  afl'ai- 
blie,  — "du  pôle  opposé  et  c'est  là  effectivement  ce  qui  se  passe,  comme 
vous  allez  l'entendre.  Nous  obtenons  toujours^ncore,  à  côté  de  l'ac- 
tion de  fermeture  de  la  kathode  employée  pour  l'expérimentation,  une 
faible  action  d'ouverture  des  anodes  virtuelles,  et,  à  côté  de  l'action 
d'ouverture  de  l'anode,  chaque  fois  aussi,  une  action  de  fermeture 
des  kathodes  virtuelles  ;  et  ce  seront  uniquement  les  éventualités  de  la 
disposition  anatomique  et  la  densité  des  traînées  du  courant,  dans  le 
nerf  en  question  qui  détermineront,  si  je  puis  m'exprimer  ainsi,  l'ap- 
parition de  cette  action  secondaire,  d'une  façon  plus  ou  moins  évi- 
dente. En  fait,  nous  la  voyons  surgir  aussi  dans  les  nerfs  distincts  du 
corps,  avec  une  netteté  plus  ou  moins  grande  ;  mais  comme  nous  n'a- 
vons jamais  qu'à  examiner  les  mêmes  nerfs  dans  des  conditions  varia- 
bles, cela  ne  présente  pas  de  difficulté  insurmontable. 
/  La  méthode  de  recherche  polaire  consiste  donc  en  ce  qu'une  électrode, 
que  Ton  appelle  «  différente  »  soit  mise  en  contact  presque  immédiat 
avec  le  segment  des  nerfs  à  examiner  (par  exemple  sur  les  nerfs  facial, 
cubital  ou  péronier)  et,  volontairement  ou  par  nécessité,  avec  l'anode 
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OU  la  knthodedela  ballerie,  et  l'on  constatera  ainsi  l'action  de  l'anode 
ou  de  la  kalliode,  à  l'oiiverluro  et  à  la  lermeture  de  la  cliaiiie  et  (juand 
les  forces  des  courants  varient. 

L'autre  électrode,  appelée  «  indifl'érente  »  ou  aussi  électrode  B,  est 
placée  sur  une  partie  quelconque  du  corps,  aussi  éloignée  que  possible 
et  indiiïérenle  (sur  le  sternum,  la  colonne  vertébrale,  l'épigastre,  la 
rotule,  etc.)  ;  le  mieux  serait,  pour  unifier  la  technique  et  faciliter  la 
com()araisoii  des  résullals,  de  choisir  toujours  la  même  place  d'appli- 
cation iiidiirérente  ;  j'utilise  pour  cela  exclusivement  le  sternum,  où 
le  patient  peut  lui-même  fixer  l'électrode  avec  une  grande  facilité. 

La  fermeture  et  l'ouverture  nécessaires  du  cercle  du  courant  s'efïec- 


Figiirc  17. 

Représentation  seliématiquo  de  l'action  polaire,  primaire  et  secondaire  (virtuelle),  lors  do  l'applicalion 
unipolaire  de  l'éloetrodc  sur  un  groupe  de  norl'<. 

^uentle  mieux  avec  un  commutateur  métallique  de  courant:  si  la  ka- 
thode  est  sur  le  nerf  et  si  l'on  ferme  le  courant,  on  appelle  cela  «  faire 
une  fermeture  de  kalhode  »,  ou  «  examiner  la  fermeture  des  kathodes  » 
ou  bien  encore  «  fermer  avec  la  kathode  »  (KaF)  ;  si  l'on  ouvre  la 
chaîne,  on  fait  une  ouverture  de  kathode  (KaO)  ;  c'est  dans  le  même 
sens  que  l'on  comprend  «  fermeture  des  anodes  »  (AnF)  et  «  ouverture 
des  anodes  »  (AnO).  Les  signes  abrégés  et  ci-joints,  entre  paren- 
thèses sont  pratiquement  très  commodes  et  presque  généralement 
adoptés. 

La  meilleure  manière  de  procéder  est  d'abord,  avec  une  force  du 
I  courant  déterminée,  mais  basse,  de  rechercher  KaF  avec  environ  trois 
fermetures  et,  en  môme  temps,  de  tenir  compte  de  KaO  ;  on  expéri- 
mentera ensuite,  de  la  même  manière,  AnF  et  .\nO.  Pour  découvrir  les 
réactions  d'ouverture,  il  est  bon  de  laisser,  pendant  quelque  temps,  le 
courant  fermé,  parce  que,  comme  vous  l'avez  déjà  entendu,  cela 
augmente  l'excitabilité  pour  l'excitation  de  l'ouverture.  Quand  les 
forces  des  courants  s'accroissent,  ou-^xamine  alors  à  quel  degré  de 
forces,  les  différents  moments  d'excitation  sont  suivis  de  secousses 
iSTe).  On  peut  ensuite  noter  le  tout,  pour  abréger  ol  résumer  com- 
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plètement,  en  une  formule  clans  laquelle  les  secousses  plus  ou  moins 
fortes,  sont  marquons  par  des  traits  ou  par  des  S  redoublés  (S',  SS', 
ou  SS,  SSS,  etc.).  Vous  devrez,  durant  ces  expériences,  vous 
imposer  la  plus  grande  uniformité  et  régularité  de  méthode,  parce  que 
c'est  le  seul  moyen  d'aboutir  à  des  résultats  que  l'on  pourra  comparer 
entre  eux  et  d'éviter  jusqu'à  un  certain  point  les  nombreuses 
sources  d'erreurs  que  présentent  ces  recherches  sur  le  corps  d'un 
homme  vivant. 

Avec  cette  méthode  vous  pourrez  donc,  sur  la  plupart  des  nerfs  mo- 
teurs de  l'homme  vivant  et  en  étant  absolument  d'accord  avec  les  faits 
physiologiques  constater  la  thèse  émise  et  démontrée  par  Brenner  : 
que  la  kathode  détermine  principalement  l'excitation  de  fermeture  et 
l'anode  principalement  l excitation  d' ouverture  ;  que  par  conséquent, 
ici  encore,  le  processus  d'excitation  a  lieu  à  la  kathode  lors  de  la  fer- 
meture et  à  l'anode  lors  de  l'ouverture  de  la  chaîne  ;  vous  trouverez  en 
outre,  que  l'action  excitante  de  la  kathode  est  bien  plus  grande  que  celle 
de  l'anode.  Avec  cela,  les  secousses  sont  courtes,  énergiques,  rapides 
comme  l'éclair,  tant  qu'elles  ne  se  convertissent  pas  en  contractions 
•  toniques. 

Il  résulte  déjà  de  ces  deux  théorèmes  que  la  première  secousse  qui 
se  produira  lors  de  l'excitation  d'un  nerf  moteur  sera  KaPS  et  que  les 
secousses,  provoquées  par  les  autres  agents  d'excitation,  ne  s'ajouteront 
aux  premières  que  quand  les  forces  des  courants  auront  augmenté.  On 
peut  de  ces  données  déduire  aisément  les  différents  degrés  dans  la  loi 
de  secousse.  Prenons,  par  exemple,  le  nerf  cubital  facile  à  exciter.  Si 
vous  le  soumettez  à  cette  épreuve,  vous  trouverez  que  peut-être  avec 
huit  éléments  il  ne  se  produit  d'abord  que  KaFS  ;  par  contre,  il  n'y  aura 
encore  eu  aucune  secousse  à  KaO,  AnF  et  AuO.  Avec  dix  éléments,  cette 
KaFS  deviendra  déjà  plus  forte  et  il  se  produit  maintenant  une  faible 
AnFS  peut-être  aussi  déjà  une  non  moins  faible  AnOS  ;  avec  douze  élé- 
ments, la  KaFS  devient  déjà  très  vive.  Peut-être  prend-elle  déjà  un 
caractère  légèrement  tonique  (un  faible  KaFTe)  ;  AnFS  et  AnOS  devien- 
nent plus  fortes,  surtout  la  dernière  ;  la  KaO  est  encore  inerte  ;  enfin 
avec  14,  16  et  18  éléments,  vous  obtiendrez  une  forte  KaFTe,  AnFS, 
AnOS,  enfin  une  KaOS  sensible,  mais  toujours  faible. 

Nous  pouvons  donc  distinguer  très  commodément  et  très  utilement 
trois  degrés  dans  la  loi  des  secousses.  Je  ne  suis  pas  d'avis  qu'il  faille 
établir  un  plus  grand  nombre  de  degrés  (on  en  a  admis  6  et  plus  en- 
core). Ce  n'est,  à  mon  avis,  ni  nécessaire  ni  pratique,  parce  qu'ils  ne  se 
confondent  que  trop  facilement  les  uns  avec  les  autres,  et  qu'ils  se  com- 
portent autrement  presque  envers  chaque  nerf,  ce  qui  n'est  pas  le  cas 
de  mes  trois  degrés. 

J^egré  (faible  courant),  seulement'KâFS  et  rien  de  plus. 


76 


KLKCTHOI'UySIOLOGIE 


^°  degré  (coiiranl  d'une  jbrc^ moyonne)  :  KaFS'  plus  forte;  à  elle 
viennent  se  joindre  maintenant  AnPS  et  înOS;  toutes  deux  sont  à  peu 
près  d'égale  force  ;  mais  tantôt  c'est  l'une,  tantôt  c'est  l'autre  qui  se 
manifeste  la  première.  Ainsi,  par  exemple,  sur  le  nerf  facial  et  sur  le 
nerf  cnbilal,  AnFS  paraît  la  première,  sur  le  nerf  radial,  c'est  AnOS. 
Ce  sont  là  de  petites  différences,  fondées  certainement  sur  la  situation 
anatoniiipie  dos  nerfs  et  sur  la  densité,  qui  en  dépend,  des  traînées  de 
courants  déterminant  l'action  secondaire  du  pôle. 

3"  deffré  (fort  courant)  :  RaFS  devient  tonique,  KaFTe  ;  AriFS  et  par- 
tiriilièremçiit  AnOS  deviennent  plus  fortes  et  en  môme  temps  apparaît 
la  faible  KaOS  sans  doute  dans  bien  des  cas  à  cause  du  KaFTe,  qui 
dure  jusqu'à  l'ouverture  de  la  chaîne,  et  qui  n'est  pas  ou  très  difficile- 
ment représentable. 

D'autres  degrés  ne  se  produisent  pas  chez  l'homme  vivant  bien  por- 
tant ;  il  y  aurait  un  degré  plus  élevé  si  le  tétanos  de  l'ouverture  de 
l'anode  se  manifestait;  mais  jamais  encore,  que  je  sache,  ce  tétanos 
n'a  été  observé  chez  l'homme  dans  le  nerf  moteursain  et  hienportanl. 
On  réussit  plutôt,  avec  des  forces  de  courants  très  élevées,  à  obtenir  un 
faible  prolongement,  et  la  constitution  tonique  de  la  AnFS. 

Brenner  a  introduit,  pour  la  rédaction  de  la  loi  des  secousses  une 
formide  très  simple  et  très  pratique,  relative  aux  six  moments  d'exci- 
tation possibles  (KaF,  KaD  =  durée  delà  kathode,  c'est-à-dire  le  temps 
pendant  lequel  la  chaîne  est  fermée  ;  ce  que  nous  appelons  tétanos  de 
fermeture  est  une  KaD-Réaction  et  KaO,  AnF,  AnD  —  durée  des 
anodes,  AnO)  ;  on  enregistrera  facilement  à  côté  des  formules  la 
force  et  la  durée  des  secousses  ;  cette  formule  serait  ainsi  conçue  pour 
les  trois  degrés  de  la  loi  motrice  des  secousses: 


Il  est  peut-êlre  utile  et  nécessaire  à  la  clarté  des  faits,  que  je  viens  de 
communiquer,  d'introduire  ici  une  reproduction  schématique  des  forces 
différentes  des  commotions  dans  les  différents  moments  d'excitation  ;  nous  la 
déduisons  comme  base  des  opinions  émises  relativement  à  l'action  polaire 
et  à  ses  conditions  physiques.  L'intensité  des  différentes  secousses  est  évi- 
demment sur  un  seul  et  même  nerf,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  le  pro- 
duit de  la  grandeur  d'excitation  du  pôle  agissant  (E)  et  de  la  densité  du 
courant  du  point  d'excitation  (D),  par  conséquent  S  =  E  1).  Admettons  pour 
ces  idées  les  chiffres  les  pius  simples;  qu'ainsi  la  grandeur  d'excitation  (l'ac- 
tion excitante)  de  la  K  a  =:  1,  celle  de  la  A  n  =  i.  Nous  admettons  de 


1er  degré 


2e  degré 


K  a  F  S 
K  a  D  — 
K  a  0  — 
A  n  F  — 
A  n  D.— 
A  n  0  — 


K  a  F  S' 
K  a  D  — 
K  a  0  — 
A  n  F  s 
A  nD  — 
A  n  0  s  ' 


K  a  0  s 
A  n  F  .S 
A  n  D  — 
A  n  0  s' 


K  a  D  S  > 
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luùme  que  la  densité  du  courant  dans  l'électrode  différente,  dans  la  partie 
à  hachures  noires  du  schéma  ci-joint  (fig.  18)  —  1,  et  qu'elle  soit  par  con- 
^j,g— .  I  au  siège  des  actions  secondaires  du  pôle  (dans  la  partie  à  hacliures  clai- 
res au-dessus  de  l'électrode  d'excitation,  les  traînées  de  courant  allant  par  en 
bas  peuvent  bien  être  négligées  sans  grande  erreur,  dans  le  mode  ordinaire 
de  nos  expériences).  Vraisemblablement  cette  évaluation  est  encore  trop 
"•rande  tout  comme  l'hypothèse  d'une  demi-intensité  de  l'An  par  rapport  à 
Ka  est  sans  doute  trop  élevée  ;  la  compensation  s'établit,  car  il  ne  s'agit  ici 
que  d'une  représenta- 
tion schématique  ap- 
proximative. 

Si  donc  l'électrode 
différente  est  la  Ka, 
elle  agit,  lors  de  la 
fermeture  du  courant, 
avec  l'intensité  1  et  avec 
la  densité  1  ;  la  KaFS 
est  donc  =  1  X 1  et  a  par 
conséquent  la  force  1. 
.  Mais,  lors  de  l'ouver- 
ture du  courant,  l'action 
excitante  n'a  pas  lieu  à 
la  Ka  réelle;  elle  a  lieu 

à     1  An     virtuelle    (aux        ab  pole  vii-tuel  (+),  lors  de  l  aiipliraUon  unipolaiie  <lc  la  Ka  au  nerf 

points  des  hachures  claires),  avec  la  force  d'excitation  de  l'An  =  ;  et  avec 
la  densité  \.  Ce  que  nous  appelons  KaOS  est  donc  3X3  ou  ^  de  force. 

Mais  si  l'électrode  différente  e^t  l'anode,  l'excitation  lors  de  la  fermeture 
du  courant  (A nF),  n'a  pas  lieu  à  l'anode  réelle,  mais  à  la  kathode  vir- 
tuelle (au  point  des  hachures  claires),  avec  l'intensité  d'excitation  de  la  Ka  = 
1  et  de  la  densité  =  i.  L'AnFS  est  donc  =  1  X  ^  =  î  de  force. 

Mais  à  présent,  lors  de  l'ouverture  du  courant,  l'excitation  a  lieu  à  l'anode 
même  (la  place  des  hachures  sombres)  avec  la  grandeur  d'excitation  i  et  la 
densité  1  ;  1' AnOS  est  donc  égale  à  i  X  I  et  sa  force  est  par  conséquent 
de  i  également. 

D'après  cela,  pour  une  force  déterminée  du  courant,  les  grandeurs  de 
secousses,  vu  les  différents  agents  d'excitation,  se  classent  de  la  ma- 
nière suivante  : 

KaFS  =1  ou  =  4 
AuFS  =  i  ou  =r  2 
AnOS  =  l  ou  =  2 
KaOS  =  \  ou  =  1 

L'homme  compétent  voit  sans  difficulté  combien  cette  série  répond  aux 
rapports  qu'il  faut  réellement  observer,  quoique,  on  le  comprendra  sans 
peine,  cette  simple  série  de  chiffres  ne  puisse  pas  correspondre. exactement 
à  la  éalité  des  faits  '. 


Fig'Ul'O  18. 

Représentation  .«chématiq  un  delà  dillérente  densité  au  [ifllo  diffeiont  (—j 


1 .  Tout  récemment  de  "Walleville  (Brain,  volume  III,  p.  23,  1880)  a  développé  une 
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Me.ssioiirs,  le«  |)li(''iK)iur;Mo.s  quo  jfi  vous  ai  communiqués  ici,  vous 
pf)iirroz  sur  lous  les  noi'l's  moteurs  du  corps  humain,  pour  peu  qu'ils 
soient  accessibles  au  courant,  les  constater  et  les  démonti-er  avec  une 
rigueur  étonnante,  malgré  l'état  défavorable  de  la  science.  Vous  trou- 
verez que  tous  les  nerfs  du  corps  ne  se  comportent  pas  d'une  manière 
identique,  mais  (jue  spécialement,  pnr  rapport  au  rAle  de  AnFS  cl 
AnOS  et  à  la  possibilité  d'atteindre  KaOS,  il  existe  certaines  difle- 
rences  entre  les  nerfs  pris  un  à  un.  Mais  vous  trouverez  aussi  que,  sur 
un  seul  et  même  nerf,  les  relalions  sfjnt  toujours  les  mômes  ;  cela  pro- 
vient, comme  je  l'ai  déjà  dit,  sans  aucun  doute,  de  la  position  anato- 
mique  et  du  courant  qui  en  résulte  pour  le  nerf.  Vous  n'aurez  donc, 
en  face  de  cet  élat  de  choses,  qu'à  comparer  toujours  entre  eux  les 
nerfs  qui  portent  le  même  nom,  sans  quoi  vous  pourriez  aisément 
tomber  dans  des  erreurs.  Je  ne  crois  pas  nécessaire  de  me  répéter  à 
propos  de  tel  ou  tel  nerf;  mais  si  vous  voulez  lire  un  ouvrage  détaillé 
sur  ces  questions,  je  vous  renverrai  aux  écrits  de  Von  Ziemssen  et  de 
Brenner,  oîi-la  question  a  été  Iraitée  pour  une  série  de  nerfs  ;  mais  je 
crois  qu'il  vous  sera  plus  utile  d'examiner  et  d'élaborer  tous  ces 
détails,  en  les  étudiant  sur  des  personnes  qui  se  prêteront  aux 
expériences. 

Les  publications  antérieurs,  relatives  à  ce  sujet  se  bornent  à  des  expérien- 
ces, sans  intercalation  simullanée  d'un  galvanomètre,  de  sorte  qu'on  n'y 
trouve  rien  de  précis  sur  la  mesure  de  la  force  de  courant  nécessaire  pourles 
différents  moments  d'excilation.  Je  vais  citer  comme  exemple  le  protocole  d'une 
expérience  pour  l'examen  galvanique  de  plusieurs  nerfs  d'au  jeune  homme 
bien  portant  où  l'on  peut  reconnaître,  d'une  manière  très  nette  la  façon 
dont  se  comportent  les  différentes  forces  des  moments  d'excitation  à  l'égard 
des  différents  nerfs  du  corps;  le  mode  de  recherche  est  le  mode  ordinaire  ; 
pour  les  forces  de  courants,  j'ai  signalé  seulement  les  déviations  de  l'aiguille 
(près  de  InO  RC  au  galvanomètre,);  j'ai  laissé  de  côté  le  nombre  d'élé- 
ments—  comme  absolument  indifférent,  et  comme  un  obstacle  à  une  vue 
d'ensemble  (du  reste  ces  éléments  fournissent  relativement  les  mêmes  indi- 
cations que  les  déviations  de  l'aiguille).  Les  déviations  sont  celles  oii  apparut 
pour  la  première  fois  la  secousse  correspondante  (KaFS,  .\nFS,  .\nOS,  etc)  ; 
KaD  indique  l'apparition  de  KaFTe. 


Moments  d'excitation, 

nei'f  ïiccessoire, 

nerf  riibital, 

nerf  radial, 

nerf  péronier 

KaF 

10» 

8» 

10° 

20» 

KaD 

21» 

35° 

30» 

32» 

KaO 

28» 

33» 

35° 

39' 

AnF 

27° 

14» 

35o 

32» 

AnO 

1.=»° 

28° 

25° 

27° 

série  de  pcns<;cs  loiilc  semblable  pour  expliquer  ces  phénomène  -.  :  je  fais  donc  ob- 
server ici  que  depuis  bien  des  années,  j'ai  expliqué  le  schéma  ci-dessus  dans  mes 
cours  d'élcctrothérapie. 
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On  y  recouiiaU  l'action  relative  de  chacun  des  moments  d'excitation  sur 
chaque  nerf  en  particulier  comme  sur  l'ensemble  des  nerfs.  Spécialement 
en  ce  qui  regarde  l'apparition  momentanée  de  l'ÂnO  et  de  l'AnFS  dans  les 
différents  nerfs,  ce  tableau  est  très  instructif;  on  voit  qu'au  nerf  accessoire 
FAnOS  apparaît  bien  plus  tôt  que  l'AnFS  ;  il  en  est  de  même  du  nerf  radial  ; 
dans  le  nerf  péronier  l'ÂnOS  ne  se  montre  qu'un  peu  plus  tôt,  au  con- 
traire, dans  le  nerf  cubital,  bien  plus  tard  que  l'AnFS.  Les  choses  se  com- 
portent à  peu  près  de  même  chez  tous  les  individus  bien  portants.  Mais  même 
dans  les  nerfs  où  AnFS  apparaît  relativement  de  bonne  heure,  si  le  courant 
est  plus  fort  qu'à  l'ordinaire,  l'AuOS   a  bientôt  gagné  une  prépondérance 

L'excitabilité  électrique  des  muscles  de  la  vie  de  relation^  a  été,  pour 
les  physiologistes,  l'objet  d'une  longue  querelle  et  d'un  travail  infini. 
La  question  souvent  débattue,  les  muscles  ont-ils  une  irritabilité  pro- 
pre, indépendante  des  nerfs  moteurs  (question  que  l'on  pourrait 
avec  raison  formuler  ainsi  :  l'irritabilité  incontestable  des  muscles 
peut-elle  être  mise  en  activité  par  une  autre  voie  que  par  le  nerf 
moteur),  cette  question  paraît  enfin  décidée  et  l'irritabilité  des  mus- 
cles élevée  au-dessus  de  tous  les  doutes.  A  vrai  dire,  elle  n'a  pour 
le  physiologiste  qu'un  intérêt  théorique,  car  l'irritabilité  musculaire 
propre  n'est  jamais  mise  à  l'étude  sur  le  corps  normal,  mais,  pour 
nous  autres  pathologistes,  elle  présente  une  importance  considéra- 
ble-; car,  abstraction  faite  des  phénomènes  d'excitation  pathologi- 
ques, dans  le  tissu  musculaire  lui-même,  nous  rencontrons  souvent 
des  faits  morbides,  dans  lesquels  on  peut  constater  une  irritaljilité 
musculaire  autonome  et  indépendante  de  la  participation  des  nerfs 
moteurs;  cette  conslalation  est  utilisée  pour  nous  dans  des  questions 
très  importantes  de  diagnostic  et  de  pronostic. 

Au  point  de  vue  physiologique,  on  a  trouvé  maintenant  que  la  loi 
I  générale  d'excitation  de  Dubois-Reymond  s'applique  aussi  aux  mus- 
cles. 

Mais  en  même  temps  on  a  vu  que  la  substance  musculaire  a,  bien 
moins  que  le  nerf,  la  faculté  de  réagir  sur  des  courants  d'une  très 
courte  durée  ;  aussi  son  excitabilité  par  les  courants  faradiques 
est-elle  un  peu  plus  difficile  que  par  les  courants  galvaniques. 

Mais,  aux  courants  faradiques,  le  muscle  répond,  comme  le  nerf, 
par  une  secousse,  à  chaque  décharge  d'induction  d'une  force  déter- 
minée et  par  une  contraction  tétanique  à.  une  série  rapide  de  sembla- 
bles décharges. 

La  loi  galvanique  de  secousse  du  muscle,  qui,  jusque  dans  ces  derniers 
temps,  a  été  difl'éremment  exposée  et  a  toujours  fait  surgir  de  nou- 
veaux expérimentateurs,  paraît,  d'après  les  recherches  de  Von  Bezold 
et  aussi  d'après  les  travaux  les  plus  récents  d'Engelmann,  Hering  et 
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Bio(l(!i'miiiiii,  se  compoiicr  d'une  manière  loul  à  fait  analogue  à  celle 
iIli  nerf  nioleiir,  eL  reposer  aussi  sur  le  fait  que  l'excitation  de  ferme- 
turc  n'a  lieu  (|u'à  la  k.iLhode  et  l'excitation  d'ouverture  qu'à  l  anode. 
Quand  la  force  du  courant  esl  moyenne,  il  se  présente,  avec  les  deux 
pôles,  une  secousse  de  fermeture  et  d'ouverture  ;  mais  cette  dernière 
est  beaucoup  plus  faible  et  fait  souvent  défaut.  C'est  seulement,  quand 
les  forces  des  courants  sont  très  élevées  et  quand  la  durée  de  la  ferme- 
ture se  prolonge  longtemps,  qu'il  se  produit  régulièrement  une 
secousse  d'ouverture  ;  cela  provient  sans  doute  de  ce  que  l'excitation 
d'ouverture  est  de  très  courte  durée  et  de  ce  que  le  muscle  réagit 
mal  contre  une  excitation  de  courte  durée  ;  alors  la  secousse  d'ouver- 
ture est  faible  ou  bien  elle  fait  complètement  défaut  quand  les  forces 
des  courants  sont  minimes.  Dans  des  courants  forts,  il  reste,  aussi 
bien  après  la  secousse  de  fermeture  qu'après  celle  d'ouverture  qui 
est  beaucoup  plus  difficile,  encore  un  degré  plus  ou  moins  grand  de 
raccourcissement  du  muscle  (contraction  de  la  durée  de  fermeture  et 
d'ouverture). 

Mais  l'examen  de  l'irritabilité  directe  des  muscles  rencontre  des 
difficultés  particulières  chez  l'homme  vivant.  Nous  sommes  absolu- 
ment incapables  d'exciter  les  muscles  eux-mêmes,  indépendamment 
des  nerfs  moteurs  disséminés  dans  toute  leur  masse  et  les  cas  assez 
fréquents,  dans  lesquels,  par  suite  d'états  pathologiques,  les  nerfs 
moteurs  sont  complètement  détruits  et  dégénérés  jusque  dans  leurs 
ramifications  les  plus  fines,  et  dans  lesquels  l'irritabilité  directe  des 
muscles  reste  conservée  de  la  plus  belle  façon  (voir  plus  bas  le 
chapitre  concernant  la  réaction  de  dégénérescence,  leçons  9  et  10)  ne 
peuvent  aucunement  être  utilisés  pour  porter  des  conclusions  sur 
l'étal  physiologique,  car  il  s'agit  évidemment  de  modifications  patho- 
logiques de  la  substance  musculaire  elle-même  et  bien  aussi  de  son 
irritabilité  ;  toujours  est-il  que  ces  cas  démontrent  l'existence  d'une 
irritabilité  musculaire  directe.  1  Mais  nous  n'avons  encore  guère  de 
documents  positifs  sur  la  façon  normale  et  physiologique  dont  se 
comportent  les  muscles  dans  le  corps  intact  de  l'homme  à  l'égard  du 
courant  électrique.^ 

Les  muscles  vivants  réagissent  par  des  contractions  tétaniques  plus 
ou  moins  énergiques,  suivant  la  force  des  courants,  contrôle  courant 
faradique  dont  le  ressort  oscille  librement;  à  des  courants  d'indue- 
lion  isolés,  ils  répondent  par  des  secousses  isolées.  Ce  résultat  sera 
d'autant  plus  fréquent  que  vous  vous  rapprocherez  plus  avec  l'élec- 
trode excitante  du  lieu  d'entrée  de  ou  des  ramifications  des  nerfs 
moteurs  dans  le  muscle  ou  que  vous  toucherez  les  points  moteurs. 
C'est  sur  cela  que  repose  la  méthode  de  la  faradisation  locale  des  7nus- 
cles,  que  Duchcnne  a  le  premier  développée,  que  Hcmak  a  ramenée  à 
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Sca  vérilable  valeur,  et  cloiiL  Von  Ziemssen  a  fourni  les  procédés  métho- 
diques. On  peut,  de  la  sorte,  exciter  faradiquement  tous  les  muscles 
situés  à  la  surface  ainsi  qu'une  partie  des  muscles  situés  plus  profon- 
dément. 

La  réaction  galvanique  des  muscles  vivants  se  comporte,  comme  me 
l'ont  appris  de  nombreuses  expériences,  de  telle  façon  qi^e  le  mus- 
cle excité  par  les  deux  pôles,  ne  répond  que  par  une  secousse  de  ferme- 
ture, tandis  qu'une  secousse  d'ouverture  fait  complètement  défaut  ou 
né  peut  s'obtenir  qu'exceptionnellement.  Dans  mes  expériences  sus- 
dites, je  me  suis  efforcé  d'éviter,  autant  que  possible,  les  points  d'en- 
trée des  nerfs  moteurs,  ce  qui  n'est  possible,  jusqu'à  un  certain  point, 
qu'avec  les  muscles  longs  et  forts,  par  exemple  le  biceps  brachial,  les 
muscles  antérieurs  de  la  jambe,  le  deltoïde,  le  vaste  interne,  le  pecto- 
ral, etc.  Cette  absence  de  secousse  d'ouverture  s'explique  peut-être, 
comme  je  l'ai  déjà  dit,  par  la  faible  excitabilité  du  muscle  à  l'égard 
d'une  excitation  d'ouverture  de  courte  durée.  Jci  les  secousses  de  fer- 
meture sont  courtes  et  énergiques  ;  souvent  elles  ne  me  parurent  ce- 
pendant pas  aussi  promptes,  aussi  fulgurantes  que  lors  de  l'excitation 
partant  du  nerf  ;  elles  montraient  bien  assez  souvent  une  légère  ten- 
dance à  la  contraction  tonique  toutefois  elles  ne  sont  jamais  absolu- 
ment lentes. 

Mais  on  voit  aussi  que  la  KaFS  n'est  pas  beaucoup  plus  grande^ 
que  la  AnFS  et  c'est  là  une  différence  marquée  d'avec  la  façon  dont  le 
nerf  se  comporte  normalement  ;  quand  ce  dernier  est  excité,  la  diffé- 
rence entre  KaFS  et  AnFS  est  bien  plus  grande  en  faveur  de  la  pre- 
mière que  lors  d'une  excitation  musculaire  directe.  Pour  expliquer  ce 
phénomène,  on  peut  très  bien  utiliser  les  observations  si  remarquables 
de  Héring.  Cet  auteur  nous  montre  combien  la  situation  des  nom- 
breuses places  anodiques  et  kathodiques,  dans  le  muscle,  doit  être 
compliquée  avec  la  façon  habituelle  d'appliquer  les  pôles  dans  diffé- 
rentes circonstances,  sous  une  forme  différente,  une  structure  anato- 
mique  plus  fine  et  la  situation  des  muscles.  Songez  aussi  que  la  masse 
du  muscle  examiné  par  rapport  aux  parties  molles  voisines,  est  rela- 
tivement bien  plus  grande  que  celle  du  nerf  examiné,  que  le  premier 
par  conséquent  renferme  beaucoup  plus  de  fils  de  courant,  et  qu'ainsi 
l'électrode  «  virtuelle  »  devient  plus  active  ;  de  plus,  il  peut  se  faire 
occasionnellement  que  le  nerf  moteur  afférent  tombe  dans  le  domaine 
de  l'électrode  virtuelle  et  que,  comme  il  paraît,  l'excitabilité  du 
muscle  soit  relativement  beaucoup  plus  grande  pour  KaP  que  pour 
AnO  ;  vous  n'y  trouverez  peut-être  pas  d'explication  suffisante  pour  ce 
mode  d'action  ;  mais  vous  vous  étonnerez  de  la  façon  peu  différente, 
il  est  vrai,  dont  se  comporte  le  nerf. 

Il  est  naturel  qu'avec  le  courant  galvanique,  se  produise  une  excita- 
Erb.  —  Electrothérapie.  g 
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lion  jusqu'à  un  certain  point  isolée  des  diiïécents  muscles  du  corps  qui 
peuvent  cHre  alleinls,  tme  f/alvnnisalion  locale,  qui  repose  sur  les  mômes 
principes  et  méthodes  que  la  l'aradisation  locale. 


Un  deuxième  groupe,  très  important,  d'actions  du  courant  électrique 
sur  les  nerls  moteurs,  est  constitué  par  ce  qu'on  appelle  les  actions 
modtiliantes  variant  l'excilabUilé,  les  actions  éleclro toniques.  On  entend 
parla  les  actions  des  courants  électriques  et  surtout  galvaniques,  qui 
s'expriment  par  une  modification  —  augmentation  ou  diminution  — 
de  l'excitabilité  électrique,  thermi(p.ie  ou  mécanique  des  nerfs  moteurs 
(et  aussi  des  muscles)  pendant  l'écoulement  etapi-ès  l'arrêt  du  courant. 
Ils  ont  été  l'objet  d'expériences  physiologiques  approfondies  et  d'une 
grande  portée  dans  leurs  conséquences  théoriques  ;  on  les  comprend 
sous  la  dénomination  de  phénomènes  éleclî'oloniques.  C'est  surtout  Pllu- 
ger  qui  a  eu  le  mérite  de  les  avoir  étudiés,  dans  tous  les  sens,  et  d'a- 
voir, pour  ainsi  dire,  épuisé  la  question.  Voici  ce  que  la  théorie  de 
l'électrotonus  renferme  d'essentiel,  d'instructif  pour  nous. 

Un  courant  galvanique  «  polarisant  »,  traversant  le  nerf  moteur 
dans  le  sens  de  sa  longueur,  modifie  son  excitabilité,  dans  toute  sa 
longueur,  mais  avec  le  plus  d'intensité,  dans  l'entourage  des  deux 
pôles  ;  c'est  près  de  la  kathode  et  dans  son  entourage,  en  haut  et  en 
bas,  que  se  manifeste  une  augmentation  plus  ou  moins  considérable  de 
l excitabilité  (électrique,  mécanique  et  thermique),  ce  qu'on  appelle  Ka- 
télectrotonus  ;  h  l'anode,  au  contraire,  et  dans  son  entourage,  des 
deux  côtés,  se  manifeste  semblablement  une  diminulion  de  l'excitabilité, 
ce  qu'on  appelle  V Anélectrotonus.  Tous  deux  grandissent  avec  la  durée 
et  l'intensité  progressives  du  courantpolarisant  et  se  touchent,  dans  l'es- 
pace intra-polaire,  sur  un  point  d'indifférence.  La  modification  de  l'exci- 
tabililé  est  la  plus  grande  aux  électrodes  mêmes  et  elle  se  termine,  des 
deux  côtés,  en  une  courbe  ;  dans  l'intérieur  de  l'espace  intra-polaire, 
cette  courbe  tranche  la  ligne  des  abscisses,  au  point  d'indifférence. 

Après  l'ouverture  du  courant  polarisant,  la  modification  négative  de 
l'excitabihté  à  l'anode  (l'anélectrotonus)  se  change  en  une  modifica- 
tion positive  très  remarquable,  en  une  augmentation  de  l'excitabilité, 
qui  a  besoin  de  quelque  temps  pour  disparaître  ;  par  contre,  à  la  ka- 
thode, se  manifeste,  pour  la  première  fois,  une  courte  modification 
négative  de  l'excitabilité,  qui  se  change  toutefois  très  rapidement  en  une 
modification  positive  énergique,  en  une  augmentation  de  l'excilabilité, 
pour  disparaître  aussi  lentement  et  faire  place  de  nouveau  à  l'état  nor- 
mal. 11  reste  donc,  après  l'ouverture  du  courant  polarisant,  aux  deux 
pôles,  une  auijmentalion  plus  ou  moins  longue  de  l'excitabilité. 

Comme  nous  croyons  souvent  avoir  à  faire,  dans  les  cas  palhologi- 
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ques,  à  une  augmentalion  ou  une  diminution  de  rcxcitabilité  des  tissus 
nerveux  et  comme  les  électrotliérapeutistes  n'ont  généralement  pas 
pu  résister  au  désir  de  ramener  leurs  succès  thérapeutiques  aux  phé- 
nomènes électrotoniques,  en  apparence  si  clairs  et  si  lumineux,  on 
a  fait  naturellement  de  nombreuses  expériences  pour  démontrer  les 
phénomènes  électrotoniques  sur  l'homme  vivant  et  pour  les  repré- 
senter ;  ces  expériences  —  malgré  leurs  grandes  difficultés  —  parais- 
sent avoir  réussi  dans  les  points  essentiels.  La  démonstration,  sur 
rhomme  vivant,  d'une  loi  de  secousse  motrice,  peut  être  considérée 
comme  une  preuve  de  l'existence  de  modifications  électrotoniques.  On 
a  aussi  réussi  à  les  représenter  d'une  manière  plus  directe. 

Toutefois  les  premiers  travaux  de  ce  genre,  publiés  presque  en  même 
temps  par  A.  Eulenburg  et  par  moï,  nous  ont  donné  des  résultats 
diamétralement  opposés.  Les  résultats  d'Eulenburg  concordaient  avec 
la  physiologie  ;  mais  mes  propres  expériences,  faites  d'après  la  même 
méthode,  sur  d'autres  nerfs,  il  est  vrai,  ont  donné  tout  le  contraire, 
c'est-à-dire  la  diminution  de  l'excitabilité  dans  le  voisinage  de  la 
kathode  et  son  augmentation  dans  le  voisinage  de  l'anode.  L'exacti- 
tude de  mes  résultats,  que  j'ai  plus  tard  constatée  à  différentes  reprises, 
et  que  j'ai  démontrée  de  bien  des  manières,  me  paraît  absolument  cer- 
taine. Ces  résultats  s'expliquaient  aussi,  comme  le  déclara  immédiate- 
ment Helmholtz,  lors  de  la  communication  de  mes  recherches,  par  des 
traînées  de  courants  et  par  la  diminution  rapide  de  la  densité  de  cou- 
rants dans  le  voisinage  des  électrodes  polarisantes,  c'est-à-dire  par  les 
deux  électrodes  virtuelles  se  trouvant  dans  le  voisinage  de  chaque  élec- 
trode et  ayant  des  coefTicients  opposés  d'après  le  schéma  que  je  vous 
ai  expliqué  antérieurement  (voir  plus  haut,  p.  74.  fig.  17)  ;  quand,  d'a- 
près cette  explication  si  claire,  j'amenais  l'électrode  excitative,  immé- 
diatement auprès  de,  ou  dans  l'électrode  polarisante,  je  voyais  se 
manifester,  absolument  comme  dans  les  expériences  physiologiques, 
le  katélectrotonus  et  l'anélectrolonus  réguliers. 

Donnons  ici,  pour  une  plus  ample  explication,  quelques  résultats  de  mes 
nombreuses  expériences  ;  la  plupart  d'entre  elles  furent  pratiquées  sur  moi- 
même,  au  nerf  cubital  ;  les  deux  électrodes  polarisantes  (moyennes)  furent 
fixées  à  une  distance  de  10  à  12  centimètres  l'une  de  l'autre,  au-dessus  du  nerf, 
sur  la  partie  supérieure  du  bras  ;  comme  moyens  d'excitation,  je  me  servis  de 
courants  faradiques  secondaires,  amenés  au  nerf  par  une  line  électrode  (avec 
beaucoup  de  modifications  contrôlantes  du  mode  d'expérience).  Les  distances 
des  bobines,  auxquelles  se  manifestaient  de  minimes  contractions,  furent  dé- 
terminées alternai  iveuient,  durant  l'écoulement  et  l'ouverture  du  courant 
polarisant.  Dans  le  premier  groupe  d'expériences  que  je  vais  communiquer, 
l'excitation  eut  lieu  un  peu  au-dessous  de  l'électrode  polarisante  inférieure  ; 
dans  la  deuxième  série,  le  lieu  de  l'excitation  avait  été  transféré  sur  le  do- 
marne  de  l'électrode  polarisante  (perforée)  elle-même;  vous  voyez  sans  peine, 
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que  dans  la  première  série,  dans  le  circuit  katéleclrolouique,  il  se  produit 
toujours  une  diminution  d'excitation,  dans  l'anélectrotonique  une  augmenta- 
tion, tandis  que  dans  la  deuxième  série  d'expériences,  l'état  normal,  aug- 
mentation dans  le  circuit  katélectrotonique  et  dimiimtion  dans  l'anélectro- 
tonique,  se  maintient  avec  la  plus  grande  évidence  et  avec  la  plus  grande 
énergie,  savoir  : 

1™  Série  d'cxpér.  (électrode  excitante,  au-dessousde  l'électrodepolarisante.) 
A.  Katéleclrotonus  descendant. 


COUIUNT  POLARISANT 


12  éléments  ouvert. 

fermé. 

14  éléments  ouvert. 

fermé. 

16  éléments  ouvert. 

fermé. 


DISTANCE  DES  ROULEAUX 
Pour  iiiiniiiKtH  cotilrnirlioriH  lui  iuilliiu(;lrcK 


Expérience  i 


i. 

2. 

3. 

.=)4 

ri4 

.'iO 

49 

42 

38 

48 

48 

46 

36 

36 

4;; 

44 

00 

37 

32 

42 

4. 


00 

40 


DIMINUTION 
(le  l'excitabililé  en 
uiilliiiiétreB 


.'i-lii  millimètres 
6-12  m. 

8-44  m. 


B.  Anélectrotonus  descendant. 


COURANT  POLARISANT 


iO  éléments  ouvert. 

fermé. 

12  éléments  ouvert. 

fermé. 

14-16  éléments  ouvert. 

fermé. 


DISTANCE  DES  ROULEAUX 
l'our  minimes  contractions  en  millimètres 

Expérience    1.  2. 


48 

4;} 

46 

42 

U 

o2 

o2 

44 

4o 

41 

43 

oi 

bl 

49 

;i4 

36 

41 

40 

54 

46 

bO 

•60 

6b 

AUGMENTATION 
"l'excitabilité 


6-10  millimètres 
6-1 1  m. 

9-H  m. 


2"  Série  d'exp.  (électrode  excitante  dans  l'intérieur  de  l'électrodepolarisante.) 
A.  Katéler.trotonius  descendant. 


COURANT  POLARISANT 

DISTANCE  DES  ROULEAUX 
Pour  minimes  contractions  en  niilliinétre.^ 

AUGMENTATION 

Expérience   1 . 

2. 

3. 

4. 

(l'cxcilabililè 

10  éléments  ouvert. 

fermé. 

bO 
63 

b2 
66 

b8 
70 

12-14  millimètr. 

12  éléments  ouvert. 

iib 

62 

61 

b7 

10-18  m. 

fermé. 

.  6b 

72 

7  b 

7ii 

14  éléments  ouvert. 

bS 

•)6 

27-30  m. 

fermé . 

8b 
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B.  AnéUctrolonus  descendant. 


CODRANT  POLARISANT 

DISTANCIÎ  DES  ROULEAUX 
Four  minimes  conti  nctions.  En  millimètros 

DIMINUTION 
(le  rexcilaliiliti';  en 

Expérience  1. 

2.3 

4. 

millimùtres 

8  éléments  ouvert. 

fermé . 

o2 
32 

33 

20-21  millimètr. 

•ID  pipmpnts  ouvert 
fermé. 

ri  8 
37 

58 
32 

65 
■  33 

21-30  m. 

12  éléments  ouvert. 

fermé. 

o3 
19 

51 
17 

54 
18 

34-36  m. 

L'évidence  de  ces  chiffres  est  indiscutable.  Ils  prouvent  incontestablement 
l'existence  et  la  possibilité  d'effectuer  les  modifications  d'excitabilité  électro- 
tonique,  même  chez  l'homme  vivant. 


D'autres  aussi  (Samt,  Brûckner,  Runge,  V.  Zienassen)  ont  étudié 
ces  phénomènes  ;  mais  les  résultats  trouvés  par  eux,  sont  très  diffé- 
rents, souvent  contradictoires  et  dus  à  une  méthode  irrégnlière  ;  rien 
de  positif  n'a  été  publié  par  eux  et  la  prétendue  exactitude  de  Samt, 
revendiquée  par  lui  sur  un  ton  présomptueux,  pour  la  méthode  suivie 
dans  les  expériences  et  dans  la  constatation  des  résultats,  ne  peut  pas 
être  considérée  comme  ayant  eu  des  résultats  réels,  les  complications 
et  l'impossibilité  de  calculer  chaque  condition  d'expérience  sont  beau- 
coup trop  grandes  pour  permettre  la  fixation  de  rapports  délicats.  Au 
reste,  Samt  en  vint  à  une  telle  accumulation  de  résultats  contradictoi- 
res et  se  modifiant  à  chaque  minute,  qu'elle  ne  peut  s'expliquer  que 
par  une  méthode  d'analyse  et  d'exécution  tout  à  fait  défectueuse.  Les 
méthodes  d'expériences  de  Brûckner  et  Runge  sont  si  compliquées  et 
si  remphes  de  facteurs  inappréciables,  que  les  résultats  obtenus  par 
eux  ne  peuvent  pas  être  considérés  comme  péremptoires.  11  serait 
donc  encore  toujours  à  désirer  que  la  question  fût  remaniée  et  sou- 
mise à  une  étude  nouvelle  et  approfondie  '. 

En  attendant,  nous  pouvons  et  devons  être  satisfaits  du  résultat  ob- 
tenu, d'après  lequel  il  est  possible  de  démontrer  avec  quelque  certi- 
tude les  phénomènes  électrotoniques  observés  sur  les  nerfs  moteurs, 
dans  l'intérieur  du  corps  humain  vivant;  mais  nous  reconnaissons 
aussi,  spécialement  par  suite  de  mes  recherches,  ce  fait  —  pouvant 

1.  Messieurs  de  Wattcville  et  Waller,  îi  Londres,  onl  entrepris  cette  étude  avec 
des  métliodes  plus  délicates  et  sont  parvenus  ii  des  résultais  très  satisfaisants,  dont 
la  publication  sera  prochaine,  comme  je  l'ai  appris  en  corrigeant  les  épreuves  du 
présent  chapitre. 
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déjà  être  déduit  théoriqueme/it,  —  (|ue  ces  conditions  sont  ici  Ijcaucou]. 
plus  compliquées  que  pour  une  préparation  nervo-musculaire  enlevée 
parle  bistouri,  (ju'il  nous  est  impossible  de  polariser,  sur  une  longue 
étendue,  le  nerf  d'une  manière  uniforme  et  nettement  délimitée,  mais 
que  nous  obtenons  toujours,  dans  cette  expérience,  une  série  d'au 
moins  six  avec  l'excitation  unipolaire,  ou  d'au  moins  trois  étendues 
de  nerfs,  polarisées  dans  un  sens  alternatif,  anélectrotoniques  et  katé- 
lectrotoniques,  comme  le  montre  le  petit  schéma  ci-dessous  (fig.  19;. 
Déjà  cette  étude  jette  un  jour  très  douteux  sur  les  expériences  faites 
pour  rendre  les  actions  électrotoniques  responsables,  en  première  ligne, 
des  résultais  obtenus  parla  thérapeutique. 

Mais  les  modifications  d'excitabilité  survenant  pendant  l'écoulement 
du  courant  polarisant,  ne  doivent  nous  intéresser  que  d'une  façon  tout 
à  fait  secondaire  ;  les  actions  persistant  après  l'ouverture  du  courant, 


Figure  19. 

Scliéma  <le  la  polarisation  (lilTùiente  du  nerf,  lors  do  l'applicalion  percutanée  et  bipolaire  des  électrodes 
Les  espaces  anélectrotonisés  sont  en  iiacimres  transversales,  les  katélectrotoniî^és  en  liaohures  rectilignef^ . 

qui  sont  plus  ou  moins  durables,  c'est-à-dire  la  modification  — peut-être 
dwable  —  après  L'ouverture  du  courant  polarisant^  sont  toujours  plus  im- 
portantes pour  le  thérapeutisle.  La  physiologie  nous  apprend  que. 
dans  ces  circonstances,  il  reste  aux  deux  pôles,  c'est-à-dire  dans  pres- 
que toute  la  longueur  du  nerf  polarisant,  une  modification  po.sitive. 
d'un  degré  plus  ou  moins  élevé,  une  augmentation  de  l'excitabilité; 
mais,  ici  encore,  la  prompte  disparition  de  celte  modification  et  le 
retour  à  l'état  normal,  ne  sont  nullement  de  nature  à  faire  espérer  de> 
modifications  durables  dans  les  cas  pathologiques. 

Toutefois,  on  s'est  efforcé  de  démontrer  cette  modification  positive 
sur  le  nerf  intact  de  l'homme  vivant,  quoique  les  difficultés  de  la  mé- 
thode et  de  l'organisation  des  expériences  ne  soient  pas  moins  grande? 
ici  que  dans  les  expériences  décrites  jusque  alors.  Il  ne  faut  tenir  aucun 
compte  des  expériences  antérieures  faites  dans  ce  sens  ;  car  ceux  qui  y 
ont  procédé  ont  négligé  quelques  précautions  indispensables,  ou  n'ont 
abouti  qu'à  des  résultats  inconstants  et  variables,  que  l'on  ne  peut  nul- 
lement utiliser.  J'en  dirai  autant  des  expériences  d'ailleurs  si  recom- 
mandables  de  Breiiner,  sur  ce  qu'on  appelle  l'excitabilité  secondaire  el 
tertiaire  des  nerfs  moteurs,  c'est-à-dire  l'augmentation  de  l'excitabilité 
par  des  fermetures  antérieures  dans  la  môme  direction,  puis  par  des  fer- 
metures antérieures  aussi  dans  une  direction  opposée  (changements  de 
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couranls)  ;  celle  augmentation  paraît  souvent  très  considérable.  Mais, 
comme  en  ceci  la  force  de  courant,  nécessaire  pour  chaque  excitation, 
n'a  pas  été  déterminée  galvanoniétriquement,  il  est  impossible  d'affir- 
mer s'il  s'agit  ici  réellement  d'une  augmentation  de  l'excitabilité  el 
non  pas  plutôt  d'une  diminution  des  résistances  à  la  conductibilité,  di- 
minution déterminée  par  l'action  du  courant;  en  tout  cas,  la  modifi- 
cation de  la*RG  prend  une  part  notable  à  cette  augmentation  appa- 
rente d'excitabilité  ;  il  faudra  de  nouvelles  recherches  exactes,  pour 
déterminer  la  grandeur  de  cette  participation.  Les  seules  expériences 
de  cette  nature,  faites  avec  toutes  les  précautions  possibles  et  avec  une 
grande  attention,  émanent  de  E.  Remak  ;  cet  auteur  s'est  inutilement 
accru  les  grandes  difficultés  de  ces  expériences,  par  une  étude  exclu- 
sive de  la  modification  strictement  polaire  de  l'excitabilité  et  par  l'ex- 
clusion peu  justifiée  du  courant  faradique  employé  comme  moyen 
d'excitabilité.  Remak  arriva  à  ce  résultat-ci  :  la  durée  de  la  kathode 
efi'ectue  une  modification  positive  de  la  KaFS.  qui,  par  contre,  ne  se 
manifeste  après  la  durée  de  l'anode  qu'à  un  faible  degré  et  après  mo- 
dification du  mode  de  recherche.  Toutefois,  les  différences  de  dévia- 
tion de  l'aiguille,  qui  sont  en  faveur  de  cette  modification  positive,  et 
qui  sont  notées  sur  un  galvanomètre  très  sensible  sont  de  faible  im- 
portance et  si  insignifiantes,  par  rapport  aux  grandes  sources  d'erreur 
que,  même  après  ces  recherches  pénibles,  je  ne  puis  pas  encore  trou- 
ver une  (Unions  Irai  ion  suffisante  de  l'existence  de  la  modification  po- 
sitive, après  l'ouverture  du  courant  polarisant.  Ces  expériences  aussi 
ont  besoin  d'être  répétées,  bien  que,  selon  moi,  elles  n'aient  pas  une 
grande  valeur  scientifique  ou  pratique.  En  effet,  il  ne  pourra  jamais 
être  question  d'une  démonstration  exacte  de  ces  faits,  sur  le  corps  vi- 
vant d'un  homme,  avec  des  conditions  d'expériences  si  défavorables 
et  elle  sera  infiniment  mieux  faite  sur  le  corps  des  animaux  ;  pour  moi 
I  utilité  réelle  de  ces  expériences  en  thérapeutique  devient  de  plus  en 
plus  problématique,  à  mesure  que  j'avance  dans  la  vie.  ^ 

Sous  le  nom  d'action  raff'raîc/iissante  du  courant  galvaniqiue,  Heiden- 
bain  a,  de  son  temps,  décrit  les  actions  modificatrices  de  ce  courant  sur"^  Nv'  * 
des  muscles  fatigués  et  épuisés  par  une  longue  excitation  électrique, 
il  trouva  que,  quand  de  pareils  muscles  étaient  devenus  inexcita- 
bles, il  pouvait  de  nouveau  les  rendre  excitables,  en  agissant  sur  eux 
au  moyen  d'un  courant  galvanique  durable  et  particulièrement  en  uti- 
lisant le  courant  ascendant  ;  mais  cette  augmentation  d'excitabilité,  ne 
se  développe  qu'après  l'ouverture  du  courant  dirigé  dans  le  même 
sens,  et  après  la  fermeture  du  courant  dirigé  dans  un  sens  opposé  ;  ce 
n'est  donc,  comme  le  pensent  aujourd'hui  la  plupart  des  physiolo- 
gistes, pas  autre  chose  qu'un  phénomène  électrotonique  que  l'on  peut 
comparer  à  l'action  des  alternatives  voltaïques,  dont  j'ai  parlé  précé- 
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demmenl.  On  n'a  jusqu'ici,  encore  rien  publir'i  sur  le  rôle  qu'il  a  pu 
jouer  chez  l'homme  vivanl  . 

SIXIÈME  LEÇON 

SoMMAiHE  :  Éleclt'ophi/siologie  des  nei'/'s  de  la  .lensiùilité  et  du  cerveau.  —  Nerfs 
sensibles  de  la  pcaii  et  leur  loi  de  secousse.  —  Nerfs  musculaires  sensibles.  — 
Nerf  optique  cl  la  réline.  —  Nerf  acoustique  et  appareil  nerveux  de  l'ouïe.  —  Nerfs 
du  g-oût.  —  Nerfs  de  l'odoral. 

Dans  ma  dernière  leçon,  je  vous  ai  esquissé  l'état  de  no.s  connai.ç- 
sances  sur  l'excitation  électrique  des  nerfs  moteurs  et  des  muscles  ;  je 
puis  donc  à  l'occasion  des  actions  physiologiques  des  courants  élec- 
triques sur  les  autres  nerfs,  ainsi  que  sur  d'autres  parties  du  corps 
humain,  me  résumer  d'une  manière  assez  brève. 

Par  comparaison  avec  ce  que  nous  savons  sur  les  nerfs  moteurs,  les 
notions  que  nous  possédons  sur  la  façon  dont  les  nerfs  de  la  sensibilité 
et  du  ce7'veau  se  comportent  kV égard  des  courants  électriques  ne  parais- 
sent encore  renfermer,  que  beaucoup  de  lacunes. 

Quand  il  s'agit  des  nerfs  sensibles  de  la  peau,  nous  rencontrons 
d'abord  la  question  bien  plus  pressante  de  savoir  si  le  courant  gal- 
vanique les  excite  par  son  écoulement  continu,  ou  seulement  par  ses 
fluctuations  de  densilé.  Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est  que  par  l'applica- 
tion des  pôles  sur  la  peau,  alors  que  la  force  du  courant  est  suffisante, 
on  éprouve  une  sensation  continue,  un  picotement  particulier,  une 
chaleur  qui  se  convertira  bientôt  en  une  brûlure  uniforme,  qui  peut 
s'élever  jusqu'à  la  douleur  la  pins  vive.  Une  grande  partie  de  cette 
sensation,  particulièrement  la  brûlure  uniforme,  peut  bien  provenir  de 
l'action  excitante  des  corps  chimiques  que  rélectrol)'se  dégage  sur  la 
peau,  et  qui  déterminent  une  brûlure  comme  la  pâte  de  moutarde  et 
d'autres  rubéfiants  ;  mais  une  autre  partie  de  celle  sensation  est  sans 
doute  l'action  directe  du  courant  sur  les  organes  sensibles  de  la  peau. 
Comment  expUquer  ce  phénomène,  c'est  là  une  question  sur  laquelle 
les  physiologistes  ne  sont  pas  tout  à  fait  d'accord  ;  beaucoup  d'entre 
eux  se  rangent  à  l'idée  que  les  organes  sensibles  des  extrémités  réa- 
gissent sur  le  courant  autrement  que  les  voies  de  conductibilité,  qu'ils 
sont  excités,  non  seulement  par  des  fluctuations  de  densité,  mais  en- 
core par  des  états  continus,  par  l'écoulement  intarissable  du  courant, 
et  y  répondent  par  une  sensation.  Ce  qui  combat  jusqu'à  un  certain 
point  cette  opinion,  c'est  que,  même  pendant  une  excitation  continue 
d'un  tronc  nerveux,  les  voies  de  conductibilité  par  exemple,  on  ressent 
une  sensation  excentrique  et  continue,  dans  la  région  de  diffusion  du 
courant.  En  réalité,  lorsqu'on  commence  l'expérience,  par  exemple, 
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sur  le  nerf  cubital  au  coude,  ou  sur  le  nerf  médian  au-dessus  de  l'ar- 
ticulalion  de  la  main,  pendant  la  KaF  et  la  KaD,  se  manifeste  une 
sensation  très  vive,  picotante  et  excentrique  dans  les  doigts  soumis  à 
ce  courant  ;  celte  sensation  diminue  d'intensité  peu  à  peu  ;  à  la  AnF 
et  à  la  AnD,  se  manifeste  une  sensation  excentrique  bien  plus  faible, 
mais  tout  à  fait  analogue.  Griilzner,  aussi  a  constaté  dernièrement,  de 
nouveau,  l'excitation  durable  des  nerfs  de  la  sensibilil(3  par  le  courant 
galvanique. 

Les  expériences  de  vivisection  ne  donnent,  comme  on  le  sait,  que 
des  explications  très  incomplètes  des  phénomènes  qui  se  manifestent 
dans  les  nerfs  de  la  sensibilité.  Ainsi,  sur  des  animaux,  on  n'a  trouvé 
une  loi  dite  de  secousse  des  nerfs  sensibles^  qu'au  moyen  d'un  dé- 
tour, en  utilisant  les  actions  réflexes  qui  se  manifestent  à  l'excita- 
tion de  nerfs  sensibles  (chez  un  animal  légèrement  slrychnisé), 
comme  preuves  de  l'excitation  sensible.  Grâce  à  cette  méthode, 
Pfliiger  trouva  la  loi  des  secousses  des  nerfs  sensibles  en  accord 
complet  avec  celle  des  nerfs  moteurs,  mutatis  mutandis,  c'est-à-dire 
avec  les  différences  nécessairement  déterminées  par  la  direction  de  la 
conductibilité  des  nerfs  sensibles  (pour  la  3'=  classe.) 

Il  y  a  longtemps  que  les  physiologistes  n'ont  plus  fait,  que  je  sache, 
sur  l'homme  vivant,  de  larges  expériences  ayant  pour  but  la  fixation 
de  la  loi  des  commotions  sensibles.  Ces  expériences  ne  conduiraient 
qu'à  des  résultats  embrouillés  et  obscurs,  avec  la  méthode  «  pbysiolo- 
gique  »  de  recherches,  à  laquelle  on  tient  avec  une  opiniâtreté  éton- 
nante, et  qui  ne  peut  passe  séparer  de  la  direction  du  courant.  D'après 
nos  précédents  éclaircissements,  il  est  clair  que,  même  pour  les  nerfs 
sensibles  de  l'homme  vivant,  la  méthode  de  recherche  polaire  est  la 
seule  applicable  et  que  notre  tâche  consiste  à  étudier  la  manière  dont 
se  comportent  les  nerfs  sensibles  à  l'égard  des  deux  pôles,  lors  de  la 
fermeture  et  de  l'ouverture,  et  quand  la  force  du  courant  varie.  Quel- 
ques expériences  en  ce  sens,  auxquelles  j'ai  procédé  récemment,  m'ont 
appris  que  cela  est  bien  possible  et  que  Ton  peut  constater  une  con- 
cordance frappante  avec  la  loi  polaire  et  motrice  des  commotions. 

Les  excitations  sensibles,  dégagées  par  le  courant  galvanique,  se 
manifestent  aussi  bien  sur  l'endroit  de  la  peau,  immédiatement  recou- 
vert par  l'électrode  différente  que  dans  la  région  de  distribution  du  nerf 
cutané  sensible,  dont  le  tronc  en  quelque  partie  tombe  dans  le  domaine 
de  cette  électrode.  Quand  la  force  du  courant  grandit  insensiblement 
(méthode  d'expériences  analogue  à  celle  de  l'étude  de  la  loi  motrice 
des  commotions),  se  manifeste-  d'abord  (F)  une  courte  sensation  KaF 
qui,  lorsque  le  courant  est  plus  fort,  se  convertit  en  une  sensation  du- 
rable, picotante,  excentrique  et  locale,  dont  l'intensité  diminue  peu  à 
peu,  durant  KaD;  suit  une  sensation  analogue,  courte  et  plus  faible  de 
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AnO;  un  peu  plus  tard,  iino  l'aible  sensation  d'AnF,  qui  ne  se  convertit 
en  AriD  (\u(t  lorsiiue  le.s  l'orces  des  courants  augmentent  ;  enfin,  quand 
la  l'oroe  du  courant  est  relativement  intense,  quand  on  a  laissé  la  nen- 
salion  KaD  s'évanouir  peu  à  peu,  se  manifeste  une  sensation  de  KaO, 
faible,  mais  précise  (pendant  toute  l'expérience,  on  sent,  à  côté  de  la 
sensation  picolante,  une  vive  sensation  de  bri'dure  à  la  peau,  exacte- 
ment bornée  à  la  surface  qui  est  en  contact  avec  l'électrode).  Ainsi 
donc,  ici  encore,  il  est  évident  que  la  kathode  donne,  avec  prépondé- 
rance, une  réaction  de  fermeture,  et  l'anode,  une  réaction  d'ouverture 
et  que  la  propriété  excitante  de  la  kalhode  est  de  beaucoup  la  plus 
intense. 

Viennent  ici  comme  exemples  les  comptes  rendus  de  deux  expé- 
riences sur  le  nerf  médian  au-dessus  de  l'articulation  de  la  main  et  à 
la  branche  cutanée  du  nerf  radial,  au  bord  radial  de  l' avant-bras.  Mé- 
thode d'expérience  comme  à  l'ordinaire,  électrode  indifférente  sur  le 
sternum  ou  à  la  nuque  ;  pour  plus  de  simplicité,  on  ne  mentionne  que 
les  déclinaisons  de  l'aiguille  auxquelles  les  agents  d'excitation  provo- 
quent pour  la  première  fois  une  sensation  ;  ces  agents  sont  classés 
d'abord  dans  la  série  oïl  ils  appartiennent. 


Moments  d'excitation 

Nerf  médian 

Nerf  radial 

KaF 

20» 

20° 

ÀnO 

26» 

26° 

KaD 

340 

34» 

ÂnF 

34° 

30° 

KaO 

40° 

39" 

AnD 

45" 

4,ï° 

La  concordance  est  étonnante;  réunit-on  les  nombres  dans  notre 
formule  ordinaire  de  la  loi  de  secousse,  on  obtient  une  série  com- 
plètement analogue  à  la  Iqi  de  secousse  motrice  ;  je  vais  citer,  par 
exemple,  la  formule  donnée  plus  haut  (p.  178)  pour  le  nerf  péronier. 


Loi  des  secousses  sensibles  sur  le  norf 
radial  à  l'avant-bras. 


KaF: 
KaD: 
KaO 
AnF; 
AnO  ; 


20» 
44° 
39» 
30" 
26» 


Loi  des  secousses  motrices  sur  le  nci  ( 
péronier  au  creux  poplité. 

20» 
32» 
39° 
32» 

970 


On  ne  saurait  guère  désirer  une  plus  grande  analogie. 

La  sensation  produite  par  l'action  du  courant  faradiquc  sur  les  nerfs 
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de  la  peau  a  un  caractère  étrange  :  chaque  coup  d'indiiclion  donne 
naissance  à  une  sensation  courte  et  piquante  qui,  lorsque  le  ressort 
vibre  librement,  devient  continue,  picotante,  puis  brûlante  et  très  dou- 
loureuse (surtout  avec  l'emploi  d'électrodes  métalliques  sèches  ou  du 
pinceau  métallique).  Si  l'on  excite  de  la  sorte  un  groupe  de  nerfs  sen- 
sibles, on  éprouve,  dans  toute  la  région  de  ces  nerfs,  cette  sensation 
étrange,  excentrique,  picotante  et  étreignante  ;  elle  est,  quand  on 
excite  par  la  kathode,  infiniment  plus  intense  qu'avec  l'anode.  Les 
coups  d'induction  isolés  ne  sont  pas  aussi  douloureux  que  ceux  qui  se 
succèdent  en  grand  nombre,  et  l'intensité  de  la  sensation  faradique 
grandit  avec  la  rapidité  des  interruptions. 

Les  nerfs  musculaires  sensibles  ne  peuvent  pas  facilement  être  étudiés 
isolément  sous  le  rapport  de  leur  action  électrique,  si  ce  n'est  dans  les 
muscles  mis  à  nu  par  des  blessures,  des  maladies  ou  des  opérations  ou 
dans  une  anesthésie  de  la  peau  complète  et,  même  dans  ces  circon- 
stances, on  n'a  jamais  jusqu'ici  observé  et  étudié  dans  les  muscles  une 
sensation  sensible  sans  y  constater  en  même  temps  une  contraction. 
(Un  heureux  hasard  pourrait  seul,  dans  des  circonstances  pathologi- 
ques, fournir  une  occasion  favorable  à  cette  étude.  On  pourrait  espérer 
ce  résultat,  dans  un  cas  de  réaction  de  dégénérescence  et,  en  même 
temps,  d'anesthésie  complète  de  la  peau,  sans  anesthésie  concomitante 
des  muscles.)  Toute  contraction  vive  des  muscles  est  accompagnée 
d'une  sensation  nette,  qui  n'a  rien  de  commun  avec  les  sensations  de 
la  peau  et  qui,  lorsque  la  contraction  tétanique  est  forte,  devient  une 
douleur  violente  ;  c'est  la  sensibilité  électro-musculaire,  qui  a  été 
étudiée  principalement  par  Duchenne,  avec  l'aide  exclusive  du  courant 
faradique.  C'est  une  sensation  particulière,  sourde,  tensive,  qui  a  des 
relations  étroites  avec  l'intensité  de  la  contraction  musculaire  désirée. 
Cette  sensation  devient  également  apparente  dans  les  courants  galva- 
niques, dès  qu'ils  déterminent  une  contraction  tétanique  des  muscles. 
L'étude  de  cette  sensation  peut  être  utile^  dans  maintes  circonstances 
pathologiques,  mais  elle  est  loin  d'avoir  la  grande  importance  que  lui 
prêtait  Duchenne.  De  plus  cette  étude  est  extraordinairement  difficile 
ou  même  impossible  dans  un  très  grand  nombre  de  cas,  à  cause  des 
complications,  de  l'excitation  concomitante  des  nerfs  sensibles,  de  la 
peau,  du  périoste,  etc. 

L'étude  électrique  des  nerfs  du  cerveau  ou,  pour  mieux  dire,  des 
organes  du  cerveau  a  donné  des  résultats  bien  plus  intéressants  (car 
nous  n'avons  à  faire  ici  qu'à  l'excitation  des  appareils  terminaux,  de  la 
rétine,  du  limaçon,  des  canaux  circulaires,  etc.).  Naturellement  ces 
résultats  n'ont  pu  être  obtenus  que  sur  des  hommes  vivants  ;  aussi  les 
physiologistes  et  les  électrothérapeutistes  ont-ils  souvent  soumis  leur 
propre  corps  à  l'expérimentation. 
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Pour  ce  qui  concerne  l'excitation  électrique  des  organes  des  sens,  on 
peut  dire  à  priori  que  tous  ne  réagissent  que  très  faiblenDCnt  ou  pres- 
que pas  contre  le  courant  faradique  ;  c'est  seulement  quand  les  cou- 
rants faradi(|ueK  sont  très  forts  (|ue  l'on  constate  de  faibles  sensatiojis 
qui,  le  plus  souvent,  sont  dissimulées  et  troublées  par  la  forte  excita- 
tion des  nerfs  sensibles  de  la  peau. 

Par  contre,  les  organes  des  sens  réagissent  presque  facilement  contre 
le  courant  galvanique,  certains  même  avec  une  facilité  extraordinaire 
par  leurs  sensations  spécifiques  ;  l'œil  par  la  sensation  de  lumière, 
l'oreille  par  celle  de  l'ouïe,  la  langue  par  celle  du  goût,  le  nez  par  celle 
des  odeurs.  Ici  encore,  il  est  facile  de  démontrer  que  toutes  ces  sensa- 
tions se  manifestent  d'une  façon  strictement  régulière  et  dépendent  de 
l'influence  des  deux  pùles.  Il  va  de  soi  et  toutes  les  observations  et  opé- 
rations de  contrôle  possibles  ont  prouvé  surabondamment,  quil  s  agit 
toujours  ici  d'une  excitation  galvanique  directe  des  appareils  cérébraux 
en  question.  L'opinion  contraire,  jadis  soutenue  avec  opiniâtreté  par 
plusieurs  savants,  opinion  qui  compte  peut-être  encore  aujourd'hui 
quelques  malheureux  partisans  et  qui  voulait  faire  dériver  les  sensa- 
tions cérébrales  galvaniques  d'une  excitation  réflexe  du  nerf  trijumeau, 
me  paraît  si  peu  appuyée  et  si  foncièrement  réfutée,  qu'elle  mérite  à 
peine  aujourd'hui  d'être  mentionnée. 

C'est  l'œil,  c'est-à-dire  le  nerf  optique  ou  la  rétine  qui  réagit  le  plus 
aisément  contre  le  courant  galvanique. Vous  n'avez  besoin  que  de  laisser 
passer,  par  les  tempes  ou  par  les  joues,  un  faible  courant,  pour  voir 
surgir  des  éclairs  de  lumière,  à  la  fermeture  ou  à  l'ouverture  du  courant, 
éclairs  qui  acquièrent  une  grande  intensité,  quand  on  augmente  la 
force  du  courant;  vous  pouvez  même  faire  une  observation  analogue 
en  appliquant  des  courants  un  peu  plus  forts,  assez  loin  de  l'œil,  sur  le 
cou  ou  sur  la  nuque,  même  sur  la  poitrine  ou  sur  le  dos,  preuve  de 
l'extrême  sensibilité  de  la  rétine  à  l'égard  des  courants  galvaniques, 
car  elle  est  encore  excitée  par  les  traînées  de  courants,  qui  certes  sont 
très  faibles  dans  ces  circonstances. 

Les  sensations  galvaniques  de  lumière  ont  été  dans  des  cas  infiniment 
nombreux,  l'objet  de  jeux  électrophysiologiques;  mais,  dans  des  cas 
non  moins  fréquents,  elles  ont  provoqué  les  recherches  les  plus  appro- 
fondies et  les  plus  consciencieuses  des  savants.  Depuis  l'époque  des  an- 
ciens galvanistes  jusqu'à  nos  jours,  beaucoup  de  physiologistes  émi- 
nents  se  sont  occupés  de  ces  phénomènes  et  les  ont  expliqués  de 
différentes  manières;  après  les  observations  de  Volta,  Rilter,  Grapen- 
giesseret  lleinhold,  Purkinje  surtout  ont  étudié  une  série  d'importants 
détails  et,  dans  ces  derniers  temps,  Brunner,  Funke  et  surtout 
Helmholtz  ontélaboré  cette  matière.  Ilolmholtz  décrit  très  exactement, 
dans  ses  expériences,  bien  des  fois  modifiées,  les  sensations  de  lumière 
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et  de  couleurs  et  il  cherche  ti  les  expliquer  en  se  bascaiit  sur  les  lois 
électrotoniques  et  en  tenant  compte  de  chaque  direction  du  courant 
dans  la  réline  et  les  fibres  optiques  qui  s'y  répandent.  Ici  encore,  les 
physiologistes  n'ont  pas  su  s'émanciper  de  considérations  relatives  à  la 
direction  du  courant  et  presque  tous  parlent  des  différences  de  la  sen- 
sation de  la  lumière,  selon  que  le  courant  a,  dans  le  nerf  optique,  une 
direction  ascendante  ou  descendante;  il  est  vrai  que  plusieurs  savants 
n'ont  parlé  que  de  l'action  des  pôles,  mais  n'ont  pas  toujours  étudié 
séparément  les  phénomènes  de  fermeture  et  d'ouverture. 

Mais  s'il  y  eutjamais  une  entreprise  infructueuse  ce  fut  celle  de  vou- 
loir ramener  à  la  différence  de  direction  des  courants  la  diversité  des 
sensations  lumineuses.  Les  rayonnements  des  fibres  du  nerf  optique 
dans  la  rétine,  peut-être  aussi  la  direction  des  extrémités  les  plus  fines, 
mise  en  relief  par  Pflïiger  et  tout  à  fait  opposée  à  la  direction  des  fibres 
dans  le  nerf  optique  lui-même  alors  qu'elles  sortent  de  la  couche  des 
fibres  nerveuses  pour  entrer  dans  celle  des  bâtonnets  et  des  cônes,  font 
regarder  cette  expérience  comme  tout  à  fait  impossible,  même  quand 
il  serait  permis  de  penser  que  les  sensations  de  lumière  sont  dégagées 
par  l'excitation  des  fibres  du  nerf  optique  lui-même  et  non  par  l'exci- 
lation  de  la  rétine. 

Ici  encore  Brenner  eut  la  pensée  salutaii^e  de  prouver  par  des  expé- 
riences approfondies  et  faites  avec  circonspection  que  l'excitation  gal- 
vanique de  rappareil  nerveux  optique  est  essentiel lement  une  action, 
polaire  et  prend  des  formes  diverses  suivant  que  l'on  rapproche  de 
l'œil  la  kalhode  et  l'anode.  L'œil  réagit  alors  tou  jours  et  invariable- 
ment dans  le  sens  du  pôle  le  plus  rapproché  de  lui.  Les  expériences 
de  Brenner,  dont  les  résultats,  il  est  vrai,  avaient  déjà  été  trouvés 
antérieurement,  ont  fait  établir  une  (loi  de  secousse  de  l'appareil 
visuel  nerveux),  loi  simple  et  d'un  contrôle  facile. 

La  voici  en  abrégé  :  en  appliquant  les  deux  pôles  sur  l'œil,  il  se  ma- 
nifeste une  sensation  de  lumière  pareille  à  un  éclair,  à  la  fermeture 
aussi  bien  qu'à  l'ouverture  de  la  chaîne  ;  mais  cette  sensation,  lors  de 
l'action  des  deux  agents  d'excitation,  apparaît  comme  différente  qua- 
litativement (et  colorée  différemment);  cela  s'effectue  de  telle  sorte  que 
la  sensation  de  lumière  et  de  couleur,  KaF,  est  quahlativement  égale 
à  celle  d'AnO,  et  celle  d'AuF,  est  égale  à  celle  de  KaO,  de  telle  sorte 
que  les  deu.x  pôles  montrent  chaque  fois  les  couleurs  placées  dans  un 
ordre  inverse,  ainsi  par  exemple  : 

Expérience  A.  Expérience  B. 

KaO:  lumière  rougeàtre  jaune-blanchàtre. 

KaF  :  lumière  blanchâtre  bleu. 

AnF:  lumière  bleuâtre  ])leu 

AnO  :  lumière  rougeàtre  jaune  blanchâtre. 
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Vuici  commenlse  comporte  le  pliénomènequand  la  force  du  courant 
i,'st  médiocre:  une  lueur  soudaine  pareille  à  un  éclair,  illumine  le 
champ  visuel  sombre,  en  même  temps,  on  discerne  (quelquelois  avec 
difficulté),  une  coloration  plus  ou  moins  déterminée;  cette  coloration 
peut  s'exprimer  de  telle  sorte  qu'avec  un  peu  d'habitude,  on  peut  dis- 
linf,Mier  l'un  des  deux  pAles  d'avec  l'autre. 

Mais  chez  beaucoup  de  personnes,  capables  d'observer,  surtout 
quand  le  courant  est  un  peu  renforcé,  se  montre  une  nuance  encore 
plus  exacte  :  au  centre  du  champ  visuel  apparaît  une  tache  d'une  cou- 
leur très  claire,  brillante,  (ayant  le  plus  souvent  la  forme  circulaire, 
rarement  celle  d'un  losange  [Purkinje]  ou  à  angles  multiples)  ;  celte 
tache  est  entourée  d'une  autre  lumière  plus  pâle  el  difleremnient  co- 
lorée, d'une  espèce  de  halo  ;  ici  encore  l'anode  et  la  kalhode  montrent 
lors  delà  fermetureet  de  l'ouverture  les  couleurs  dans  un  ordre  inverse; 
quand  les  courants  sont  plus  forts,  cette  apparition  de  lumière  persiste 
après  la  fermeture  du  courant  et  s'éteint  peu  à  peu.  La  réaction  d'ou- 
verture n'est  ordinairement  que  momentanée  ;  elle  laisse  rarement 
derrière  elle  une  sensation  d'arrière-goût.  Le  disque  lumineux  central 
a  un  diamètre  apparent  de  4  à  6  millimètres  et  n'est  pas  situé  sur  l'axe 
visuel,  mais  à  cùté,  à  la  droite  de  l'objet  fixé,  dans  l'excitation  de 
l'œil  droit,  à  gauche  quand  il  y  a  excitation  de  l'œil  gauche  ;  et  cela 
à  une  distance  telle  que  l'endroit,  par  où  entrent  les  nerfs  visuels, 
doit  être  désigné  comme  le  lieu  d'où  émane  cette  apparition  lumi- 
neuse. 

L'exemple  suivant  pourra  éclaircir  ces  phénomènes  : 

■  KaF  :  centre  bleu.  Halo  vert  jaune 

KaO  :  centre  vert  jaune.  Halo  bleu  clair 

AnF  :  centre  vert  jaune.  Halo  bleu  clair 

ÂnO  :  centre  bleu.  Halo  vert  jaune 

Suivant  les  personnes  qui  procèdent  aux  expériences,  les  couleurs 
qui  apparaissent  et  l'ordre  d'après  lequel  elles  sont  rangées  varient 
d'une  manière  extrême  ;  mais  chez  un  seul  et  même  individu,  couleurs 
et  ordre  sont  toujours  les  mêmes.  Moi-môme,  je  trouve  à  KaP  au  cen- 
tre, un  disque  jaunâtre  éclatant,  entouré  d'un  halo  sombre;  ajoutez 
que  le  champ  visuel  s'obscurcit  entièrement  :  même  sensation  à  AnO  ; 
à  AnF  est  un  centre  d'un  rouge  bleu  pâle  entouré  d'un  halo  d'un  rou- 
geâtre  pâle.  Si  le  courant  continue,  le  champ  visuel  est  faiblement 
éclairé  ;  même  sensation  de  couleurs  à  KaO.  Je  n'ai  pas  pu  constater 
de  dill'érence  nettement  caractérisée  entre  le  sensation  de  lumière  et 
celle  de  couleur. 

Par  contre,  Neftel,  dans  ses  expériences  qui  du  reste  confirment,  sur 
tous  les  points  essentiels,  les  indications,  de  Brenner,  a  été  amené  à  dis- 
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lino-iiei-  entre  elles  les  sensations  de  lumière  et  de  couleurs,  lors  de 
l'excitation  galvanique  ;  il  remarque  un  éclair  lumineux  et  à  côté  une 
couleur  déterminée  ;  (au  reste  Brunner  a  déjà  déclaré  qu'avant  l'appa- 
rition de  la  sensation  des  couleurs,  on  perçoit  déjà  une  sensation  lumi- 
neuse d'une  couleur  indéterminable).  D'après  lui,  chez  maintes  per- 
sonnes, ce  sont  les  sensations  de  couleurs  qui  dominent  ;  chez  d'autres, 
ce  sont  les  sensations  de  lumière.  Dans  les  cas  exceptionnels,  les  unes  ou 
les  autres  font  complètement  défaut.  Neftel  admet  donc  que  la  réaction 
optique  se  compose  de  deux  effets  d'excitation  différents,  ceux  de  la 
sensation  de  lumière  et  de  couleurs.  Il  prétend  en  outre  avoir  con- 
staté, sous  l'influence  de  l'anode,  la  sensation  d'un  amoindrissement 
de  tension  (d'une  diminution  de  la  pression  intra-oculaire),  sou  celle  de 
la  kathode  le  senti'ment  d'une  tension  plus  foi^te,  d'une  augmentation 
de  la  pression  intra-oculaire. 

Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est  que  les  phénomènes  principaux  de  la 
réaction  galvano-optique  peuvent  aisément  se  produire  chez  la  plu- 
part des  personnes,  qui  possèdent  quelque  peu  le  don  de  l'observation, 
même  avec  des  courants  de  force  médiocre(4, 6 ou8  éléments,  une  élec- 
trode indifférente  à  la  nuque  ou  au  sternum,  une  différente  sur  les  pau- 
pièresferméesousurles  tempes,  dans  une  chambre  faiblement  obscure.) 

Il  est  à  remarquer,  au  point  de  vue  théorique  que  KaF  et  AnO,  com- 
me d'autre  part  KaO  et  AnF  produisent  des  sensations  de  lumière  et 
de  couleurs  parfaitement  égales  sous  le  rapport  de  la  qualité.  On  serait 
tenté  d'en  conclure  que  la.  kathode,  lors  de  l'ouverture  et  l'anode  lors  de 
la  fermeture  ont  aussi  une  action  d'excitation  déterminée,  différente  de 
l'excitation  de  fermeture  de  Kaet  de  l'excitation  d'ouverture  de  l'anode; 
mais  ce  qui  est  probablement  plus  exact,  en  concordance  avec  la 
théorie  physiologique  partout  admise, c'est  que  la  différence  ne  provient 
que  d'une  différence  du  siège  d'excitation  dans  KaO  et  à  AnF,  cel- 
les-ci étant,  à  notre  avis,  des  actions  polaires  secondaires  (de  l'anode  ou 
kathode  virtuelle). 

Ce  serait  naturellement  une  chose  très  intéressante  et  très  impor- 
tante que  de  savoir  si  la  sensation  galvanique  de  lumière  n'a  lieu  que 
par  l'excitation  de  la  rétine  ou  par  Texcitation  du  tronc  optique  ou 
enfin  par  l'excitation  de  la  couche  des  fibres  nerveuses  de  la  rétine.  Je 
ne  veux  pas  abuser  de  votre  patience  en  citant  les  arguments  en  faveur 
de  l'une  ou  de  l'autre  de  ces  hypothèses,  que  l'on  peut  déduire  des 
faits  physiologiques  et  pathologiques  ;  il  suffira  de  dire  qu'il  n'existe 
pas  encore  de  preuve  positive  en  faveur  de  l'une  ou  de  l'autre  de  ces 
théories.  Nous  devons  donc  laisser  la  question  en  suspens;  toutefois 
un  examen  attentif  et  l'appréciation  de  différents  états  morbides  que 
les  oculistes  ont  à  traiter  occasionnellement  pourraient  rapprocher  la 
question  d'une  solution  définitive. 
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Puisfjiio  nous  en  sommes  a  l'œil,  disons  quelque-:  mots  sur  la  ma- 
nière dont  l'iris  se  comporle  à  l'égard  des  courants  éleclrifjues.  On 
sait  que  ses  muscles,  et  de  nombreuses  expériences  physiologiques  nous 
l'ont  appris,  réagissent  avec  promplilude  contr  ;  les  courants  fara- 
diques  et  l'on  réussit,  par  un  placement  convenable  des  électrodes,  à 
faire  contracter  aussi  bien  le  sphincter  de  la  pupille  (jne  le  dilatateur 
de  la  pupille  isolés.  Tous  deux  peuvent  aussi  être  amenés  à  se  contrac- 
ter, en  excitant  les  branches  de  nerfs  qui  sont  dans  leur  pourtour,  nerf 
moteur  oculaire  commun  et  sympathique  du  cou. 

Ce  dernier  cas  n'a  pas  encore  réussi  avec  certitude  chez  l'homme  vi- 
vant, comme  nous  le  verrons,  quand  nous  parlerons  de  la  galvanisa- 
lion  du  sympathique;  l'excitation  directe  n'a  été  jusqu'ici  essayée  que 
par  un  petit  nombre  de  savants  (Duchenne).  Elle  n'est  guère  possible 
que  lors  de  la  chloroformisalion  d'un  individu  ou  d'une  anesthésie  de 
la  cornée.  Deux  électrodes  flnes,  en  fils  métalliques  (armées,  ce  qui  se- 
rait le  mieux,  du  même  pôle,  l'autre  étant  appliquée  quelque  part  au 
tronc),  sont  disposées  l'une  vis-à-vis  de  l'autre,  à2  ou  3  millimètres  de 
distance  du  bord  de  la  cornée  ;  alors,  si  le  courant  faradique  a  une 
force  suffisante,  la  pupille  est  fortement  rétrécie.  Au  reste,  ce  fait  n'a 
pas  reçu  jusqu'ici  d'application  pratique  cligne  d'être  mentionnée. 


Nous  entrons  sur  un  terrain  d'une  importance  aussi  grande  théori- 
quement que  pratiquement,  en  nous  occupant  de  la  réaction  galvanique 
de  l'appareil  auditif  nerveux  ou,  comme  on  a  coutume  de  le  dire,  peut- 
être  à  tort,  du  nerf  acoust  ique. 

Dès  les  premiers  temps  des  recherches  galvaniques,  l'attention  s'est 
portée  sur  l'excitation  galvanique  de  l'appareil  auditif,  et  l'on  a  affirmé 
aussi  souvent  qu'on  l'a  nié  énergiquemenl,  le  fait  que  cet  appareil  ré- 
pond à  l'excitation  galvanique  par  une  sensation  spécifique  —  par 
une  sensation  musicale.  —  Lisez,  si  vous  le  voulez,  le  développement 
historique  et  très  instructif  de  ces  expériences,  dans  l'ouvrage  de 
Brenner;  son  e.xposition  finit  en  ces  termes:  «  il  n'est  pas  certain  si,  et 
nous  ne  savons  pas  comment,  le  nerf  auditif  réagit  contre  l'action  des 
courants  électriques.  » 

C'est  seulement  avec  les  travaux  de  Brenner  que  commence,  sur  ce 
terrain,  une  ère  nouvelle.  Lui,  le  premier,  a  réussi  à  exciter,  avec  une 
entière  certitude,  le  nerf  auditif,  au  moyen  du  courant  galvanique;  il  a 
découvert  les  lois  de  cette  excitation  «  la  loi  des  commotions  de  l'ap- 
pareil auditif  nerveux.  »  Il  a  montré  en  même  temps  que  celte  dernière 
loi  est  en  accord  parfait  avec  la  loi  des  commotions  motrices.  Dans  une 
recherche  véritablement  classique,  Brenner  a  publié  un  grand  nombre 
de  faits  physiologiques  et  pathologiques  les  plus  intéressants  ;  il  a  si 
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bien  réalisé  la  théorie  de  l'excitation  galvanique  de  l'acoustique,  qu'à 
nous,  ses  successeurs,  il  n'est  rien  resté  si  ce  n'est  le  soin  de  confirmer 
les  faits  découverts  et  d'en  défendre  l'exactitude  contre  des  objections 
non  fondées  et  des  assertions  légères. 

Aujourd'hui,  après  les  recherches  approfondies  de  Hagen  et  les 
miennes,  après  les  observations  de  Hedinger,  Hitzig,  Erdmann,  Eulen- 
burg,  et  de  beaucoup  d'autres,  qui  sont  en  complet  désaccord  avec 
l'opinion  la  plus  récente  du  physiologiste  Hensen  (Hermann's  Hand. 
d.  Physiol.  t.  III.  2.  p.  126.  1880),  qui  indique  une  ignorance  com- 
plète de  la  question,  il  ne  peut  plus  y  avoir  le  moindre  doute  que  le 
nerf  acoustique  (ou  ses  organes  terminaux),  réagisse  confre  le  courant 
galvanique  et  d'une  façon  certaine,  parfaitement  régulière. 

Toutefois  l'excitation  du  nerf  acoustique,  chez  despe7'sonnes  bien  por- 
tantes n'est  nullement  chose  facile,  c'est  ainsi  que  s'expliquent  naturel- 
lement les  nombreux  insuccès  des  expériences  de  contrôle.  Le  nerf  est 
enfoui  si  profondément  qu'il  faut,  pour  l'exciter,  des  forces  de  courants 
très  notables  et,  d'autre  part,  ces  forces  produisent  des  phénomènes 
parallèles  si  nombreux  et  si  désagréables  (par  l'excitation  de  l'œil,  des 
nerfs  de  la  sensibilité,  du  goût  et  de  la  salivation,  du  facial  et  particu- 
lièrement du  cerveau)  que  beaucoup  de  personnes  bien  portantes  ne 
peuvent  s'habituer  que  peu  à  peu  à  saisir  et  à  observer  soigneusement 
les  sensations  auditives,  au  milieu  de  ces  circonstances  qui  augmentent 
les  difficultés.  Il  est  purement  impossible,  à  cause  de  ces  raisons, 
d'exciter,  chez  un  grand  nombre  de  personnes  bien  portantes,  le  nerf 
acoustique.  Et  s'il  n'y  avait  pas  tant  de  personnes  souffrant  de  maux 
d'oreilles  et  chez  lesquelles  le  nerf  acoustique  se  trouve  dans  un  état 
d'excitabilité  galvanique  fortement  exagérée,  de  telle  sorte  que  l'on 
puisse  constater  rexistence  des  impressions  galvaniques  du  son,  ainsi 
que  lew  ir.gularité,  et  cela  avec  la  plus  grande  facilité,  nous  cherche- 
rions peut-être,  encore  en  vain,  la  loi  d'excitation  de  l'appareil  auditif, 
dans  son  état  normal.  —  D'ailleurs  on  réussit  également  à  établir  la 
formule  normale  de  la  réaction  acoustique  chez  la  plupart  des  indivi- 
dus bien  portants,  à  l'aide  d'un  peu  de  patience,  de  persévérance  et 
d'abnégation  de  la  part  de  celui  qu'on  examine,  et  de  la  part  de  l'exa- 
minateur, d'une  habitude  et  d'une  compétence  suffisantes. 

La  méthode  employée  primitivement  à  cet  eff'et  consistait  à  intro- 
duire une  électrode  en  forme  de  fil  métallique  ou  d'éponge  délicate, 
dans  le  conduit  auditif  rempli  d'eau  tiède,  tandis  qu'on  appliquait 
l'électrode  indifférente  sur  la  main,  au  sternum  ou  à  la  nuque.  On  procé- 
dait ensuite  à  des  fermetures  et  à  des  ouvertures  du  courant  avec  une 
force  de  plus  en  plus  grande.  Comme  cette  méthode  d'expérimentation, 
dite  interne,  est  1°  très  douloureuse  et  donne,  par  le  fait  de  remplir 
d'eau  le  conduit  extérieur  de  l'oreille,  lieu  à  des  sons  parallèles  et  per- 
Erb.  —  Électrolhérapie.  -j 
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turbalcurs,  j'ai  modifié  d'une  façoti  que  je  crois  utile  une  métliode  déjà 
employée  par  Brenner,  la  méthode  des  expériences  dites  exi'irkures, 
à  l'aide  do  laquelle  on  atteint  son  but  plus  sûrement  et,  en  tout  cas, 
d'une  manière  plus  agréable  pour  la  personne  examinée.  J511e  consiste 
en  ce  qu'une  grande  électrode  d'éponge  humide,  ou  plutôt  une  électrode 
a.  moyenne  »  soit  posée  et  maintenue  solidement,  immédiatement  devant 
le  conduit  auditif,  avec  une  légère  pression  du  tragus,  mais  sans  remplis- 
sage d'eau  et  .sans  obstruction  du  conduit  auditif.  L'application  de  l'é- 
lectrode indifï'érente  sur  la  nuque  facilite  pareillement  l'expérience.  On 
fait  alors,  la  force  du  courant  s'accroissant  toujours,  des  fermetures 
réitérées  de  lakalhode,  dans  l'intervalle,  des  fermetures  de  l'anode  ou, 
quand  l'excitation  est  très  faible,  des  revirements  réitérés  du  courant 
et  l'on  engage  la  personne  examinée  à  faire  spécialement  attention  aux 
sensations  de  l'ou'ie  et  à  négliger  autant  que  possible  les  autres  phéno- 
mènes. 

En  faisant  cela,  vous  trouverez  une  formule  extrêmement  simple, 
qui  résulte  de  ce  que  l'appareil  normal  des  nerfs  auditifs  ne  donne, 
lors  de  l'irritation  avec  la  kathode  qu'une  sensation  de  fermeture  et 
avec  l'anode,  qu'une  sensation  d'ouverture.  Or  la  première  est  beau- 
coup plus  forte  et  plus  prompte  que  la  dernière.  Par  conséquent  la 
formule  normale  du  nerf  acoustique,  quand  la  force  du  courant  est 
moyenne  est  simplement  :  KaFS  (sensation  du  son);  quand  le  courant 
est  plus  fort,  la  formule  est  la  suivante  ; 

KaFS  son  vif 
KaO  rien 
AnF  rien 
AnOS  son  faible 

La  qualité  des  sensations  de  sons  qui  se  manifestent  diffère  généra- 
lement un  peu  d'individu  à  individu  (mais,  chez  les  personnes  saines, 
bien  moins  que  chez  celles  qui  souffrent  des  oreilles).  Les  personnes 
bien  portantes  accusent  ordinairement  un  sifflement  ou  sibilation  ou 
un  bourdonnement  ou  murmure  (comme  l'eau  quand  elle  bout,  le 
vent  quand  il  siffle  ou  l'abeille,  quand  elle  bourdonne).  La  réaction 
AnO  est  ordinairement  très  faible  et  très  courte.  Quand  la  force  du  cou- 
rant augmente,  les  sensations  de  sons  deviennent  plus  intenses,  plus 
claires  et  plus  durables  ;  elles  prennent  alors  un  caractère  plus  musi- 
cal, plus  suffisant,  plus  sonore  ;  elles  passent  des  bourdonnements,  des 
murmures,  desbruissements  initiaux,  etc.  peu  à  peu  à  des  Ions  sonores, 
à  des  sifflements  etc.  ;  de  plus  les  sensations  de  sons  ne  sont  pas  tou- 
jours pures,  mais  souvent  accompagnées  de  bruits  divers. 

C'est  spécialement  la  réaction  KaF  qui  se  distingue,  avec  des  cou- 

1.  Quant  aux  aiili'es  détails  nécessaires,  collationiiez  le  livre  de  Brenner  et  mes 
rtrlicles  in  Knapp-Moos'schen  Archiv  fur  .^iigen  und  Ohrenlicill<unde. 
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rants  plus  forts,  par  une  intensité  plus  grande  et  par  une  durée  quelque 
peu  plus  longue  ;  elle  n'est  plus  alors  une  sensation  de  son  momenta- 
née, car  elle  ne  cesse  que  peu  à  peu  de  se  faire  entendre,  tant  que  la 
fermeture  de  la  chaîne  persiste  ;  c'est  ce  qui  a  déterminé  Brenner  à 
admettre  dans  la  formule  normale  du  nerf  acoustique,  une  durée  de 
kalhode  (KaD),  c'est-à-dire  la  sensation  qui,  durant  une  longue  fer- 
meture existe  avec  la  kathode  (l'analogue  complet  du  KaFTe  dans  la 
loi  de  commotion  des  nerfs  moteurs).  La  formule  normale  et  complète 
du  nerf  acoustique  est  donc  conçue  en  ces  ternies  : 

KaFS  '    =  son  bruj-ant 

KaDS  >  =  son  décroissant  et  s'évanouissanl 

KaO       =  rien 

AnF       =  rien 

AnD       =  rien 

AnOs      =:  son  court  est  faible 

On  ne  peut  constater  cette  formule  normale  chez  différentes  per- 
sonnes qu'avec  des  forces  de  courants  différentes  ;  mais  chez  une  seule 
et  même  personne  examinée,  il  faut  maintenir  toujours  une  force  de 
courant  à  peu  près  identique.  Il  est  bien  plus  facile  d'établir  la  réaction 
KaP  qui  se  manifeste  plus  promptement,  que  la  réaction  AnO  ;  pour 
obtenir  cette  dernière,  on  fera  bien  d'employer  auparavant  une  plus 
longue  durée  de  courant. 

Nous  trouvons  donc  ici,  sur  un  nerf  du  cerveau,  que  la  loi  des 
diQérentes  actions  polaires  trouvées  par  les  physiologistes,  la  Ka 
n'existant  que  lors  de  la  fermeture  et  l'anode  rien  qu'à  l'ouverture, 
que  cette  loi,  dis-je,  se  manifeste  avec  une  merveilleuse  précision  et 
netteté  ;  et  il  est  intéressant  au  plus  haut  point,  de  lire  dans  Brenner 
et  d'autres  combien  est  parfaite  la  concordance  des  phénomènes  sur  les 
nerfs  moteurs  et  sur  le  nerf  acoustique,  même  sous  tous  les  autres  rap- 
ports, en  ce  qui  concerne  la  manière  de  se  comporter  envers  la  durée 
de  fermeture,  les  changements  du  courant,  les  fermetures  réitérées, 
les  simples  fluctuations  du  courant,  etc. 

Et  cependajit  nous  devons  ici  nous  demander  avec  élonnement  pour- 
quoi nous  n'obtenons  sur  ce  nerf  que  les  pures  actions  polaires.  Car 
il  est  absolument  nécessaire,  d'après  nos  analyses  antérieures  que,  là 
où  se  trouve  une  kathode  sur  le  nerf,  il  y  ait  aussi  une  anode  et  nous  de- 
vrions donc  ici,  aussi,  comme  sur  le  nerf  moteur,  avec  l'excitation 
de  la  kathode,  nous  attendre  à  trouver  l'effet  de  l'anode  virtuelle  se- 
condaire et  vice  versa.  Pourquoi  n'est-ce  pas  le  cas  ici?  Hitzig  a  tenté 
d'en  donner  une  explication  qu'il  formule  à  peu  près  en  ces  termes  : 
il  se  peut  bien,  par  suite  de  circonstances  anatomiques  spéciales  (situa- 
lion  du  nerf  dans  un  canal  osseux,  entrée  directe  dans  la  masse  céré- 
brale, divergences  des  fibres  acoustiques  dans  l'organe  central),  que 
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la  densité  dos  traînées  de  courants  déterminant  l'action  polaire  secon- 
daire devienne  si  faible  que  celle-ci  soit  ordinairement  inerte.  Nous 
verrons  bien,  à  vrai  dire,  qu'an  palliologie  ces  ellets  (c'est-à-dire  réac- 
tion KaO  et  AmF)  peuvent  se  |)rodiiire,  soit  par  suite  de  changements 
pathologi(|ues  Ho  la  conductibilité,  soit  par  suite  de  l'excitabilité  du 
nerf  lui-même.  11  serait  aussi  possible  que  les  appareils  terminaux 
et  extrêmes  du  ii'irf  acoustique,  soient  seuls  à  môme  d'être  excités  par 
le  courant  galvanique  et  que  ceux-ci  réagissent  dès  lors  toujours  ex- 
clusivement sous  l'influence  du  pôle  qui  est  le  plus  rapproché  d'eux, 
tandis  que  l'intervention  nécessaire  de  l'autre  pôle  virtuel  n'a  lieu  que 
dans  la  région  centrale  du  nerf,  qui  n'est  peut-être  pas  du  tout  exci- 
table ou  ne  l'est  que  très  peu  avec  des  courants  si  faibles. 

Ici  encore  nous  sommes  naturellement  dans  l'ignorance  :  s'agit-il, 
dans  ce  qu'on  appelle  l'excitation  acoustique,  d'une  excitation  du  tronc 
nerveux  lui-même  ou  d'une  excitation  de  ses  ramifications  finales  et 
des  organes  acoustiques  terminaux?  Pour  le  moment,  je  ne  vois  aucune 
possibilité  de  résoudre  cette  question  d'une  façon  définitive.  Mais  tout 
cela  n'entrave  aucunement  la  constance  ni  la  certitude  de  la  réaction 
acoustique  galvanique  et  ne  peut  nullement  en  diminuer  l'application 
pratique  à  des  questions  de  diagnostic  et  de  thérapeutique. 

On  a  aussi  essayé  d'exciter  Je  nerf  auditif  par  une  électrode  introduite  dans 
la  trompe  d'Eustaclie,  et  poussée  même  jusque  dans  la  cavité  du  tympan. 
Ces  études  ont  aussi  été  faites  à  l'instigation  de  Brenner,  Dans  cette  série 
d'expériences  se  manifestent  aussi  les  sensations  galvaniques  de  son  ;  mais 
peu  de  chercheurs  seulement  se  sont  adonnés  à  ces  recherches  ;  les  résultats 
obtenus  par  Wreden  sont  plus  que  douteux  et,  jusqu'ici,  personne  ne  les  a 
confirmés;  mais,  comme  la  question  ne  présente  qu'une  importance  secon- 
daire pour  l'électrothérapie,  nous  n'avons  pas  de  raison  pour  nous  y  arrêter 
davantage.  Nous  en  dirons  autant  de  l'excitation  directe  des  muscles  intérieurs 
de  VoreiUe,  en  partant  de  la  cavité  du  tympan  ;  cette  question  a  été,  il  y  a 
quelques  années,  l'objet  d'une  vive  discussion,  restée  sans  résultat.  Ce  sera 
l'affaire  des  spécialistes  de  l'ouïe  de  pousser  plus  loin  l'étude  de  ces  questions 
de  détail  qui  ne  sont  pas  complètement  dénuées  d'intérêt. 

De  toutes  les  actions  des  courants  galvaniques  sur  les  nerfs  céré- 
braux, celle  qui  est  connue  depuis  le  plus  de  temps  et  qui  a  été  le 
mieux  étudiée  par  les  anciens  galvanistes,  est  l'action  sur  les  nerfs  du 
goût.  On  peut,  avec  les  éléments  galvaniques  les  plus  simples,  avec  un 
morceau  de  zinc  et  de  cuivre,  produire  sur  la  langue  une  sensation 
particulière,  acide,  saline,  métallique,  qui,  avec  des  courants  plus 
forts  apparaît' aussi  très  facilement,  lors  de  l'application  des  électrodes 
sur  les  joues,  io  cou,  les  tempes,  les  apophyses  masto'idcs  et  la  nuque. 
C'est  ce  que  l'on  appelle  le  goûL  galvanique.  On  peut  très  facilement  le 
produire,  même  de  régions  assez  éloignées  ;  il  nous  montre  à  quel 


1 


EXCITATION  GALVANIQUE  DES  NERl'^S  DU  GOUT  ET  DlC  T.'ODORAT  lOi 

point  lorgane  du  goût  est  sensible  à  l'égard  des  traînées  de  courants 
galvaniques  les  plus  faibles. 

L'expérience  plus  exacte  qui  consiste,  par  exemple,  à  appliquer  deux 
électrodes  (moyennes)  sur  les  deux  joues,  nous  apprend  que,  des  deux 
côtés,  c'est-à-dire  sur  les  deux  pôles,  se  manifestent  des  sensations  de 
goût  très  nettes,  mais  qu'elles  sont  très  difl'érentes  des  deux  côtés.  Du 
côté  de  l'anode,  la  sensation  du  goût  est  beaucoup  plus  vive  et  plus 
métallique,  cau3ti(|ue  ou  même  aussi  très  acide  ;  du  côté  de  la  ka- 
Ihode  au  contraire,  l'impression  est  plus  faible,  lancinante,  rappelant 
le  goût  salin,  astringente,  mais,  d'après  Vintschgau,  jamais  alcaline. 
Cette  différence  est  si  frappante  que  la  plupart  des  personnes,  dès  la 
première  expérience  et  certainement  après  s'y  être  un  |ieu  habituées, 
peuvent  en  excitant  l'organe  du  goût,  distinguer  facilement  l'anode 
d'avec  la  kalhode. 

C'est  pareillement  et  précisément  ici  que  nous  rencontrons  le  fait 
que  l'action  incessante  du  courant  est  accompagnée  d'une  sensation 
continue  des  sens  ;  car  les  sensations  du  goût  sont  non  seulement 
présentes  lors  de  la  fermeture  et  de  l'ouverture  du  courant,  mais  en- 
core constatables  pendant  la  durée  du  courant,  bien  qu'elles  diminuent 
rapidement  et  disparaissent  quand  les  courants  sont  faibles;  mais  elles 
se  maintiennent  longtemps  quand  le  courant  est  fort.  Aussi  s'est-on 
bien  des  fois  demandé  si  l'on  n'a  pas  affaire  ici  à  l'action,  sur  les  nerfs 
du  goût,  de  matières  réellement  sapides,  telles  que,  des  alcalins  et  des 
acides  dégagés  par  l'électrolyse  et  non  pas  à  une  simple  excitation 
électrique  avec  irritation  spécifique.  Les  physiologistes  débattent  en- 
core cette  question,  qui  d'ailleurs  ne  nous  intéresse  pas  beaucoup.  Je 
crois  aussi  qu'elle  ne  sera  pas  vidée  de  sitôt,  pas  plus  la  question  de 
savoir  si,  dans  la  sensation  galvanique  du  goût,  il  s'agit  d'une  excita- 
tion des  nerfs  du  goût  même  ou  d'une  excitation  de  leurs  organes  ter- 
minaux. 

On  sait  peu  de  chose  sur  l'excitation  galvanique  des  nerfs  de  l'odo- 
rat, c'est  d'ailleurs  une  opération  difficile.  Les  indications  des  plus 
anciens  observateurs  ne  sont  pas  tout  à  fait  irréfutables  ;  parmi  ceux 
de  notre  époque,  Allhaus  seul  déclare  avoir  constaté  une  odeur  phos- 
phorique  dans  des  courants  intenses  et  dirigés  vers  les  fosses  nasales, 
et  il  l'attribue  à  une  excitation  des  nerfs  de  l'odorat  par  le  courant. 
D'autres  au  contraire,  présument  que  cette  odeur  n'est  que  l'effet  d'un 
dégagement  d'ozone  (?)  dans  la  cavité  nasale.  Comme  cette  question 
n'a  présenté  jusqu'ici  aucune  utilité  pratique,  nous  ne  nous  y  arrête- 
rons pas  davantage. 
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Je  vais  m'occiiper  mainlcnant  des  phénomènes  éleclrophy.siologiques 
constatés  sur  diiïérenles  autres  régions  du  système  nerveux,  mais  qui 
ont  été  peu  étudiés  et  n'ont  guère  été  utilisables  jusqu'ici,  spécialement 
en  ce  qui  concerne  le  but  que  nous  nous  proposons,  bien  qu'il  y  ail 
un  assez  puissant  intérêt  à  s'en  occuper  d'une  manière  plus  approndie. 
Quant  à  V élecLrophyslologie  des  nerfs  sécréteurs  qui,  depuis  la  précieuse 
découverte  de  C.  Ludwig,  ont  été  l'objet  de  tant  de  recherches  physio- 
logiques, nous  ne  connaissons  encore  que  peu  de  chose  qui  puisse  nou> 
être  relativement  utile,  bien  que  des  expériences,  faites  sur  des  ani- 
maux, nous  aient  éclairés,  sur  bien  des  points,  que  vous  pouvez  trou- 
ver mentionnés  dans  les  manuels  de  physiologie.  Ainsi,  par  exemple, 
vous  pourrez  rencontrer  des  détails  sur  l'excitation  électrique  de  la 
corde  du  tympan,  et  d'autres  nerfs  sécréteurs  de  la  salive,  sur  l'exci- 
tation de  la  sécrétion  sudorifique,  lors  de  l'excitation  faradique  des 
nerfs  des  extrémités,  du  trijumeau,  du  sympathique  du  cou,  etc. 

On  n'a  faitjusqu'ici  sur  l'homme  vivant  que  quelques  expériences  qui, 
pour  le  moment,  n'ont,  au  point  de  vue  pratique  que  peu  de  significa- 
tion. Il  est  certain  qu'en  galvanisant  transversalement  les  joues  ou  les 
régions  antérieure  et  postérieure  de  l'oreille,  en  excitant  le  nerf  acous- 
tique, etc.  on  produit,  chez  la  plupart  des  hommes,  une  vive  sécrétion 
salivaire.  Mais  on  ignore  s'il  s'agit,  dans  ces  opérations,  d'une  exci- 
tation directe  de  la  corde,  ou  plutôt  d'une  excitation  réflexe  de  la  sé- 
crétion salivaire  par  l'excitation  des  nerfs  du  goijt  ou  des  nerfs  sensi- 
bles des  cavités  de  la  bouche  et  du  gosier. 

En  appliquant  le  courant  galvanique,  d'une  façon  déterminée,  sur  la 
région  du  sympathique  du  cou  on  pourrait  bien  produire  une  exci- 
tation du  plexus  brachial.  On  peut  constater,  d'après  les  assertions  de 
Maurice  Meyer,  une  augmentation  locale  de  la  sécrétion  sudorifique  sar 
la  moitié,  en  question,  du  visage  et  de  la  partie  correspondante  de  la 
main.  Adamkiewicz,  prétend  avoir  obtenu  par  une  excitation  faradi- 
que intense  du  nerftibial,  dans  le  creux  poplité,  une  vive  sécrétion 
de  sueur  au  pied  (plante,  orteils,  bords  des  pieds)  ;  le  même  efl'et  est 
produit,  selon  lui,  par  l'excitation  du  nerf  médian  pour  la  paume  do 
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la  niaiii,  el  du  tronc  facial,  pour  une  portion  du  visage.  Il  regarde 
cette  sécrétion  comme  une  espèce  de  mouvement  concomitant  (excita" 
tion  centrifuge)  lors  d'une  excitation  spontanée  aussi  bien  qu'électrique 
des  voies  motrices.  Mais  il  constata  plus  lard,  à  la  suite  d'une  faradi- 
sation  par  le  pinceau,  une  sécrétion  sudorifique  aussi  bien  sur  la  partie 
de  la  peau  directement  excitée  que  dans  d'autres  plus  éloignées  et  une 
sécrétion  bien  plus  abondante  qu'à  la  suite  de  l'excitation  des  nerfs 
musculaires  ;  il  regarde  cette  sécrétion  comme  étant  en  partie  réflexe. 

Voilà  à  peu  près  tout  ce  que  nous  savons  de  certain  sur  l'influence 
des  nerfs  sécréteurs  de  l'homme  vivant. 

Nous  ne  sommes  pas  plus  heureux  avec  les  nerfs  vaso-moteurs .  Je  ne 
sache  pas  que  les  physiologistes  aient  encore  fait  des  expériences  spé- 
ciales sur  l'excitabilité  électrique  de  ces  nerfs;  une  loi  des  commotions 
des  nerfs  vaso-moteurs  n'existe  pas  ;  on  sait  seulement  qu'il  est  possible 
de  constater  une  série  de  phénomènes  aussi  vaste  que  confuse  ;  que 
lors  de  l'excitation  faradique,  les  vaisseaux  commencent  à  se  rétré- 
cir, mais  qu'à  la  cessation  de  l'excitation,  ils  s'élargissent  d'une 
manière  secondaire;  que,  sur  des  nerfs  traversés  depuis  plusieurs 
jours,  l'excitation  produit  immédiatement  une  pareille  dilatation  ;  de 
plus,  lorsqu'on  galvanise  avec  les  deux  pôles,  il  y  a  d'abord  rétrécis- 
sement, puis  dilatation  des  vaisseaux  ;  que  quand  les  courants  sont 
plus  forts,  la  dilatation  se  produit  plus  rapidement  et  devient  prépon- 
dérante ;  qu'une  régularité  déterminée  de  ce  processus  n'a  pas  encore 
pu  être  constatée  avec  certitude  ;  que  l'on  peut  considérer  comme  un 
progrès  le  fait  signalé  par  Przewoski,  qu'à  KaF  se  manifeste  un 
abaissement  de  température  et,  par  contre,  à  AnD,  une  augmentation 
de  calorique  dans  la  région  du  groupe  des  nerfs  excités.  —  Mention- 
nons en  outre  le  fait  constaté  dernièrement  par  Grutzner,  fait  d'une 
haute  importance  pour  l'éleclrolhérapie,  à  savoir  que  pour  certains 
nerfs  des  vaisseaux,  pour  les  dilatateurs  des  vaisseaux  de  la  peau,  le 
courant  galvanique  est  un  excitant  direct  ;  l'action  d'un  courant  s'é- 
coulant  continuellement,  pendant  quelques  minutes,  dans  une  direc- 
tion ascendante  ou  descendante,  sur  le  nerf  sciatique  du  chien,  pro- 
voque une  dilatation  des  vaisseaux,  sans  resserrement  antérieur,  et 
cela  indépendamment  de  la  fermeture  et  de  l'ouverture  du  cou- 
rant. 

Messieurs,  si  vous  avez  suivi  avec  quelque  attention  les  progrès  les 
plus  récents  de  la  physiologie  des  nerfs  vaso-moteurs,  vous  vous 
expliquerez  parfaitement  la  confusion  et  l'incertitude  qui  régnent 
encore  sur  ce  terrain.  Il  est  vrai  que  la  question  qui  a  si  vivement 
agité  les  esprits  des  physiologistes,  dans  ces  dernières  années,  la 
question  de  savoir  si,  outre  les  nerfs  vaso-constricteurs,  rétrécissant 
les  vaisseaux,  il  existe  encore  des  nerfs  directement  vaso-dilalaleurs. 
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peiil-ûlro  considérée  comme  résolue  duns  im  sens  affirmatif  ;  mais  tant 
qu'on  n'aura  pas  appris  à  distinguer  l'un  do  l'autre  ces  deux  systèmes 
delibres  et  les  actions  qui  en  émanent,  avec  une  plus  ou  moins  grande 
certitude,  il  n'y  aura  pas  à  produire  de  lumières  sur  ce  terrain. 

Cette  impossibilité  existe  encore  naturellement  à  un  plus  haut 
point  cbo7.  riiomme  vivant.  Le  peu  que  nous  savons  à  cet  égard,  je 
vous  l'apprendrai  bientôt,  en  parlant  de  l'électrophysiologie  du  sym- 
pathique et,  peut-être  plus  tard,  en  décrivant  les  actions  du  courant 
sur  la  peau. 

Signalons,  en  peu  de  mots,  une  observation  qui  trouve  ici  sa  place,  et 
que  j'ai  faite  sur  moi-même,  il  y  a  assez  longtemps,  observation  que  l'on 
peut  comparer  avec  le  fait  mentionné  plus  haut  par  GriUzner.  Pour  faire 
d'autres  expériences,  j'avais  dirigé  vers  la  surface  intérieure  de  mon 
avant-bras  gauche,  au  moyen  de  deux  électrodes  moyennes,  des  courants 
incessants,  de  six  à  douze  éléments,  dans  une  direction  alternante,  d'une 
durée  d'environ  vingt  minutes. 

Aux  alentours  de  l'électrode  inférieure  n'apparut  qu'un  halo  rouge  et 
étroit;  par  contre,  de  l'électrode  supérieure,  la  rougeur  se  répandit  sur  le 
bord  radial  de  l'avant-bras  et  plus  loin  encore,  jusqu'à  la  face  postérieure 
de  l'avant-bras,  à  une  dislance  assez  éloignée.  L'expérience  que  je  fis 
ensuite,  avec  le  courant  faradique,  donna  pour  résultat,  en  se  fondant  sur 
la  sensation  excentrique,  que  la  région  rougie  correspondait  à  la  zone  de 
distribiiLiou  d'un  petit  groupe  de  nerfs  cutanés,  tombé  dans  le  domaine  de 
l'électrode  supérieure.  La  région  rougie  n'avait  pas  été  atteinte  directement 
par  le  courant  lui-même. 

C'est  principalement  l'électrophysiologie  du  sympathique  qui  doit 
nous  occuper  quelques  instants  de  plus,  parce  que  cette  électro- 
physiologie est  devenue  d'une  importance  réellement  prépondérante, 
eu  égard  à  certaines  questions  thérapeutiques,  et  comprend  en  elle- 
.raême  une  série  de  problèmes  importants.  Il  s'agit  ici  principalement 
du  sympathique  du  cou,  de  cette  partie  du  système  nerveux  sympa- 
thique, qui,  jusqu'ici,  a  seule  pu  obtenir  une  importance  pratique  dans 
l'étude  du  corps  humain. 

Le  sympathique  du  cou  est,  comme  on  sait,  un  cordon  nerveux,  qui 
n'est  pas  encore  connu  dans  tous  ses  rapport?  et  sur  lequel  la  présence 
des  grands  ganglions  sympathiques  avec  leurs  fonctions  énigmatiques, 
fait  encore  peser  une  obscurité  toute  particulière.  Il  fournit  d'abord  la 
plus  grande  partie  des  nerfs  vaso-moteurs  pour  certaines  parties,  pour 
la  peau  du  visiage  et  celle  du  crâne,  en  partie  aussi  pour  le  cerveau  et 
les  yeux,  peut-être  aussi  pour  l'extrémité  supérieure.  11  renferme  de 
plus  des  filets  nerveux  qui  président  à  la  sécrétion  sudorifique,  des 
filets  qui  président  à  la  dilatation  des  pupilles  et  qui  agissent  sur  la  po- 
sition des  bulbes  oculaires  (faisceaux  musculaires  lisses  des  pau- 
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pières  et  de  l'orbite,  muscle  de  Millier)  ;  enfin  il  dirige  des  fibres  vers 
le  cœur,  et  Dieu  sait  quoi  encore;  ce  sont  donc  là  des  rapports  Irôs 
compliqués,  qui  présentent  des  difficultés  toutes  spéciales  dans , les 
expériences. 

Même  en  ce  qui  concerne  les  expériences  de  physiologie  faites  sur  le 
nerf  rais  à  nu,  les  savants  n'ont  encore  pu  s'entendre  d'une  manière 
satisfaisante  que  sur  un  nombre  restreint  de  points.  Voici  ce  qu'ils  en- 
seignent :  en  faradisant  le  sympathique  du  cou,  on  remarque  d'abord  un 
rétrécissement,  puis  une  dilatation  des  vaisseaux  de  la  moitié  corres- 
pondante de  la  tête  et  du  visage,  une  augmentation  de  la  pression 
moyenne  du  cerveau  (qui  est  en  grande  partie  ramenée  par  G.  Fischer 
à  une  excitation  du  pneumogastrique  et  des  nerfs  de  la  sensibilité), 
une  dilatation  de  la  pupille  du  même  côté,  une  dilatation  de  la  fente 
palpébrale,  une  faible  exophtalmie,  une  accélération  des  battements 
du  cœur. 

Qaa.nd  on  galvanise  le  sympathique  du  cou,  l'effet  est  bien  moindre 
et  bien  moins  sûr  ;  maints  physiologistes  n'ont  constaté  aucun  effet  sur 
la  pupille  et  sur  les  vaisseaux  de  la  tête  à  la  suite  des  courants  galva- 
niques dirigés  en  divers  sens.  Cependant  Landois  et  Mosler  préten- 
dent avoir  vu,  à  la  suite  de  l'excitation  galvanique  du  nerf  mis  à  nu, 
une  commotion  de  fermeture  et  d'ouverture  du  dilatateur  de  la  pu- 
pille (dilatation  des  pupilles).  G.  Fischer  n'a  pas  pu  constater  cela 
sur  la  tête  d'un  homme  décapité  ;  il  n'a  obtenu  par  des  changements 
rapides  du  courant  qu'une  dilatation  durable  de  la  pupille;  les  résul- 
tats qu'il  a  produits,  dans  les  voies  vaso-motrices,  sont  tout  aussi  incer- 
tains ;  ici  encore  on  ne  put  constater  l'existence  d'aucune  loi  de  com- 
motion ;  mais  la  durée  du  courant  parut  cependant  avoir  quelque 
action. 

Sur  l'homme  vivant,  on  a,  depuis  que  Remak  a  attribué  une  grande 
importance  thérapeutique  à  la  galvanisation  du  sympathique  du  cou, 
souvent  attaqué  et  étudié  cette  question,  sans  aboutir  à  des  résultats 
décisifs.  Ici  la  situation  est  encore  bien  plus  embrouillée  que  dans  les 
expériences  sur  les  animaux  ;  parce  que,  d'une  part,  la  grande  profon- 
deur du  sympathique  du  cou  et  la  difficulté  de  l'atteindre,  forment  un 
obstacle  presque  infranchissable  et  que,  d'autre  part,  la  proximité  du 
pneumogastrique,  de  la  carotide  avec  ses  plexus  vaso-moteurs,  de  la  base 
du  cerveau,  du  faisceau  des  nerfs  cervicaux  et  brachiaux,  de  la  moelle 
cervicale,  etc.,  qui  tous  sont  certainement  touchés  parles  traînées  de 
courant,  dans  le  seul  mode  d'expériences  possible,  produit  une  telle 
suite  de  complications  qu'il  ne  saurait  être  question  d'une  appréciation 
exacte  des  résultats  fournis  par  les  expériences.  Les  résultats  de  toutes 
ces  expériences  présentent  donc  une  grande  incertitude  ;  chaque  obser- 
vateur a  contredit  son  prédécesseur;  des  résultats  opposés  se  sont  très 
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souvent  produits,  ot,  en  les  étudiant,  on  no  peut,  pour  le  moment, 
qu'agir  avec  la  plus  grande  circoof^pection.  Voici  à  peu  prés  ce  que 
l'on  croit  avoir  constaté  :  lors  de  la  /amdisalion  du  sympati tique  du 
cou,  dilatation  de  la  pupille  située  du  même  cAté  (elle  est  douteuse, 
parce  qu'elle  est  peut-être  produite  par  un  réflexe  de  la  peau,  voir  Mrh, 
Sur  la  nii/osis  épinihe  et  sur  la  rigidité  réflexe  des  pupilles.  I^eipzig, 
1880);  contraction  des  vaisseaux,  pâleur  et  refrodissement  d'un  côté 
(abaissement  de  la  température,  sur  la  joue,  de  0,  o —  1,  7o  ».  C.) 
ensuite,  secondairement,  échaufîement  (augmentation  de  température 
0,  5  ».  C,  Przewoski). 

Dans  la  galuatusalion  du  sympathique  du  cou  (ou  bien,  de  manière  à 
ce  qu'un  pôle  soit  appliqué  dans  la  gorge  et  l'autre,  extérieurement,  à 
l'angle  de  la  mâchoire  inférieure  ou  anode  sur  la  poignée  du  sternum, 
kathode  à  l'angle  de  la  mâchoire  inférieure,  ou  enfin  kathode  à  l'angle 
de  la  mâchoire,  An  à  côté  de  la  dernière  vertèbre  du  cou),  on  prétend 
avoir  observé  :  des  changements  de  la  circulation,  démontrés  sur  la 
rétine  (mais  tantôt  hypérémie  et  tantôt  anémie),  de  même  dans  la 
moitié  du  visage  correspondante  et  à  l'oreille  ;  Przewoski  prétend 
avoir  remarqué,  lors  de  l'action  de  la  kathode  sur  la  région  du  gan- 
f''  glion  supérieur  un  refroidissement  de  la  main  et  de  lajoue  correspon- 

dante, lors  de  l'action  de  l'anode  une  légère  augmentation  de 
température  dans  ces  régions. 

Modification  de  la  pupille,  dilatation.  (Gerhardt,  Eulenburg  et 
Schmidt,  «  très  souvent  minime  »,  Mor,  Meyer),  quelquefois  aussi  ré- 
trécissement ultérieur  (mais  c'est  toutefois  très  incertain,  et  c'est  vrai- 
semblablement, en  grande  partie,  un  réflexe  de  la  peau).  Influence  sur 
le  cœur —  diminution  de  la  pression  sanguine  et  de  la  fréquence  du 
pouls,  modification  de  la  courbe  sphygmographique  du  pouls  (Eulen- 
burg et  Schmidt,  Beard),  —  également  très  douteuse.  —  Élévation  de 
la  température  et  atigmentation  de  la  sécrétion  sudorale  dans  la  main  du 
même  côté.  (Mor.  Meyer),  sensation  de  somnolence  et  de  vertige  (Beard  et 
Rockwell),  très  douteuse  ;  peut-être  cela  s'explique-t-il  par  une  in- 
fluence directe  sur  le  cerveau. 

G.  Fischer  arriva  surtout  à  ce  résultat  :  c'est  que  l'efl'et  de  la  galva- 
nisation du  sympathique  (dite  percutanée  et  perfasciale),  ne  doit  être 
attribué  qu'eu  très  petite  partie  au  sympathique,  mais  en  très  grande 
partie  à  l'excitation  du  pneumogastrique  et  de  ses  branches,  ainsi 
,  qu'aux  filets  nerveux  sensibles. 

On  n'a  donc  pas  obtenu  grand  résultat  ;  il  paraît  toutefois  indubi- 
table que  le  sympathique  du  cou  peut  être  influencé  par  le  courant  ;  du 
moins  les  observations  pathologiques  militent  d'une  façon  assez  affir- 
mative en  faveur  de  cette  opinion  ;  c'est  ainsi  qu'Otto  vit,  chez  une 
femme  qui  soufl'rait  —  très  vraisemblablement  à  la  suite  d'une  alTec- 
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lion  unilatérale  du  sympathique  du  cou,  — de  toutes  sortes  de  troubles 
cérébraux,  d'un  érythème  intense,  avec  augmentation  de  la  sueur  sur 
la  moitié  correspondante  du  vi-sage,  du  cou  et  de  la  nuque,  cette  rubé- 
faction diminuer  promptement  sous  l'action  constante  de  la  kathode 
dans  la  région  du  sympathique  du  cou  et  disparaître  pour  longtemps, 
après  quelques  applications  ultérieures.  Moi-même,  j'ai  vu  se  produire, 
dans  un  cas  d'atrophie  complète  du  slerno-cleido-mastoïdien,  lors  de 
l'application  descendante  de  la  kathode  sur  la  région  du  sympathique 
du  cou,  qui  pouvait  évidemment  ici  être  plus  facilement  atteint,  j'ai 
vu,  dis-je,  se  produire  une  dilatation  de  la  pupille  située  du  même  côté 
et  une  plus  grande  rougeur  de  la  joue.  Mor.  Meyer  vit,  chez  un  apo- 
plectique, disparaître  la  rougeur  anormale  et  la  température  élevée 
d'une  oreille,  par  la  galvanisation  du  sympathique  située  du  même 
côté.  Seeligmiiller  trouva,  dans  un  cas  d'excitation  traumatique  du 
sympathique  du  cou,  que  la  pupille  réagissait  avec  une  vivacité  extraor- 
dinaire, lors  de  l'excitation  galvanique  du  nerf,  et  il  est  probable  que 
d'autres  observations  du  même  genre  existent  aussi. 

Mais  si  nous  réunissons  tout  ce  que  l'on  connaît,  d'une  manière  assez 
positive,  de  l'action  de  l'électricité  sur  le  sympathique  du  cou,  chez 
un  homme  vivant,  nous  sommes  forcés  de  reconnaître  que  tout  cela  est 
bien  pauvre  et  ne  peut  fournir  qu'une  base  très  mouvante  à  l'édilîca- 
tion  audacieuse  de  la  galvanisation  thérapeutique  du  sympathique.  Je 
reviendrai  plus  tard  sur  celte  quetion. 

Il  y  a  lieu  maintenant  de  parler  de  l'action  des  courants  électriques  ^ 
sur /a  peau  exieneitre,  parce  que  celte  action  repose  sans  doute,  en 
grande  partie,  sur  des  phénomènes  vaso-moteurs.  Il  s'agit  ici,  comme 
pour  le  sympathique  de  rapports  compliqués;  nous  avons  affaire  à  un 
édifice  complexe,  dans  lequel  se  trouvent  le  chorion  lui-même,  les 
vaisseaux  sanguins  et  lymphatiques,  de  petits  muscles  cutanés,  sans 
compter  les  poils  follets,  les  glandes  sudocales  et  l'épiderme  ;  il  n'est 
pas  facile  de  déterminer  l'action  du  courant  sur  ces  différentes  parties 
de  la  peau. 

Chacun  de  vous  connaît  la  rougeur  de  la  peau,  qui  se  manifeste  aux 
points  d'application  après  les  différentes  applications  du  courant,  et 
qui  provient  sans  doute  de  la  dilatation  des  vaisseaux  sanguins  et  de 
l'augmentation  de  l'afflux  du  sang.  Mais  une  observation  plus  atten- 
tive nous  apprend  qu'en  outre,  d'autres  différences  se  présentent,  sui- 
vant le  mode,  l'intensité  et  la  durée  de  l'action  du  courant.  Yoici  les 
faits  principaux  : 

Quand  on  faradise  la  peau  avec  des  électrodes  humides,  et  que  les 
forces  des  courants  sont  médiocres,  on  ne  constate  que  des  modifi- 
cations insignifiantes  ;  mais  quand  les  forces  des  courants  sont  relati- 
vement grandes,  on  distingue  accidentellement  une  pâleur  passagère 


108  ÉLECTUOl'IlYSIOWGIIi 

de  la  peau  avec  apparition  de  Ja  chair  de  poule,  à  laquelle  peut  en- 
suite succéder  une  rougeur  qui  dure  plus  longtemps.  Par  contre,  lors 
de  l'apidication  du  pinceau  faradirpie,  ces  pliônomènes  sont  bien  plus 
vils  ;  la  pùlour  et  la  contraction  de  la  peau  passent  ordinairement  très 
vite,  tandis  qu'il  survient  une  rougeur  intense  qui  dure  plus  longtemps 
et  dispaiait  ensuite  sans  laisser  de  trace.  Mais  l'intensité  et  la  durée 
de  ces  plK'nomènes  varient  toujours  et  beaucoup  d'après  les  parties  de 
la  peau  galvanisées  et  d'après  les  individus. 

Quand  on  galvanise  la  peau,  il  se  développe,  dans  le  cas  où  celle-ci 
est  quelque  peu  sensible,  même  avec  des  courants  médiocres,  en  outre 
de  la  sensation  picotante  et  brûlante  déjà  mentionnée,  une  rougeur  in- 
tense aux  deux  pôles,  qui  peut  durer  longtemps.  Il  se  forme  assez  fré- 
fréquemment  des  papules  et  même  des  ampoules  très  larges.  La  rou- 
geur peut  durer  des  heures  entières  ;  après  des  applications  réitérées, 
on  voit  se  produire  la  desquamation  de  l'épiderme. 

Quand  les  courants  sont  intenses  et  qu'ils  agissent  plus  longtemps, 
on  peut  obtenir  ces  eiïets  avec  plus  de  promptitude  et  d'intensité  et 
constater  en  même  temps  que  l'action  d'un  des  pôles  difl'ère  de  celle  de 
l'autre. 

A  la  kathode,  vous  voyez  fréquemment  au  début,  un  rétrécissement 
des  vaisseaux  et  de  la  pâleur  de  la  peau,  puis  une  rougeur  pâle  et 
rosée  ;  la  peau  est  infiltrée,  elle  s'épaissit  et  se  recouvre  de  phlyctènes 
qui  peuvent  paraître  presque  blanches  ;  au  pourtour  on  distingue  un 
halo  d'un  rouge  foncé  ;  lors  de  l'ouverture  du  courant,  une  rougeur 
ongue  et  intense  se  montre  et  reste  à  la  place  de  l'électrode. 

A  l'anode  se  manifeste  instantanément  (ou  bien  seulement  après  la 
disparition  de  la  pâleur),  une  rougeur  intense,  foncée  et  pareille  à  l'é- 
carlate  ;  ici  la  peau  ne  paraît  ni  épaissie  ni  gonflée,  mais  seulement  re- 
couverte de  quelques  rugogi^és  en  forme  de  grains  ;  après  l'ouverture, 
la  rougeur  se  maintient  très  longtemps,  puis  vient  une  desquamation 
abondante  de  l'épiderme. 

Quand  l'action  du  courant  est  très  intense,  on  peut  remarquer  que 
la  rougeur  se  conserve  pendant  un  temps  d'une  longueur  étonnante; 
moi-même,  dans  mes  expériences,  j'ai  vu  les  points  d'application  rou- 
gir de  nouveau,  même  après  six  ou  dix  jours,  à  la  suite  de  certaines 
excitations  faites  sur  la  peau,  par  exemple  après  avoir  pris  un  bain  de 
vapeur. 

Quelle  part  prennent  à  ces  phénomènes  l'excitation  et  la  paralj'sie 
vaso-motrices,  les  vaso-dilatateurs  ou  les  vaso-constricteurs,  peut-être 
aussi  les  centres  nerveux  locaux  et  périphériques  récemment  signalés, 
les  arreclorcs  piloruin,  l'irrigation  lymphatique  et  le  transport  méca- 
nique de  liquide,  d'un  pôle  à  l'autre?  C'est  ce  qu'il  est  difficile  de 
déterminer  ;  on  ne  peut  pas  môme  dire  avec  certitude  si  les  différen- 


INFLUENCE  DES  COURANTS  ÉLECTRIQUES  SUR  LA  PEAU  109 

ces  aux  pôles  sont  de  nature  qualitative  ou,  comme  le  pense 
Von  Ziemssen,  seulement  quantitative.  J'admettrais  plutôt  cette  der- 
nière, ne  fût-ce  que  pour  le  rôle  c{u'y  jouent  indubitablement  les 
actions  électrolj'tiques. 

Ces  dernières  sont  aussi,  incontestablement,  la  cause  de  l'action 
caustique,  bien  connue  de  la  kalhode.  Si  l'on  met  sur  la  peau  une  petite 
kathode  métallique  (pendant  que  l'anode,  sous  la  forme  d'une  grande 
électrode  spongieuse,  ferme  le  courant),  et  que  le  courant  soit  fort,  il 
se  produit  bientôt,  avec  les  plus  vives  brûlures,  une  vésicule  remplie 
d'un  liquide  trouble,  dont  le  contenu  présente  une  réaction  fortement 
alcaline.  Après  l'éloignement  de  l'électrode,  cette  vésicule  se  change 
bientôt  en  une  petite  escharre  brune,  qui  tombe,  après  un  temps 
assez  long,  en  laissant  une  perte  de  substance  et  une  cicatrice  dura- 
ble, assez  souvent  colorée.  A  l'anode,  on  trouve,  en  suivant  le  même 
mode  d'expérience,  des  résultats  comparativement  moindres,  l'élec- 
trode métallique  brillant  se  ternit  et  se  noircit  par  l'oxydation  ;  la 
phlyclène  qui  peut  se  trouver  sur  la  peau,  émet,  quand  on  la  pique, 
un  liquide  d'une  réaction  acide. 

Quand  les  électrodes  sont  humides  et  bien  recouvertes,  vous  ne 
remarquerez  jamais  rien  de  semblable  ;  mais  si  la  couverture  a  été 
endommagée  et  si  un  coin  ou  rebord  métallique  louche  directement 
la  peau,  l'action  caustique  se  produit  et  il  naît  de  petites  phlyctènes. 
Bien  des  patients  sont  recouverts  de  plaies  et  de  cicatrices,  sur  les 
parties  de  la  peau  qui  ont  été  traitées  par  des  thérapeulistes  négli- 
gents et  maladroits,  et  ils  ont  ainsi  éprouvé  bien  des  souffrances  inu- 
tiles ;  c'est  là  un  inconvénient  qu'il  est  facile  d'éviter. 

En  tout  cas,  il  est  certain  qu'on  peut  produire  sur  la  peau  des 
modifications  très  sensibles  de  circulation,  d'irrigation  et  de  nutri- 
tion par  l'action,  principalement,  du  courant  galvanique  et  il 
n'existe,  je  pense,  pas  de  fait  aussi  péremptoire  que  ces  manifesta- 
tions, pour  démontrer  que  le  courant  surtout,  peut  en  général  pro- 
duire de  semblables  effets  sur  les  tissus  du  corps,  et  par  là,  modifier 
aussi  d'une  façon  favorable,  les  troubles  pathologiques  de  la  circula- 
tion et  de  la  nutrition.  Il  est  vrai  que  nous  ne  pourrons  jamais  agir 
sur  des  parties  internes  et  profondément  cachées,  avec  autant  d'éner- 
gie, avec  un  courant  d'une  aussi  grande  densité  que  sur  la  peau  exté- 
rieure; mais,  en  fin  de  cause,  ce  n'est  pas  toujours  nécessaire  pour 
déterminer  des  effets  thérapeutiques. 

On  a  étudié,  sous  bien  des  faces,  l'action  physiologique  des  cou- 
rants électriques  sur  le  cerveau  ;  mais  il  n'y  a  guère  plus  de  dix  ans 
que  les  résultats  des  travaux  relatifs  à  cette  question  n'étaient  rien 
moins  que  satisfaisants  ;  on  n'avait  même  fait  aucune  découverte  en 
ayant  parfois  à  sa  disposition  un  cerveau  mis  entièrement  à  nu.  On 
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se  demandail  môniii  si  lo  cerveau  ou  du  moins  les  hémisphères  céré- 
braux, pouvaient  être  excités  par  les  courants  électriques. 

Les  recherches  de  Hilzig  (en  rollahoration  avec  Pritsch)  ont  fait 
époque,  sous  ce  point  de  vue  ;  l'ignorance,  à  cet  égard,  disparut 
comme  par  un  coup  de  baguette.  On  venait  de  réussir  à  démontrer 
que  certaines  parties  de  l'écorce  cérébrale,  prudemment  excitées, 
pouvaient  subir  riniluonco  du  courant  laradique  comme  celle  du 
courant  galvanique  et  que  leur  excitation  produisait  des  commotions 
musculaires  sur  la  moitié  opposée  du  corps.  Je  n'ai  naturellement  pas 
à  insister  sur  ce  point  :  vous  connaissez,  tous,  les  résultats  de  ces 
expériences  physiologiques,  elle  grand  débat  qui  s'y  rattache,  débat 
qui  dure  encore  aujourd'hui,  sur  l'importance  de  ces  «  (zones  mo- 
trices), comme  on  les  appelle  et  généralement  sur  la  localisation  des 
fonctions  cérébrales.  Je  n'ai  qu'une  mention  spéciale  à  faire  ici,  c'est 
que,  contrairement  à  l'action  des  nerfs  périphériques  moteurs,  AnF 
produit  une  excitation  plus  forte  sur  l'écorce  grise  du  cerveau,  que 
KaP;  peut-être  faut-il  attribuer  cet  état  de  choses  remarquable  à  la 
différence  de  réaction  chimique  qui  existe  entre  la  substance  ner- 
veuse grise  et  la  substance  nerveuse  blanche  ;  les  fibres  nerveuses 
périphériques  et  vivantes  ont  une  réaction  alcaline  (Punke)  ;  par 
contre,  la  substance  grise  du  cerveau  est  toujours  acide.  La  substance 
blanche  est  neutre  ou  faiblement  alcaline  (Gscheidlen).  Une  ferme- 
ture de  la  chaîne,  quelque  courte  qu'elle  soit,  au  milieu  de  forces  de 
courant  faibles  et  moyennes,  diminue  l'excitabilité  à  l'égard  du 
même  pôle  et  l'augmente  à  l'égard  de  l'autre.  Ce  sont  les  changements 
de  courants  qui  sont  les  excitants  les  plus  puissants.  Le  courant  fara- 
dique  aussi  est  efficace  et  Ferrier,  dans  ses  recherches,  l'a  utilisé 
d'une  manière  presque  exclusive. 

On  sait  en  outre  depuis  plus  longtemps  que  les  corps  striés  et  une 
partie  de  la  couronne  rayonnante  ont,  lors  de  l'excitation  électrique, 
des  actions  motrices  —  quant  aux  autres  choses,  sensations  cérébra- 
les, sensibilité,  vertige,  effets  psychiques,  l'expérience,  faite  sur  un 
animal,  ne  pouvait  naturellement  pas  les  élucider. 

Hitzig,  dans  ses  recherches,  avait  pris,  pour  point  de  départ,  des 
expériences  faites  sur  des  lapins  en  parfaite  santé,  sur  la  tête  desquels 
il  dirigea  des  courants  intenses  ;  il  remarqua,  durant  ce  temps, 
d'étranges  mouvements  dans  les  yeux  et  il  les  retrouva  chez  l'homme. 

Ces  expériences  forment  la  transition  aux  recherches,  d'ailleurs 
bien  antérieures  à  celles  de  Hitzig,  sw  Vkomme  vivant.  On  avait 
longtemps  affirmé  et  cru  que  le  cerveau,  enchâssé,  comme  il  l'est, 
dans  une  solide  charpente  osseuse,  n'était  pas  accessible  au  courant 
électrique  et  que,  par  conséquent,  tous  les  effets  seraient  superflus, 
pour  atteindre  électriquement  le  cerveau  de  l'homme  vivant.  Cette  opi- 
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nioii  est  complètement  réfutée  par  mes  expériences,  approuvées  de 
toutes  parts.  Déjà  Remak  et  Beneclikt  l'avaient  combattue  par  des 
ar"-uments  empruntés  à  la  clinique  ;  dailleurs  elle  n'a  plus  de  raison 
d'être  en  face  des  phénomènes  qui  se  manifestent  lors  de  la  galvani- 
sation de  la  tête.  Aujourd'hui  personne  ne  prétend  plus  que  la  boîte 
du  crâne  soit  inaccessible  aux  courants  électriques  et  moins  encore  le 
cerveau  lui-même. 

Effectivement,  nous  voyons,  quand  o?z  galvanise  la  tête,  se  produire 
une  série  de  phénomènes  très  féconds  et  que  nous  ne  pouvons  expH- 
quer  que  par  l'action  de  l'électricité  sur  le  cerveau.  A  ce  propos,  il  a 
importe  de  déclarer  que  la  faradisation  de  la  tête  ne  produit  pas  le  ■j^^^ 
même  effet.  Le  courant  faradique  paraît,  quand  on  dirige  sur  l'homme 
les  courants  électriques  disponibles,  être  aussi  peu  actif  sur  le  cerveau 
que  sur  les  organes  des  sens;  mais  on  ne  doit  pas  en  conclure  qu'il 
lui  soit  impossible  de  pénétrer  dans  le  cerveau. 

Quand  on  applique  le  courant  galvanique  au  crâne  de  telle  façon 
que  la  plus  grande  partie  des  traînées  du  courant  passe  par  le  cer- 
veau (c'est-à-dire  un  peu  transversalement  par  les  tempes  ou  par  les 
apophyses  mastoïdes,  ou  du  front  à  la  nuque),  le  phénomène  qui 
apparaît  le  premier  et  qui  ne  fait  presque  jamais  défaut,  est  lever- 
tige.  Ce  vertige  a  été  étudié  surtout  et  avec  la  plus  grande  attention 
par  Brenner,  à  propos  de  ses  recherches  sur  le  nerf  acoustique  et  plus 
tard  parHitzig.  Il  consiste  dans  un  dérangement  de  l'équilibre  qui,  à 
ses  degrés  les  plus  bas,  n'est  que  d'une  nature  subjective,  mais,  aux 
degrés  les  plus  élevés,  se  fait  remarquer  par  sa  nature  objective,  par 
une  oscillation  de  la  téle  et  de  la  partie  supérieure  du  corps,  au  point 
de  faire  tomber  à  la  renverse  le  patient.  Ces  degrés  supérieurs  peu- 
vent ensuite  être  accompagnés  de  mouvements  apparents  de  rotation 
des  objets  extérieurs  ou  du  sentiment  de  mouvements  rolatoires  du 
corps  de  l'individu. 

De  nombreuses  expériences  ont  fait  admettre  une  loi,  d'après 
laquelle  le  vertige  galvanique  se  manifeste  d'autant  plus  aisément 
que  l'angle  que  forme  la  ligne  de  jonction  des  deux  électrodes  sur  le 
crâne  (par  conséquent,  la  direction  des  principales  traînées  des  cou- 
rants), sur  la  surface  sagittale-longitudinale  du  crâne  est  plus  grand. 
Ainsi  le  mouvement  est  intense  principalement  quand  le  courant  est 
dirigé  transversalement  d'un  côté  à  l'autre  ;  il  est  faible  et  même  nul 
sur  la  ligne  longitudinale,  qui  s'étend  du  milieu  du  front  à  l'occiput 
ou  à  la  nuque. 

Quant  à  la  direction  transversale,  Brenner  trouva,  —  et  le  fait 
peut-être  aisément  constaté  à  tout  instant,  —  qu'avec  la  fermeture  du 
courant,  il  se  manifeste  une  sensation  visible  de  vertige,  une  vacilla- 
tion' du  corps  du  côté  de  l'anode  et  que  l'on  peut  constater  ;  mais  à 
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l'oiivertiire  du  courant,  une  vacillation  bien  plus  faible  se  produit  vers 
la  kalhode.  C'est  aussi  le  cas,  quand  il  ne  se  trouva  qu'une  électrode  à 
la  tôle  cl  (|ue  l'autre  est  placée  sur  la  main  opposée  ou  à  peu  près; 
à  An  F  cominencfi  une  vacillation  dans  la  direction  de  l'électrode;  à 
AnO,  une  vacillation  dans  le  sens  opposé;  à  KaF,  une  vacillation  vers 
le  c6té  opposé  au  siège  de  l'électrode  (ce  côté  est  celui  de  l'anode 
virtuelle),  cl  à  KaO,  la  vacillation  est  dirigée  du  côtédecette  électrode. 
Durant  l'opération,  la  sensation  subjective  surpasse  de  beaucoup  l'in- 
tensité réelle  de  la  vacillation  :  en  fermant  les  yeux,  on  croit  alors 
avoir  fait  un  mouvement  latéral  bien  plus  considérable  que  ne  l'est  le 
cas  en  réalité.  On  éprouve  une  sensation  telle  que  l'on  se  figure  «  que 
la  pesanteur  d'une  des  moitiés  du  corps  est  supprimée  et  que,  par 
suite,  on  tombe  de  l'autre  côté  ».  Quand  le  courant  suit  strictement  la 
ligne  longitudinale,  il  ne  se  produit  pas  de  vertige  ;  il  fait  pareille- 
ment défaut  quand  on  applique  de  chaque  côté  sur  le  crâne  une  anode 
ou  une  kathode  partagée,  tandis  que  l'électrode  indifférente,  reste 
quelque  part  sur  le  tronc. 

Mais  la  sensation  du  vertige  persiste  même  pendant  la  durée  du 
courant  —  surtout  quand  ce  courant  est  plus  fort  que  d'ordinaire.  — 
Alors  s'y  joignent  nettement  des  rotations  apparentes  des  objets  qui 
entourent  le  patient,  lequel  craint  de  perdre  complètement  l'équili- 
bre ;  aussi  cette  expérience  l'inquiète-t-elle  beaucoup.  Ces  rotations 
s'opèrent  le  plus  souvent  sur  une  voie  verticale,  les  objets  paraissant 
tourner  dans  le  sens  de  l'anode  à  la  kathode,  monter  du  côté  de  l'a- 
node et  tomber  du  côté  de  la  kathode.  Quelquefois  aussi  la  voie  du 
vertige  est  horizontale  dans  la  même  direction,  de  l'anode  à  la 
kathode.  Au  moment  de  l'ouverture  du  courant,  les  mouvements 
apparents  prennent  la  direction  opposée. 

Ils  sont  complètement  indépendants  des  vacillations  latérales  du 
corps  que  l'on  peut  démontrer  objectivement;  Hitzig  les  regarde 
comme  étant  plutôt  la  conséquence  de  mouvements  déterminés 
des  yeux  produits  par  l'excitation  galvanique. 

Ces  mouvements  des  yeux  eux-mêmes  sont  vraisemblablement  la 
conséquence  d'un  violent  vertige  et  d'un  trouble  de  la  sensation 
musculaire,  lors  de  la  galvanisation  de  la  tête  —  mais  seulement 
quand  les  courants  ont  une  intensité  relative.  Hitzig  les  découvrit  et 
les  décrivit  avec  une  grande  exactitude.  Si  l'on  dirige  transversale- 
ment un  courant  énergique  à  travers  les  apophyses  masto'ides,  il 
se  produit  dans  une  direction  déterminée,  des  mouvements  d'yeux 
associés,  sous  forme  de  nystagmus,  oscillant  dans  un  sens  rétro- 
grade et  cela  toujours  dans  la  direction  du  courant  positif.  Si 
donc  l'anode  se  trouve  à  droite,  les  deux  yeux  sont  dirigés  vers 
la  gauche,  et  maintenus,  quand  les  courants  sont  d'une  grande 
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intensité,  dans  les  angles  gauches  des  yeux  et  animés  de  mouve- 
ments oscillatoires.  Il  ne  s'agit  pas  ici  d'une  action  directe  des  centres 
moteurs  ni  des  voies  de  conductibilité  dans  l'intérieur  du  crâne.  Mais 
ces  observations  n'onl  pas  acquis  jusque  alors  une  importance  prati- 
que digne  d'être  mentionnée. 

Beaucoup  de  sujets,  outre  les  phénomènes  du  vertige  et  les  mouve- 
ment? des  yeux,  se  plaignent  en  outre,  quand  on  galvanise  leur  tète 
d'un  certain  hébétement,  d'une  sensation  d étourdissement  et  même 
d'une  menace  de  syncope,  qui  peut  mener  à  une  syncope  réelle  les 
personnes  d'une  sensibilité  extrême.  (L'impression  psychique  des 
inquiétantes  conséquences  des  expériences  ne  jouerait-elle  pas  un 
grand  rôle  dans  cette  occasion?)  —  Enfin  on  a  aussi  remarqué,  dans 
certains  cas,  un  sentiment  de  malaise  et  même  des  vomissements. 

Il  est  certain  que  tous  ces  phénomènes  proviennent  de  l'irruption 
du  courant  dans  le  crâne  même  et  de  l'action  du  contenu  du  crâne. 
Il  est  absolument  impossible  de  soutenir  la  théorie,  plus  d'une  fois 
énoncée,  d'arprès  laquelle  ces  phénomènes  ne  seraient  que  l'effet 
d'une  excitation  des  organes  des  sens  parce  que,  en  cette  circons- 
tance il  n'y  a  nullement  lieu  de  faire  intervenir  une  excitation  no- 
table des  organes  des  sens  et  que  de  plus,  une  excitation  directe 
et  bien  plus  énergique  de  ces  organes  n'amène  pas  du  tout  ces 
résultats.  Mais  on  ne  sait  pas  trop  de  quelles  parties  du  cerveau 
émanent  ces  phénomènes  ni  quelle  explication  physiologique  on 
peut  en  donner.  Ce  qui  intéresse  le  plus  est  de  savoir  comment 
s'effectue  le  vertige  galvanique,  à  cet  effet,  l'on  a  imaginé  différentes 
hypothèses;  la  plus  plausible  me  paraît  être  la  suivante:  il  est  cer- 
tain qu'il  existe,  dans  le  cerveau,  des  organes  binaires  de  réception  et 
de  perception  pour  les  impressions  centripètes  nécessaires  au  main- 
tien de  l'équilibre  du  corps  et  que  toutes  choses  égales  d'ailleurs, 
une  excitation  des  organes  symétriques  de  cette  espèce  nous  donne  la 
sensation  de  l'équilibre  et  de  la  stabilité  dans  l'espace.  Si  l'on 
dirige  le  courant  galvanique  transversalement  â  travers  la  tête,  une 
moitié  du  cerveau  est  placée  sous  l'influence  de  l'anode,  l'autre  sous 
celle  de  la  kathode.  Ainsi  l'on  a  d'un  côtéanélectrotonus,  c'est-à-dire 
une  diminution  de  l'excitabilité,  de  l'autre,  katélectrotonus,  c'est- 
à-dire  son  augmentation.  Dès  lors  avec  les  mêmes  impressions  centri- 
pètes des  deux  côtés,  il  se  produit  d'inégales  intensités  d'excitation, 
l'équilibre  entre  les  deux  côtés,  paraît  supprimé  ;  on  voit  naître  la 
sensation  du  vertige  et  les  oscillations  du  corps  pour  contrebalancer 
ce  que  l'on  appelle  l'absence  d'équilibre.  Pour  le  moment,  nous  lais- 
serons de  côté  la  question  de  savoir  si  les  canaux  demi  circulaires 
du  labyrinthe  de  l'oreille,  qui  sont,  comme  on  le  sait,  en  relations 
intimes  avec  l'équilibre  du  corps,  doivent  entrer  en  première  ligne, 
Erb.  —  Électi'othérapie.  8 
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comme  le  veut  Hinze,  ou  s'il  faut  arlmetlre  la  responsabililé  immédiate 
du  cervelet,  comme  le  pense  Hilzig.  D'un  autre  côté,  il  me  semble 
évident  que  ces  phénomènes  ne  naissent  pas  indirectement  de  chan- 
gements de  circulation  se  produisant  dans  le  cerveau  à  la  suite  de  la 
galvanisation  de  la  têle,  comme  le  pense  Lowenfeld. 

Les  fructueuses  recherches  de  Hitzig  et  de  ses  successeurs  ont 
naturellement  dû  faire  naître  le  désir  de  provoquer  aussi  sur 
l'homme  vivant  les  mêmes  phénomènes  —  l'excitation  des  zones 
motrices  des  écorces,  dont  la  localisation  pour  l'homme  est  suffisam- 
ment connue  par  de  nombreux  faits  pathologiques.  J'ai  fait,  dans  ce 
sens  diverses  expériences  sur  le  crâne  intact  et  tondu  de  prés,  mais 
le  tout  jusqu'ici  sans  aucun  résulat  ;  mais  peut-être  ai-je  été  trop 
scrupuleux  dans  le  choix  de  la  force  du  courant. 

Par  contre,  un  médecin  américain,  R.  Barlholow,  n'a  pas  craint, 
dans  un  cas  de  mise  à  découvert  du  cerveau  par  un  carcinome  du 
crâne,  d'enfoncer  des  aiguilles  à  travers  la  dure-mère,  dans  le  cer- 
veau, dans  la  région  de  la  circonvolution  centrale  postérieure  et  de 
l'aire  agir  par  ce  pli  le  courant  faradique  sur  le  cerveau,  et  cela  avec 
un  grand  succès. 

Moi-même  à  la  clinique  chirurgicale  de  Heidelberg  (professeur 
Czerny),  j'eus  une  fois  l'occasion,  dans  un  cas  de  traumatisme  du 
crâne,  avec  un  prolapsus  cérébral  de  la  grosseur  d'une  pomme  (qui 
concernait  précisément  la  région  des  circonvolutions  centrales),  de 
faire  des  expériences  sur  l'excitation  électrique  de  l'écorce  du  cer- 
veau. Je  les  ai  faites  avec  toutes  les  précautions  et  modifications 
possibles,  mais  je  n'en  ai  vu  aucun  effet,  —  ce  qu'assurément  on 
pouvait  prévoir,  le  côté  opposé  du  corps  étant  paralysé. 

En  ce  qui  concerne  la  moelle  épinière  les  résultats  des  expériences 
physiologiques  sont  encore  bien  moindres  que  pour  le  cerv^eau.  Même 
sur  la  moelle  épinière  mise  à  nu,  les  physiologistes  n'ont  pas  encore 
pu  se  mettre  d'accord  complètement  sur  la  question  de  savoir  quelles 
parties  de  la  moelle  sont  excitables  par  Télectricité  ou  ne  le  sont  pas. 
En  tout  cas,  nous  n'avons  rien  à  en  puiser  pour  notre  but.  On  ne  s'est 
naturellement  pas  attaqué  à  la  moelle  épinière  du  corps  intact  d'un  ani- 
mal. Dans  quelques  expériences  pathologiques  seulement,  on  a  excité 
la  moelle  épinière,  par  une  introduction  sous-cutanée  des  électrodes 
(ou  plutôt  le  contenu  du  canal  vertébral)  avec  d'énormes  cou- 
rants faradiques  et  l'on  a  ainsi  provoqué  des  crampes  tétaniques  géné- 
rales. 

Quelques  auteurs  ont  étudié  l'action  modificatrice  des  courants  gal- 
vaniques sur  la  moelle  épinière.  F  Ranke  trouve,  en  poursuivant  les 
travaux  antérieurs  de  Nobih  et  Matteucci,  que  chez  la  grenouille  l'ac- 
tivité réflexe  est  diminuée  ou  môme  entièrement  supprimée  par  un  cou- 
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ranl  d'intensité  déterminée  traversant  la  moelle  épinière,  dans  une 
direction  rectiligrie  quelconque.  Legros  et  Onimus  ont  trouvé  que  cet 
effet  n'était  confirmé  que  pour  le  courant  descendant,  tandis  qu'ils  ont 
constaté  souvent,  lors  du  courant  a^cenda^t^jji^^  des    '  ^' 

réflexes.  Enfin  Uspenski  veut^qû"ëTon  considère  la  moelle  épinière  C  o^w^ 
cÔmîné  un  nerf  périphérique,  qui  est  anélectrotonisé  et  katélectroto-  ^u</t,  t 
nisé  par  le  courant  galvanique,  et  trouva  des  modifications'^e  l'acti- 
vité réflexe  et  des  mouvements  respiratoires  correspondantes  à  cela. 
Toutes  ces  expériences  contradictoires  sous  le  rapport  du  mode  d'ex- 
périmentation laissent  à  désirer  et  ne  tiennent  pas  compte  de  l'arrêt 
des  réflexes  par  de  fortes  excitations  sensibles  ;  elles  n'ont  trouvé 
aucun  crédit  aux  yeux  de  la  physiologie  exacte. 

Les  observations  variées  faites  sur  des  malades,  qui  doivent  prouver 
les  effets  calmants,  antispasmodiques  de  la  galvanisation  du  dos, 
c'est-à-dire  de  la  moelle  épinière,  répondent  si  peu  aux  exigences  de 
la  méthode  physiologique,  qu'on  n'en  peut  tirer  aucune  conclusion 
certaine  sur  l'acte  physiologique  de  la  galvanisation  de  la  moelle  épi- 
nière. 

Quant  à  l'homme  vivant,  des  théories  physiques,  mal  entendues, 
avaient  aussi  fait  croire  que  la  moelle  épinière  était  inaccessible  aux 
courants  électriques  ordinaires,  introduits  par  la'  peau,  à  cause  de  ses 
enveloppes  osseuses.  Cette  conception  aussi  est  aujourd'hui  devenue  un 
mythe,  grâce  à  mes  expériences,  confirmées  plus  tard  par  V.  'Ziems- 
sen  et  Burkhardt.  La  moelle  épinière,  personne  n'en  doute  plus  au- 
jourd'hui, est  accessible,  tout  aussi  bien  que  n'importe  quelle  autre 
partie  du  corps  située  à  la  même  profondeur,  aux  courants  galvaniques 
d'une  densité  suffisante,  pourvu  toutefois  que  l'expérience  soit  bien  com- 
binée. C'est  ce  que  démontrent  l'expérience  physique  sur  le  cadavre  et 
l'expérience  physiologique  sur  l'homme  vivant.  Chez  ce  dernier,  les 
grandes  électrodes  en  forme  de  plaques,  sont  posées  sur  le  dos;  on  les  fait 
traverser  par  des  courants  très  intenses  et  on  pratique  des  fermetures 
et  des  changements.  Si  la  kathode"~est  placée  sur  les  vertèbres  supé- 
rieures de  la  région  lombaire,  il  se  manifeste  alîaF  ou  à  une  commuta- 
tion à  la  kâthode,  de  vives  secousses  dans  les  muscles  des  jambes  inner- 
vées par  le  nerf  sciatique,  preuve  évidente,  au  moins  pour  ce  fait,  que 
le  courant  a  pénétré  j  usque  dans  le  canal  de  la  moelle  épinière  et  qu'il  a 
excité  les  racines  de  nerfs  qui  s'y  trouvent.  D'après  Brenner  on  peut,  en 
posant  ainsi  les  électrodes  et  au  moyen  de  courants  énergiques  fara- 
diquesou  galvaniques,  provoquer  dans  les  jambes  des  sensations  excen- 
triques. En  outre,  des  expériences  thérapeutiques  nombreuses  et  indis- 
cutables nous  apprennent  que  le  courant  galvanique,  convenablement 
appliqué,  doit  nécessairement  arriver  jusqu'à  la  moelle  épinière. 

Malgré  cela,  on  ne  peut  pas  affirmer  que  nous  ayons  des  connais- 
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sances  positives  sur  l'action  phj'siologique  du  courant  électrique  sur 
la  moelle  épiiiièrc  olle-môme  ;  nos  connaissances  sur  ce  point  sont 
donc  égales  à  zéro. 

(Jtiaiit  aux  iuilres  oi'ganes  du  corps,  y:  puis  en  parler  briève- 
ment. 

Les  recherches  électro-physiologiques  n'ont  guère  encore  été  dirigées 
jusqu'ici,  chez  l'homme  vivant,  sur  les  orrjanes  de  la  cavité  ihoracique, 
les  poumons  et  le  cœur  ;  non?,  ne  savons  donc  rien  à  cet  égard  ou  du 
moins  très  peu  ;  les  modifications  douteuses  de  l'activité  du  cœur, 
lors  delà  galvanisation  du  sympathique  du  cou,  ont  déjà  été  mention- 
nées par  moi.  Ici  je  ne  veux  rappeler  qu'un  fait,  c'est  que,  par  des  ap- 
plications déterminées  du  courant  électrique,  on  peut  déterminer  des 
mouvements  de  toux  (Brenner)  ;  surtout  en  partant  du  dos,  quand  une 
électrode  Ka  est  posée  sur  la  nuque  et  que  l'on  procède  par  fermetures 
ou  par  changements,  lise  produit  dans  la  gorge  une  toux  accompagnée 
d'une  sensation  de  chatouillement  ;  il  en  est  de  même  chez  beaucoup 
de  personnes,  quand  l'électrode  supérieure  a  son  siège  à  la  colonne 
dorsale,  près  de  la  cavité  thoracique.  On  ne  sait  rien  de  plus  précis. 

Nous  en  savons  un  peu  plus  sur  l'excitation  des  orr/anes  de  la  cavité 
abdominale  par  des  courants  électriques.  En  effet,  la  plus  grande  par- 
tie de  cette  cavité  possède  des  éléments  musculaires  dont  la  plupart,  il 
est  vrai,  sont  des  fibres  lisses,  et  elle  est  par  conséquent  susceptible 
d'une  excitation  électrique,  dont  on  peut  dans  des  conditions  favora- 
bles reconnaître  l'effet  visible. 

Le  foie  est  le  moins  accessible  ;  d'ailleurs,  jusqu'ici  on  n'a  pas,  que 
je  sache,  constaté  sur  lui  d'actions  électrophysiologiques  reconnaissa- 
bles  chez  l'homme  ;  mais  on  prétend  avoir  provoqué  des  contractions 
de  la  vésicule  biliaire,  particulièrement  de  la  vésicule  biliaire  forte- 
ment dilatée  lors  de  l'ictère  calarrhal  ;  ces  contractions  proviendraient 
d'une  faradisation  énergique  et  percutanée  (Gerhardt)  ;  c'est  là  une 
assertion  qui  provoque  le  doute. 

L^rate  aussi,  du  moins  dans  les  hypertrophies  pathologiques,  a  été 
souvent  l'objet  d'excitations  électriques.  Bien  que  l'expérimentation  ani- 
male permette  d'altendrequelque  chose,  decetteentreprisesurl'homme, 
les  résultats  obtenus  jusqu'ici  sur  ce  dernier  sont  encore  vagues  et  peu 
sûrs.  Le  courant  galvanique  ne  paraît  pas  avoir  exercé  une  influence 
considérable  sur  la  rate;  dans  ces  expériences,  on  s'est  servi  presque 
exclusivement  du  courant  faradique.  Différents  observateurs  (Ghvos- 
tek,  Berger,  Bolkin,  Skorczewsky,  Popow,  etc.)  prétendent  avoir 
obtenu,  en  partie  directement,  en  partie  par  la  voie  réflexe,  de  nota- 
bles diminutions  des  tumeurs  chroniques  de  la  rate  ;  d'autres  (tels  que 
Mosler)  n'ont  pas  eu  le  môme  bonheur.  Les  uns  ont  attaqué  la  rate 
directement,  au  moyen  d'électrodes  humides  ;  les  autres  ont  atteint 
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leur  but,  en  excitant  énergiquement  la  peau,  dans  le  voisinage  de  la 
rate,  au  moyen  de  deux  pinceaux  faradiques.  Dans  Loule  cette  ques- 
tion, je  ne  trouve  encore  rien  qui  m'autorise  à  formuler  un  jugement. 

Par  contre,  nous  nous  mouvons  sur  un  terrain  plus  positif,  quand 
il  s'agit  de  l'électrophysiologie  de  l'appareil  digestif,  dont  les  parois 
musculaires  obéissent  naturellement,  en  général,  aux  lois  d'excitation 
motrice. 

La  musculature,  à  raies  transversales,  du  pharynx  et  du  voile  du  pa- 
rais peut  être  facilement  excitée  faradiquement  et  galvaniquement  à 
1  aide  d'électrodes  convenables,  Lors  de  l'opération,  il  se  manifeste 
des  contractions  musculaires  locales  ou,  avec  des  courants  plus  inten- 
ses, des  mouvements  énergiques  de  déglutition  et  d'étranglement. 

Ce  qui  est  plus  important  que  cela,  c'est  la  production  systématique 
de  mouvements  de  déglutition  qui,  chez  la  plupart  des  personnes  bien 
portantes  réussit  très  bien,  mais  seulement  au  moyen  du  courant  gal- 
vanique. Si  vous  placez  l'anode  en  haut  sur  la  nuque  et  si  vous  frottez 
avec  la  kathode,  rapidement  et  brièvement,  une  des  surfaces  latérales 
de  la  région  du  larynx,  vous  verrez  et  vous  entendrez  se  produire, 
avec  six  ou  dix  éléments,  à  chaque  KaF  semblable,  et  à  l'aide  d'une 
excitation  courte  et  mobile,  un  mouvement  régulier  de  déglutition. 

Le  sujet  de  l'expérimentation  a  la  sensation,  qu'une  bouchée  ou  une 
gorgée  de  liquide  le  force  continuellement  à  avaler.  En  posant  autre- 
ment les  électrodes,  on  peut  arriver  au  même  but  et  Brenrier,  avec 
une  excitation  unipolaire,  trouva  que  les  mouvements  de  déglutition 
se  produisaient  très  facilement  par  la  KaF  et  l'Ano,  en  vertu  de  la  loi 
des  commotions  sensibles. 

Il  est  évidemment  question  ici  d'un  phénomène  réflexe,  produit  par 
les  nerfs  sensibles  du  pharynx  et  du  larynx  (c'est-à-dire  par  des  rami- 
fications du  pneumogastrique,  et  probablement  surtout  par  le  nerf 
laryngé  supérieur).  Avec  cela  concordent  aussi  les  expériences  moder- 
nes faites  par  les  physiologistes  sur  le  mécanisme  de  la  déglutition  (Stei- 
ner,  Kronecker).  La  théorie  souvent  répétée  autrefois  et  d'après  laquelle 
les  mouvements  de  déglutition  sont  provoqués,  dans  cette  combinaison 
d'expériences,  par  le  nerf  hypoglosse  est  certainement  inexacte,  et  son 
manque  de  solidité  se  laisse  voir  très  facilement  par  des  expériences 
modifiées  et  contrôlantes. 

Les  muscles  de  l'œsophage  se  laissent  aussi  très  facilement  raccourcir 
par  des  électrodes  ayant  la  forme  de  sondes  ;  mais  on  doit  conseiller, 
à  ce  propos,  de  bien  choisir  la  force  du  courant,  à  cause  de  la  proxi- 
mité des  deux  pneumogastriques  ;  il  pourrait  sans  cela  résulter  d'un 
manque  de  prudence  des  effets  secondaires  pénibles. 

Les  muscles  lisses  deVeslomac  et  du  canal  intestinal  réagissent  contre 
les  courants  électriques  d'une  façon  perceptible  et  connue  ;  les  con- 
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traclions  excitées  se  prorluisent  peu  à  peu,  se  transplantent  de  J'endroit 
primitivement  excité  à  une  distance  plus  ou  moins  forte,  d'une  ma- 
nière péristaltique  et  elles  survivent  à  l'excitation  pendant  un  temps 
plus  ou  moins  long.  Au  reste,  le  courant  galvanique  paraît  être  moins 
actif  que  le  courant  faradique,  sur  cette  partie  du  corps  humain,  tant 
qu'il  ne  s'agit  que  de  produire  des  contractions  musculaires  et  des  mou- 
vements péristaltiques. 

L'effet  d'une  forte  faradisation  sur  le  ventre,  comme  il  est  aisé  de  le 
constater,  particulièrement  sur  de  grosses  hernies  inguinales,  recou- 
vertes par  une  peau  très  mince,  ou  chez  les  personnes  qui  ont  la  peau 
du  ventre  tenue  et  flasque  consiste  dans  la  production  de  mouvements 
de  l'estomac  et  de  l'inlestin  visibles  et  sensibles,  quelquefois  aussi  pé- 
ristaltiques, accessibles  à  l'oreille  par  le  fait  d'un  gargouillement  ;  ces 
mouvements  peuvent  atteindre  une  intensité  considérable  et  survi- 
vre plus  ou  moins  longtemps  à  l'action  du  courant.  On  a  cherché  à 
constater  l'effet  mécanique  de  ces  contractions  en  appliquant  le  mano- 
mètre sur  l'estomac  ;  Bauniler  est  ainsi  arrivé  à  des  résultats  négatifs, 
Von  Ziemssen,  à  des  résultats  positifs.  De  plus,  ce  dernier  a  trouvé,  en 
faisant  des  expériences  sur  les  animaux  que  seule  la  région  excitée  et 
non  la  totalité  de  l'estomac  est  mise  en  contraction  et  que  le  pilore 
réagit  contre  les  deux  espèces  de  courants  plus  fortement  que  le  cardia  ; 
comme  autre  effet  de  la  faradisation  de  l'estomac,  Schliep  vit  disparaître 
rapidement  la  quantité  d'eau  que  l'on  avait  introduite  dans  l'estomac 
et,  comme  résultat  palpable  de  la  faradisation  de  l'intestin,  il  se  ma- 
nifeste souvent  une  défécation,  qui  suit  de  près  l'excitation.  En  gé- 
néral, les  effets  thérapeutiques  de  la  faradisation  dans  la  dilatation  de 
l'estomac,  la  dyspepsie  et  l'obstruction  chronique,  constituent  les 
preuves  principales  de  l'action  des  courants  électriques  sur  les  parois 
de  l'estomac.  Mais  nous  n'avons  pas  encore  d'idée  nette  sur  ce  qui  s'y 
passe  et  sur  les  règles  qui  y  président. 

L'action  sur  le  tube  digestif  que  nous  avons  indiquée,  peut  être  obte- 
nue de  différentes  manières  :  ou  bien  par  une  application  percutanée, 
l'une  des  électrodes  sur  le  dos,  l'autre  fixée  ou  promenée  lentement  sur 
les  zones  correspondantes  abdominable,  avec  de  forts  courants,  dételle 
sorte  que  de  vives  contractions  des  muscles  du  ventre  se  manifestent, 
ou  par  l'introduction  d'une  électrode  dans  l'estomac  (soit  une  électrode 
stomacale  spéciale  ou  une  sonde  œsophagienne  avec  introduction  d'un 
fil  métallique)  ou  dans  le  rectum  comme  électrode  du  rectum  ou  tube 
intestinal  avec  introduction  de  fil  métallique),  tandis  qu'avec  l'autre, 
on  traite  la  partie  extérieure  du  ventre  d'une  manière  stable  ou  mobile. 
L'électrode  introduite  dans  l'intérieur  ne  produit  absolument  aucune 
sensation . 

Le  rectum  est  naturellement  excitable  de  la  même  manière  que  le 
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reste  de  l'intestin.  Le  sphincter  anal  obéit  aux  lois  d'excitation  qui 
agissent  en  général  sur  les  muscles  à  stries  transversales  et  à  l'aide 
d'électrodes  convenables,  on  peut  aisément  le  mettre  en  contraction, 

L'excitation  électrique  de  lavessie  est  d'une  grande  importance  pour 
la  thérapeutique.  Cette  excitation  est  très  facile  ;  mais,  sous  le  rapport 
physiologique,  on  ne  l'a  pas  encore  beaucoup  étudiée,  du  moins  sur 
l'homme  vivant.  Ici  encore  Baumler  arriva  à  des  résultats  négatifs 
par  la  faradisation,  après  avoir  introduit  un  manomètre  dans  la  vessie, 
et  nous  sommes  le  plus  souvent  forcés  de  nous  contenter  des  expé- 
riences thérapeutiques,  quand  nous  voulons  affirmer  la  possibilité 
d'une  action  électrique  sur  les  muscles  de  lavessie.  Si  l'on  introduit 
une  électrode  uréthrale  rien  que  jusqu'au  col  de  la  vessie,  on  peut  aisé- 
ment percevoir  lors  delà  faradisation,  les  contractions  du  sphincter  de 
la  vessie  et  des  muscles  de  l'urèthre,  qui  souvent  poussent  l'électrode 
en  avant  avec  une  assez  grande  force. 

L'excitation  de  la  vessie  s'opère  avec  deux  espèces  de  courants  soit 
d'une  manière  percutanée,  en  plaçant  les  électrodes  indifféremment, 
soit  au  moyen  de  l'introduction  dans  la  vessie,  jusqu'au  sphincter  ou  jus- 
qu'à la  vessie  même,  d'électrodes  ayant  la  forme  d'un  cathéter  ou  de 
telle  façon  qu'une  électrode  soit  introduite  dans  la  vessie  et  l'autre  dans 
le  rectum. 

On  ne  sait  rien  des  actions  électrophysiologiques  sur  les  réms  et 
retere,  sur  les  testicules,  ni  sur  les  vasa  deferentia  de  l'homme  vivant. 

Nous  ne  possédons  pas  plus  de  faits  utilisables  sur  les  résultats  de 
l'excitation  électrique  de  l'utérus  normal,  non  gravide.  On  peut  pro- 
céder à  cette  excitation  au  moyen  de  deux  courants,  avec  des  électrodes 
introduites  dans  le  vagin  ou  dans  la  cavité  de  l'utérus  elle-même.  Ici 
l'on  rencontre  pareillement  quantité  d'expériences  thérapeutiques,  qui 
ne  manquent  pas  d'importanceet  que  vous  apprendrez  à  connaître  plus 
tard. 

Je  vais  encore  parler  de  deux  catégories  d'actions  auxquelles  on 
était  toujours  tenté  d'attribuer  une  grande  importance  pour  l'interpré- 
tation des  actions  électrothérapeutiques,  malgré  la  somme  minime  de 
nos  connaissajices  positives  sur  ce  point.  Je  veux  parler  des  actions 
déjà  mentionnées  brièvement,  électrolyliques  et  cataphoriques  des  cou- 
rants électriques.  Il  résulte  de  ce  qui  a  été  dit  plus  haut  qu'il  s'agira 
ici,  presque  exclusivement,  des  actions  du  courant  galvanique,  et  que 
nous  ne  tiendrons  pas  compte  de  celles  du  courant  faradique,  bien 
qu'elles  ne  fassent  pas  complètement  défaut  et  qu'elles  ne  soient  infé- 
rieures aux  premières  que  sous  le  rapport  de  la  quantité. 

Il  y  a  malheureusement  peu  à  dire  en  ce  qui  concerne  l'organisme 
animal  vivant.  Les  phénomènes  électrolytiques  ne  peuvent  guère  se 
démontrer  clairement  que  sur  la  surface  du  corps  où  les  distributeurs 
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métalliques  de  courants  louchent  aux  tissus  et  liquides  animaux  acces- 
sibles à  lY'leclrolyse  ;  on  peut  aussi  conslaler  aisément  sur  l'iiomme 
(voir  ci-dess«(us  pafje  d(^...),  qu'en  combinant  hien  l'expérience,  on  voit 
apparaître  au  pôle  négatif  des  ions  alcalins  et,  au  pôle  positif,  des  ions 
acides  ;  le  phénomène  en  se  développant  suffisamment,  produit  môme 
une  action  caustique  visible. 

Mais  nous  ne  pouvons  guère  faire  que  des  conjectures  sur  la  ma- 
nière dont  les  choses  se  comportent  dans  l'intérieur  d'un  conducteur 
aussi  compliqué  que  l'est  l'organisme  animal  pendant  le  passage  du 
courant,  quels  phénomènes  électrolytiques  peuvent  se  manifester, 
quelles  impulsions  et  répartitions  moléculaires  ont  lieu  dans  les  difi'é- 
rents  tissus,  jusqu'à  quel  point  certains  déplacements  sont  favorisés  ou 
gênés.  Les  physiologistes  ont  démontré  qu'il  s'opère  une  espèce  de 
polarisation  interne  sur  la  limite  des  éléments  hétérogènes  des  tissus, 
là  où  divers  électrolytes  se  touchent.  Ils  utilisent  même  ces  phéno- 
mènes dans  leur  théorie  des  difl'érentes  manifestations  physiologiques 
qui  se  produisent  sur  les  nerfs  et  sur  les  muscles.  Mais  de  quelle  na- 
ture sont  ces  processus,  quels  échanges  moléculaires  s'effectuent  ; 
quelles  solutions  et  combinaisons  chimiques  se  produisent  ?  Voilà  ce 
qu'on  n'a  pas  étudié. 

Une  tentative  très  remarquable  a  été  faite  dans  ce  sens  par  Drech.sd, 
qui  est  parvenu  à  produire  de  l'urée  dans  des  solutions  de  carbonate 
d'ammoniaque  par  l'électrolyse  et  avec  des  courants  alternants.  Il  est 
assez  probable  que  ce  fait  se  produit  aussi  dans  l'intérieur  de  l'orga- 
nisme vivant. 

En  ce  qui  concerne  ces  phénomènes  chez  l'homme  vivant,  nous  mar- 
chons encore  sur  un  terrain  très  incertain,  et  nous  en  sommes  réduits 
à  des  conjectures  que  l'on  a  déjà  suffisamment  énoncées.  Il  est  en 
effet  très  séduisant  de  se  représenter  l'action  des  courants  en  pareil 
cas,  et  rien  peut-être  ne  donne  à  l'imagination  et  aux  rêveries  les 
plus  hardies  sur  la  vertu  curative  du  courant  électrique,  une  aussi 
vaste  carrière.  Malheureusement  on  se  contente  ordinairement  d'illu- 
sions tandis  que  la  réalité  parle  un  tout  autre  langage.  Je  bannis  donc 
volontiers  toutes  les  conceptions  théoriques  sur  les  phénomènes  élec- 
trolytiques possibles  du  corps  humain;  j'aurai  d'ailleurs  à  revenir  sur 
cette  question,  quand  nous  parlerons  des  actions  thérapeutiques. 
^  Nous  sommes  sur  un  terrain  un  peu  plus  solide,  quand  il  s'agit  de 
^ce  qu'on  appelle  les  effets  cataphoriques.  Ils  ont  été,  dans  une  direction 
du  moins,  l'objet  de  recherches  expérimentales,  et  ils  ont  ainsi  obtenu 
une  base  saisissable  et  réelle.  Sans  doute,  cette  base  est  encore  insuffi- 
sante pour  l'application  ordinaire  percutanée  du  courant  (presque 
exclusivement  pratiquée  dans  un  but  thérapeutique)  ;  on  a  bien  tente 
de  ramener  à  des  effets  cataphoriques  tels  et  tels  phénomènes  comme 
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par  exemple  l'aflaissement,  l'anémie,  la  rudesse  et  la  sécheresse  de  la 
peau  sous  l'anode,  la  formation  de  cloches  sous  le  pôle  négatif,  la  dis- 
parition de  sueurs  abondantes  sous  l'innuence  du  courant.  Remak  a  été 
l'initiateur  dans  cette  voie  ;  mais  il  est  encore  permis  de  se  demander 
si  ces  phénomènes  ne  peuvent  pas  être  attribués  à  d'autres  causes.  Il 
est  toutefois  vraisemblable,  au  plus  haut  degré,  que  ces  effets  cata- 
phoriques  peuvent  se  produire  sur  le  corps  humain  vivant  comme  sur 
celui  de  l'animal,  bien  que  les  quelques  expériences  de  Bernhardt 
n'aient  eu  qu'un  résultat  négatif  *. 

Mais  on  a  essayé,  dans  ces  derniers  temps,  d'utiliser  ces  effets  cata- 
phoriques  pour  introduire  des  médicaments  dans  le  corps,  et  l'on  a 
réussi.  Déjà  Von  Bruns  avait  prouvé,  par  de  consciencieuses  recher- 
ches, que  le  courant  galvanique  peut  faire  passer  par  les  corps  humains, 
morts  ou  vivants,  l'iodure  de  potassium  ou  du  moins  l'y  introduire. 
Munk,  s'appuyant  sur  ses  nombreuses  expériences,  a  imaginé  la  mé- 
thode la  plus  avantageuse,  et  il  a  effectivement  introduit,  grâce  à  elle, 
avec  une  certitude  parfaite,  des  substances  médicamenteuses  par  l'épi- 
derrae  intacte,  et  il  les  a  retrouvées  dans  l'urine  ou  dans  la  salive,  ou 
bien  il  les  a  reconnues  par  leurs  effets  toxiques  (la  strychnine  chez  les 
animaux,  la  quinine  et  l'iodure  de  potassium  chez  les  hommes).  La  mé- 
thode est  la  suivante  :  il  applique  deux  tubes  conducteurs  de  Dubois 
avec  bouchons  en  argile  sur  la  partie  du  corps,  qui  doit  être  traversée 
par  le  courant  ;  ces  conduits  sont  tous  deux  remplis  d'une  solution 
concentrée  de  la  substance  qu'il  s'agit  d'introduire,  solution  avec  la- 
quelle on  frotte  préalablement  l'argile.  Des  courants  d'une  force 
moyenne  (de  10  à  18  Grove)  sont  dirigés  de  manière  à  traverser  le 
corps;  comme  la  rapidité  de  la  propulsion  diminue  avec  la  durée  du 
courant,  il  est  nécessaire,  toutes  les  5  ou  10  minutes,  de  changer  la  di- 
rection du  courant;  il  faut  aussi  adopter  aux  deux  électrodes,  la  sub- 
stance à  introduire.  De  cette  manière,  on  parvient  aisément,  dans  l'es- 
pace d'un  quart  d'heure  à  trois  quarts  d'heure,  à  introduire  dans  le  corps 
une  quantité  assez  notable  de  substance,  de  telle  sorte  que  les  lapins 
éprouvent  les  crampes  produites  par  la  strychnine  et  que,  pendant  des 
heures,  on  trouve  chez  les  hommes  des  traces  de  quinine  ou  d'iode  dans 
l'urine.  Pour  augmenter  l'effet,  on  fera  bien  de  choisir  des  électrodes 

Ln  méthode  de  Bernh.ipdt  ne  me  paraît  pas  suffisante  poni'  prouver  ce  que 
railleur  déduit  de  ces  résultats.  Dans  l'action  cataplioriquc  du  courant  c'est  non 
seulement  l'eau  mais  encore  tous  les  liquides  des  tissus  avec  toutes  les  substances  en 
solution,  qui  se  mettent  en  mouvement  ;  on  ne  pourra  donc,  en  évaluant  au  centième 
le  contenu  aqueux,  porter  aucune  conclusion  certaine  sur  la  propulsion  des  liquides 
organiques  ;  le  contenu  aqueux  du  reste  des  tissus  (il  s'agit  ici  du  cerveau)  ne  dif- 
fère pas  assez  de  celui  des  liquides  organiques  pour  obtenir  de  notables  différences 
par  la  méthode  qui  a  été  suivie. 
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d'une  surface  plus  considérable  et  des  courants  plus  intenses  surtout 
quand  on  enlève  l'épiderme  des  points  sur  lesquels  se  fait  Texpérience. 
Dans  l'application  thérapeutique,  il  faudra  veiller:!*  à  ce  que  la 
substance  à  inlroduire  ne  soit  emploj'ée  qu'en  faible  quantité,  ces  expé- 
riences ne  pouvant  avoir  lieu  (jue  sur  des  substances  très  fortes  et  à 
petite  dose;  2"  à  ce  que  la  substance  ne  pénètre  pas  profondément 
dans  le  corps  et  qu'elle  ne  traverse  d'aucune  façon  des  parties  entières 
du  corps;  elle  ne  peut  donc  pas  élre  dirigée  transversalement  :  c'est  là 
une  conséquence  de  la  rapide  diminution  de  la  densité  du  courant  ;  il 
faut  ensuite  que  les  matières  introduites  soient  promptement  absorbées 
et  emportées  par  le  sang,  dont  la  circulation  est  incessante.  On  ne 
pourra  donc  guère  attendre  une  action  locale  que  sur  la  peau  ou  tout 
au  plus  sur  de  petites  articulations  (comme  celles  de  la  main  et  des 
doigts)  ou  sur  des  tumeurs  situées  immédiatement  sous  la  peau,  et 
qu'on  peut  intercaler  entre  les  deux  électrodes  ;  en  règle  générale,  on  se 
contentera  d'une  action  générale,  consistant  dans  l'absorption  des 
matières  par  le  sang. 

Remak  père  observa  avec  sagacité  que  les  actions  principales  du 
courant  galvanique  dans  les  maladies  doivent  être  très  compliquées  ;  que 
ni  les  actions  excitantes  ni  les  actions  modifiantes  du  courant  sur  les 
nerfs  et  les  muscles  ne  suffisent  pour  expliquer  les  cures  produites  par 
ce  courant  ;  qu'il  s'agit  plutôt,  dans  la  majorité  des  cas,  de  modifica- 
tions persistantes,  dans  la  nutrition  fine  ou  grossière  des  parties, 
(de  modifications  moléculaires,  chimiques,  histologiques).  Dans  ses 
études  sur  l'action  curative  du  courant  galvanique  sur  les  inflamma- 
tions, les  contussions,  les  extravasations  sanguines,  les  rhumatis- 
mes, les  névralgies,  etc.  il  se  convainquit  que  les  effets  étaient  produits 
peut-être  directement,  par  la  modification  de  la  structure  moléculaire, 
de  l'osmose,  etc.,  dans  les  tissus  eux-mêmes,  en  partie  aussi  indirecte- 
ment, par  deschangements  dans  lacirculation  et  dans  l'irrigation  des  tis- 
sus ;  il  a  réuni  un  grand  nombre  de  ces  actions,  soit  virtuellement 
connues,  soit  hypothétiquement  admises  comme  étant  la  consé- 
quence importante  essentielle  du  courant  galvanique,  sous  le  nom  gé- 
nérique d'aclion  calalytique  et  les  a  considérées  comme  les  princi- 
paux agents  de  sa  thérapeutique,  dans  la  grande  majorité  des  cas. 

Il  est  vrai  que,  pour  le  moment,  cette  conception  des  effets  cala- 
lytiques  est  encore  établie  avec  peu  de  certitude  et  peu  définissable  ; 
je  crois  cependant  que  nous  ne  pouvons  pas  nous  en  passer,  d'autant 
plus  que  ces  effets  existent  très  réellement  et  que  nous  obtenons  par 
là  une  expression  brève,  concrète,  qui  d'ailleurs  ne  cause  aucun  pré- 
judice, quoique  cette  idée  soit  encore  très  vague;  il  faut  donc  que  je 
lui  consacre  quelques  mots. 

Remak  comprend,  sous  ce  terme,  d'abord  l'élargissement  des  vais- 
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seaux  sanguins  et  lijmpathiques  produit  par  le  courant  électrique,  la 
phisgrande  facilité  de  circulation  du  sang  et  de  la  lymphe  qui  en  dé- 
coule; une  augmentation  de  la  faculté  d'imbibilion  des  tissus;  un 
accroissement  des  phénomènes  osmoliques  et  par  suite  de  ces  deux 
causes  une  augmentation  de  volume  (particulièrement  des  muscles)  ; 
ajoutez-y  les  modifications  de  l'échange  moléculaire  et  de  la  nutrition 
produites  par  l'excitation  ou  l'apaisement  des  nerfs  en  eux-mêmes  et 
dans  les  parties  qu'ils  innervent,  de  plus  la  modification  de  la  disposition 
moléculaire  des  tissus,  leur  faculté  et  activité  nutritive,  provoqué© 
par  les  phénomènes  électrolytiques,  enfin  les  conséquences  et  actions 
du  transport  mécanique  de  liquides  d'un  pôle  à  l'autre. 

Remak  s'est  donné  beaucoup  de  peine  pour  mieux  étudier  les  actions 
du  courant  ;  non  seulement  il  les  a  observées  en  faisant  agir  directe- 
ment le  courant  sur  des  parties  du  corps  déterminées,  mais  encore  il 
a  trouvé  que  l'on  peut  produire  des  effets  semblables  en  galvanisant 
les  troncs  nerveux  dans  les  parties  innervées  par  eux,  effets  qu'il 
appelle  indirects.  Cette  catalyse  indirecte  est  ensuite  devenue  l'objet 
d'expériences  ultérieures  et  le  point  de  départ  de  galvanisation  théra- 
peutique, dont  on  a  tant  parlé  et  sur  laquelle  je  reviendrai  en  détail. 

Mais,  si  nous  nous  demandons  maintenant,  comme  c'est  ici  notre  pre- 
mier devoir,  quelle  est  la  base  exacte  physiologique  ou  expérimentale 
de  ces  effets  catalytiques,  nous  sommes  forcés  d'avouer  qu'elle  est 
encore  très  étroite  et  très  défectueuse.  La  conviction  de  l'existence 
réelle  de  ces  effets  s'est  formellement  imposée,  depuis  Remak,  à  pres- 
que tous  les  électrothérapeutistes,'par  une  longue  série  d'expériences 
pathologiques  et  thérapeutiques,  que  vous  apprendrez  à  connaître  plus 
tard  ;  mais  ces  expériences  thérapeutiques,  ont  généralement  rapport 
à  des  circonstances  tellement  compliquées  qu'on  aurait  de  la  peine  à 
obtenir  une  analyse  exacte  des  différents  facteurs  qui  entrent  en  œuvre. 
Aussi  ressentons-nous  maintenant  la  nécessité  de  nous  rapprocher  de 
cette  analyse  par  des  recherches  physiologiques  plus  approfondies,  et 
d'examiner  un  à  un  les  divers  éléments  de  ce  qu'on  appelle  l'action 
catalytique.  Sous  ce  rapport,  on  a  déjà  fait  quelque  petite  chose, 
de  très  minime  importance,  et  il  serait  fort  à  désirer  que  tout  ce  do- 
maine fût,  une  fois  pour  toutes,  soumis  à  de  larges  recherches  expéri- 
mentales. 

Remak  lui-même  avait  fait  quelques  expériences  sur  ce  sujet,  et  dé- 
terminé dans  des  muscles  de  grenouilles  galvanisés  par  des  courants 
mobiles  un  énorme  afflux  de  sang  ;  il  trouva  en  outre  les  muscles  re- 
bondis et  comme  gonflés  et  il  prétenditqu'ils absorbent  l'eau  rapidement 
que  des  muscles  non  galvanisés  ;  à  ce  sujet  se  rattachent  aussi  les  ob- 
servations faites  sur  l'homme,  concernant  le  gonQement  des  muscles 
sous  l'influence  du  courant,  gonflement  que  Remak  décrit  souvent. 
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De  plus  les  changements  décrits  par  Remak,  Bollinger,  Von  Ziems- 
sen  et  mol,  sur  la  peau  que  l'on  galvanise,  sont  si  évidents,  si  accen- 
tués que  je  les  ai  toujours  regardés  comme  des  argument  péremploires 
en  laveur  d<;s  ud'cts  catalytiques. 

Mais  ce  qui  a  une  importance  particulière,  c'est  la  démonstration 
des  e/fets  vaso-moteurs  des  courants  électriques,  quelque  obscurs  qu'ils 
soient  oux-mèmes,  sous  bien  des  rapports,  en  ce  qui  concerne  les  vaso- 
constricteurs  et  les  vaso-dilatateurs  ;  les  expériences  de  Przewosky 
seraient  surtout  très  importantes  pour  la  catalyse  indirecte,  pour  la 
démonstration  des  modifications  de  circulation  provenant  des  troncs 
nerveux,  à  condition  toutefois  qu'on  les  trouve  généralement  exactes 
dans  les  expériences  nécessaires  de  contrôle;  plus  importantes  encore 
sont  les  observations  déjà  mentionnées,  faites  par  Grtilzner  et  par  moi 
sur  l'action  vaso-dilatatrice  de  la  durée  du  courant,  lors  de  l'intro- 
duction du  courant  galvanique  dans  un  tronc  nerveux.  Enfin  les  der- 
dernières  observations  expérimentales  de  Lowenfeld  sur  l'élargisse- 
ment et  le  rétrécissement  des  vaisseaux  cérébraux,  lors  d'une  galvani- 
sation de  la  tète  avec  un  courant  longitudinal  ou  transversal,  peuvent 
aussi  être  utilisées  ici. 

On  peut  en  outre,  invoquer  au  profit  de  notre  travail  les  réflexes  de 
î^ameaMa;,  tant  étudiés  de  nos  jours,  les  changements  de  circulation 
consécutifs  à  une  action  sur  les  nerfs  sensibles,  L'élargissement  démon- 
tré des  vaisseaux  musculaires  et  la  suractivité  de  la  circulation  du  sang 
dans  les  muscles  lors  de  l'excitation  des  nerfs  moteurs.  L'augmentation 
de  chaleur  constatée  par  Von  Ziemssen  dans  le  muscle  faradisé  de 
l'homme  vivant  prouve  l'apparition  d'une  plus  grande  intensité  dans 
les  échanges  moléculaires  de  matières,  mais  elle  n'est  pas  en  soi  l'effet 
du  courant  électrique  ;  elle  n'est  que  celui  de  la  contraction  provoquée 
par  lui. 

De  plus,  on  peut  aussi  mentionner  la  constatation,  faite  par  les 
physiologistes,  de  phénomènes  électroly tiques  plus  délicats,  dans  les 
tissus  eux-mêmes,  sur  les  limites  des  difiërentes  portions  organiques 
histologiques  (ce  que  l'on  appelle  polarisation  interne),  comme  un 
fait  utilisable  en  ce  moment,  fait  dont  l'importance  augmente  notable- 
ment, grâce  à  l'expérience  précitée  de  Drechsel,  qui  constata  la  for- 
mation électrolytique  d'urée;  citons  aussi  la  non  moins  importante  dé- 
monstration faite  par  Muuk,  de  l'existence  d'e/fels  calaphoriques  dans 
l'organisme  vivant. 

Enfin  l'on  peut  citer  aussi,  quoique  timidement,  les  nerfs  trophiqms, 
ces  voies  nerveuses,  si  souvent  mentionnées  et  traitées  d'illusoires, 
auxquelles  finalement,  du  moins  sur  un  point,  on  paraît  avoir  accordé 
l'autorisation  d'exister.  La  constatation  faite  par  Heidenhain,  de  l'exis- 
tence de  nerfs  trophiques,  à  côté  des  nerfs  sécréteurs,  près  des  glandes 


ACTIONS  CATALYTIQUES  125 

salivaires,  a  certainement  une  haute  portée  pour  maintes  parties  de 
la  physiologie.  Car  de  nombreuses  expériences,  faites  par  la  médecine 
clinique  ainsi  que  par  la  physiologie  expérimentale  établissent  nette- 
ment l'opinion  qu'il  existe  aussi  pour  d'autres  tissus  du  corps,  peut- 
être  pour  la  plupart,  des  voies  et  des  centres  trophiques,  bien  qu'ils  / 
ne  soîéîff^  pas  démontrables  anatomiquement  et  que  la  physiologie  ) 
n'ait  pas  encore  pu  les  isoler  ;  cela  s'applique  tout  particulièrement  ( 
aux  nerfs  moteurs  et  aux  muscles,  dont  nous  nous  occupons  tant,  (/f/^ 
ainsi  qu'à  la  peau  extérieure,  aux  os  et  aux  articulations.  Ces  nerfs  ^-y^ 
trophiques  peuvent  être  mus  par  des  excitations  électriques  comme 

l'ont  précisément  et  incontestablement  démontré  les  expériences  de   

Heidenhain.  Ici  se  produit  invinciblement  la  pensée  que  l'action  électri- 
que, sur  ces  voies  trophiques,  peut  produire,  sur  d'autres  tissus  et 
organes  du  corps,  des  modifications  dans  les  échanges  moléculaires, 
des  déplacements  organiques,  des  changements  dans  la  nutrition,  le 
tout  faisant  partie  des  effets  «  cataly tiques  ».  Contentons-nous  ici  d'in- 
diquer en  peu  de  mots  cette  pensée  encore  absolument  hypothétique, 
quoique  très  justifiable,  que  j'ai  déjà  énoncée  antérieurement  et  atten- 
dons le  développement  ultérieur  de  la  physiologie  dans  cette  direc- 
tion. 

Vous  voyez  cependant,  Messieurs,  que,  dans  le  cours  des  années, 
depuis  le  premier  et  perçant  coup  d'œil  lancé  par  Remak  sur  ces 
questions,  on  a  déjà  trouvé  et  rassemblé  quantité  de  pierres  de  taille 
que  la  postérité  utilisera  pour  construire  un  édifice  complet  relative- 
ment à  l'action  des  courants  électriques,  que  nous  désignons  au- 
jourd'hui, tant  bien  que  mal,  par  le  titre,  pas  très  heureusement  choisi, 
mais  pourtant  adopté,  «  d'effets  catalytiques  ».  D'innombrables  faits 
thérapeutiques  s'ouvriront  alors  à  notre  intellect  et  l'électrothérapie 
aura  une  base  scientifique  bien  plus  large  qu'elle  ne  l'a  en  ce  mo- 
ment. 
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HUITIÈME  LEÇON 

SoMMAïKE  :  Les  méthodes  d'exploration  électrique.  —  Exploration  des  nerfs  moteurs 
et  des  muscles  :  méthode  polaire.  Règles  générales.  —  Méthode  de  l'examen  quan- 
titatif de  VexcUa-hilïté  avec  le  courant  faradique  et  galvanique.  —  Méthode  de  l'exa- 
men qualitatif  de  l'excitabilité.  —  Exploration  de  Vœil.  —  Exploration  de  l'appa- 
reil auditif.  —  Exploration  galvanique  du  goût.  —  Exploration  de  la  sensibilité 
électrocutanée.  —  Sensibilité  électromusculaire. 

Messieurs,  dans  les  prochaines  leçons  je  vous  parlerai  d'une  façon 
plus  précise  de  l'importance  diagnostique  et  patliologique  d'une  ex- 
ploration exacte  des  différentes  parties  du  système  nerveux,  et  des 
muscles;  vous  entendrez  parler,  en  pathologie,  de  maintes  modifica- 
tions quantitatives  et  qualitatives  de  l'excitabilité  électrique,  sans 
l'exacte  détermination  desquelles,  il  est  difficile  de  différencier  main- 
tes maladies  qui  se  ressetnbJeut.  Vous  apprendrez  que,  dans  bien  des 
cas,  les  résultats  de  l'exploration  électrique  ont  permis  de  porter,  avec 
une  certitude  jadis  inespérée,  des  conclusions  sur  la  durée  probable 
d'une  maladie,  sur  sa  gravité,  sur  sa  curabilité,  enfin  sur  son  pronos- 
tic. On  vous  dira  que  les  modifications  de  l'irritabilité  électrique  offrent 
le  plus  vif  intérêt  dans  beaucoup  de  maladies  différentes,  et  sont  d'une 
importance  généralement  considérable  pour  la  solution  des  problèmes 
pathologiques. 

Tout  cela  vous  convaincra  de  la  haute  utilité  d'une  exploration  élec- 
trique précise  et  complète  à  tous  égards.  Effectivement  une  grande  par- 
tie des  progrès  scientifiques  de  la  névropathologie  actuelle  se  rattache 
de  près  à  l'électrothérapie  et  aux  résultats  qu'elle  fait  obtenir,  et  il 
faut  espérer  que  des  études  ultérieures  et  des  explorations  de  plus  en 
plus  délicates,  nous  fourniront  encore  bien  d'autres  éclaircissements. 

Mais  tout  cela  dépend  beaucoup  des  méthodes  de  l'echerches  ;  il  n'y  a, 
que  des  méthodes  de  recherches  exactes,  consciencieuses,  utilisées  avec 
adresse,  mises  à  l'épreuve  sur  leurs  causes  d'erreurs,  qui  puissent  don- 
ner des  résultats  positifs  et  faciliter  la  découverte  de  modifications  pres- 
que imperceptibles,  chose  très  difficile  dans  les  circonstances  actuelles. 
Malheureusement,  ces  méthodes  de  recherches  si  strictes  et  si  rigou- 
reusesn'ont  pas  encoreété  naturalisées  partout  d'une  manière  suffisante  ; 
Erb.  —  Elcctrothérapie.  g 
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aussi  voil-on  figurer,  dans  la  bibliographie  électrothérapeutique,  beau- 
coup de  données  incertaines  et  môme  inexactes.  L'importance  du  sujet 
exige  qiio  j'enire  ici  dans  quelques  délailssiirles  méthodes  de  recherches. 

La  plus  importante  do  toutes  est  encore  aujourd'hui  Vexploralion 
des  nerfs  moteurs  et  des  muscles  :  c'e&ï.  d'elle  qu'il  faudra  donc  vous 
occuper  en  première  ligne. 

11  s'agit  toujours  dons  ces  explorations,  d'une  action  bien  mesurée 
et  bien  graduée  (excitation)  sur  des  parties  du  corps  limitées,  ordi- 
naireivient  voisines  de  la  surface  ;  sur  des  troncs  nerveux  et  leurs 
branches  ;  sur  quelques  muscles  et  sections  de  muscles. 

Le  but  principal  de  la  méthode  et  tout  l'art  de  s'en  servir  consistent 
à  localiser  le  courant  avec  l'intensité  et  la  densité  nécessaires  sur  les 
parties  précitées,  en  évitant,  autant  que  possible,  de  faire  éprouver  aux 
autres  parties  des  excitations  secondaires  et  qui  ne  leur  sont  pas  desti- 
nées. Je  vous  recommande  donc  expressément,  comme  première  règle, 
d'avoir  toujours  sous  les  yeux  toutes  les  lois  physiques  relatives  à 
la  localisation  du  courant  dans  le  corps,  lois  dont  nous  avons  parlé 
précédemment  (voir  la  4°  leçon),  et  d'en  tirer  les  conséquences  néces- 
saires à  votre  méthode. 

Ce  qui  découle  de  ces  lois,  en  premier  lieu,  c'est  que,  pour  l'explo- 
ration minutieuse  de  certaines  petites  parties,  situées  au  sein  de  masses 
conductrices  plus  grandes,  comme  le  sont,  isolément,  les  nerfs  et  leurs 
ramifications  ainsi  que  les  muscles  dans  l'intérieur  du  corps  humain 
intact,  on  ne  peut  utiliser  que  Y  exploration  polaire  ;  une  direction  du 
courant,  déterminée  et  exclusive,  ne  peut  s'établir  dans  ces  parties,  avec 
l'exactitude  nécessaire  et  jamais  avec  une  densité  toujours  égale;  j'en 
ai  donné  les  raisons  spéciales  (dans  ma  cinquième  leçon,  page  65 
et  suivantes). 

Voici,  en  ce  qui  concerne  la  méthode  polaire  d'exploratioii  sur 
l'homme,  les  préceptes  généraux  : 

D'abord,  il  m  faudra  jamais  employer  qu'un  pôle  pour  chaque  exci- 
tation. 11  va  de  soi  d'après  nos  précédentes  analyses,  qu'une  coopéra- 
tion simultanée,  plus  ou  moins  faible,  de  l'autre  pôle  ne  sera  pas  ex- 
clue ;  la  direction  de  l'exploralion ,  doit  être  telle  qu'elle  élimine 
autant  que  possible,  ces  excitations  simultanées.  L'électrode,  employée 
à  cette  excitation  (principale),  locale  et  intentionnelle,  s'appelle  l'élec- 
trode l'électrode  d'excitation  (l'électrode  A)  ;  en  face,  on  dési- 
gne l'autre  électrode,  dont  on  ne  désire  pas  le  concours,  et  qui  d'ailleurs 
n'est  pas  examinée,  sous  le  nom  d'électrode  indifférente  (électrode  B). 

11  résulte  de  nos  développements  antérieurs  que  l'électrode  différente 
rfoi/,  autant  que  possible,  être  choisie  petite,  \wnv  obtenir  précisément 
sous  elle  la  plus  grande  densité  nécessaire  du  courant,  tellequ'il  la  faut 
pour  l'opération  de  l'excitation.  Mais  cela  a  des  limites,  particulière- 
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ment  pour  le  courant  galvanique  ;  si  l'on  choisit  des  électrodes  par 
trop  petites,  la  force  du  courant  est  trop  aflaiblie  par  l'efl'et  de  la  dimi- 
nution de  la  coupe  transversale  de  la  voie  conductrice,  l'exploration  est 
ainsi  entravée  ;  en  outre,  avec  une  électrode  un  peu  plus  grande  et  plus 
large,  on  atteint  plus  sûrement  les  troncs  et  les  ramifications  des  nerfs 
qu'avec  une  électrode  tout  à  fait  fine;  voilà  pourquoi  je  me  sers  tou- 
jours, lors  de  la  recherche  galvanique,  d'une  électrode  excitatrice  un 
peu  plus  grande  ou  bien  de  la  petite  ou  bien  de  la  moyenne. 

Par  contre,  il  faut  choisi?'  l'électrode  rndifférmte  aussi  grande  que  pos- 
sible, pour  obtenir,  par  la  plus  grande  augmentation  possible  de  la 
force  du  courant,  une  densité  relativement  faible  et,  par  là,  une  iner- 
tie relative.  Cette  électrode  doit  être  appliquée  à  un  endroit  aussi  indiffé- 
rent que  possible  ;  pour  l'exploration  à  cet  efi'et,  la  meilleure  place  à 
utiliser  me  semble  être  le  sternum,  pour  des  raisons  anatomiques  et 
physiques  ;  il  est  situé  sur  la  ligne  du  milieu  du  corps  ;  en  partant  de 
là,  le  courant  a,  vers  les  parties  symétriques  de  la  surface  du  corps  et 
des  extrémités,  les  mêmes  voies  à  suivre  ;  il  rencontre  les  mêmes  résis- 
tances. S'il  est  utile  et  justifiable  d'exiger  que  l'investigation  par  le 
pôle  négatif  se  fasse  toujours  avec  un  courant  descendant,  et  celle  par 
le  pôle  positif  avec  un  courant  ascendant,  cette  condition  se  trouve  ici 
entièrement  remplie,  du  moins  pour  tous  les  nerfs  des  extrémités  ;  au 
sortir  du  sternum,  le  courant  entre  immédiatement  dans  la  grande 
masse  du  tronc,  et  perd  ainsi  rapidement  sa  densité  ;  il  n'y  a  pas,  dans 
le  voisinage,  de  nerfs  ou  de  muscles,  pouvant  gêner  ou  entraver,  par 
leur  excitation,  la  marche  de  l'investigation  ;  en  outre,  la  région  ster- 
nale  est  assez  insensible  et  il  est  commode  d'y  faire  fixer  l'électrode 
par  le  patient  lui-même.  Placer  l'électrode  indifférente  sur  un  genou 
ou  permettre  de  la  saisir  avec  la  main  est  tout  à  fait  contraire  à  la 
pratique  et  à  la  science  ;  cela  résulte  d'ailleurs  des  raisons  invoquées 
pour  le  sternum.  11  vaudrait  mieuxappliquer  l'électrode  indifl'érente  sur 
la  nuque  ou  sur  la  région  lombaire.  Ici  les  conditions  physiques  sont  les 
mêmes  que  celles  du  sternum  ;  mais  le  voisinage  de  la  moelle  épinière 
et  des  racines  spinales  des  nerfs  et,  à  la  nuque,  la  proximité  de  la  tête 
et  du  cerveau  ainsi  que  la  difficulté  d'appliquer  et  de  fixer  les  électro- 
des sur  ces  points,  font  que  je  les  trouve  moins-  utilisables.  Je  suis 
forcé  d'accorder  la  préférence  au  sternum  sur  tous  les  autres  points 
d'application,  c'est  tout  au  plus  si  j'admettrais  l'épigastre.  Aussi 
dans  toutes  mes  recherches,  j'ai  tenu  absolument  à  appliquer  toujours 
l'électrode  B  de  la  même  manière  sur  le  sternum.  C'est  seulement  dans 
des  cas  exceptionnels,  que  je  mentionnerai  en  temps  opportun,  que 
fon  peut  s'abstenir  de  cette  localisation  et  en  choisir  une  autre.  11  faut 
même,  dans  des  cas  particuliers,  pour  des  raisons  physiques,  localiser, 
d'une  façon  aussi  circonscrite  que  possible,  le  courant  sur  de  pe- 
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tites  parties,  et  rapprocher  les  deux  électrodes  tout  près  l'une  de 
l'autre.  A  roccasion,  j'en  dirai  davantage  sur  ce  sujet. 

II  est  naturellement  bien  important  de  localiser  aussi  sûrement,  et 
aussi  exactement  que  possible  V éleclnxli:  diUcreiiU:  sur  les  parties  à 
explorer.  Une  condition  préalable  consiste  en  des  études  aiialomiques 
et  des  exercices  multiples  de  localisation  du  courant  sur  l'homme  vi- 
vant, et  particulièrement  sur  le  corps  môme  de  l'opérateur.  C'est  ainsi 
seulement  que  l'on  acquiert  la  sûreté  technique  nécessaire. 

Une  règle  principale,  dont  je  ne  saurais  trop  vous  recommander 
l'observance,  est  celle-ci  :  explorez  toujoui-s  suivant  une  seule  et  même 
méthode  et  mode  expérimentation  ;  choisissez  toujours  le  même  pro- 
cédé. Il  faudrait  même,  si  c'était  possible,  employer,  sans  cesse,  les 
mêmes  appareils,  du  moins  quand  il  s'agit  d'expériences  ayant  un  but 
scientifique,  lesquelles  doivent  toujours  aboutir  à  des  résultats  compa- 
rables. C'est  uniquement  en  suivant  cette  voie  que  l'on  pourra  faire 
surgir  des  résultats  authentiques,  et  dont  on  peut  tirer  des  conclusions 
positives.  Les  résultats  d'exploration,  avec  des  appareils  différents,  ne 
peuvent  souvent  pas  se  comparer  les  uns  avec  les  autres,  surtout  quand 
il  s'agit  de  déterminations  quantitatives;  car  les  galvanomètres  diffè- 
rent les  uns  des  autres  (à  moins  qu'ils  ne  soient  gradués  très  exacte- 
ment d'après  les  forces  de  courant  absolues).  De  petites  différences  de 
grandeur,  de  fixation  d'électrodes  peuvent  ici  déjà  donner  naissance 
à  des  variantes  très  considérables,  etc.  De  là  vient  aussi  que  les  résul- 
tats des  recherches  de  différents  observateurs,  peuvent  si  difficilement 
ou  même  ne  peuvent  pas  du  tout  être  comparés  entre  eux.  Souvent 
môme  on  n'a  pour  la  preuve  de  l'exactitude  des  données  pas  d'autre 
mesure  que  la  loyauté  et  la  véracité  de  l'opérateur. 

Chaque  observateur  doit  s'exercer  avec  soin  et  assiduité  sur  ses  pro- 
pres instruments  ;  il  faut  surtout  qu'il  acquière  lui-même  une  grande 
sûreté  de  main  et  une  grande  dextérité  dans  le  maniement  de  ses  ap- 
pareils, et  dans  l'application  des  résultats  de  ses  recherches  ;  c'est  par 
là  seulement  que  son  jugement  pourra  offrir  quelques  gai^anties  et  que 
ses  indications  pourront  mériter  créance. 

La  question  n'est  pas  aussi  facile  qu'on  le  croirait  après  une  étude 
superficielle  ;  il  faut  une  grande  habitude,  de  la  dextérité  technique 
et  un  jugement  expérimenté  pour  faire  une  recherche  électrique,  qui 
mérite  confiance  et  émettre  un  avis  décisif,  quand  il  s'agit  de  modili- 
oations  délicates. 

Gomme  règle  d'une  haute  importance  prati((ue,  je  veux  ajouter 
quelques  mots  :  habituez-vous,  en  faisant  des  recherches  diagnosti- 
ques, à  toujours  commencer  l'examen  par  les  parties  saines,  par  consé- 
quent et  surtout,  (piand  il'n'\f  aqu'un  côté  malade,  par  la  partie  saine, 
pour  avoir  d'abord  une  opinion  sur  la  manière  dont  celle-ci  se  com- 
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porte.  L'omission  de  celte  règle  amène  souvent  à  négliger  des  déran- 
gements d'un  degré  peu  élevé,  mais  ne  manquant,  malgré  cela,  pas 
d'importance. 

L'exploration  électrique  peut  viser,  d'une  part,  des  modifications 
quantitatives;  d'autre  part,  des  modifications  qualitatives  de  l'exci- 
tabilité. Nous  devons  examiner  séparément  les  procédés  à  suivre 
en  pareil  cas. 

Méthode  de  la  détermination  quantitative  d'excitabilité  des 

nerfs  et  des  muscles. 

Celte  exploration  peut  se  faire  pour  chacune  des  deux  espèces  de 
courants;  on  pai'le  donc  d'une  excitabililé  quantitative  faradique  et 
galvanique  des  nerfs  moteurs  et  des  muscles.  rf 

Yoici  quelle  était  la  méthode  de  Vexploration  faradique  générale-  O^r^*'^ 
ment  employée  autrefois  dans  ce  but,  et  encore  utilisable  aujourd'hui  :  — — 
on  déterminait  simplement,  mais  avec  la  plus  grande  attention  et  jus- 
tesse possibles,  la  distance  des  rouleaux,  à  laquelle  avait  lieu  une  con- 
traction minime  clëslïnrscles  (lors  de  l'excitation  ayant  pour  point  de 
départie  nerf  moteur,  ou  lors  de  l'excitation  directe  des  muscles)  et 
l'on  notait  cette  dislance  des  rouleaux  ou  bien  l'on  se  bornait  à  com- 
parer entre  elles  les  intensités  de  contractions  qui  se  manifestaient, 
lors  d'une  certaine  force  de  courant  restant  la  même,  sur  des  parties 
symétriques  (avec  la  même  distance  des  rouleaux). 

Cette  méthode  serait  tout  à  fait  bonne  s'il  existait  toujours  un  terme 
de  comparaison  sûr  et  infaillible,  c'est-à-dire  si,  outre  la  distance  va- 
riable des  rouleaux,  toutes  les  autres  conditions  de  l'expéiience  res- 
taient parfaitement  égales  et  constantes. 

Mais  cette  hypothèse  ne  se  réalise  guère  que  dans  des  maladies 
unilatérales,  lors  de  la  comparaison  de  parties  tout  à  fait  symétriques 
chez  un  seul  et  même  individu  ;  ici,  l'on  peut  admettre  ordinairement 
que  les  rapports  anatomiques  et  physiques,  la  situation  des  nerfs  et 
les^résistâncès  à  la  conductibilité  électrique,  etc.  s'égalisent  parfaite- 
ment des  deux  côtés,  de  sorte  que  les  différences,  dans  les  contrac- 
tions de  muscles  qui  se  manifestent,  peuvent  être,  sans  grand  empê- 
chement, rapportées  à  des  différences  égales  d'excitabilité.  Mais  cela 
même  n'est  pas  toujours  absolument  certain  et,  dans  des  cas  d'une 
importance  spéciale,  il  est  bon  de  contrôler  scrupuleusement  ces  rap- 
ports. 

Mais  cette  méthode  est  absolument  incertaine  pour  des  maladies  qui 
affectent  les  deux  côtés,  alors  qu'on  ne  dispose  pas  des  parties  symétri- 
ques du  même  individu,  pour  servir  de  terme  de  comparaison  et  que 
l'on  est  réduit  à  comparer  le  malade  à  d'autres  individus  qui  sont  bien 
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porlarUs.  Or,  li  s  |i(ir.sonncs  saines  ne  peuvent  pas^  être  directement 
utilisées  pour  ces  comparaisons  ;  la  cause  en  estdans  les  grandes  diflé- 
rcnces  des  résistances  à  la  conductibilité  chez  difierenls  individus, 
question  dont  je  me  suis  occupé  avec  vous  (Voir  plus  haut  quatrième 
leçon,  page  42). 

Un  principe  doit  présider  à  ces  explorations,  e'esl  que  la  résis- 
tance  au  cowant  doit  toujours  être  étudiée  simultanémenl  ;  c'est  seule- 
ment quand  on  a  trouvé  égales  les  résistances  au  courant  que  l'on 
peut,  toutes  les  autres  conditions  de  l'expérience  restant  les  mêmes, 
être,  en  quelque  sorte,  assuré  d'obtenir  des  valeurs  comparables,  c'est- 
à-dire  de  déduire  des  conclusions  utilisables,  relativement  aux  difléren- 
ces  qui  peuvent  exister  dans  l'excitabilité  électrique. 

Cependant,  pour  débarrasser  encore  davantage  cet  examen  de  la 
comparaison  avec  d'autres  individus  et  pour  trouver,  si  c'est  possible, 
un  objet  de  comparaison  chez  un  seul  et  môme  individu  (ce  qui  est 
bien  plus  désirable,  eu  égard  à  l'extension  des  limites  de  l'excitabilité 
physiologique),  j'ai  tâché  de  créer  une  méthode  d'exploration  encore 
plus  large. 

Elle  a  pour  but  de  déterminer  l'excitabilité  des  troncs  des  nerfs  en 
différents  points  du  corps  (tête,  tronc,  extrémités  supérieures  et  infé- 
rieures), de  comparer  ensuite  entre  elles  ces  différences  d'excitabilité 
et  de  fixer  leur  valeur  relative  chez  des  personnes  saines.  Effective- 
ment il  se  manifeste  alors  une  corrélation  relative  assez  constante  en- 
tre les  quatre  sections  principales  du  corps  (c'est-à-dire  entre  les  pai- 
res de  nerfs  ici  examinées),  de  sorte  que  des  déviations  trop  grandes 
de  l'une  ou  de  l'autre  de  ces  paires  de  nerfs,  par  rapport  à  cette  valeur 
relative,  peuvent  être  regardées  comme  pathologiques.  On  a  ainsi  la  fa- 
culté, dans  des  maladies  partieUes(c'est-à-dire  des  maladies  soitdes  deux 
extrémités  inférieures,  soit  des  deux  extrémités  supérieures),  de  re- 
connaître par  l'examen  exclusif  de  l'individu  malade,  les  modifications 
pathologiques  de  l'excitabilité. 

Naturellement,  il  a  fallu  ici  aussi,  pour  être  rigoureux,  déterminer 
la  résistance  de  conductibilité  dans  toutes  les  régions  explorées;  ici 
encore  on  a  découvert  une  corrélation  relative  assez  constante  dans  les 
résistances  de  conductibilité  chez  les  personnes  saines  —  du  moins  pour 
les  catégories  principales  de  ces  résistances,  celles  dont  nous  avons 
besoin,  le  plus  souvent,  dans  nos  explorations  scientifiques  ;  à  la  con- 
dition seulement  que  cet  état  relatif  de  la  RC  soit  à  peu  près  normal, 
les  valeurs  relatives  de  l'excitabilité  peuvent  être  convenablement  ap- 
préciées en  elles-mêmes.  Toutes  les  déviations  de  l'état  relatif  de  la 
RC,  dans  une  direction  ou  dans  l'autre,  doivent  ou  augmenter  ou  di- 
minuer dans  leur  importance  les  valeurs  pour  l'excitabilité  ;  il  faut 
donc  en  tenir  compte  bien  soigneusement,  lors  du  jugement  que  l'on 
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porle.  Si  l'on  trouve  par  exemple,  que  les  deux  nerfs  péroniers  avec 
des  forces  de  courants  relativement  plus  faibles  que  ne  le  comporte  le 
schéma  normal  (les  distances  de  rouleaux  étant  les  plus  grandes),  sont 
déjà  excitables,  on  concluera  que  leur  excitabilité  est  augmentée  et 
cette  conclusion  sera  justillée,  si  l'on  trouve  dans  le  jarret  que  la 
résistance  au  courant  est  relativement  normale  ;  si  au  contraire  on 
trouve  ici  une  plus  grande  résistance  au  courant,  cette  conclusion  re- 
lative à  l'augmentation  de  l'excitabilité  sera  encore  confirmée,  et  devien- 
dra bien  plus  sûre  ;  Irouve-t-on  au  contraire  une  diminution  de  la  résis- 
tance au  courant ,  cette  conclusion  deviendra  bien  plus  douteuse  ; 
l'importance  de  l'excitabilité  trouvée  à  une  distance  plus  grande  des 
rouleaux,  en  sera  plus  ou  moins  affaiblie,  peut-être  même  complètement 
supprimée.  Il  faut  raisonner  de  cette  manière  quels  que  soient  les  en- 
droits où  l'on  fasse  des  recherches.  Si  la  manière  dont  se  comporte  la 
RG  s'exprime  de  la  môme  façon  que  la  distance  des  rouleaux,  les  con- 
clusions sur  l'état  de  l'excitabilité  deviendront  plus  sûres  ;  mais  si  elle 
se  prononce  dans  im  sens  opposé,  ces  conclusions  deviendront  moins 
sûres  ou  disparaîtront  complètement. 

Je  trouve,  dans  une  de  mes  publications  antérieures  (Eih.  Ueber  die 
spaslische  Spinalpamlyse.  Virch.  Arcli.  T.  70,  1877),  un  exemple  Irappant 
de  l'exactitude  des  précédents  développements.  Dans  l'observation  9,  on 
trouve  le  résuliat  suivant  pour  rirritabilitéfaradique  : 

l)é\iat.  (le  rAi','.  12  \u. 
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Si  l'on  no  tenait  pas  compte  de  la  résistance  au  courant,  on  admettrait 
ici,  sans  difficulté,  une  notable  augmcnlation  du  l' excitabilité  dans  les  deux 
péroniers:  mais  si  l'on  fait  attention  à  la  résistance  extraordinairement  fai- 
ble dans  le  creux  popiité  on  devra  plutôt  admettre  le  contraire  :  une  diminu- 
tion de  l'excilabilUé  faradique. 

C'est  en  eiïet  ce  qui  fut  constaté  par  l'exploration  galvanique  qui  indiqua 
une  diminution  indubitable  de  l'excilabilUé  galvanique  dans  les  péroniers.  On 
trouva 

dans  les  N  cubitaux:  première  KaFS  à  environ  2-3°,première  KaDS  à  3.Ï-36"' 
dans  les  N.  péroniers:         »        »    17-23°,        »  à  41-4.SO. 

De  là  résulte  simplement  la  méthode  suivante  :  on  choisit  toujours 
pour  l'épreuve  les  quatre  nerfs  suivants  ou  branches  nerveuses  :  la 
branche  frontale  du  nerf  facial  (pour  Je  muscle  sourcilier  et  frontal, 
appelé  nerf  frontal  par  abréviation,  voir  plus  bas  la  fig.  28)  à  la 
tempe;  le  ner.  accessoire  (pour  le  musc,  trapèze,  voir  plus  bas  fi- 
gure 28)  au  cou  ;  le  nerf  cubital  au-dessus  de  l'articulation  du  coude(voir 
plus  bas  fig.  29),  elle  nerf  péronier  au-dessus  de  la  têle  du  péroné 
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dans  le  jarret  (voir  plus  bas  fig.  33).  C'est  sur  ces  quatre  paires  de 
nerfs  que  l'on  déterminera  avec  le  plus  grand  soin,  au  moyen  d'une 
électrode  «  line  »  en  choisissant  soigtieusoment  le  point  le  plus  excita- 
ble, la  distance  des  rouleaux,  ù  laquelle  a  lieu  encore  une  «  contraction 
mininia  »  c'iist-à-dire  tout  à  fait  faible  mais  encore  nettement  visible 
dans  la  zone  musculaire  correspondante  (l'excitation  se  fait  naturelle- 
ment avec  des  courants  faradiques  secondaires  et  avec  le  pôle  négatif 
du  coin-ant  d'ouverture.  On  note  ensuite  les  nombres  trouvés. 

Ensuite  au  moyen  du  courant  galv.inique  avec  une  électrode 
«  moyenne  »,  bien  humectée  d'eau  bouillante  (il  faut  que  cette  humecta- 
tion  se  renouvelle  dans  chaque  endroit),  on  détermine  la  déviation  de 
l'aiguille,  qui  se  produit  sur  k;  galvanomètre  avec  un  nombre  déter- 
miné d'éléments  (de  10  à  12  éléments)  et  avec  une  action  stable  du 
courant,  et  cela  à  tous  les  endroits  auparavant  utili-sés  pour  l'excita- 
tion (les  tempes,  les  côtés  du  cou,  et  les  creux  poplités).  Je  prends  or- 
dinairement le  pôle  négatif  pour  les  points  d'excitation  ;  le  pôle  posi- 
tif reste  fixé  au  sternum.  Les  nombres  trouvés  sont  notés  à  leur 
tour. 

On  obtient  ainsi  deux  séries  de  nombres  qui,  assurément,  n'ont 
d'abord  rien  de  commun  l'uneavec  l'autre;  l'une  représente  l'état  re- 
latif de  l'excitabilité  l'aradique  des  quatre  paires  de  nerfs;  l'autre, 
l'état  relatif  de  la  RG  galvanique,  aux  quatre  régions  correspondantes 
delà  peau,  de  chaque  côté  du  corps.  J'ai  dit  plus  haut  comment  les 
résultats  de  la  deuxième  série  complètent  les  conclusions  tirées  de  la 
première  série.  Les  deux  séries  présentent  en  général  une  proportion 
assez  constante  chez  des  personnes  bien  portantes,  ayant  à  peu  près  la 
même  constitution  et  la  même  position  sociale  et  qui  sont  en  outre  du 
même  sexe.  Je  commence  d'abord  par  vous  montrer  deux  exemples 
d'individus  bien  portants  : 


Dislanpc  des  bobines  en 
M  ni.  Contrurlion  mininia 


Déviation  galvanomètri 
aven  10  éléments  —  150  RC 


1°  llommesain,  manœuvre,  âgé  de  38  ans  (Heidelberg). 
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2°  Homme  sain,  manoeuvre,  âgé  de  24  (Leipzig). 
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Ces  tableaux,  ne  sont  naturellement  utilisables  que  pour  mes  appa- 
reils ;  avec  d'autres  appareils,  les  nombres  absolus  pourront  être  tout 
autres  ;  mais  leurs  rapports  relatifs  ne  changent  pas.  Il  faut  donc  que 
chaque  observateur  se  fixe  à  lui-même  les  tables  normales,  avec  ses 
propres  appareils. 

De  ces  tables  et  d'un  grand  nombre  d'autres  que  j'ai  recueillies  dans 
le  cours  des  années,  il  résulte  d'abord  que  les  nombres  trouvés,  pour 
les  deux  moitiés  du  corps,  s'accordent  presque  exactement  les  uns 
avec  les  autres  ;  à  peine  y  a-t-il  parfois  une  différence  de  plus  de  iO 
millimètres  (soit  dit  en  passant,  c'est  là  une  excellente  garantie  de 
l'exactitude  des  résultats  de  l'exploration  dans  des  maladies  d'un 
seul  côté  ;  de  plus  toutes  les  quatre  paires  de  nerfs  sont  excitées  par 
des  forces  de  courants  minima,  assez  voisines  l'une  de  l'autre;  les 
différences  entre  les  diverses  régions  du  corps  dépassent  rarement  de 
20  à  2o  millim.;  la  concordance  entre  les  cubitaux  et  les  ^Déroniers  est 
ici  d'une  importance  particulière,  ils  nécessitent  presque  d'égales  dis- 
lances  de  rouleaux,  tandis  que  les  frontaux  ne  sont  souvent  excitables 
qu'à  des  distances  un  peu  moindres,  tandis  que  les  accessoires  le  sont 
à  des  distances  de  rouleaux  un  peu  plus  grandes.  Telles  sont  en 
moyenne  les  proportions  relatives  auxquelles  se  produisent  des  dévia- 
tions sur  tel  ou  tel  point. 

En  ce  qui  concerne  la  RC  il  se  produit  des  proportions  quelque  peu 
différentes  ;  alors  qu'ici  les  régions  des  cubitaux  et  des  péroniers  don- 
nent à  peu  près  les  mômes  déviations  de  l'aiguille,  il  se  produit  tou- 
jours sur  les  accessoires  une  déviation  de  l'aiguille  un  peu  plus  haute 
et,  sur  les  frontaux,  une  déviation  encore  plus  haute;  c'est  donc  ici  que* 
se  trouve  la  moins  forte  RC.  Des  divergences  de  ce  rapport,  particu- 
lièrement dans  les  régions  nommées  en  dernier  lieu  (elles  dépendent 
vraisemblablement  des  habitudes  et  de  faibles  différences  physiologi- 
ques dans  la  peau  des  individus  examinés),  sont  encore  plus  fréquentes 
que  pour  les  distances  des  rouleaux.  Les  deux  séries  de  nombres  ne 
correspondent  donc  pas  du  tout  l'une  à  l'autre;  les  plus  grandes  dis- 
tances de  rouleaux  ne  se  trouvent  pas  là  oii  sont  aussi  les  plus  grandes 
déviations  de  l'aiguille  ;  évidemment  d'autres  facteurs  que  la  RC  de  la 
peau  jouent  ici  un  rôle.  Mais  comme  les  rapports  des  deux  séries  de 
nombres  sont  presque  réguliers  chez  les  personnes  bien  portantes,  on 
peut  toujours  en  tirer  des  conclusions.  Chez  les  femmes  et  les  enfants 
se  manifestent  tant  de  divergences  provoquées  par  les  différences  du 
panmcule  adipeux,  que  je  ne  regarde  pas  comme  possible  d'établir, 
pour  eux  et  pour  elles,  une  formule  normale  quelque  peu  utilisable. 
Les  données  communiquées  plus  haut  se  rapportent  essentiellement  à 
I    des  hommes  sains,  d'un  âge  moyen  et  appartenant  à  la  classe  ou- 
vrière. 
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On  ne  peut  nier  que  celte  méthode  ait  ses  inconvéïiien's,  ses  défauts  et 
ses  sources  d'erreur  ;  mais,  autiinl  que  je  sache,  c'est  la  meilleure  que  nous 
connaissions  jusqu'ici.  En  tout  cas,  ce  n'est  qu'avec  elle  ou  avec  une  autre 
rniUliode  re|iosant  sur  les  mCmes  |irincipes  que  l'on  pourra  reconnaître  des 
modifications  quantitatives  plus  fines,  avec  une  certitude  suffisante  pour  les 
besoins  de  la  science  ;  bien  des  choses  sans  doute  nous  échapperont  par  suite 
de  dispositions  analomiques  défavorables,  .le  crois  utile  d'indiquer  ici  en  peu 
de  mots,  quelques  difficultés  et  quelques  sources  d'erreurs.  Voici  une  des  dif- 
ficultés principales:  trouver  la  place  du  nerf  la  plus  excitable,  c'e.st-â-dire  la 
plus  facile  à  atteindre  et  y  découvrir  exactement  la  force  de  courant  la  -plus 
faible  qui  soit  nécessaire  pour  une  excitation.  11  faut  pour  cela  beaucoup 
d'habitude  et  de  patience  ;  on  est  souvent  étonné  delà  petite  impulsion  qu'il 
faut  donner  à  l'électrode  excilative  pour  produire  un  résultat  tout  à  fait  dif- 
férent. On  ne  doit  donc  pas  hésiter  à  contrôler  de  nouveau  les  résultats  ob- 
tenus dans  des  cas  douteux.  Des  difficultés  particulières  sont  souvent  en  ce 
sens  suscitées  par  le  cubital  et  le  péronier  :  le  point  le  plus  excitable  de  ce 
dernier  est  à  environ  3  centimètres  au-dessus  du  condyle  interne,  «ur  le  bord 
interne  du  triceps;  celui  du  péronier  est  à  3  ou  4  centimètres  au-dessus  de  la 
tête  du  péroné,  à  côté  du  tendon  du  biceps  et  ne  peut  souvent  être  trouvé  par 
l'électrode  qu'après  de  louf^s  tâtonnements.  La  façon  de  tenir  les  exlréinilés 
joue  un  grand  rôle  ;  de  petites  dilTérences  de  leur  part  peuvent  notablement 
changer  les  résultats.  J'ai  l'habitude  d'examiner  toujours,  en  étendant  com- 
plètement les  bras  et  les  jambes,  c'est  ainsi  que  les  nerfs  me  paraissent  le 
plus  accessibles.  —  L'appréciation  de  la  contraction  minima  est  aussi  sou- 
vent difficile  ;  elle  exige  une  attention  sérieuse,  une  connaissance  parfaite 
des  effets  musculaires  à  attendre  et  une  complète  flaccidité  des  muscles  à 
examiner.  —  Enfin  je  mentionnerai  brièvement  une  autre  source  d'erreur, 
qui  m'a  bien  des  fois  troublé.  Si  chez  un  individu  dont  la  peau  est  très 
miace,  on  a  à  chercher  longtemps  le  nerf  péronier  avec  une  fine  électrode, 
dans  le  creux  poplité,  il  peut  se  faire  que  l'épiderme,  en  un  petit  endroit 
soit  déplacé  et  que  la  résistance  au  courant  diminue  ainsi  notablement;  on 
voit  alors,  avec  des  courants  toujours  plus  faibles  et  bien  des  fois  d'une  fai- 
blesse incroyable  se  produire  toujours  encore  des  contractions;  il  faut  se 
garder  de  les  prendre  pour  l'expression  d'une  excitabilité  portée  à  une 
grande  hauteur  ;  au  bout  de  q^uelques  jours,  les  choses  reviennent  à  leur  étal 
normal. 

S'il  ne  s'agit  que  de  l'examen  faradique  de  quelques  nerfs  et  muscles 
et  non  d'une  exploration  générale,  il  se  fait  par  une  comparaison  mi- 
nutieube  avec  le  côté  bien  portant,  et  aussi  avec  d'autres  personnes 
bien  portantes,  en  usant  de  toutes  les  précautions  que  je  n'ai  pas 
besoin  de  mentionner  de  nouveau.  Mais  surtout,  soyez  toujours  très 
circonspects  dans  vos  conclusions,  car,  même  l'observateur  le  mieux 
exercé,  peut  se  tromper  lui-même  ;  voilà  pourquoi  des  i-echerclies  réi- 
térées, surtout  dans  les  cas  importants  ou  douteux,  sont  fortement  re- 
commandées. En  tout  cas,  que  ce  soit  pour  nous  une  règle  inviolable 
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de  ne  jamais  tirer  que  des  conclusions  vraisemblables,  des  faibles  dé- 
viations que  vous  rencontrerez  dans  les  résultais  de  vos  explora- 
tions. 

Les  mêmes  principes  doivent  présider  à  l'examen  quanlilalif  de  l'ex- 
cilabililé  galvanique^  il  faut  môme  encore  plus  de  circonspection  que 
pour  l'épreuve  faradique.  La  méthode,  généralement  adoptée  jadis 
d'exploration  et  de  détermination,  qui  consistait  à  indiquer  seulement 
le  nombre  des  éléments  ou  encore  les  résistances  dans  un  rhéostat  in- 
tercalé comme  mesure  de  la  force  du  courant,  n'est  suffisante  que  jus- 
qu'à un  certain  point  pour  la  comparaison  des  deux  moitiés  du  corps 
d'un  individu,  mais  elle  n'est  jamais  utilisable  pour  la  comparaison 
avec  d'autres  individus.  La  différence  extraordinaire  de  RC,  chez  dif- 
férents individus,  que  je  vous  ai  signalée  dans  le  temps  (voir  plus  haut 
-4"  leçon,  p.  42)  et  non  moins  aussi  les  modifications  momentanées  de 
la  résistance  au  courant,  par  l'action  du  courant  lui-même,  rendent 
superflues  toutes  les  recherches  antérieures  (y  compris  naturellement 
les  miennes)  qui  n'ont  pas  tenu  compte  de  ce  détail  ;  on  pourrait  les 
effacer  de  gaîtc  de  cœur  et  sans  grand  dommage  de  la  bibliographie. 
La  simple  indication  du  nombre  des  éléments  ou  des  résistances  du 
rhéostat  ne  permet  (quand  il  ne  s'agit  pas  de  très  grandes  différences) 
pas  de  conclusion  positive  sur  la  force  de  courant  mise  en  action,  ni 
par  conséquent  sur  les  différents  degrés  d'excitabilité, 

La  première  condition,  quand  il  s'agit  de  trouver  les  différences 
quantitatives  d'une  grande  finesse,  est  naturellement  d'examiner,  avec 
la  même  densité  de  courant,  les  différents  nerfs  et  muscles  à  comparer. 
Si  cette  condition  est  remplie,  les  secousses  doivent  être  d'une  in- 
tensité égale  dans  les  nerfs  de  même  nom  ;  si  quelque  part  la  contrac- 
tion est  plus  grande,  c'est  que  l'excitabilité  est  elle-même  plus  grande  ; 
si  la  contraction  est  plus  faible,  c'est  que  l'excitabilité  aura  également 
diminué. 

Cette  condition  n'est  pas  difficile  à  remplir,  —  du  moins  d  une  ma- 
nière approximati\Te.  —  La  densité  du  courant  dépend,  dans  ses  re- 
cherches, d'une  part  de  la  grandeur  et  de  la  surface  de  contact  des 
électrodes,  d'autre  part,  de  la  force  totale  du  courant. 

Il  faut  donc  toujours  choisir  exactement  les  mêmes  électrodes  pour  l'ex- 
ploration. C'est  là  un  point  essentiel.  Il  faùt'fensuile  (/«e 7a  force  totale 
du  coura^itsoit  chaqiiefois  et  à  chugue^momenl  ciel  exploration  détermi- 
née au  moyen  du  galvanomètre  ;  ca.v  c'est  seulement  ainsi  que  l'on  se 
rend  indépendant  de  la  résistance  changeante  que  la  peau  présente  au 
courant  et  de  la  force  électromotrice  variable  de  la  batterie.  Si  les 
électrodes  sont  parfaUement  éga]e§^t  si  la  force  du  courant  est  préci- 
sée^ous  pouvonsTtre  assurés  qu'avec  des  déj;linaisDiis  égales  de  l'ai- 
guille, on  verra  coexister  la  même  densité  sous  l'électrode  différente. 
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Mais  cela  ne  sui'fil  pas  ;  il  faut  encore  établir  la  même  densité  de  cou- 
rant dans  le  nerf  plus  on  moins  éloigné  de  la  surface  ;  il  faut  pour  cela 
que  l'i^leclrode  différente  soit  upplù/uée  aux  parties  à.  comparer  entre 
elles,  absolument  de  la  même  manière,  dans  la  même  situation  anatomi- 
que,  avec  le  même  der/ré  de  pression,  de  telle  sorte  que  ses  relations 
avec  le  nerf  et  sa  plus  ou  moins  grande  dislance  d'avec  lui  soient  aussi 
égales  que  possible. 

C'est  seulement  après  avoir  rempli  ces  trois  conditions,  que  l'on 
peut  porter  un  jugement  positif  jusqu'à  un  certain  point:  quand  les 
électrodes  sont  cxaclemenj^Ies  mêmes,  quand  on  les  apijlique  d'une 
manière  identique  et  quand  les  déclinaisons  de  l'aiguille  sont  les  mê- 
mes, nous  pouvons  nous  attendre  à  ce  que,  dans  deux  nerfs  symétriques, 
devant  être  comparés  l'un  à  l'autre,  existe  la  même  densité  de  courant. 
Si  les  deux  premières  conditions  sont  remplies,  nous  pouvons  déduire 
de  la  déclinaison  seule  de  l'aiguille,  quelle  est  la  densité  du  courant 
dans  le  nerf.  Nous  pouvons,  par  suite,  employer  aussi  la  déclinaison 
de  l'aiguille  pour  juger  et  mesurer  la  modification  d'excitabilité  dans 
le  nerf  en  question,  nous  pouvons  aussi  déterminer  à  quelle  déclinai- 
son de  l'aiguille  a  lieu  une  secousse  d'une  certaine  force,  une  se- 
cousse minima  ou  une  réaction  de  durée  (tétanos).  On  doit  donc 
considérer  des  difTérences  de  déviation  de  l'aiguille  sur  des  nerfs  sy- 
métriques comme  l'expression  immédiate  de  différences  d'excitabilité. 
Si,  pai-  exemple,  la  déviation  de  l'aiguille  grandit  (c'est-à-dire  la  force 
ou  la  densité  du  courant,  nécessaire  pour  produire  la  commotion 
minima),  c'est  que  l'excitabilité  est  diminuée  ;  si  la  déclinaison  de  l'ai- 
guille est  plus  faible,  l'excitabilité  augmente. 

Je  n'ai  pas  besoin  de  répéter  encore  une  fois  qu'au  lieu  de  la  dévia- 
tion de  l'aiguille,  au  lieu  de  la  détermination  de  la  force  absolue  de 
courant  à  chaque  effet,  les  nombres  d'éléments  nécessaires  ni  les 
unités  de  rhéostats  ne  peuvent  jamais  servir  de  mesure. 

L'essence  de  cette  méthode  est  donc  que,  dans  des  conditions  exter- 
nes d'expérience  autant  que  possible  semblables,  'on  n'opère  toujours 
qu'avec  des  forces  decourant  suffisamment  connues,  en  ce  qui  concerne 
la  densité,  c'est-à-dire,  par  conséquent,  en  intercalant  absolument 
un  galvanomètre. 

Même  alors,  il  reste  encore  assez  de  sources  d'erreur  qui  ne  pour- 
ront être  que  partiellement  et  jamais  complètement  évitées  par  des 
observateurs  exercés,  d'une  grande  expérience.  Il  ne  s'agit  pas  seule- 
ment de  mesurer  la  force  générale  du  courant,  mais  avant  tout  la 
partie  de  ce  dernier  qui  pénètre  dans  les  nerfs  à  examiner  (densité  du 
courant  dans  les  nerfs)  et  ce  courant  sera  influencé  par  des  circonstan- 
ces diverses,  par  suite  de  couches  de  graisse  d'épaisseur  différente,  de 
variétés  dans  l'épaisseur  de  la  peau,  de  dispositions  anatomiques  acci- 
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dentelles  ;  la  distance  du  nerf  de  la  surface  de  la  peau  peut  être  plus 
ou  moins  grande  et  amener  des  modifications  importantes  de  la  den- 
sité eflective  du  courant,  C'est  là  ce  qui  doit  entrer  en  ligne  de  compte, 
mais  dans  la  mesure  de  chaque  cas  spécial. 

Un  cas  très  instructif  de  névrite  du  nerf  cubital  m'a  démontré  aussi  l'exis- 
tence réelle  de  ces  sources  d'erreur,  même  dans  des  cas  patliologiques  ;  le 
nerf  du  côté  droit  se  trouvant,  par  suite  d'une  luxation  ancienne  du  coude  et 
du  déplacement  du  condyle  interne,  bien  plus  rapproché  de  la  surface  de 
la  peau  ;  lors  d'une  excitation  soit  faradique,  soit. galvanique  de  ce  nerf,  on 
reconnut  si  clairement'  que  la  force  du  courant  nécessaire  était  tellement 
diminuée  par  rapport  au  point  correspondant  à  gauche  que  l'on  admit  d'a- 
bord un  notable  accroissement  de  l'excitabilité  électrique,  jusqu'au  moment 
où  un',examen  plus  approfondi  eut  mis  en  lumière  la  véritable  cause  du  phéno- 
mène. (Voir  Vierordt,  /.  c.) 

Malgré  toute  l'attention  possible  dans  la  technique,  cette  méthode 
ne  donne  donc  également  des  résultats  absolument  sûrs  que  pour  de 
grandes  variations  ;  des  différences  plus  légères  ne  peuvent  toujours 
s'établir  qu'avec  une  plus  on  moins  grande  probabilité  ;  toutefois  cette 
méthode  est  encore  la  seule  pratique  pour  l'étude  de  faibles  varia- 
tions. 

Elle  sert  à  rechercher  à  quelle  force  absolue  de  courant,  a  lieu  la 
première  KaFS,  dans  un  nerf  ou  muscle  déterminé  et  ultérieurement  à 
quelle  force  de  courant  se  produit  la  première  réaction  de  KaD  (KaPTe) . 
A  cause  de  la  résistance  de  conductibilité  si  facilement  variable  par  le 
fait  de  l'action  du  courant  et  peut-être  aussi  à  cause  des  influences  mo- 
dificatrices sur  lesnerfs  eux-mêmes,  ilestici  tout  particulièrement  néces- 
saire de  procéder  toujours  très  exactement  de  la  même  manière,  d'après 
un  mode  et  une  durée  d'action  du  courant  exactement  identique,  et  par 
uite  de  s'accoutumer  à  un  procédé  doctrinal  et  schématique.  On  fixe 
'électrode  indiflerente  et  «  grande  »  sur  le  sternum  ;  l'.éleclrode  diffé- 
rente et  «  moyenne  »  est  exactement  et  sûrement  localisée  sur  le  nerf 
ou  le  muscle  ;  ensuite  on  examine  tout  d'abord,  sans  galvanomètre,  en 
commençant  par  de  petits  nombres  d'électrodes  (de  4  à  6),  la  première 
secousse  de  fermeture  du  pôle  négatif,  en  exécutant,  à  chaque  de- 
gré du  courant  trois  fermetures  de  pôle  négatif,  rapides  et  se  succédant 
proraptement  ;  dès  que  la  première  et  faible  secousse  se  manifeste, 
on  intercale  le  galvanomètre  '  et  l'on  détermine  la  déviation  de  l'ai- 
guille auprès  du  nombre  d'éléments  qui  ont  été  réellement  en  activité. 
Ce  dernier  est  noté  avec  la  déviation  de  l'aiguille. 

On  augmente  la  force  du  courant  ;  à  chaque  degré,  on  fait  de  nou- 


1 .  Les  galvanomètres  actuels,  dans  lesquels  les  lluotuallons  de  ralguille  sont 
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veau  trois  fermelures  du  pôle  négatif,  jusqu'à  ce  que  l'o/i  atteigne  la 
lorce  de  courant  à  laquelle  KaFS,  courte  et  rapide  comme  l'éclair,  se 
transforme  en  une  KaDS  (iiii'.ible,  bien  que  disparaissant  encore  rapi- 
denioiil  ;  ainsi  apparaît  Kai'"re  :  c'est  aussi  pour  cela  que  l'on  déterinine 
aujourd'hui  la  déviation  de  l'aiguille  et  qu'on  la  noie  avec  le  nombre 
des  éléments.  De  cette  manière  on  obtient  par  exemple,  les  nombres 
suivants  : 

Nerf  cubital:    première  KaFS     avec  8  lilém.    îi»  de  Déviât. 

—  première  KaDS  >  avec  14  Élém.  20»  — 
Nerf  radial:     première  KaFS     avec  8  Élém.    0»  — 

—  première  KaDS     avec  16  Élém.  28»  — 

Si  l'on  a  des  nerfs  sains  et  symétriques  pour  une  exploration  compa- 
rative, on  peut,  avec  une  grande  sûreté,  déterminer  de  petites  diflëren- 
ces  dans  l'excitabilité  '. 

Gela  devient  plus  difficile,  quand  il  s'agit  d'une  comparaison  avec 
d'autres  individus  bien  portants;  cependant  l'exploration  avec  une 
détermination  exacte  des  courants  donne  déjà  plus  de  certitude. 

En  effet,  des  expériences  faites  sur  des  individus  valides,  nous  ap- 
prennent que,  grâceàune  combinaison  de  recherches  exactement  pa- 
reilles la  plupart  des  nerfs  du  corps,  placés  à  la  surface  donnent  la 
première  KaFS  par  une  force  de  courant  comprise  entre  2  et  12  de- 
grés de  déviation  de  l'aiguille  (par  ISO  de  résistance  au  courant,  mar- 
qués dans  le  galvanomètre)  ;  par  contre,  le  KaFTe  ne  se  produit 
qu'avec  des  forces  de  courant  qui  varient  entre  25  et  35  degrés  de  dé- 
viation de  l'aiguille.  Naturellement,  ces  nombres  ne  s'appliquent  qu'à 
un  galvanomètre  tout  à  fait  déterminé  ;  ils  diffèrent  avec  tout  autre 
galvanomètre  ;  il  faut  en  conséquence  que  chaque  observateur  les  dé- 
termine lui-même  pour  son  galvanomètre;  sous  ce  rapport,  l'apparition 
de  galvanomètres  indiquant  la  force  absolue  des  courants  serait,  en 
tout  cas,  un  grand  progrès. 

Mais,  pour  s'émanciper  de  la  comparaison  avec  d'autres  individus,  qui 
a  toujours  quelque  chose  de  fâcheux,  on  peut  aussi  faire  ici  la  détermi- 
nation de  l'cxcilabilité  pour  les  quatre  paires  de  nerfs,  de  différentes 

réduites  à  un  minimum,  poiivenl  di'jîi  être  intercalées,  pendant  les  fermetures  du  pôle 
négatif,  ce  qui  accélère  licaucoup  l'opération. 

1.  On  peut  représenter  ces  dilfércnces  d'une  manière  très  nette,  quand  on  dispose 
d'après  le  conseil  de  Brenner,  en  même  temps,  sur  deux  nerfs  symétriques,  une 
électrode  partagée  et  quand  on  compare,  à*  chaque  fermeture  et  ouverture,  directe- 
ment les  unes  avec  les  autres,  les  commotions  qui  se  produisent.  .\vec  cela,  les 
conditions  physiques  sont  presque  toujours  égales  ;  cependant,  on  pourrait  encore 
ici  indiquer  la  nécessité  d'un  contrôle  ultérieur  de  la  rAsistaucc  au  courant. 
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parlies  du  corps,  et  apprendre  ainsi  à  connaître  ce  qui  se  passe  relati- 
vement chez  des  personnes  bien  portantes  et  l'utiliser  pour  des  conclu- 
sions sur  les  malades.  On  explore  ensuite  les  quatre  paires  de  nerfs, 
déjà  mentionnés  plusieurs  fois,  exactement,  d'après  la  méthode  décrite 
pour  la  commotion  minima  et  le  tétanos  et  l'on  note  les  déclinaisons  de 
l'aiguille  ;  on  obtient  ainsi,  par  exemple  le  schéma  suivant  : 
Homme  sain,  manœuvre,  âgé  de  38  ans. 


NERFS 

APPARITION 
de  la  K;iFS  avec 

APPARITION 
de  la  ire  KaDS>  (Tét)  avec 

Nei'f  fi'onlal  droit  . .. 

—  gauclie. 
Nerf  access.  droit. . . 

—  gauche. 
Nerf  cubital  droit. . . 

—  gauche. 
Nerf  péron.  droit. . . 

—  gaiiehe. 

8  éléments — 16° 
6  élémenis— 18» 
6  élémenis— 7° 
6  élémenis— 8° 
6  élémenis— 3° 
6  éléments— So 
8  éléments— 7° 
8  éléments— 8» 

12  élémenis— 32° 

10  élémenis— 29" 
12  éléments— 29» 
12  éléments— 31° 
14  éléments— 28» 
14  éléments— 27° 
14  éléments— 29" 

11  élémenis— 28° 

Vous  obtiendrez  des  protocoles  d'examen  pareils  chez  la  plupart 
des  individus  sains,  d'un  âge  moyen  ;  mais  je  ne  vous  cacherai  pas 
que  des  divergences  plus  grandes  ne  sont  pas  précisément  rares  ;  le 
nerf  frontal  surtout  se  comporte  d'une  manière  très  variable  etje  crois 
qu'il  vaut  mieux  l'exclure  de  cet  examen  d'une  manière  générale, 
il'aulant  plus  qu'il  n'est  pas  toujours  facile  d'établir  chez  lui  la  KaDS 
—  Par  contre,  si  l'on  passe  en  revue  un  plus  grand  nombre  de  proto- 
coles d'examen  réguliers,  on  trouvera  que  les  trois  autres  couples  de 
nerfs  se  comportent  d'une  manière  assez  constante:  les  cubitaux  et 
les  péroniers  particulièrement  se  comportent  presque  toujours  de 
môme  chez  des  individus  bien  portants,  de  sorte  que  les  déviations  de 
l'aiguille,  à  la  KaS  tombent  chez  eux  dans  les  premiers  degrés  (la  ré- 
sistance au  courant  élant  150)  ;  celles  du  KaFTe  entre  25  et  35  de- 
grés. 

Assez  constante  est  aussi  la  différence  de  20-25  degrés  entre  les 
nombres  pour  la  KaF  et  KaD,  en  général  ;  l'examen  de  la  KaDS  four- 
nit un  point  d'appui  assez  positif  pour  connaître  le  degré  actuel  de 
l'excitation  galvanique. 

Au  reste,  on  peut  encore  absolument,  comme  on  l'a  fait  pour  KaF  et 
KaD,  examiner  les  autres  agents  d'excitation  sous  le  rapport  de  la 
quantité  et  rechercher  à  quelles  forces  de  courant  se  produisent  chez 
les  difi'érenls  nerfs,  la  première  AnFS,  AnOS  et  KaOS.  Le  processus 
est  identique  ;  je  vous  ai  déjà  communiqué  les  résultats  de  celte  ex- 
ploration, pour  différents  nerfs  (voir  plus  haut  5"  leçon,  page  77).  Je 
puis  donc  vous  renvoyer  à  ce  tableau. 
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Ce  que  j'ai  dil  auparavant  sur  roxploralioii  ({iianLilalive  l'aradiqae  s'ap- 
jilique  aussi,  et  mieux  encore  peul-CLre  à  ia  reciierdie  galvanique.  La  mé- 
liiode  ollVc  de  grandes  dinicuUés  el  des  causes  d'erreur  et,  bien  des  fois, 
malgré  LouLes  les  peines  qu'on  se  donne,  la  recherche  n'aboutit  à  aucun 
résultat  satisfaisant.  Cependant  jusrpi'ici  je  ne  connais  pas  de  méthode  meil- 
leure pour  déterminer  l'excitabilité  quantitative;  elle  fournit  du  moins  quel- 
ques résultats  utilisables  et  comparables,  .sûrs  en  quelque  sorte.  Ici  encore 
il  importe  beaucoup,  chose  très  naturelle,  que  l'on  sache  profiter  de  la  mé- 
thode d'une  manière  régulière  et  exacte,  appliquer  convenablement  Icg 
électrodes,  localiser  avec  soin  au  point  le  plus  excitable,  observer  avec 
habileté  les  contractions  minima,  etc.  Tout  cela  ne  peut  se  développer 
que  par  de  fréquents  exercices,  si  l'on  veut  arriver  à  une  certitude  appro- 
ximative. 

Si  vous  avez  examiné,  d'un  bout  à  l'autre,  avec  les  méthodes  décrites 
jusqu'à  ce  jour,  l'excitabilité  faradique  et  galvanique,  et  cela  demande 
une  demi-heure  ou  trois  quarts  d'heure,  même  à  un  (jbservaleur  expé- 
rimenté et  dans  de  bonnes  conditions,  vous  aurez  acquis,  tant  bien 
que  mal,  une  idée  de  ce  qu'est  l'excitabilité  quantitative  du  système 
nerveux  moteur.  Vous  pourrez  ensuite  étudier  de  même  les  muscles  ; 
mais,  pour  le  moment,  cette  dernière  question  est  d'une  importance 
secondaire. 

En  tous  cas,  il  vous  faut  examiner  s'il  n'y  a  pas  ici  d'anomalies  dans 
la  loi  des  contractions,  dans  le  mode  des  contractions,  dans  la  forme 
de  la  coutraclion,  etc.  Gela  a  une  grande  importance  pratique  ;  aussi 
me  faut-il  encore  ajouter  quelques  mots  sur  : 

La  méthode  de  la  détermination  de  l'excitabilité  qualitative 
des  nerfs  et  des  muscles. 

On  n'est  pas  encore  arrivé  à  déterminer,  par  le  courant  faradique, 
l'excitabilité  qualitative.  Pai'  contre  Vexpluration  qualitative  de  l'exci- 
tabililé  (jalvanique  est  delà  plus  haute  importance,  particulièrement 
pour  le-;  muscles  ;  car  des  divergences,  relatives  à  la  loi  de  secousse 
et  à  la  forme  des  secousses,  jouent  un  rôle  prépondérant  dans  l'élec- 
Irsdiagnostic. 

Il  s'agit  ici  de  déterminer  la  loi  de  secousse,  isolément  pour 
chaque  nerf  et  muscle  ;  de  voir  si  les  contractions  se  succèdent  régu- 
lièrement par  série;  si  elles  ont  leur  force  ordinaire;  si  elles  sont 
modifiées  dans  leur  forme,  leur  durée  et  Itur  écoulement.  En  général 
il  faut  appliquer  ici  la  méthode  qui  a  servi  pour  déterminer  ia  loi  de 
secousse,  c'est-à-dire  la  recherche  polaire  avec  foules  les  précau- 
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tiens  dont  nous  avons  parlé  plus  haut.  Ici  encore  on  a  besoin  d'une 
grande  habitude  et  expérience  et  d'une  certaine  dextérité  dans  le  ma- 
niement des  appareils.  Il  importe  surtout  que  vous  vous  orientiez  bien 
pour  chaque  nerf  du  corps,  au  point  de  vue  de  ses  particularités,  qui 
peuvent  tromper  le  commençant  ;  j'ai  déjà  dit  de  quoi  il  s'agit  ici  à 
propos  de  chaque  nerfdistinct  (voir  plus  haut  page  77).  Pour  les  muscles, 
il  s'agit  surtout  d'explorer  le  mode  de  secousse,  le  développement 
prompt  ou  lent  de  la  secousse,  la  prépondérance  de  tel  ou  tel  agent 
moteur  d'excitation  ;  dans  tous  les  cas  douteux,  il  est  utile  de  prendre 
comme  terme  de  comparaison  les  muscles  homonymes  chez  des  per- 
sonnes saines.  Dans  toutes  ces  études,  on  ne  peut  obtenir  la  certitude 
nécessaire  qu'à  force  de  s'exercer  et  de  se  procurer  une  grande  expé- 
rience pratique. 

Pour  certains  détails  plus  délicats,  pour  la  détermination  du  mode 
de  secousse  dans  certains  petits  muscles  atrophiés  ou  dans  des 
nerfs  dont  l'excitabihté  a  baissé  considérablement,  il  faut  quelquefois 
recourir  à  des  méthodes  d'exploration  particulières,  afin  d'écarter  des 
actions  parallèles  involontaires  et  perturbatrices,  et  d'obtenir,  d'une 
manière  aussi  isolée  que  possible,  les  effets  de  courant  dont  on  a  be- 
soin. Les  méthodes  nécessaires  pour  cela  se  trouveront  spontanément  à 
l'aide  des  lois  de  la  physique.  Au  reste,  à  l'occasion,  je  reviendrai  sur 
cette  question.  Passons  à  la 

Méthode  d'exploration  électrique  pour  l'œil 

et  nous  verrons,  à  n'en  pas  douter,  que  Brenner  lui  a  donné  toute  la 
perfection  désirable.  Ici  encore  on  procède  strictement  d'après  la  mé- 
thode polaire,  simplement  en  posant  l'électrode  différente  «moyenne» 
ou  «  petite  »  sur  les  paupières  fermées  (ou  bien  aussi  sur  les  tempes  ou 
sur  le  front),  tandis  que  l'électrode  indifférente  «  grande  »  ferme  la 
chaîne  sur  le  sternum.  Au  reste,  j'ai  cru  qu'il  était  avantageux,  pour 
la  clarté  et  la  netteté  des  sensations  optiques  et  galvaniques  d'appli- 
quer sur  la  nuque  l'électrode  indifférente  ;  on  peut  aussi  opérer  de  la 
sorte.  On  procède  ensuite  de  la  manière  ordinaire  à  l'examen,  pour 
la  KaF  et  0  ainsi  que  pour  l'AnF  et  0  sur  chacun  des  yeux.  La  force 
de  courant,  nécessaire  à  cela,  est  ordinairement  très  faible.  Il  suffît 
de  quatre  ou  six  ou  au  plus  huit  éléments. 

Cette  exploration  est  souvent  difficile,  parce  que  l'observation  des 
individus  sur  eux-mêmes  est  parfois  insuffisante,  pour  saisir  et  préciser 
les  sensations  de  lumière  et  de  couleur,  mais  l'expérimentateur  finitpar 
atteindre  son  but,  à  force  de  chercher  avec  circonspection  et  en  in 
struisant  convenablemer)t  le  sujet  de  l'expérience.  Ce  résultat  est  encore 
Erb.  —  Électrolhérapie,  in 
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facilité  quand  on  procède  à  l'investigation  dans  une  chambre  à  demi 
obscure  et,  naturellement,  sur  les  yeux  toujours  fermés. 

Par  suite  de  la  grande  excilabililé  de  la  rétine,  il  est  parfcjis  diffi- 
cile, dans  des  cas  d'affeclion  imilatcrale,  d'éviter  les  sensations  de  lu- 
mière, produites  par  des  traînées  de  courant  sur  l'autre  œil  uon  armé, 
en  d'autres  termes,  de  les  séparer  des  sensations  de  l'œil  étudié  par  l'ob- 
servateur. En  pareil  cas,  il  ne  faut  pas  appliquer  sur  le  sternum  l'élec- 
trode B  ;  ou  l'applique  comme  «  petite  »  électrode,  sur  la  tempe  du 
môme  côté,  une  autre  électrode,  «  petite»  aussi,  est  placée  sur  les 
paupières  fermées,  comme  électrode  d'excitation.  De  la  sorte,  on 
atteindra  généralement  son  but  et  l'on  obtiendra,  du  moins  grâce 
à  des  intensités  médiocres  de  courants,  une  réaction,  complètement 
isolée,  de  l'œil  ainsi  étudié.  La 

Méthode  d'exploration  de  l'oreille 

a  aussi  été  exposée  d'une  manière  systématique,  pour  la  première 
fois,  par  Brenner.  Mais  la  méthode,  employée  d'abord  presque  exclusi- 
vement par  Brenner,  consistait  à  diriger  le  courant,  aussi  concentré 
et  aussi  sûr  que  possible  dans  l'oreille  et  vers  les  nerfs  auditifs,  de  telle 
façon  que  l'électrode  différente  était  introduite,  sous  diverses  formes 
dans  le  conduit  auditif  extérieur  rempli  d'eau  ou  d'une  solution  saline 
et  protégé  en  partie  par  de  petits  entonnoirs  en  verre  ou  en  caoutchouc, 
quelquefois  aussi  par  des  bonnets  d'éponge.  Ritter  introduisait  dans 
chaque  oreille  un  fil  conducteur,  et  il  opérait  alors  avec  des  courants 
d'une  force  incroj^able.  Mais  c'est  de  Brenner  seul  que  provient  aussi 
la  découverte  de  l'exploration  polaire,  pour  l'oreille  et  l'élaboration 
d'une  méthode  d'exploration  aussi  satisfaisante  aux  points  de  vue 
scientifique  que  technique,  méthode  que  je  vous  ai  déjà  décrite.  Il  est 
vrai  que,  par  l'introduction  du  pôle  différent  dans  le  conduit  auditif 
externe,  la  recherche  est  devenue  extraordinairement  douloureuse  et 
presque  intolérable  ;  en  outre,  quand  on  a  rempli  le  conduit  auditif 
avec  de  l'eau,  on  provoque  des  bruits  parallèles  et  perturbateurs,  qui 
augmentent  beaucoup  les  difficultés  de  l'observation  de  soi-même. 

.J"ai  donc  modifié  la  partie  technique  de  la  méthode,  de  manière  à 
placer  immédiatement  devant  l'oreille,  comme  électrode  d'excitation, 
une  électrode  moyenne,  bien  trempée,  de  telle  façon  qu'elle  couvre 
encore  tout  le  tragus  et  le  comprime  un  peu  vers  l'intérieur,  sans  tou- 
tefois fermer  entièrement  le  conduit  auditif;  ce  procédé  a  été  assez 
généralement  adopté  comme  «  mode  d'exploration  externe  ».  L'élec- 
trode B  peut  dès  lors  être  fixée  au  sternum.  On  peut  aussi  l'appliquer 
sur  la  main  qui  n'est  pas  du  môme  côté  que  l'oreille  qu'on  examine  ; 
mais  ce  qu'il  y  a  de  plus  facile  à  faire  pour  arriver  au  but,  c'est  de 
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rappliquer  sur  Ja  nuque,  soit  à  cause  de  la  faible  résistance  au  courant, 
dans  cet  endroit,  soit  parce  que  l'on  peut  mieux  diriger  sur  ce  point 
les  traînées  du  courant  les  plus  denses.  J'ai  déjà  expliqué  ce  que  l'on 
fait  ensuite;  j'ai  dit  comment  on  produit  les  fermetures  delà  Ka, 
lorsque  grandit  la  force  du  courant;  comment,  dans  l'intervalle,  on 
examine  les  autres  agents  d'excitation  et  comment,  dans  des  cas  par- 
ticulièrement difficiles,  on  force  l'excitation  au  moyen  de  changements 
des  pôles  positif  et  négatif.  Permettez-moi  seulement  de  vous  donner 
encore  quelques  conseils  pratiques,  surtout  en  ce  qui  concerne  les 
difficultés  de  l'exploration  des  personnes  bien  portantes. 

Repos,  patience  et  beaucoup  d'habitude  voilà  les  conditions  indis- 
pensables ;  des  séances  réitérées  sont  souvent  nécessaires  pour  habi- 
tuer les  personnes  que  l'on  explore  aux  actions  parallèles,  diverses  et 
désagréables.  Un  avis  bien  compréhensible,  sur  ce  à  quoi  elles  doivent 
particulièrement  faire  attention,  facilite  beaucoup  le  succès.  Il  faut 
d'abord  commencer  par  de  faibles  courants  dont  on  augmente  peu  à 
peu  l'intensité.  On  facilite  particulièrement  l'apparition  de  la  KaF- 
Réaction,  quand  on  a  fait  agir  préalablement  AnD.  Ensuite,  plus  tôt  on 
fait  suivre  l'AnO  de  la  KaF,  plus  on  effectue  avec  rapidité  le  change- 
ment, à  l'aide  du  commutateur  des  courants,  plus  tôt  et  plus  fortement 
agit  la  fermeture  du  pôle  négatif;  dans  cette  opération,  on  fera  bien 
d'intercaler  l'appareil  de  Brenner.  L'obtention  de  l'AnO-Réaction  est 
facilitée  par  une  durée  plus  longue  de  la  fermeture.  Mais  le  plus  sûr 
moyen  de  l'obtenir,  c'est  d'introduire  peu  à  peu,  pendant  An!)  les 
forces  de  courants  les  plus  grandes  que  l'on  puisse  supporter,  [)ui3 
d'ouvrir  subitement  la  chaîne.  J'ai  obtenu  souvent  de  bons  résultats, 
après  avoir  fait  quelques  essais  avec  l'électrode  B  sur  la  main,  en  l'ap- 
pliquant sur  la  nuque  et  en  continuant  l'opération.  L'examen  galva- 
nique, des  personnes  ayant  des  maux  d'oreilles  présente  oi'dinairement 
des  difficultés  bien  moindres. 

Méthode  d'exploration  pour  le  g-oût. 

Si  vous  voulez  procéder  à  l'étude  galvanique  du  goût,  vous  n'avez 
qu'à  appuyer  les  deux  pôles  sur  vos  joues,  c'est-à-dire  à  faire  passer 
le  courant  transversalement  par  la  cavité  buccale,  et  à  vous  faire 
expliquer  par  les  personnnes  qui  subissent  l'épreuve,  les  différentes 
sensations  qui  se  manifestent  nettement  et  qui  varient  selon  la  joue 
droite  et  la  joue  gauche.  Pour  des  explorations  plus  exactement  loca- 
lisées, on  peut  également  utiliser  la  méthode  polaire.  On  pose  sur  dif- 
férentes parties  de  la  langue,  du  gosier,  des  joues  une  «  fine  »  élec- 
trode-éponge,  d'une  forme  appropriée,  ayant  une  poignée  avec 
interrupteur.  L'électrode  posée,  on  étudie  la  KaF  et  KaD,  AnF  et  AnD. 
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Enfin  Neunnann  a  indiqué  une  excellente  méthode  pour  l'étude  de 
la  localisation  compliHe  du  goût  :  h  un  catliéler  élastique  ou  à  une  barre 
de  verre  sont  fixés,  bien  isolés,  les  deux  fils  polaires  de  telle  façon  que 
leurs  deux  extrémités,  garnies  de  petits  boutons,  proéminent  librement, 
l'une  à  côté  de  l'autre,  à  une  distance  de  2  à  3  millimètres.  Armée  de 
de  1  à  2  éléments, cette  électrode  double  est  un  excellent  moyen  pour 
sonder  toute  la  cavité  buccale,  en  des  point  limités,  et  de  provoquer 
ainsi  une  sensation  galvanique  de  goût.  Si  on  la  met  sur  la  langue,  on 
ressent,  h  côté  d'une  brûlure  légère  un  picotement  et  une  sensation 
nettementaccentuée  (saline,  acide  et  métallique).  Il  faut  appeler  l'atten- 
tion des  personnes,  que  l'on  opère,  sur  cette  double  sensation.  C'est 
ainsi  que  l'on  peut  constater  aisément  et  sûrement  les  limites  qui  sépa- 
rent les  corps  savoureux  d'avec  les  corps  insipides,  de  môme  que  les 
différences  pathologiques  de  la  sensation  du  goût  qui  peuvent  exister 
sur  les  deux  moitiés  de  la  langue. 

J'en  reviens  enfin  à  1' 

Examen  électrique  de  la  sensibilité  de  la  peau. 

Naturellement  on  n'a  pas  laissé  échapper  un  moyen,  aussi  commode 
que  le  courant  électrique,  d'apprécier  la  sensibilité  de  la  peau.  A  vrai 
dire,  on  ne  s'est  pas  toujours  rappelé  qu'au  moyen  des  courants  élec- 
triques, on  peut  examiner  sur  la  peau  deux  sortes  de  phénomènes: 
d'abord  l'excitabilité  électrique  des  nerfs  de  la  peau  eux-mêmes  et 
de  leurs  terminaisons,  comme  nous  le  faisons  pour  les  nerfs  moteurs, 
par  conséquent  la  loi  sensible  de  secousse  ;  ensuite  la  façon  dont  la 
peau  se  comporte  comme  organe  sensible  à  l'égard  de  l'excitation 
électrique  qui  produit  sur  la  peau  une  sensation  spécifique,  à  ranger 
au  nombre  de  ce  qu'on  appelle  les  sensations  communes. 

On  peut  se  demander  si,  à  cet  égard,  on  a  raison  d'essayer  d'appré- 
cier, au  moyen  de  l'électricité,  «  la  sensibilité  absolue  »  de  la  peau  et 
de  l'utiliser  en  quelque  sorte  comme  la  mesure  générale  du  degré  de 
son  excitabilité  sensorielle;  de  graves  objections  surgissent  contre  ces 
théories.  La  peau  considérée  comme  organe  des  sens,  ne  peut  être  étu- 
diée qu'avec  les  excitants  qui  lui  sont  adéquates  ;  or  ceux-ci  sont  pour  la 
peau,  les  attouchements,  la  pression,  les  températures  plus  ou  moins 
élevées  et  les  degrés  extrêmes  de  ces  excitants  qui  provoquent  la  dou- 
leur. Or  on  peut  discuter  la  question  de  savoir  si  l'électricité  peut  être 
comptée  parmi  ces  excitants  «  adéquates  »  de  la  peau.  Personne  ne 
s'avisera  de  vouloir  étudier,  à  l'aide  du  courant  électrique,  l'acuité  de 
la  vue,  le  sentiment  des  couleurs,  la  sensibilité  à  la  lumière  ;  nous  pou- 
vons cependant  très  bien  utiliser  le  courant  électrique  pour  étudier 
excitabilité  «  électrique  »  de  l'appareil  nerveux  visuel.  En  effet,  il  en 
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résulte  que  l'excitabilité  électrique  de  la  peau  ne  peut  absolument  pas 
être  envisagée  comme  une  mesure  moyenne  de  l'ensemble  de  l'excita- 
bilité sensorielle  de  la  peau,  car  ces modificatlons^ne  sont  pas  toujours 
parallèles  aux  modifications  de  la  sensation  de  toucher,  de  la  tempé- 
rature ou  de  la  douleur.  La  sensibilité  électrique  représente  une  va- 
riété de  sensibilité  de  la  peau  tout  à  fait  spécifique  et  déterminée, 
dont  l'étude  approfondie  pourrait  certainement  être  très  importante 
pour  nombre  de  maladies  diverses  et  cela  d'autant  plus  que  cette 
étude  est  relativement  aisée  et  positive.  Alors  que  sur  l'œil,  à  l'aide  de 
l'exploration  électrique,  nous  ne  pouvons  affirmer  si  le  patient  est 
aveugle  ou  clair-voyant,  nous  pouvons,  sur  la  peau,  constater  si  une 
sensation,  au  moins  cette  sensation  spécifique,  existe.  Je  n'ai  pas  besoin 
de  parler  ici  des  expériences  antérieures  et  grossières,  faites  pour 
prouver  la  sensibilité  de  la  peau  surtout  au  moyen  du  courant  électri- 
que, pour  démontrer  au  public  étonné  des  anesthésies  ou  des  analgé- 
sies portées  à  un  haut  degré,  ou  pour  démasquer  des  simulateurs  obsti- 
nés, ou  des  hystériques  soupçonnées  de  simulation.  On  comprend  aisé- 
ment les  méthodes,  employées  en  pareil  cas,  avec  des  électrodes  sèches 
ou  humides,  particulièrement  avec  le  pinceau  faradique,  qui  jouit 
d'une  grande  vogue  et  des  courants  suffisamment  intenses. 

J'ai  dit.'précédemment  comment  il  faut  étudier  l'excitabilité  électri- 
que des  nerfs  de  la  peau  et  de  leurs  extrémités,  faradiquement  et  gal- 
vaniquement,  comment  la  loi  galvanique  de  secousse  des  nerfs  sen- 
sibles de  la  peau,  doit  être  mieux  approfondie  ;  je  lai  dit  dans  ma 
6«  leçon,  page  89  :  il  faut  ici  employer  exactement  les  mêmes  métho- 
des pour  l'exploration  des  nerfs  moteurs. 

Mais  on  s'est  aussi  efforcé  de  constater  des  troubles  plus  délicats  de 
la  sensibilité,  principalement  à  l'aide  du  courant  faradique,  pour  ob- 
tenir ainsi  une  mesure,  pouvant  s'exprimer  en  chiffres,  delà  sensibilité 
de  la  peau  et  de  son  degré  de  perturbation,  dans  un  moment  quelcon- 
que. Malheureusement  ces  efforts  n'ont  pas  encore  été  couronnés  de 
succès. 

Leyden  a,  le  premier,  tenté  une  expérience  de  ce  genre  et  indiqué 
«n  moyen  d'apprécier  la  sensibilité  de  la  peau  à  l'aide  du  courant  fa- 
radique ;  à  l'aide  de  deux  pointes  éinoussées  de  compas,  qui  sont  fixées 
à  une  distance  d'un  centimètre  l'une  de  l'autre,  on  introduit  dans  la 
peau  un  courant  faradique  secondaire  ;  on  fixe  ensuite  la  distance  des 
rouleaux  à  laquelle  il  se  manifeste,  sur  différents  points  de  la  surface 
du  corps,  une  sensation  électrique  minime.  Les  distances,  trouvées, 
des  rouleaux  forment  une  série  numérique,  de  laquelle  Leyden  tira  là 
conclusion  que  l'acuité  de  la  sensibilité  absolue  ne  montrait  que  de 
faibles  difi-érences  sur  divers  points  de  la  surface  du  corps.  On 
trouva  cependant  entre  le  front  et  la  plante  des  pieds,  dans  deux  séries 
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d'expériences,  des  différences  do  70  à  75  millimètrep,  d'un  appareil  à 
chariot  évidemment  très  énergique.  On  no  trouve  pas,  dans  le  compte 
rendu,  de  délerniinalion  de  RC. 

Berniuirdt  a  renouvelé  ces  expériences  et  il  les  a  appliquées  à  trou- 
ver la  valeur  de  la  sensation  douloureuse  faradocutanée  ;  il  obtint 
ainsi  des  séries  numériques  analogues  à  celles  de  Leyden,  qu'il  coor- 
donna pour  l'usage  pratique  dans  des  tableaux  d'ensemble.  Lui  au.ssi 
oublia  de  tenir  compte  de  la  résistance  aux  courants. 

J'ai,  dans  le  temps,  l'ait  de  nombreux  eflorts  pour  étudier  celte  mé- 
thode, mais  j'ai  été  loin  d'aboutir  à  des  séries  numériques  aussi  nettes 
et  aussi  comparables  que  l'étaient  celles  de  Leyden.  J'en  trouve  la 
cause  dans  les  sources  d'erreurs  inhérentes  à  la  méthode  elle-même  ; 
le  courant  n'a,  aux  pointes  de  compas,  que  deux  entrées  dans  la  peau 
et  celles-ci  sont  encore,  quand  elles  sont  armées  avec  deux  pôles,  de 
vertu  excitative  différente.  On  peut,  il  est  vrai,  porter  remède  à  cet 
inconvénient,  si  l'on  adopte  l'ingénieuse  proposition  de  Brenner  :  d'ar- 
mer les  deux  pointes  de  compas  de  la  même  élecU^nde  et  d'utiliser 
l'autre  électrode  comme  indifférente.  11  est  vraiquel'on  pourrait  alors 
tout  aussi  bien  ne  choisir  qu'une  pointe  émoussée  pour  l'exploration, 
si  l'on  ne  doit  pas  étudier  les  zones  du  toucher  de  Weber.  Quand  on  se 
rappelle  la  disposition  anatomique  de  la  peau  et  les  voies  ordinaires 
que  le  courant  suit  pour  la  traverser,  il  est  clair  qu'avec  deux  points- 
de  contact  seulement,  on  est  exposé  à  de  trop  grandes  éventualités, 
même  sur  des  points  symétriques  de  la  peau  ;  si  l'on  touche  acciden- 
tellement, avec  une  pointe  de  compas,  un  petit  rameau  nerveux  de  la 
peau,  le  résultat  sera  tout  à  fait  différent  de  celui  qui  a  lieu  tout  près. 
Une  légère  humectation  de  la  peau,  une  transpiration  facile,  rend  éga- 
lement les  résultats  très  différents  ;  enfin  en  négligeant  entièrement  la 
résistance  au  courant,  il  reste  un  terlium  dans  l'expérience,  qui  rend 
impossible  la  comparaison  des  différentes  parties  de  la  peau  chez  un 
seul  et  môme  individu  comme  celle  des  mômes  parties  de  la  peau  chez 
différents  individus.  J'ai  donc  renoncé  depuis  longtemps  à  cette  mé- 
thode —  que  je  crois  impraticable  et  qui  d'ailleurs  fait  perdre  beau- 
coup de  temps. 

Même  chose  m'est  arrivée,  avec  la  méthode  indiquée  plus  tard  par 
Bernhardt  pour  l'examen  de  la  sensibililé  à  la  douleur  au  moyen  du  cou- 
rant galvanique.  11  emploie  un  pinceau  métallique  armé  du  pôle  né- 
gatif (il  tient  le  pôle  positif  dans  la  main  gauche);  avec  trente  élé- 
ments, il  met  à  zéro  un  rhéostat  qui  se  trouve  dans  une  fermeture 
parallèle  ;  puis  il  augmente  les  résistances,  dans  ce  rhéostat,  jusqu'à 
ce  qu'il  se  produise,  à  l'électrode,  une  évidente  sensation  de  douleur. 
Les  chiffres  trouvés  des  résistances  du  rhéostat  forment  une  table  qui 
doit  indiquer  de  minimes  différences  chez  diverses  personnes.  Je  n'ai 
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pas  pu  me  convaincre  de  cela  ;  les  sensations  de  douleur,  qui  se  mani- 
festent d'après  cette  méthode,  sont  désagréables  au  plus  haut  point  ; 
les  forces  de  courant  nécessaires  sont  tout  à  fait  inconstantes  et  sou- 
vent môme  très  diflerentes  à  des  points  symétriques,  ce  qui  dépend 
sans  doute  de  certaines  circonstances  de  la  résistance  de  l'épiderme 
qu'on  ne  peut  éliminer.  Je  n'ai  pas  pu  me  convaincre  de  l'utilité  prati- 
que de  celte  méthode,  qui  a  du  reste  le  défaut  d'empêcher  de  détermi- 
ner au  galvanomètre  la  force  active  du  courant  ;  mais  il  paiVit  qu'il 
se  manifeste  une  vive  sensation  de  douleur,  pour  peu  que  le  courant 
fasse  sa  traversée  (Bernhardt  lui-même  reconnaît  que  c'est  là  le  cas, 
dès  que  le  galvanomètre  ne  donne  qu'une  inclinaison  de  1  degré  à 

Après  ces  expériences  peu  encourageantes,  faites  d'après  les  métho- 
des actuellement  en  vigueur,  je  me  suis  pareillement  efforcé  de  trouver 
une  méthode  plus  utile  et  plus  pratique  pour  explorer  la  sensibilité 
farado-culanée,  et  qui  pût  éviter  les  sources  d'erreur  dénoncées  plus 
haut.  Celte  méthode  vient  d'être  décrite  parDrosdofT;  mais  elle  ne  peut 
pas  non  plus  avoir  la  prétention  d'être  parfaite. 

Je  ne  choisis  plus  comme  électrode  d'excitation  (tandis  que  l'élec- 
trode B,  «  la  grande  »  électrode  humide  siège  toujours  sur  le  sternum) 
le  pinceau  métallique  mou,  émousséà  plat,  décrit  par  Drosdoff,  mais  je 
me  suis  fait  confectionner,  dans  ce  but  (chez  les  docteurs  Stohrer  père 
et  fils,  à  Leipzig)  une  électrode  particulière,  qui  partage  avec  le  pin- 
ceau l'avantage  d'offrir  au  courant  de  nombreuses  entrées  dans  la 
peau  et  qui  du  moins  élimine  l'incon- 
vénient de  l'action  mécanique  éven- 
tuelle des  différents  fils  du  pinceau. 
Un  faisceau  de  plus  de  400  fils  métal- 
liques fins,  revêtus  d'un  fourreau  et 
vernissés,  est  fortement  enfermé  dans  g 
un  tuyau  en  caoutchouc  d'environ 
2  centimètres  de  diamètre,  solidement 
relié  par  soudure  à  une  extrémité,  avec 
la  gaîne  métallique  amenant  le  cou- 
rant et  attachée  à  un  manche  d'élec- 
trode (fig.  20  a)  ;  l'autre  extrémité 
libre  est  polie  autant  que  possible,  si 
bien  que,  placée  sur  la  peau,  elle  fait 
l'eflet  d'une  surface  métallique  tout  à 
faillisse.  Cette  même  électrode,  appli- 
quée sur  la  surface  de  la  peau,  cou- 
vre, sur  cette  peau,  une  surface  circulaire  d'environ  2  centimètres 
de  diamètre  (Qg.  20  b),  dans  laquelle  entre  simultanément  environ  400 


tlectioile  pour  l'examen  l'anuloeulané  de  la 
seusibililé.  —  A.  'Tuyaux  de  eaoutclioun.  B. 
surface  libre  de  l'électrode. 
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fils  de  coiiraiil.  Par  là,  on  inler(:ale  certainement  toutes  les  sources 
d'erreur  possibles  (transpirations,  poils  follets,  petits  troncs  ner- 
veux, etc.)  et  l'on  n'a  plus  à  tenir  compte  de  petits  changements  qui- 
l'on  rencontre  en  divers  points  d'excitation.  Aulieu  de  2  entrées  on  en 
a  400  et  l'on  obtient  ainsi  une  action  plus  régulière  sur  de  nombreu- 
••^cs  extrémités  de  iierl's.  Sous  cetle  l'orme,  Télectrode  d'excitation  m'a 
paru  très  pratique  et  très  maniable. 

On  place  cette  électrode  (reliée  avec  le  pôle  négatif  du  courant  d'ou- 
verture) solidement  sur  une  partie  quelconque  de  la  peau,  puis  on 
détermine  par  une  lente  poussée  du  rouleau,  d'abord  la  distance  de 
rouleau  à  laquelle  se  manifeste  la  première  sensation  électrique  mi- 
nima,  de  chatouillement,  la  sensation  de  picotement  bien  connu  ;  en 
ouvrant  en  fermant  plusieurs  fois  la  chaîne,  sur  le  commutateur  du 
courant  cela  peut  aisément  se  contrôler  et  se  faire  avec  une  grande  ra- 
pidité. Il  est  bon,  dans  ce  moment,  d'humecter  modérément  la  peau, 
en  la  frôlant  rapidement  avec  un  drap  humide. 

Ensuite  on  pousse  plus  loin  le  rouleau  avec  un  peu  plus  de  célérité, 
jusqu'à  ce  que  la  personne  sur  laquelle  on  opère  accuse  une  sensation 
douloureuse  bien  accentuée  ;  on  noie  aussi  cette  dislance  des  rouleaux. 
Les  différents  individus  ne  se  ressemblent  guère  dans  l'idée  qu'ils  se 
fontdeladouleur;  mais  du  moins  l'expérience  prouve  que,  surcepoinl, 
il  n'y  a  pas  de  notables  difl'érences  sur  les  différentes  personnes  saines. 

Celte  exploration  s'effeclue  sur  un  nombre  illimité  de  points  du 
corps  et  sur  les  régions  quelconques  du  corps.  J"ai  choisi  à  cet  effet, 
pour  gagner  du  temps,  un  nombre  de  points  relativ'ement  petits,  aux- 
quels on  peut  en  ajouter  d'autres  à  volonté. 


PLACES 
d'eX':it:ilion. 

1.  liomme,  37  ans 

sain . 

2.  liomme.  :2G  ans,  sain. 

Miuimum 
d.  g. 

Doulear 
d.  S- 

Deviii.  lie 
l'aîg.  (»ar 

él.  •  t  150 
l'ésist. .  aii(.;f 

Aîinimum 
r.  1. 

Uoiiltiur 
r.  1. 

Décl.  <ic 
l'aig.  pai-  8 
rl.  et  130 

rùs.  au  Ct- 

Jones    

2U0-212 

130-13U 

260-27" 

217-220 

l.iO-133 

Cou  

20 

125-1-7 

230-22" 

187-180 

117-120 

2C)o.2'7o 

198-  .05 

l'i5-130 

200-22" 

193-180 

110-115 

20°-22o 

111-117 

190-16" 

196-185 

115-125 

18"-18" 

186-200 

(F;ice  interne)  

113-105 

111-115 

Dos  de  la  main. . . . 

170-180 

120-180 

168-160 

170-18" 
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85-86 

90-70 

123-125 

95  96 

20-10 

19.3-197 

12.1-125 

210-20" 
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20''-18'' 

m  190 

I0O-I25 
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180-18° 
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18^-185 
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160-178 

107-109 

40  40 

(riuri'iice  extérieure) 

11(1-125 

18-181 

100-120 

170-180 

110-110 

.10.40 

UO-108 

75-82 

50-120 

10'i-107 

82-80 

40.50 

Mais  pour  compléter,  il  me  parnîl  aussi  nécessaire  de  déterminer,  aux 
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mêmes  places,  la  RC  galvanique  de  la  peau,  pour  pouvoir  s'orienter  sur 
la  manière  relative  dont  elle  se  comporte  en  différentes  places  de  la 
peau  et  pour  contrôler  les  résultats  de  l'expérience,  d'après  les  diver- 
gences éventuelles  d'avec  la  résistance. 

De  cette  manière  on  obtient  une  vue  d'ensemble  distincte  de  la  sen- 
sibilité faradocutanée  de  la  peau  sur  tout  le  corps  et  l'on  constate  une 
concordance  très  satisfaisante  des  chiffres  chez  la  plupart  des  hommes 
bien  portants,  de  sorte  que  ces  nombres  peuvent  servir  facilement 
pour  la  constatation  de  faits  pathologiques,  comme  j'ai  eu  plus  d'une 
fois  l'occasion  de  m'en  apercevoir.  L'exploration  entière  s'effectue 
en  20  à  30  minutes.  Je  vous  donne  comme  exemple  deux  tableaux  de 
recherches  faites  sur  des  hommes  bien  portants  (voir  page  152). 

De  nombreuses  recherches  sur  des  hommes  bien  portants  résultent 
à  peu  près  les  moyennes  suivantes,  pour  les  différentes  régions  du 
corps  ;  pour  qu'on  s'en  fasse  mieux  une  idée,  je  résume  le  tout  dans  la 
table  suivante  : 


PLACES  D'EXCITATIOiN 

MINIMUM 

DOULEUR 

îléclinaison  île 
l'aiguille  pat-  8 
éléments  et  150 
résiiit.  au  courant 

200-220 

l'jO 

26» 

Cou  

180-200 

120 

200 

120 

210 

190 

iiii 

180 

17d 

110 

130 

125 

90 

2° 

190 

120 

20» 

180  . 

113 

210 

no 

110 

190 

175 

110 

lOo 

170 

80 

ho 

Ces  tables  donnent  des  nombres  suffisamment  concordants  ;  elles 
montrent  surtout  que  les  distances  des  rouleaux  sont  entre  elles  dans 
la  même  proportion  que  les  résistances  au  courant  ;  que  les  différences 
des  deux  côtés  sont  très  faibles  et  s'expliquent  encore  bien  des  fois  par 
des  RG.  diverses.  Par  là,  nous  simplifions  particulièrement  les  explo- 
rations comparatives,  dans  un  trouble  unilatéral  ;  nous  obtenons 
ainsi  des  nombres  très  concrets,  comme  le  démontre  la  table  suivante  : 

Cas  de  Parésie  dans  le  cubital  droit  : 


PLAGES 
d'excitation 

MINIMUM 

DOULEUR 

i 

DÉCL.  DE  L'aIG. 

par  8  élém. 
ISOrésist.  aucour. 

Pointes  des  doiffls.  ... 
Bord  cubital  de  la  main 

d.  114  —  g.  133 

d.  108  —  g.  120 

d.  88  —  g.  105 
d.  73  -  g.  88 

2o    'jo 

030    250 
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Toutes  les  incerLiludeB  de  cette  méthode,  comme  de  toutes  celles  em- 
ploj'ées  jusqu'à  ce  jour,  semblent  pourtant  devoir  être  écartées  par  une 
nouvelle  méthode  de  Tschiriew  et  de  Watteville,  qui  ont  eu  l'heureuse 
idée  d'éh'iiiiiifr  la  diflicullé  que  constituaient  les  résistances  exlraor- 
dinairement  variables  de  l'épidcrme,  simplement  en  introduisant  dans 
l'électrode  d'excitation  (construite  semblablemenl  aux  miennes),  une  si 
colossale  résistance  (de  3  millions  d'Ohms),  qu'à  côté  d'elle  les  résis- 
tances variables  de  l'épidcrme  deviennent  absolument  indifférentes. 

Or  ils  prétendent  avoir  ainsi  déterminé  la  sensibilité  laradique  abso- 
lue des  nerfs  de  la  peau  el  l'avoir  trouvée  absolument  identique,  dans 
toutes  les  parties  du  corps  ;  on  pourrait  aussi,  avec  ce  procédé,  consta- 
ter très  facilement,  les  troubles  pathologiques.  Les  considérations  théo- 
riques des  inventeurs,  sont,  sous  cette  forme,  tout  à  fait  plausibles.  Us 
n'ont  point  encore  donné  des  preuves  convaincantes  de  la  possibilité 
de  la  chose,  et,  on  n'a  pas  encore  réussi  jusqu'ici  à  installer  une  élec- 
trode pourvue  d'une  si  colossale  résistance  et  répondant  à  toutes  les 
conditions  pratiques.  (Je  serais  fort  porté  à  croire  que,  pour  de  pa- 
reilles électrodes,  il  faudrait  tout  d'abord  construire  des  appareils 
d'induction  beaucoup  plus  puissants.)  Provisoirement,  il  y  a  donc 
encore  cette  pierre  d'achoppement  et  nous  sommes  forcés  de  continuer 
à  nous  servir  des  méthodes  plus  imparfaites  employées  jusqu'à  ce 
jour. 

Il  ne  me  reste  plus  que  peu  de  mots  à  dire  de  l'examen  de  la  sensi- 
bilité éleclro-nvusculaire,  qui,  on  le  sait,  a  été  considérée,  par  Duchenne 
comme  étant  d'une  importance  considérable  au  point  de  vue  du  dia- 
gnostic. Il  est,  dans  ces  derniers  temps,  presque  tombé  en  oubli  et  cette 
sensibilité  n'est  pas  d'ailleurs  aussi  facile  à  examiner,  qu'on  l'admet  bien 
souvent. 

L'examen  se  fait  en  provoquant  dans  les  muscles  isolés  des  con- 
tractions plus  ou  moins  énergiques  à  l'aide  de  courants  faradiques,  par 
l'excitation  de  leur  tronc  nerveux  ou  de  leurs  points  moteurs  et  en 
observant  jusqu'à  ce  qu'il  y  ait  douleur,  la  sensation  de  tension  et  de 
resserrement  se  produisant  dans  les  muscles  eux-mêmes.  A  cause  de 
l'excitation  habituellement  simultanée  des  nerfs  sensibles  et  de  la 
peau,  il  n'est  pas  toujours  facile  de  constater  nettement  cette  sensa- 
tion; par  suite  cette  exploration  ne  deviendra  simple  et  sûre  que  dans 
les  cas  d'anesthésie  synchronique  de  la  peau,  telle  qu'elle  se  produit 
maintes  fois,  par  exemple  dans  l'hystérie. 
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Sommaiue:  Modifications  pathologiques  de  V excitabilité  électrique  et  leur  utilisation 
pour  le  diagnostic.  A.  Élccti'odiagnostic  des  nei-fs  moleurs  et  des  muscles.  1.  Élé- 
vation. 2.  Diminulion  de  l'excUabilité  électrique.  3.  Réaction  de  dégénérescence. 
Aperçu  rétrospectif  historique.  —  Description  de  la  réaction  de  dégénérescence. 
Son  processus.  —  Augmentation  de  l'excitabilité  mécanique. 


A  partir  du  moment  où  Ton  apprit  à  exposer  à  une  excitation  élec- 
trique isolée,  différentes  parties  de  l'organisme,  particulièrement  les 
nerfs  moteurs  et  les  muscles  et  que  l'on  dut  reconnaître  en  conséquence 
que  cette  excitation  était  suivie  d'effets  physiologiques  tout  à  fait  ré- 
guliers, même  sur  un  homme  vivant,  on  s'attacha  à  examiner  s'il  ne 
se  manifestait  pas,  dans  des  circonstances  pathologiques,  des  dévia- 
tions de  ce  processus  régulier  et  si  elles  n'avaient  pas,  par  hasard,  une 
valeur  diagnostique  et  pronostique.  On  reconnut  ainsi,  en  fait,  que  les 
variations  d'excitabilité  électrique,  ■ —  tant  sous  le  rapport  quantitatif 
que  qualitatif,  —  s'observent  d'une  façon  excessivement  fréquente, 
dans  des  cas  pathologiques,  et  ce  n'est  pas  là  un  des  moindres  mérites 
de  Duchenne,  que  d'avoir  systématiquement  examiné  et  ulihsé,  dans 
tous  les  sens,  ces  changements,  tout  d'abord,  sans  doute,  exclusivement 
en  ce  qui  touche  le  courant  faradique.  Après  la  réintroduction  du  cou- 
rant galvanique  dans  la  thérapeutique,  toute  une  série  de  variations 
d'excitabilité  galvanique  furent  constatées  et  décrites  par  R.  Remak, 
Benedikt,  etc.;  mais,  ce  fut  seulement  ù  la  suite  de  la  constatation  scien- 
tifique et  de  la  découverte  de  la  «  réaction  de  dégénérescence  »  et  de 
l'introduction  de  méthodes  plus  exactes  pour  l'examen  de  l'excitabilité 
quantitative,  que  fut  mise  dans  son  véritable  jour  la  grande  impor- 
tance d'une  exploration  électrique  exacte  et  de  sa  nécessité  indispen- 
sable dans  chaque  recherche  névro-pathologique  complète. 

Nous  savons  maintenant  que  dans  les  cas  pathologiques,  il  se  produit 
une  longue  série  de  modifications  d'excitabilité  électrique  ;  nous  pou- 
vons, dans  bien  des  circonstances,  tirer  de  là  des  conclusions  bien  dé- 
terminées sur  l'état  anatomique  des  nerfs  et  des  muscles  et,  en  outre, 
dans  un  grand  nombre  de  cas,  des  inductions  tout  à  fait  exactes,  po- 
sitives ou  négatives,  —  sur  le  siège  véritable,  d'une  lésion  quelcon- 
que, enfin  bien  souvent  encore  retirer  de  l'exploration  électrique,  des 
éclaircissements  très  importants  concernant  le  pronostic,  sans  compter 
son  mfluencesur  le  choix  des  méthodes  thérapeutiques,  laquelle  ré- 
sulte des  données  fournies  par  ladite  exploration. 

Ce  que  l'on  a,  jusqu'à  ce  jour,  observé,  est  déjà  d'une  si  grande  va- 
eur  que  l'on  ne  peut  négliger  l'exploration  électrique,  dans  aucun  cas 
de  quelque  importance.  Ses  données  trouvent  l'emploi  le  plus  varié. 
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Mais,  Messieurs,  vous  ne  devez  pas,  pour  cela,  exagérer  la  valeur  de 
celle  exploration  électrique  et  trop  exiger  d'elle.  En  bien  des  cas,  elle 
ne  fournil  pf)iiit  di;  notions  utilisables  et  très  fréquemment  le  diagnostic 
d'une  aiïoction  nerveuse  reste  aussi  obscur  après  qu'avant  l'investi- 
gation électrique.  Il  existe  des  classes  très  nombreuses  de  maladies, 
dans  lesquelles  l'exploration  dont  nous  parlons  ne  donne  et  ne  peut 
donner  aucun  éclaircissement  décisif  ;  nous  pouvons  toutefois  espérer 
que  pour  une  partie  de  ces  maladies,  nous  obtiendrons  quelque  chose 
avec  des  méthodes  de  recherche  encore  plus  délicates. 

Il  me  paraît  très  opportun  de  vous  fournir  une  énumération  systé- 
matique des  modifications  constatées  jusqu'ici,  de  leur  apparition  et  des 
conclusions  qu'on  peut  en  tirer.  Celles  de  beaucoup  les  plus  importantes 
sont  naturellement 

A.  Les  modifications  de  l'excitabilité  électriqpie  des  nerfs 
moteurs  et  des  muscles. 

Il  se  produit  ici  des  modifications  tant  quantitatives  que  qualita- 
tives ;  ces  dernières  particulièrement  dans  les  muscles,  et  rarement  en 
l'absence  des  premières.  La  manière  dont  les  nerfs  et  les  muscles  se 
comporLent,  dans  beaucoup  de  cas,  envers  les  courants  faradique  et 
galvanique,  est  parallèle,  mais  aussi,  dans  beaucoup  de  cas,  com- 
plètement divergente  et  cela  encore  particulièrement  pour  les  muscles. 
Vous  entendrez  tout  cela. 

1.  Augmentation  (élévation)  de  l'excitabiuté  électrique. 

Pour  l'exploration  faradique,  l'élévation  de  l'excitabilité  électrique  se 
caractérise  :  par  une  réaction  plus  facile  des  nerfs  et  des  muscles  à  l'égard 
du  courant  ;  par  une  augmentation  de  la  distance  des  rouleaux,  laquelle 
manifeste  une  contraction  minima  ou  en  ce  que,  àune  égale  distance  des 
rouleaux,  l'amplitude  de  la  contraction  obtenue  est  plus  considérable. 

Comme  exemple,  servons-nous  de  la  table  suivante  d'exploitation, 
dans  un  cas  de  tétanos  que  vous  pourrez  comparer  avec  la  table  nor- 
male, p.  147 


HOMME  22  ANS 

DISTANCE  DES  ROULEAUX 

en  millimètpes 

DÉCL.  DE  l'aIG. 

avec  16  éléincn  ts 

d.  vn 

g.  145 

120 

d.  l8o 

g.  iST 

150 

d.  185 

g.  182 

80 

d.  180 

g.  190 

11  existe  ici  un  notable  accroissement  d"excilabilité  dans  les  trois 
couples  de  nerfs  :  accessoire,  cubital  et  péronier. 


1.  L'expérience  est  encore  faite  avec  un  galvanomètre  ancien,  peu  sensible. 
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Un  exemple  encore  de  l'élévation  de  l'excitation  faradique,  seule- 
ment dans  les  péroniers  sur  un  cas  relativement  récent  de  tabès 
trouve  encore  ici  sa  place. 


DISTANCK  DKS  ROULEAUX 
en  Mm.  dans  les  miuiuia  de  nonti  iietion 

DÉVIATION  DU  GALVANOMIÎTIIIÎ 
10  élùmeiitt'i  loO  riisistimcos 

Nerf  accessoire  

d.  170 
d.  166 
d.  170 
d.  205 

g.  168 
g.  167 
g.  16a 
g.  200 

24" 
170 
60 
70 

240 
180 
60 
80 

Les  résultats  deviennent  encore  plus  évidents,  quand  il  ne  s'agit  que 
d'une  élévation  unilatérale  de  l'excitabilité. 


La  simple  élévation  de  l'excitabilité  pour  le  courant  galvanique,  se 
caractérise  par  ce  fait  que  la  première  KaFS  apparaît  avec  une  force 
de  courant  plus  faible  (une  déviation  moindre  de  l'aiguille)  ;  que  cette 
KaFS  se  transforme  très  rapidement,  même  en  augmentant  légèrement 
la  moindre  force  du  courant  en  KaDS  (tétanos)  ;  que  la  AnOS  apparaît 
de  très  bonne  heure  et  vivement  à  côté  de  AnOS  ,  et  que,  finalement, 
comme  degré  le  plus  élevé  de  l'augmentation,  il  se  manifeste  AnOTe. 

Comme  preuve  de  l'existence  d'une  augmentation  d'excitabilité, 
on  constate  bien  aussi  «  l'augmentation  de  l'excitabilité  secondaire  », 
c'est-à-dire  une  modification  positive  et  plus  notable  du  nerf  par  une 
action  réitérée  du  courant  (voir  plus  haut,  p.  86)  ;  mais  la  réalité  de 
ce  fait  n'est  pas  encore  complètement  démontrée  par  la  détermination 
simultanée  de  la  résistance  de  conductibilité. 

Dans  beaucoup  de  cas,  l'augmentation  de  l'excitabilité  se  manifeste 
nettement  par  une  disproportion  surprenante  entre  la  réaction  motrice, 
et  sensible,  c'est-à-dire  une  contraction  très  vive,  en  même  temps 
qu'une  sensation  très  peu  perceptible  et  sans  aucune  douleur. 

Dans  toutes  les  circonstances,  lors  de  la  simple  élévation  de  l'excita- 
bilité, tous  les  changements  qualitatifs  font  défaut. 

Prenons  encore  pour  exemple  le  cas  de  tétanie  (examiné,  à  vrai 
dire,  avec  un  galvanomètre  encore  très  défectueux).  Ici  l'on  a  trouvé 

Dans  le  nerf  radial  : 

Première  KaFS  par  1/2°  de  déviât,  de  l'aig.  (H.  sain,  3°  de  déviât.  ) 
Première  KaDS  par  3°  »  (     »      iO°      «  ) 

Différence  entre  Kal^  et  D  :  2  1/2°  (H.  sain,  1°  de  déviation) 
Dans  le  nerf  cubital  : 

Première  KaFS  par  1/4°  de  déviât,  de  l'aig.  (H.  sain  :  6°  de  déviât.) 
Première  KaDS  par  3  1/2"  »  (     >,    lO-ll"     »  ) 

Dans  le  nerf  médian  : 

Première  KaFS  par    1/4"  de  déviât,  de  l'aig.  ) 

Première  KaDS  par  4  1/2»  >,  \  Différence,  4° 
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L'étude  des  cliU'érenls  moments  d'excitation  indiqua  une  succession 
rapide,  à  mesure  que  les  forces  de  courant  augmentaient,  jusqu'à  AnO 
et  !i  AnF-télanos. 
Dans  le  nerf  radial  : 

6  Él.  KaFS'  AnOS 

8  Kl.  KaDS  AnOS'  AiiFS 

12  Kl.  KalJS"  AnOTe  AiiFS' 

14  FI.  KalJS'"  AnOTe'  AnIJS 

Chez  des  hommes  en  bonne  santé,  présentant  une  semblable  KG,  on 
ne  peut,  môme  avec  24-26  éléments,  obtenir  d'AnO-tétanos. 

Pour  compléter,  j'ajoute  ici  les  observations  faites  sur  un  cas  récent  de 
tétanos,  qui  fut  exploré  à  l'.aide  d'un  bon  galvanomètre  et  qui  offrit  une 
augmentation  notable  de  l'excitabilité  farad ique  et  galvanique.  Il  s'a- 
gissait d'un  cordonnier  (Kuntz),  âgé  de  17  ans  et  qui,  à  d'assez  longs  inter- 
valles, avait  eu  plusieurs  accès  de  tétanie  graves  et  longs,  surtout  dans  les 
mains.  Le  symptôme  de  Trousseau  existait,  l'excitabilité  mécanique  des  nerfs 
et  des  muscles  était  augmentée.  Exploration  peu  de  temps  après  le  dernier 
accès . 

EXCITABILITÉ  FARADIQUE. 


DISTANCE 

DÉVIATION 

des  rouleaux  en  millimètres 

du  galvanomètre  avec 

contraclion  minime 

8  éléments 

—  IbO  RC 

d.  180 

240 

240 

Nerf  accessoire. . . 

d.  204 

no 

18» 

d.  25:^. 

«■  233 

7» 

12" 

Nerf  péronier  

d.  26o 

g.  332 

4» 

S» 

Aussi,  bien  que  les  résistances  aux  courants  n'eussent  éprouvé  aucun 
changement,  il  y  avait  eu  une  augmentation  énorme  de  l'excitabilité 
fai^adique. 


EXCITABILITE  GALVANIQUE. 


Nerf  frontal  d. . . . 

—  g.... 
Nerf  accessoire  d. 

—  e 

Nerf  cubital  d  

—  g... 
Nerf  péronier  d. , 

—  (?•• 
Nerf  radial  d  

—  g  ... 


APPARITION 
de  la  première  KaFS  avec 


APPARITION 
de  la  première  KaDS  >■ 
(Tet)avcc 


4  élém.  — 

3" 

m  élém. 

 OO» 

f)  f'li''m.  — 

140 

in  élém. 

 27" 

4  élém.  — 

i/->o 

•10  élém. 

 2.5" 

4  élém.  — 

1» 

|0  élem. 

—  250 

4  élém.  — 

1" 

10  élém. 

  220 

4  élém.  — 

^'> 

io  élém. 

.-  20» 

S  élém.  — 

10  élém. 

  27° 

*  élém.  — 

\0 

10  élem. 

—  ino 

4  élém.  — 

4" 

10  élém. 

  210 

t)  élém.  — 

4° 

12  élém. 

—  210 
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Ainsi  ici  encore  une  augmentation  notable  de  l'excitabilité  galvanique  qui 
se  manifeste  surtout  dans  la  comparaison  faite  avec  le  schéma  normal 
(page  143). 

L'examen  complet  des  autresexcilants  donnaaussi  une  augmentation 
notable  de  l'excitabilité  galvanique  et  surtout,  dans  les  nerfs  radiaux, 
des  tétanos  d'ouverture  à\\  pôle  positif  relativement  très  faciles  à  établir. 

Nerf  radial  droit  : 

KaFS     4  éléments  1°  de  déclinaison,  loO  RC 
AnOS    6  éléments  3"         îd.  id. 
KaFïe  10  éléments  21°         id.  id. 
AnOTe  10  éléments  28°         id.  id. 
AnFS  12  éléments  31°  id.  id. 

KaOS   12  éléments  30°         id.  id. 

Nerf  péronier  gauche  : 

KaFS     6  éléments   1°  de  déclinaison,  150  CR 
AnOS     8  éléments  17°  id.  id. 

KaFTe  dO  éléments  26°  id.  id. 

AnFS  10  éléments  26°  id.  id. 

KaOS  10  éléments  29°         id.  id. 

Le  tétanos  de  l'ouverture  du  pôle  positif  n'existe  pas  encore  même  avec 
ISéléments  et  37  degrés  (comparer  les  schémas  delapage  78,3°  leçon). 

La  constatation  de  ces  changements  d'excitabilité  s'opère  aisément 
partout  oîi  il  s'agit  de  maladies  unilatérales,  où  l'on  peut,  par  suite 
faire  la  comparaison  avec  les  parties  correspondantes  saines  ;  quand 
tel  n'est  pas  le  cas,  et  cela  arrive  souvent,  on  se  sert  surtout  des 
recherches  antérieures  relatives  à  la  détermination  quantitative  exacte 
de  l'excitabilité. 

De  cette  façon,  on  peut  aussi,  aisément  et  sûrement,  établir  ces 
changements  ;  en  voici  seulement  deux  exemples  : 


APPARITION 
de  la  première  KaFS 


APPARITION 
de  la  première  KaDS  >- 
avec 


1°  Tabès  dorsalis,  presque  à  son  début 

Nerf  accessoire  

Nerf  cubital  d  


—  S- 


Nerf  péronier  d. 


(130RC)6odedév.  del'aig. 
»     12°  » 
>i     iOo  » 
»      4"  » 
«       4°  1) 


34°  de  dév.  de  l'aig. 
37° 

34°  » 
23°  » 
21°  » 


2°  Commotion  de  la  moelle  épinière  ;  légère  parésie  et  anesthésie 


Nerf  accessoire  g. 
Nerf  cubital  d.. . 

—  g... 
Nerf  péronier  d. 


5° 
40 

10 

20 


27° 
30° 
33° 
18» 
17° 


160  ÉLECrnODIAGNOSTIC 

Ainsi,  dans  les  deux  cas,  existail  une  augmentation  d'excilabiiit('; 
galvanique  exclusivement  dans  les  deux  péroniers. 

Mode  crapparilion  :  la  simple  (t\('.vtilïon  de  l'excilabililé  électrique  est 
un  raitgén(;ralementrareet  sans  importance  diagnostique  notable;  peut- 
•Hre  rencontrerail-on  ce  fait  plus  fréquemment  si  l'on  voulait  se  don- 
ner la  peine  de  s'occuper  d'un  examen  quantitatif  exact  d'excitabilité. 

On  l'a  observée,  à  un  degré  peu  élevé,  dans  différentes  formes  de 
paralysie  cérébi'ale  (Brenner),  dans  les  hémiplégies  de  différentes 
sortes  et  d'une  date  récente,  principalement  dans  celles  qui  sont  ac- 
compagnées de  phénomènes  d'excitation  motrice  (contractures)  ;  on  l'a 
constatée  encore  plus  rarement  dans  mainte  affection  de  la  moelle  épi- 
nière,  par  exemple  dans  la  période  initiale  du  tabès,  peut-être  aussi 
dans  quelques  nerfs,  lors  de  cas  récents  d'atrophie  musculaire  pro- 
gressive ;  mais  tout  cela  demande  encore  confirmation.  Enfin  on  l'a 
trouvée  un  peu  plus  souvent  dans  différentes  formes  de  paralysie  pé- 
riphérique, mais  d'ordinaire,  peu  de  temps  après  leur  début,  quelque- 
fois cependant  plus  longtemps  après,  comme  par  exemple  dans  des 
cas  récents  de  paralj'sie  faciale  rhumatismale  (Erb,  Brenner,  Berger) 
et  aussi  dans  la  paralysie  par  compression  du  nerf  radial  (Bernhardt)  ; 
j'ai  vu  une  névrite  récente  se  comporter  d'une  manière  analogue  (Fr. 
Fischer)  ;  on  l'a,  du  reste,  confirmé  de  nouveau  par  expérimentation 
(Leegaard). 

Mais  plus  intéressant,  j^lus  nettement  formulé  et  plus  important  est 
le  phénomène  de  l'augmentation  de  l'excitabilité  électrique  dans  cer- 
taines formes  de  crampes.  C'est  ce  que,  le  premier,  j'ai  démontré, 
d'une  manière  précise,  dans  un  cas  de  tétanie  où  était  tout  particulière- 
ment accentué  le  phénomène  de  l'Ano-télanos.  J'ai,  du  reste,  retrouvé 
ce  phénomène  dans  tous  les  nouveaux  cas  de  tétanie  dont  j'ai  été  té- 
moin et  il  paraît  que  mon  observation  a  été  confirmée  (Chvosteck, 
Onimus,  Eisenlohr,  E.  Remak,  N.  Weiss,  Fr.  Schultze)  comme  étant 
un  fait  très  régulier,  qui  paraît  avoir  une  grande  importance  théorique. 
Dans  mes  premières  observations,  l'élévation  d'excitabilité  parut  bor- 
née aux  nerfs  du  tronc  et  aux  extrémités  ;  plus  tard,  d'autres  observa- 
teurs l'ont  trouvée  également  sur  le  facial.  Il  surviendrait  aussi  dans 
les  cas  récents  de  chorea  minor,  une  élévation  d'excitabilité,  qui  serait 
surtout  facile  à  reconnaître  dans  les  cas  d'hemichorea  (M.  Rosenthal, 
Gowers).  Je  n'ai  pas  encore  réussi  à  confirmer  cette  assertion. 

2.  DIMINUTION  (abaissement)  de  l'excitabilité  électrique. 

Elle  se  caractérise  faradiquement  par  une  diminution  de  la  distance 
des  rouleaux  nécessaire  pour  obtenir  la  contraction  minima  ou  par 
un  affaiblissement  marqué  de  la  contraction,  quoique  la  force  du  cou- 
rant soit  notablement  plus  intense  (c'est-à-dire  diminution  de  la  grau- 
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deur  de  la  contraction  minima).  Cette  diminution  peut  s'accentuer  de 
plus  en  plus,  de  sorte  que,  pour  exciter,  il  faut  des  courants  de  pins  en 
plus  forts.  Finalement,  malgré  leur  force  croissante,  ces  courants  ne 
peuvent  plus  provoquer  de  contraction.  On  parle  alors  de  l'extinction 
de  l'excitabilité  faradique.  Mais  celte  expression  ne  s'applique  d'abord 
qu'à  l'excitation  percutanée.  Longtemps  encore  on  peut  constater  de 
faibles  contractions  sur  les  muscles  mis  à  nus,  en  se  servant  de  l'élec- 
tropuncture. 

Comme  exemples  probants,  on  peut  citer  de  préférence  les  maladies 
unilatérales,  dans  lesquelles  les  parties  symétriques  s'offrent  comme 
termes  de  comparaison.  On  peut  alors  reconnaître  aisément  même  de 
légères  différences.  Voici  quelques  exemples  : 

i° Paralysie  faciale  rhumatismale  de  gauche  (forme moyenne). 

Ram.  frontal,  d.  156  mill.  ;  g.  143  mill. 

Ram.  mental  d.  150  mill.  ;  g.  135.  Résistance  au  courant  égale  des 
deux  côtés. 

2°  Paralysie  par  compression  du  nerf  7'adial  droit  : 
Nerf  radial  au  bras  d.,  142;  g.  154  mill.  (déclin,  de  l'aiguille  des 
deux  côtés  5°). 

3"  Atrophie  p7^ogressive  des  muscles,  prédominant  d'un  côté. 

Côté  sain.  Côté  nialude. 

Nerf  cubital     130  millimètres    118  millimètres 
Nerf  médian   lîio        id.  138  id. 

Nerf  péronier  140       id.  lOo  id. 

4°  Faiblesse  après  une  affection  a?-ticula?re. 
Nerf  péron.  d.  178  millim.  g.  105  millim. 

5°  Cas  d  hypertrophie  musculaire  idiopalhique  à  la  jambe  gauche 
(0.  Berger,  1"  cas). 

Diminution  de  l'excitabilité  faradique  dans  les  muscles  : 
Quadriceps  crural  d.  9o  millim.  ;  g.,  40  millim. 
Vaste  externe.      d.  100     »         »   3o  )> 
Gastrocneni.        d.   87     »         »   Ib  » 
Tibial  antér.       d.  lOiJ     »         »  ,ïo  » 

(Avec  cela  la  résistance  au  courant  galvanique  fut  à  gauche  même 
plus  faible  qu'à  droite.) 

Mais,  môme  dans  une  alTection  bilatérale,  on  peut  par  la  méthode 
exposée  plus  haut  constater  des  diminutions  assez  notables  de  l'excita- 
bilité faradique. 

1"  Cas  delà  tabès  dorsalis,  homme  de  37  ans. 

Nerf  frontal     d.  170  millim.    g.  165  millim.  10°  RC. 
Nerf  accessoire  d.  17o     id.      g.  180     id.      80"  id.' 
Nerf  cubital     d.  17o     id.      g.  18o     id.       2°  id! 
Nerf  péronier   d.  132     id.      g.  142     id.        I"  1/2  id*. 
Erb.  —  Électrothérapic. 
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Ainsi,  diminution  de  l'excitabililé  i'aradique  dans  les  péroniers. 
2"  Cas  do  paralysie  spinale  spai?modiqiio.  Homme  de  49  ans. 

Nerf  frontal      d.  1S3  millini.  g.  lr>8  millim.  27°  de  déclin- de  l'aig. 

Nerf  accessoire  d.  173     id.  g.  178     id.  Sa"  id. 

Nerf  cubital      d.  1C7     id.  g.  101     id.  il"  jd. 

Nerf  péronier   d.  142     id.  g.  141     id.  22°  id. 

Également  diminution  évidente  de  rex.cital)ilil6  I'aradique  dans  lee 
péroniers,  encore  augmentée  par  la  RG  relativement  moins  grande  de 
la  région  du  creu.v  poplité. 

Dans  de  nombreux  cas  on  constate  d'une  façon  évidente,  la  diminu- 
tion de  l'excitabilité  faradique  de  di/férentcH  parties  d'un  même  nei^f, 
par  exemple  du  nerf  brachial  au  coude  par  rapport  à  celle  qui  se 
trouve  au  poignet.  Il  en  est  de  même  lors  de  l'atrophie  progi'essive 
des  muscles. 

au  coude  au  poignet 

Nerf  médian  168  millimètres  i  13  millimètres 

Nerf  cubital  IGU         »  123  » 

Ici  la  différence  des  distances  de  rouleaux  pour  le  minimum  de 
contraction  est  de  Sd  ou  de  42  millimètres,  dilTérence  qui,  à  l'état  nor- 
mal, n'est  tout  au  plus  que  de  10  à  20  millimètres  (Pareille  propor- 
tion existe,  dans  ces  cas-là  pour  le  courant  galvanique).  Dans  un  autre 


cas,  je  constatai  : 

au  coude  au  poignet 

Nerf  médian               loii  millimètres  éteint 

Nerfciibilal               170        »  éteint 


Il  va  de  soi  qu'on  peut  conclure  directement  de  là  que  les  mêmes 
fibres  sont  encore  excitables  au  coude  et  déjà  inexcitables  au  poignet, 
bien  que  cela  fût  possible.  Dans  beaucoup  de  cas,  on  pourra  conclure 
seulement  que  la  partie  centrale  contient  encore  une  certaine  quantité 
de  fibres  excitables,  mais  que  la  ligne  périphérique  n'en  contient  plus. 
Quelle  est  de  ces  deux  explications  la  plus  rationnelle  ?  c'est  ce  que 
nous  apprendra  l'étude  attentive  des  muscles  à  mettre  en  contrac- 
tion. 

Pour  ce  qui  concerne  le  courant  galvanique,  la  diminution  de  l'ex- 
citabilité se  manifeste  tout  d'abord  en  ce  que  la  KaFC  minima  n'a  lieu 
qu'avec  des  forces  de  courants  plus  intenses  (plus  grande  déclinaison 
de  l'aiguille)  ;  pour  obtenir  le  KaFTe  il  faut  une  force  incomparable- 
ment plus  grande.  Il  en  est  de  même  des  autres  moments  d'excitation 
AnF,  AnD  et  KaO.  Enfin  les  réactions  distinctes  disparaissent  peu  à 
peu.  Bientôt  après,  on  ne  peut  plus  obtenir  de  KaOS  ;  il  ne  reste  donc 
plus  finalement,  avec  de  forts  courants,  que  la  KaFS.  Si  celle-ci,  à  son 
tour,  est  devenue  irréalisable,  (même  avec  des  changements  de  cou- 
rants) on  dit  qu'il  y  a  extinction  de  l'irritabilité  galvanique. 
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Voilà  comment  les  choses  se  passent  d'ordinaire  dans  la  diminution 
de  l'excitabilitc  galvanique.  Il  ne  faut  pas  cju'il  intervienne  des  modi- 
fications qualitatives  de  la  loi  de  secousse  ni  de  la  forme  des  secousses  ; 
cette  dernière  reste  toujours  courte  et  rapide  comme  l'éclair  ;  elle  ne 
doit  jamais  être  lente  et  paresseuse.  Il  en  est  de  même  du  muscle, 
mais  seulement  dans  une  portion  des  cas  ;  dans  une  autre  portion,  on 
ne  va  pas  aussi  loin,  sans  modifications  qualitatives  préalables  ;  ensuite 
la  série  des  extinctions  des  secousses  devient  tout  autre,  à  la  fin, 
il  ne  reste  plus  que  la  AnPS  et  les  secousses  s'attardent  et  s'allon- 
gent. Cela  rentre  déjà  dans  la  réaction  de  la  dégénérescence,  qui  va 
nous  occuper  à  l'instant. 

Ici  encore,  pour  toutes  les  modifications  plus  délicates  et  pour  toutes 
les  maladies  bilatérales,  on  ne  peut  employer  que  les  méthodes  exactes 
de  l'examen  de  l'irritabilité  quantitative.  Mais  natui^ellement  on  re- 
connaît sans  peine  les  perturbations  profondes,  et  les  degrés  supé- 
rieurs de  la  diminution  de  l'excitabilité  galvanique  ;  dans  celles-ci 
il  faut  particulièrement  tenir  compte  de  l'absence  des  modifications 
qualitatives. 

Ici  encore,  je  commence  par  donner  quelques  exemples  de  la  mala- 
die hémilatérale  des  nerfs  et  des  muscles. 
i°  Faiblesse  de  la  région  du  péroné,  après  une  affection  articulaire. 

Nerf  péronier      côté  sain  côté  malade 

première    KaFS  Sii»  80° 
»  KaDS  40°  manque 

2°  Paralysie  par  compression  du  n.  radial  droit  (forme  moyenne). 

Première     lîaFS     d.  à  22»     g.  à  IQo     de  déclin,  del'aig. 
Première     KaDS     d.  à  34°      g.  h  31»  » 

3°  Atrophie  du  quadriceps  gauche  par  suite  d'une  inflammation  de 
l'articulation  du  genou  (Rumpf). 

Nerf  crural  KaFS    d.    4»    g.  7° 

AnFS  d.  îi»  g.  12» 
AnOS    d.  31»    g.  37» 

i°  Faiblesse  et  atrophie  dans  la  région  du  péroné  droit,  à  la  suite 
d'une  inflammation  de  Tarticulation  du  genou  (Rumpf). 
Nerf  péron. 


KaFS 

d. 

22» 

S- 

8» 

AnFS 

d. 

32» 

cr 

23» 

AnOS 

d. 

32° 

g- 

23» 

0°  Encéphalopathie.  Hémiparésie  gauche. 

Nerf  cubital         KaFS    d.    8   El.   GO^  g.  10  Kl.  1 

KaDS    d.  14    El.    28"  g.  18  El.  36" 

Nerf  péron.          KaFS   d.    4   El.     3»  g.  10  El.  19» 

KaDS    d.  10   El.    26°  g.  18  El.  SS'' 
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Quand  la  maladie  est  bilatérale,  une  exploration  complète  fournit 
pareillement  une  réponse  satisfaisante. 
i"  Tabès  dorsalis. 


Nerf  cubital  droit 

Kal-'S 

H" 

KaDS 

32° 

Nerf  cubital  gaucbo 

» 

32» 

Nerf  péron.  droit 

» 

ai" 

46° 

»  gauclie 

» 

'2;;» 

» 

4;)° 

2°  Tabès  dorsalis. 

Nerf  cubit. 

KaFS 

0° 

KaD.S 

30» 

Nerf  péron. 

» 

20" 

» 

40° 

3°  Cas  d'une  paralysie  spinale  spasmodique,  homme  de  3o  ans 

Nerf  frontal  droit 

KaFS 

10» 

Nerf  accessoire  droit 

» 

40 

KaDS 

3.Ï» 

Nerf  cubital  droit 

» 

2© 

)) 

36° 

Nerf  cub.  gauche 

3° 

)> 

3.ï» 

Nerf  pcronier  droit 

»  . 

1> 

)) 

4|o 

»  gauche 

23° 

» 

41) 

Il  y  a  donc  dans  tous  ces  trois  exemples  une  diminution  de  l'excita- 
,  •  bilité  galvanique,  rien  que  dans  les  përoniers. 
A.lM41fH  Mode  d'apparition.  La,  simple  diminution  de  l'excitabilité  électrique 
n'a  lieu  que  très  raremèTrt''dâns  les  j)aralysies  cérébrales,  encore  n'est- 
ce  qu'à  des  degrés  tout  à  fait  légers.  En  tout  cas  elle  n'advient  générale- 
ment que  lorsque  ces  maladies  durent  depuis  plusieurs  années  (sur- 
tout quand  elles  ont  commence  dès  l'enfance  et  c'est  à  bon  droit  que 
l'on  regarde  la  conservation  de  l'excitabilité  électrique  comme  ayant 
une  grande  importance  pour  caractériser  et  diagnostiquer  les  para- 
lysies cérébrales. 

Les  paralysies  bulbaires  (notamment  la  paralysie  bulbaire  chronique 
et  progressive)  présentent  souvent  la  diminution,  dans  les  nerfs  aussi 
bien  que  dans  les  muscles  ;  mais,  chez  ces  derniers  il  y  a  souvent  une 
réaction  de  dégénérescence. 

Dans  certaines  maladies  de  la  moelle  épinière,  on  peut  remarquer 
assez  fréquemment  une  simple  diminution  de  l'excitabilité  électrique  ; 
c'est  ce  qui  advient  par  exemple,  à  un  degré  peu  élevé,  pour  d'anciens 
cas  de  tabès  dorsalis  (Erb.),  dans  la  paralysie  spinale  spasmodique  ^Erb), 
dans  des  cas  de  myélite  chronique  et  de  sclérose  multiple,  dans  les 
affections  de  la  moelle  épinière  des  paralytiques  (Fischer),  dans  les  lé- 
sions latérales  sur  le  coté  paralysé  (W.  MuUer,  Joffroy  et  Salmon).  On 
voit  môme  souvent  des  degrés  élevés  de  diminution,  accompagnés 
d'une  simple  atrophie  des  muscles,  qui  paraît  toutefois  être  plus  alors 
qu'une  atrophie  d'inactivité  et  d'une  absence  complète  de  modifications 
qualitatives  (cas  de  Slrumpell). 
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Peut-èlre  faul-il  aussi  ranger  ici  les  cas  de  paralysie  aiguë  (Jaiïé- 
Erb),  de  myélite  aiguë  (v.  d.  Velden)  et  d'autres  "maladies  épinières 
Kah'ler  et  Pick),  où  l'on  a  observé  une  diminution  prompte  et  pro- 
fonde de  l'excitabilité  faradiquc  et  galvanique. 

Dans  Vatrophie  musculaire  progressive  on  peut  constater  dans  les 
nerfs  ainsi  que  dans  une  grande  partie  des  muscles,  le  plus  souvent,  un 
simple  abaissement  de  l'excitabilité  électrique  et  particulièrement  dans 
les  formes  qui  commencent  dès  la  jeunesse  et  se  maintiennent  pendant 
de  nombreuses  décades  d'années  en  se  traînant  et  sans  présenter  une 
forme  bien  distincte  ;  par  contre  avec  la  forme  typique  on  trouve 
dans  une  partie  des  muscles  une  réaction  réguTièrë  de  dégénéres- 
cence. 

Dans  les  maladies  périphéi^iques  il  faut  avant  tout  se  souvenir  que  les 
parties  de  nerfs  situés  au  centre  par  rapport  à  la  lésion  cessent,  avec 
l'apparition  de  la  paralysie  d'être  accessibles  à  notre  exploration,  c'est- 
à-dire  que  ces  nerfs  paraisse7it  inexcilables  en  toutes  circonstances,  parce 
qu'ils  sont  privés  de  leur  relation  avec  les  nerfs  afférents  et  que  par 
suite  leur  excitabilité  ne  peut  plus  se  manifester  ;  c'est  précisément  le 
fait  caractéristique  de  la  paralysie  périphérique,  que  l'ensemble  des 
nerfs  placés  au  centre  par  rapport  à  la  lésion  soit  totalement  inexcitable 
faradiquement  et  galvaniquement,  et  ce  fait  peut  être  utilisé  très  fré- 
quemment et  utilement  pour  la  localisation  positive  de  la  cause  de  la 
paralysie.  Toutes  les  variations  d'excitabilité  que  généralement  nous 
pouvons  reconnaître,  se  rapportent  donc  au  stock  de  nerfs  de  la  péri- 
phérie et,  c'est  seulement  là  où  la  paralysie  n'est  pas  encore  complète 
ou  est  déjà  sur  le  déclin,  qu'il  peut  être  question  sous  certaines  con- 
ditions d'un  examen  de  l'excitabilité  électrique  de  la  masse  centrale. 

Nous  devons  nous  montrer  très  prudents  lorsqu'il  s'agit  d'admettre 
un  simple  affaiblissement  de  l'excitabilité  électrique  ;  en  principe,  il 
se  présente  comme  une  manifestation  partielle  de  la  réaction  de  dégé- 
nérescence que  nous  allons  incessamment  décrire,  et,  à  la  vérité,  dans 
les  nerfs  seulement,  l'affailDlissement  progressif  va  jusqu'à  une  com- 
plète extinction  de  l'excitabilité  faradique  et  galvanique  ;  par  contre 
dans  les  muscles,  l'excitabilité  faradique,  décroît  seulement  et  se 
perd  tandis  que  la  galvanique  parcourt  toute  une  série  de  transforma- 
tions qualitatives  et  quantitatives  dont  le  dernier  terme  est  une  extinc- 
tion de  l'excitation  galvanique.  Pourtant  on  a  aussi  constaté  dans 
certaines  paralysies  périphériques  et  dans  des  cas  rares,  une  simple 
diminution  de  l'excitabilité  électrique  (Brenner,  Bernhardt)  ;  en  outre, 
dans  les  maladies  musculaires  qui  doivent  aussi  être  mentionnées,  il  y 
a  aussi  lieu  de  constater  une  simple  diminution  de  l'excitabilité  élec- 
trique des  nerfs  moteurs  afférents. 

Dans  toute  une  série  de  maladies  des  muscles  notamment,  l'excita- 
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bilité  électrique  des  muscles  paraît  simplement  affaiblie,  à  un  plus  ou 
moins  grand  degré,  sans  qu'il  se  produise  quelque  variation  qualitative 
Telle  est  la  règle,  dans  des  cas  rares  A'hyperh'ophie  idiopalhique  des 
ii}uscles  (0.  Berger)  et  telle  est,  à  un  degré  encore  plus  élevé,  dans  la 
pseudohypcrlroplûe  des  muscles  où  l'excitabilité  électrique  fortement 
amoindrie  présente  un  contraste  frappant  avec  le  volume  colossal  des 
muscles.  Mais  ce  phénomène  est  beaucoup  plus  important,  pratique- 
ment et  diagnostiquement,  dans  les  atrophies  et  lésions  de  muscles 
observées  si  fréquemment  à  la  suite  dnffeclions  articulaires  (à  l'épaule 
au  genou,  etc.).  Rumpf  le  premier  a  décrit  d'une  manière  exacte  ces  cas 
provenant  de  mon  service  et  depuis,  j'ai  constaté  l'exactitude  de  ses 
affirmations  dans  de  nombreuses  circonstances  ;  la  variation  qualita- 
tive de  l'excitabilité  des  muscles  manque  là  sans  aucune  exception,  et 
ceci  est  très  important  pour  la  distinction  des  atrophies  de  dégéné- 
rescence. 

Tout  récemment  SeeligmuUer  a  décrit  quelques  cas  de  paralysie  ar- 
sénicale,, dans  lesquels  l'excitabilité  faradique  et  galvanique  était  affai- 
blie à  un  haut  degré,  sans  qu'il  y  eût  simultanément  une  réaction  de 
dégénérescence  :  Dacosta  nous  confirme  ce  fait.  Il  n'est  pas  rare  de 
rencontrer,  dans  la  pratique,  d'anciennes  lésions,  atrophies,  etc.,  dans 
lesquelles  l'exploration  démontre  un  semblable  affaiblissement  s'étant 
produit  à  un  degré  plus  ou  moins  élevé  ;  mais,  dans  ce  cas,  il  est 
difficile  pour  ne  pas  dire  impossible  de  décider,  si  on  ne  se  trouve  pas 
sur  les  confins  de  la  réaction  de  dégénérescence  ;  et  dans  maints  autres 
cas,  une  exploration  plus  exacte  démontrerait  peut-être  encore  les  1  ra- 
ces évidentes  de  ce  changement  d'excitabilité. 

En  tous  cas  et  en  conséquence,  la  diminution  de  l'excitabilité  élec- 
trique a  une  certaine  imporlance  comme  diagnostic,  et  ses  degrés  les 
plus  faibles,  qu'une  exploration  exacte  peut  seule  constater,  semblent 
surtout  être  appelés  à  éclairer  ou  appuyer  le  diagnostic  difficile  de 
maintes  affections  (principalement  centrales,  spinales),  d'écarter  la  si- 
mulation, etc.  En  fait,  jai  réussi  dans  plusieurs  cas  médico-légaux 
à  obtenir  presque  toutes  les  constatations  positives,  à  l'aide  d'une 
exploration  électrique  exacte  et  quantitative  qui  démontrait  l'existence 
réelle  d'une  maladie  et  aidait  le  malade  à  se  faire  rendre  justice. 

3.  Réaction  de  dégénérescence.  "J^^  . 

Sous  ce  litre,  que  j'ai  le  premier  employé,  on  comprend  tout  un 
cycle  de  variations  d'excitabilité  quantitative  qualitative,  lequel  se  dé- 
roule, sous  des  circonstances  pathologiques  déterminées,  dans  les  nerfs 
et  muscles  et,  comme  je  vais  vous  le  démontrer  de  suite,  se  trouve 
dans  les  rapports  les  plus  intimes  avec  certains  processus  de  dégéné- 
rescence (atrophie  dégénérative)  histologiques  qui  se  développent  si- 
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imiltanément  dans  les  dits  nerfs  et  muscles.  Cette  dégénérescence  se 
caractérise  en  fait  par  la  diminulinn  et  la  perte  de  1  excilahiliié  fara- 
dique et  galvanique  des  nerfs  et  de  V excitabilité  faradique  des  muscles, 
tandis  que  l'excitabilité  galvanique  de  'ces  derniers  reste  stalionnaire, 
quelle  est  augmentée  parfois  notablement  et  varie  toujours  qualilative- 
ment  d'une  façon  déterminée. 

La  DR  a  une  importance  très  étendue  au  point  de  vue  du  diagnos- 
tic ;  elle  peut  bien  être  considérée  comme  le  don  le  plus  précieux  dont 
la  pathologie  des  nerfs  soit  redevable  à  l'électrodiagnostic,  surtout 
depuis  qu'on  en  a  étudié  tous  les  détails  à  l'aide  de  travaux  graduels 
d'expérimentation,  en  discutant  chaque  particularité  pathologique 
d'une  façon  très  complète  et  qu'elle  a  été  explorée  avec  plus  de  soin 
dans  toute  la  multiplicité  de  ses  manifestations. 

L'attention  fut  fortement  éveillée  lorsque  Baierlacher,  en  l'an  1859, 
publia  un  cas  de  paralysie  faciale,  dans  lequel  les  muscles  du  visage 
(et  comme  au  début  on  le  croyait  généralement  les  ramifications  fa- 
ciales mêmes)  ne  réagissaient  point  contre  le  courant  faradique,  mais 
en  revanche  réagissaient  d'une  manière  exagérée  contre  le  galvanique. 
Les  plus  audacieuses  espérances,  concernant  la  supériorité,  devenue 
actuellement  manifestement  apparente,  du  courant  galvanique  sur  le 
faradique,  s'attachèrent  à  ce  fait  merveilleux,  bientôt  de  toutes  parts 
confirmé,  —  et  la  réintroduction  du  courant  galvanique  dans  la  pra- 
tique médicale  proposée  par  Reraak,  n'a  peut-être  point  été  si  utile,  à 
cet  égard,  que  cette  découverte. 

Le  fait  en  lui-même  n'était  pas  d'ailleurs  tout  à  fait  nouveau  en  l'an 
1859,  bien  qu'il  n'eût  pas  été  en  tous  cas  apprécié,  constaté  et  prisé  à 
sa  juste  valeur.  Hallé  déjà,  d'après  Onimus  et  Legros,  avait,  vers 
la  fin  du  siècle  dernier,  observé,  lors  d'une  grave  lésion  faciale,  que 
de  simples  étincelles  électriques,  aussi  bien  que  les  décharges  d'une 
bouteille  de  Leyde,  restaient  absolument  ou  presque  sans  action  sur 
les  muscles  du  visage,  tandis  que  ces  derniers  répondaient  très  promp- 
tement  et  par  des  contractions  de  longue  durée  au  courant  d'une  pile 
à  colonne  voltaïque.  Duchenne  avait  du  moins  observé,  à  diverses  re- 
prises, que  des  muscles  lésés,  qui  obéissaient  jusqu'à  un  certain  point 
à  la  volonté,  restaient  complètement  inexcitables  en  présence  de  forts 
courants  faradiques  et  R.  Remak  a  indiqué,  en  plusieurs  endroits  de  ses 
écrits,  que,  en  beaucoup  de  cas,  le  courant  galvanique  produisait  des 
contractions  musculaires  plus  fortes  que  le  faradique. 

Mais  ce  fut  seulement  avec  la  découverte  de  Baierlacher  que  l'atten- 
tion universelle  fut  appelée  sur  ce  fait  et  un  grand  nombre  d'observa- 
tions critiques  (de  Schulz  de  Vienne,  Mor  Meyer,  V.  Grïmewaldt, 
Brenner,  Neumann,  Y.  Ziemssen,  Eulenburg,  Erdmann,  Barwinkel, 
Runge,  Erb,  etc.)  ne  confirma  pas  seulement  l'apparition  de  ce  phéno- 
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mène,  pour  les  formes  de  paralysie  rhumatismale  du  nerf  facial,  mais 
encore  pour  les  paralysies  ,  surtout  les  paralysies  traumatiques  de 
tous  les  autres  nerfs  possihles'du  corps.  Mais  on  ajusqu'ici  regard<5  fré- 
quemment ce  piiéiiomène,  roinino  s(;  rapportant  ég;ij(;nioiil  aux  nerfs 
et  aux  muscles. 

J'ai  constaté  par  contre,  très  exactement,  ce  fait  qui  n'avait  d'aucune 
façon  été  complètement  omis  par  d'autres  (Neumann,  Barwinkel,  V. 
Grïmewald,  Runge,  elc),  à  savoir  que  les  muscles  ne  réagissaient  (jue 
sur  une  excitation  directe,  émanant  des  nerfs  et  non  sur  une  indirecte, 
et  que  les  nerfs  ne  se  conduisaient  pas  d'une  façon  différente  à  l'égard 
du  courant  faradique  ou  galvanique.  Poussé  par  l'apparition  de  la 
DR  lors  des  paralysies  traumatiques,  j'entrepris  tout  d'abord  une 
exploration  expérimentale  qui,  sur  tous  les  points  les  plus  essentiels, 
donna  toute  unesé-mede  résultats  Satisfaisants;  on  établit  d'abord  exac- 
tement parla,  la  manière  différente  de  se  comporter  des  nerfs  et  des 
muscles,  on  examina  plus  à  fond,  toute  la  série  descendante  des  varia- 
tions d'excitabilité  et  surtout,  on  exposa  nettement  la  connexion  des 
modifications  d'excitabilité  avec  les  phénomènes  dégénératifs  se  suc- 
cédant simultanément  dans  les  nerfs  et  les  muscles.  Un  travail  expé- 
rimental commencé  un  peu  plus  tard  par  V.  Ziemssen  et  Weiss,  fournit 
au  point  de  vue  des  modifications  électriques  d'excitabihté,  des  don- 
nées absolument  identiques  ;  les  constatations  analomiques  n'ont  mal- 
heureusement jamais  été  publiées. 

Après  que  les  bases  fondamentales  eurent  été  ainsi  établies,  de  nom- 
breuses observations,  les  unes  enlrantplus  profondément  dans  le  sujet, 
les  autres  étant  plutôt  des  observations  cliniques,  (Brenner,  Bernhardt, 
Erb,  A.  Eulenburg,  E.  Remak,  Rumpf,  Kahler  et  Pick,  Eisenlohr, 
Kast,  Vierord,  etc.)  ont  apporté  quelque  lumière  sur  l'apparition  et  la 
nature  exacte  de  la  réaction  de  dégénérescence,  dans  les  circonstan- 
ces pathologiques  les  plus  diverses  ;  des  travaux  d'expérimentation  ont 
été  à  diverses  reprises  exécutés  sur  cet  objet  et  le  plus  récent,  très 
complet,  de  Leegard,  nous  a  apporté,  sur  tous  les  points  principaux, 
une  confirmation  des  faits  établis  par  moi. 

Entre  autres  choses,  les  observations  cliniques  nous  ont  appris  que 
la  réaction  de  dégénérescence,  n'apparaît  pas  toujours  et  partout  dans 
son  complet  développement,  mais  qu'il  y  a  aussi  des  cas  où,  pour 
ainsi  dire,  elle  se  localise  dans  les  muscles,  épargnant  plus  ou  moins 
les  nerfs;  c'est  pourquoi  j'ai  imaginé  le  nom  de  réaction  partielle  de 
dégénérescence.  Mais  je  veux,  avant  tout,  vous  donner  une  descrip- 
tion exacte  de  la  réaction  complète,  DR,  puis  une  courte  discussion 
de  formules  et  autres  anomalies  d'icelle. 
.4^  Le  fait  le  plus  important  à  consigner  ici  tout  d'abord  est  que  le'pro- 
cessus  des  variations  d'excitabilité  est  absolument  dij^érent  dans  les  nerfs 
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et  dans  les  muscles,  qu'elles  doivent  pax'  conséquent,  être  franchement 
séparées  les  unes  des  autres.  On  doit  par  suite,  tant  dans  l'exploration 
que  dans  l'exposition,  les  distinguer  autant  que  possible  les  unes  des 
•  autres. 

JL  En  ce  qui  concerne  le  nerf  moteur,  après  l'action  d'une  lésion  para- 
/  lysante,  il  ne  se  produiiTÏÏànsmî'petit  nombre  de  cas,  qu'une  légère  aug- 
mentation de  l'excitabilité  électrique  et  elle  a  une  courte  durée  de  un 
ou  deux  jours  ;  mais,  dans  la  règle,  aussitôt  ou  très  vite  (dès  le  deu- 
xième ou  troisième  jour)  après  l'apparition  de  la  paralysie  commence 
un  abaissement  pi'ogressif  et  symétrique  tant  de  l excitabilité  faî'adique 
que  de  la  galvanique.  Ceci  se  manifeste,  en  partie  par  un  retard  dans 
l'apparition  du  minimum  de  contraction,  en  partie  par  un  aiï'aiblisse- 
ment  du  maximum  de  contraction  qu'on  puisse  atteindre  par  de  forts 
courants.  On  voit  l'excitabilité  décroître  rapidemment  de  plus  en  plus, 
de  telle  sorte  que,  vers  la  fin  de  la  première  ou  durant  le  cours  de  la 
deuxième  semaine,  elle  a  complètement  disparu  et  que  du  moins, 
lors  d'une  excitation  percutanée  avec  les  plus  forts  courants  faradi- 
ques  et  galvaniques,  il  ne  se  produit  plus  de  traces  de  contraction. 
L'affaibli-ssement  commence  à  la  partie  des  nerfs  située  tout  près  de 
la  lésion  et  de  là  gagne  assez  vite,  vers  la  périphérie.  Le  nerf  se  com- 
porte, sous  ce  rapport,  presque  de  la  même  façon,  à  l'égard  des  deux 
sortes  de  courants  :  les  inexcitabilités  faradique  et  galvanique  pro- 
gressent proportionnellement  et  synchroniquement,  sans  nulle  trace 
de  variation  qualitative. 

Cette  absolue  inexcitabilité  des  nerfs  a  dès  lors  une  durée  variable: 
elle  est  très  c£urte  dans  les  cas  légers,  rapidemment  guérissables,  elle 
est  de  longue  durée  (plusieurs  semaines,  plusieurs  mois),  dans  des  cas 
rebelles  plus  graves,  permanente  dans  des  cas  incurables. 

Ensuite  les  premières  traces  de  l' excitabilité  qui  revient  commencent 
à  se  manifester  presque  en  même  temps  pour  le  courant  faradique  et 
galvanique  et  alors  seulement  que  la  compensation  de  la  lésion  et  la 
régénération  du  nerf  ont  fait  certains  progrès.  On  constate  tout  d'a- 
bord ces  traces  dans  la  partie  des  nerfs  placée  tout  près  de  la  lésion 
et  ce  n'est  que  petit  à  petit  que  Texcitabilité  de  retour  arrive  vers  la 
périphérie  et  ce  n'est  que  très  lentement  qu'elle  se  rétablit  de  nouveau  ; 
ceci  se  produit  dans  les  mômes  proportions  pour  les  deux  genres  de 
courant  etsans  variation  qualitative.  Dans  les  cas  légers,  la- hauteur 
normale  de  l'excitabilité  est  assez  vite  atteinte  ;  mais  dans  tous  les  cas 
graves,  elle  reste  un  temps  plus  ou  moins  long  au-dessous  de  la  normale 
et  il  n'est  pas  rare,  en  de  telles  circonstances,  de  constater  le  complet 
rétablissement  de  la  motilité  volontaire,  tandis  que  l'excitabilité  élec- 
trique des  nerfs  accuse  encore  un  affaiblissement  indubitable. 
Très  habituellement,  vous  pouvez,  dans  des  cas  de  cette  nature. 
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observer  que  l'inexcilabilil6  du  nerf  persiste  encore  à  une  époque 
où,  par  son  entremise,  des  mouvements  volontaires  s'efrectuent  déjà, 
c'est-à-dire  qii'il  y  n  rclouv  de  la  molUité,  malfjré  la  persistance  de  la 
perte  de  r exc'Uabiiilê  électrique  et  qu'ultérieurement  aussi  le  progrès 
de  ces  mouvements  volontaires  s'opère  plus  vite  et  plus  complètement 
que  celui  de  l'excitabilité  électrique.  C'est  là  un  fait  queDuchenneavait 
bien  des  fois  constaté,  dans  les  paralysies  Iraumatiques,  en  ce  qui 
concerne  l'excitabilité  furadique  et  il  ne  signifie  rien  autre  que  ceci, 
c'est  que  le  nerf,  à  une  époque  déterminée,  est  bon  conducteur  des 
excitations  volontaires  émanant  de  l'organe  central,  mais  qu'il  n'est 
pas  encore  excitable  par  le  fait  des  courants  électriques.  Cet  état  n'est 
souvent  apparent  que  pendant  un  temps  très  court,  mais  souvent,  il 
dure  des  jours  et  des  semaines;  cela  dépend  de  la  gravité  delà  lésion, 
de  la  rapidité  de  la  régénération  et  de  la  distance  qui  sépare  la  place 
excitée  du  siège  de  la  lésion. 

Si  l'on  creuse  davantage  ce  fait  surprenant  et  qu'on  a  bien  souvent 
considéré  comme  inexact,  on  voit  qu'il  trouve  sa  solution  simplement 
en  ce  lait  que  la  conductibilité  et  l irrilabiUté  électrique  du  nerf 
sont  deux  qualités  distinctes  et  que  l'existence  de  l'une  ne 
nécessite  pas  absolument  celle  de  l'autre.  Sitôt  qu'il  se  pro- 
duit au  siège  de  la  lésion  une  nouvelle  jonction  des  centres 
nerveux  avec  la  portion  périphérique;  et  que  dans  cette  der- 
nière, un  certain  degré  (très  faible  encore,  comme  mes  expé- 
riences l'ont  démontré)  de  régénération  s'accomplit,  les  voies 
motrices  sont  déjà  bien  capables  de  conductibilité,  mais  ne 
sont  pas  pour  cela  encore  devenues  excitables  par  les  courants 
électriques  ;  pour  ceci,  il  faut  que  la  régénération  ait  fait 
encore  de  nouveaux  progrès.  Lorsque,  dans  le  schéma  ci-joint 
d'un  semblable  nerf  moteur,  la  partie  de  lésion  située  entre 
b  et  c  (fig  21)  s'est  une  fois  raccordée  par  la  régénération, 
une  conductibilité  des  excitations  venues  de  a  jusqu'au  mus- 
cle est  de  nouveau  possible,  bien  que  la  masse  c  du  filament 
placée  au-dessous  soit  encore  électriquement  inexcitable.  Si 
l'on  applique  donc  l'irritant  électrique  à  la  partie  inférieure 
c,  il  ne  s'ensuit  aucune  contraction,  si  on  l'applique  au  delà 
de  b,  il  se  produit  d'évidentes  contractions  ;  or  comme  l'exci- 
lation  de  la  volonté  agit  au  delà  de  b,  elle  peut  également 
produire  des  contractions  musculaires.  Ce  fait  constaté  expérimen- 
talement, peut  facilement  encore  se  confirmer  sur  des  hommes  vivants, 
sur  des  lésions  convenablement  localisées,  dans  lesquelles  la  masse 
nerveuse  placée  au  centre  est  accessible  à  la  sensibilité  électrique.  La 
différence  entre  l'efficacité  de  l'excitation  volontaire  et  celle  d  un 
excitant  électrique  appliqué  à  un  segment  de  nerf  périphérique,  s' ex- 
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plique  donc  simplement  par  la  dilJérence  du  point  d'attaque  de  V ex- 
citation ;  à  une  époque  délerminée  de  la  régénération,  les  fibres 
motrices  sont  bien  déjà  capables  de  transmettre  les  excitations  qui 
viennent  d'au  delcà  du  siège  de  la  lésion,  mais  ils  ne  sont  pas  encore  ca- 
pables de  recevoir  l'irritant  électrique,  qui  les  atteint  en  dessous  de 
ladite  place,  fait  que  l'on  s'est  décidé  à  accepter  tout  récemment  en 
physiologie,  non  sans  contestations. 

La  manière  de  se  comporter  des  muscles  dans  la  DR  est  toute  diffé- 
réntriïëVêlle  du  nerf.  Tandis  que  le  nerf  réagit  d'une  façon  assez  égale, 
contre  les  courants  faradiques  et  galvaniques,  le  muscle  se  conduit  très 
différemment  à  l'égard  des  deux  sortes  de  courant. 

Contrele  courant  faradique  sa.nsdoule,  le  muscle  réagit  presque  exac- 
tement commelenerf  moteur;  ici  aussi  appa-reiU  un  affaiblissement  cotiti- 
nu  de  l' excitabilité  qui,  dansle  cours  delà  deuxième  semaine  vajusqu'à 
Vex'tinclion  complète.  Les  plus  forts  courants  faradiques  ne  dévelop- 
pent plus  alors,  par  le  fait  du  moins  d'une  application  percutanée, 
aucune  apparence  de  contraction  musculaire,  tandis  que  certaine- 
ment sur  le  musclerais  à  nu,  ou  au  moyen  de  l'électroponcture,  on  peut 
évoquer  encore  longtemps  de  faibles  contractions  bornées  au  petit  fais- 
ceau de  nerfs,  voisin  de  l'endroit  atteint. 

Cette  extinction  de  l'excitabilité  faradique  persiste  donc,  à  peu  près 
comme  pour  les  nerfs,  un  temps  plus  ou  moins  long,  et  comme  pour 
ces  derniers,  à  un  degré  déterminé  de  la  régénération,  l'excitabilité 
faradique  du  muscle  réapparaît  dans  ses  premières  traces  pour  ne  s'éle- 
ver que  peu  à  peu  et  se  rapprocher  progressivement  de  la  normale. 
Ce  retour  se  produit  habituellement  un  peu  plus  tard  que  dans  les  nerfs 
et  est  aussi  séparé  par  un  intervalle  quelque  peu  plus  long  de  celui  du 
mouvement  volontaire.  Et  ici  encore  plus  notablement  que  pour  les 
nerfs,  l'excitabilité  faradique  reste  souvent,  longtemps  encore^  au-dessous 
de  la  normale;  plus  a  été  longue,  plus  a  été  grave  la  paralysie,  plus  la 
régénération  est  en  retard. 

Les  choses  se  passent  tout  autrement  en  présence  du  courant  galva- 
nique !  Dans  la  première  semaine  on  constate  certainement  un  affai- 
blissement graduel  de  VexcitabiUté  galvanique,  comme  pour  l'excita- 
bilité faradique  ;  mais  dans  le  cours  et  vers  la  lin  de  la  deuxième 
semaine,  cet  affaissement  fait  place  à  une  élévation  de  C  excitabilité 
galvanique  qui  peut  ensuite  atteindre,  durant  les  semaines  suivantes, 
un  degré  très  élevé  et  se  lier  à  des  modifications  qualitatives  tant  de  la 
formule  que  du  mode  de  contraction. 

L accroissement  de  l excitabilité  galvanique  devient  très  vite  évident  ; 
des  forces  de  courant  toujours  plus  faibles  suffisent  pour  l'excitation 
des  muscles  ;  avec  8,  6,  4  et  finalement  même  avec  2  éléments,  on  peut 
souvent  encore  obtenir  des  franches  réactions  de  fermeture  et  d'où- 
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verture,  avec  de  forces  des  courant  qui  agissent  à  peine  sensiblement 
sur  l'aiguille  du  galvanomètn;  et  laissent  absolument  inertes  les  mus- 
cles symélri(|uc's  sains.  En  môme  Icmps  que  cette  élévation  d'excita- 
bilité se  produit  aussi  un  changement  de  plus  en  plus  net  du  mode  de 
secousse  ;  au  lieu  de  la  convulsion  n()rmalc,  courte,  rapide  comme  l'é- 
clair, il  se  produit  une  coniraclioii  paresseuse,  traînée  en  longueur  qui. 
même  avec  des  forces  de  courant  relativement  faibles,  se  transforme 
en  un  tétanos  persistant  pendant  toute  la  durée  du  courant.  Précisé- 
ment cette  lenteur  de  la  secousse,  qui  d'ailleurs  ne  développe  qu'une 
faible  quantité  de  force  est  parUculièrement  caractéristique  pour  la 
.  DR,  et  existe  en  toutes  circonstances  ;  de  telle  sorte  que  je  pourrais  la 
I'  considérer  comme  le  critérium  capital  de  cette  dernière.  On  peut  dé- 
r montrer  d'une  très  belle  façon  celle  modification  dans  la  forme  delà 
secousse  ainsi  que  l'élévation  de  l'excitabilité  galvanique  par  rap- 
port avec  l'état  normal,  sur  des  points  où  les  muscles  symétriques 
sont  très  rapprochés  l'un  de  l'autre  et  peuvent  être  synchroniquement 
excités  avec  une  électrode,  par  exemple,  lors  d'une  paralysie  fa- 
ciale unilatérale,  au  menton.  Si  l'on  applique  ici  une  électrode,  les 
secousses  n'apparaissent,  lors  des  fermetures  du  courant  ascendant, 
que  sur  le  côté  malade,  le  sain  restant  impassible  ;  si  plus  tard  ce 
dernier  est  aussi  excité,  il  se  produit  chez  lui,  à  chaque  fei'meture  une 
secousse  courte,  rapide  comme  l'éclair  à  laquelle  vient  se  joindre,  avec 
un  certain  retard  la  convulsion  paresseuse,  de  longue  durée  du  côté 
malade.  11  en  est  de  même  dans  l'excitation  labile  des  muscles  dégé- 
nérés, où  l'accroissement  de  leur  aptitude  à  la  réaction  et  le  caractère 
particulièrement  modifié  et  paresseux  de  la  secousse,  par  rapport  aux 
muscles  sains  se  fait  très  nettement  remarquer,  —  souvent  bien  plus 
tôt  que  cela  n'a  lieu  par  des  brusques  changements  de  densité  du 
courant  (F  et  0). 

Mais,  nous  ne  trouvons  pas  moins  surprenante  que  cette  modification 
du  mode  de  convulsion,  la  variation  qualitative  de  la  loi  de  secousse 
dans  le  muscle,  qui  se  produit  en  même  temps:  celle-ci  est  surtoul 
dépendante  de  l'accroissement  plus  puissant  de  l'AnFS;  bientôt  celle-ci 
devient  tout  aussi  complète  que  la  KaFS  (AnFS  =  KaFS)  et  dans  la 
plupart  des  cas,  elle  est  môme  notablement  plus  grande  (.A.nFS  > 
KaFS),  c'est-à-dire  qu'à  côté  de  la  lenteur  de  la  contraction,  il  cxislc 
également  un  très  important  critérium  de  la  DR;  et  il  est  absolument 
incompréhensible  pour  moi  que  la  prépondérance  de  la  AnFS  puisse 
être  contestée  par  quelques  savants  (Vulpian)  ;  j'ai  constaté  la  chose 
tant  de  fois,  d'une  façon  si  régulière  et  si  évidente,  que  je  dois  la  con  - 
sidérer  comme  un  des  faits  les  plus  certains  de  la  pathologie  humaine. 
Je  cite  seulement  quelques  exemples,  bien  que  le  nombre  ici  prouve 
moins  que  la  vue  directe  de  la  secousse. 


RÉACTION  DU  MUSCLE  CONTRE   LE  COURANT  FARAI).  HT  GALVAN. 

1»  Polyomyélite  ant.  chronique. 


Région  du  péroné,  côté  droit. 


Première  AnFS   avec  8   Ele.    8°   de  Déviât  deraig-, 

»      KaFS         10  19° 
2°  Paralysie  traumat.  du  bras  (période  avancée). 
Muscles  extenseurs  sur  l'avant-bras. 

Première  AnFS         18    El.  24° 
KaFS         10    El.  28° 

3°  Paralysie  des  nerfs  de  jtlusieurs  muscles  du  bras 

Muscles  biceps  droit. 

Première  AnFS         12    El.  14° 
»      KaFB         IG    El.  18° 

4°  Névrite  multiple  progressive. 
Muscles  extenseurs  à  l'avant-bras. 

Première  AnFS    »    10  El 

El 


Secousse  lente 


KaFS 


1^ 


18° 


Muscle  vasle  interne. 

Première  AnFS    »  10 
»      KaFS  12 

Muscle  vaste  externe. 

Première  AnFS     »  12 
î)      KaFS  16 


El. 
El. 

El. 
El. 


16° 
21° 

20° 

•TSo 


Secousse  lenle 


Secousse  lente 


Secousse  lenle 


Secousse  lente 


Secousse  lenle 


Ce  phénomène  apparaîtra  aussi  très  nettement  dans  les  courbes  ci- 
jointes  que  je  dois  à  l'obligeance  de  mon  ancien  assistant  M.  le  D'"  Kast 
à  Fribourg-en-Brisgau.  Les  courbes  relevées  dans  la  région  du  péroné 
nous  indiquent  seulement  des  secousses  de  fermeture,  Ka  ==  KaF 
An  =  AuF.  La  première  courbe  appartient  à  une  personne  saine,  les 
deux  autres  proviennent  d'un  cas  avec  réaction  de  dégénérescence  dans 
la  région  du  péroné  (à  la  suite  de  poliomyélite  antérieure  chron.)  Une 
plus  ample  explication  n'est  pas  nécessaire  pour  qu'on  remarque  la 
prédominance  du  pôle  positif  (An)  sur  le  négatif  (Ka),  le  moindre  escar- 
pement et  la  largeur  plus  grande  des  courbes  de  contraction  comparées 
aux  courbes  normales. 

Ce  qui  existe  pour  la  AnF,  existe  d'une  manière  analogue  pour  la 
KaOS  ;  cette  dernière  croît  également  d'une  façon  relativement  plus  ra- 
pide que  la  AnOS  et  lui  devient  très  vite  égale,  bien  que  la  secousse 
d'ouverture  du  pôle  négatif  soit  rarement  plus  grande  que  celle  du 
positif  (KaOS  >  AnOS);  pourtant  j'ai  remarqué  le  fait  bien  des  fois 
d'une  façon  tout  à  fait  indubitable  et  manifeste.  Cela  n'est  pas  tou- 
jours facile  à  constater  parce  que  les  secousses  d'ouverture  qui, 
dans  les  premiers  moments,  s'obtiennent  aussi  sous  une  forme  extra 
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oi-fiiiiairomonL  vive  el  légère  (rc-lal,iv(;iiH;iil  beaucoup  plus  légère  que 
la  iiurnuilo),  s'en  \onl  IjieiilôL  el  tlisparaisseiiL,  en  partie, .à  cause  des 
conlraclions  toniques  de  fermeture,  qui  durent  jusqu'à  l'ouverture  de 
la  chaîne,  en  partie  aussi  parce  que,  avec  la  lenteur  croissante  des  con- 
lraclions, l(;s  muscles  perdent  la  faculté  de  réagir  sous  un  excitant  de 
courte  duriie  (Brenner),  el  l'excitant  d'ouverture  ne  doit  être  que  de 
courte  durée.  Celle  absence  des  secousses  d'ouverture  n'i^sL  du  reste 
considérée  parLeegaard  que  comme  une  exception. 

Figure  22. 

Courbes  ()o  secousses  (le  rermeture,  «Inns  une  exfilation  iliiectn  (uni.-jolaire)  des  ma(ele< ,  à  la  région 

.In  pùioné  n  la  jamlie.  Ka  =  KniïP.  An  =  AiiKS. 


Kn     An       Kn     An      Ko     An      Kn     An     Kn     An     Ka  An 


1.  Courbes  d'une  jeune  fille  saine.  33  Kl.  KaKS  notamment  plus  forte  qu'AnFS. 


2.  Cas  (le  l'oliomyclite  ant.  cliron.  —  DR.  —  Courbe  do  la  région  du  péroné.  33  El.  —  .AnFS  notamment 
plus  forte  (jue  KaFS. 


3.  Le  même  cà^:  —  Avec  40  Kleui.  —  Prédomiuautju  de  r.\ni'"j  et  caractère  lent  des  ^ecousâeâ  très 
évident. 


Celle  manière  d'être,  élévation  et  modification  qualitative  de  l'exci- 
tabilité électrique,  persiste  dès  lors  sans  changement,  plus  ou  moins 
longtemps,  3,  6,  8  semaines. 

Mais  alors  apparaît  un  affaiblissement  graduel  de  V excitabilité  gal- 
vanique, tandis  que  les  variations  qualitatives,  surtout  la  lenteur  des 
secousses,  continuent  à  persister;  mais  des  forces  de  courant  de 
plus  en  plus  fortes  deviennent  nécessaires  pour  développer  ces  con- 
tractions lentes. 

Dan-  '  is  iiiriirables.  cette  diminution  progresse  toujours  davan- 
tage eî  on  arrive  [)eu  à  peu  à  rendre  l'excitation  des  muscles  on  ne 
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peut  plus  difficile;  la  KaFS  s'éteint  enfin  la  première  complèlement 
et  il  ne  reste  plus  finalement  qu'une  AnFS  très  faible  comme  dernière 
manifestation  vitale  des  fibres  musculaires  qui  existent  encore  ;  ce  qui 
t'ait  opposition  avec  l'extinction  simple  de  l'excitabilité  galvanique, 
dans  laquelle  la  KaFS  esOrdernière  réaction  persistanté/nësr 'années 
peuvent  s'écouler  avant  que  l'excitabilité  galvanique  disparaisse  com- 
plètement du  muscle  dégénéré. 

Pans  les  cas  curables  toutefois,  avec  le  retour  de  la  motililé  et  de 
Texcitabilité  électrique  des  nerfs,  les  -phénomènes  noimaux  se  rétablissent 
aussi  feu  à  feu  dans  le  muscle,  plus  ou  moins  rapidement  il  est  vrai, 
suivant  que  le  régénération  se  produit  plus  tôt  ou  plus  tard.  Mais 
vousne  devez  jamais  vous  attendre,  avoir  aussitôtaprès  leretour  de  la 
conductibilité  et  de  Texcitabilité  des  nerfs,  les  muscles  revenir  égale- 
ment à  leur  état  normal;  les  transformations  survenues  dans  les  mus- 
cles ont  besoin  d'un  certain  temps  pour  redisparaître  et  ainsi  vous 
devez  vous  attendre,  en  toutes  circonstances,  à  ce  que  les  signes  de  la 
réaction  de  dégénérescence  dans  les  muscles  durent  encore  un  certain 
temps,  plus  ou  moins  long,  après  le  retour  de  l'excitabilité  dans  les 
nerfs"";  et  il  peut  arriver  ainsi  que  des  secousses  qualitatives  nor- 
mâTes  soient  de  nouveau  développées  par  les  nerfs,  tandis  qu'en  exci- 
tant directement  les  muscles,  les  secousses  qualitatives  anormales 
de  la  DR  apparaissent  encore.  Mais  c'est  très  graduellement  —  peut- 
être  encore  durant  l'accroissement  d'excitabilité,  mais  plus  souvent 
alors  que  celle-ci  a  déjà  commencé  à  s'affaiblir,  —  que  la  réaction 
normale  se  rétablit,  que  la  AnFS  se  réduit  plus,  que  la  lenteur  des 
secousses  cesse  et  qu'ainsi  tout  peut  redevenir  normal  ;  mais,  dans 
la  règle,  l'excitabilité  est,  à  ce  moment,  parvenue  à  un  degré  quanti- 
tatif essentiellement  inférieur  et  il  se  passe  encore  longtemps  avant  que 
ta  motilité  se  rétablisse  conformément  à  la  normale. 

En  ce  qui  touche  la  différence  excessivement  surprenante  entre 
l'excitabilité  faradique  et  galvanique  du  muscle,  différence  qui  a  donné 
l'impulsion  initiale  aux  explorations  les  plus  rigoureuses  sur  la  DR,  la 
cause  en  a  été  placée  par  Neumann  dans  la  différence  physique  des 
deux  genres  de  courant.  Neumann  a  fait  remarquer  que,  dans  de  sem- 
blables cas  pathologiques,  des  courants  d'une  certaine  durée  sont  seuls 
en  état  d'exciter  les  muscles  transformés  ;  comme  les  courants  fara- 
diques,  pendant  leur  passage,  sont  d'une  durée  tout  à  fait  momen- 
tanée, d'une  grande  rapidité  d'égalisation,  ils  restent  sans  effet  sur  le 
muscle  affecté.  Quand,  à  l'aide  d'une  disposition  quelconque,  on  trans- 
forme le  courant  galvanique  actif  en  un  courant  de  très  courte  durée, 
ce  dernier  reste  également  complètement  sans  effet  ;  et  tel  est  encore 
le  cas,  même  avec  des  courants  galvaniques  très  forts,  tandis  que  des 
actions  très  intenses  sont  déjà  développées  par  de  très  faibles  courants 
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(le  longue  durée.  Ainsi  s'explique  ce  fait  que  l'on  réussit  souvent,  à 
une  époque  délormiiiée  do  la  paralysie,  à  l'aide  des  courants,  durant  un 
pou  plus  lorif^lemps,  de  rap|)areil  de  rotation  magnéto-électrique  (et 
même  à  l'aide  du  courant  faradique  des  spirales  primaires),  à  déve- 
lopper encore  des  contractions,  tandis  que  les  courants  faradiques  se- 
condaires sont  déjà  complètement  sans  effets. 

De  celte  façon  sans  doute  on  établirait  une  cause  physique  pour  la 
divergence  do  l'cxcilabilité  faradique  et  galvanique  de  ces  muscles; 
mais  la  raison  pour  laquelle  les  muscles  dégénérés  perdent  la  faculté 
de  réagir  contre  des  courants  de  courte  durée,  tandis  qu'ils  répondent 
d'une  façon  plus  accentuée  aux  courants  de  longue  durée,  reste  encore 
tout  d'abord  à  déterminer  et  constitue  un  problème  pour  la  physiologie 
pathologique.  Mais,  certainement,  ce  sont  les  modifications  chimiques 
et  moléculaires  liées  à  la  dégénérescence  de  la  substance  contractile, 
qui  doivent  être  invoquées,  en  première  ligne,  comme  éclaircissemenl. 

Mais  une  autre  manifestation,  qui  surgit  durant  la  disparition  gra- 
duelle de  la  DR  et  que  nous  ne  pouvons  que  brièvement  mentionner 
ici,  a  certainement  les  rapports  les  plus  étroits  avec  ces  variations  ; 
c'esf  l' augmentation  d'excitabilité  mécanique  des  m.uscle<i.  Je  l'ai  décrite 
en  premier  lieu  ;  Hitzig  d'autre  part  l'a  découverte  tout  à  fait  en 
dehors  de  moi,  mais  il  l'a,  par  erreur,  attribuée  aux.  nerfs.  Elle 
peut,  dans  tous  les  cas  en  question,  être  observée  d'une  façon  plus  ou 
moins  évidente  et  elle  se  prouve  par  ce  fait  que  les  muscles  répondent 
par  une  contraction  très  nette  mais  lente,  à  une  excitation  mécanique 
quelconque,  même  très  faible  (de  préférence  à  un  coup  léger  et  de 
courte  durée  porté  avec  un  marteau  de  percussion,  ou  plus  simplement, 
avec  le  doigt,  ou  une  simple  pression  ou  même  l'éloignement  rapide  d'un 
corps  déprimant).  Cette  manifestation  se  relie,  on  ne  peut  plus  étroi- 
tement, avec  l'augmentation  de  l'excitabilité  galvanique,  mais  elle  se 
produit  d'ordinaire  plus  tardivement  et,  dans  la  règle,  s'évanouit  aussi 
un  peu  plus  tôt  que  celle-là,  mais  dans  des  cas  favorables,  elle  peut 
être  observée  durant  des  semaines  et  des  mois. 

Ici  se  termine  la  description,  si  je  puis  m'exprimer  ainsi,  des  mani- 
festations capitales  et  typiques  de  la  réaction  complète  de  dégénéres- 
cence ;  si,  dans  tous  les  cas,  elles  ne  présentent  pas  exactement  la 
môme  marche,  cela  s'explique  de  soi  par  les  circonstances  propres  qui 
existent  dans  la  réalité  ;  c'est  ce  qui  ressortira  d'une  façon  encore  plus 
positive  des  particularités  de  l'exposition  ultérieure.  Nous  avons  affaire, 
en  pathologie,  non  à  des  expériences  simples  et  nettes  mais  à  une  mul- 
tiplicité extraordinaire  de  phénomènes  qui  sont  susceptibles  de  la  gra- 
dation et  de  la  complication  la  plus  diverse.  C'est  là  ce  que  vous  no 
devez  jamais  perdre  de  vue. 
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SoMMAim;  :  Réaction  de  dégénérescence  (suite).  Ses  rapports  avec  l'atrophie  dégéné- 
rative  des  nerfs  moteurs  et  des  muscles.  Descriplion  de  celle-ci.  Rapprochement 
de  son  processus  avec  celui  delà  réaction  dedégéncrescence.  —  Réaction  complète 
et  partielle  de  dégénérescence.  —  Caractère  de  la  DR;  conclusions  qu'on  peut  en 
tirer  au  point  de  vue  du  diagnostic.  —  Sa  valeur  au  point  de  vue  du  pronostic. 
Remarques  particularisantes  et  critiques. 

Les  explorations  expérimentales  ont  pour  la  plupart  réussi  à  éclai- 
rer le  processus  régulier  et  typique  de  la  D  R  et  elles  ont  mis  surtout 
hors  de  doute  que  les  manifes talions  de  cette  réaction  sont  étroitement 
liées  à  certaines  transformations  histologiques  des  nerfs  et  des  muscles  ; 
c'est  là  ce  que  démontrent  les  paralysies  expérimentales  ainsi  que, 
chezl'liomme,  les  paralysies  analogues,  périphériques  et  spinales. 

Les  phénomènes  de  l'atrophie  dégénérative  des  nerfs  moteurs  et  des 
muscles  peuvent  être  considérés  comme  le  type  des  modifications  qui 
se  produisent,  lors  d'une  section  ou  d'un  écrasement  des  nerfs.  Je  dois 
donner  ici  un  bref  aperçu  de  ces  modifications,  afin  de  pouvoir  carac- 
tériser les  rapports  de  leurs  phases  diverses  avec  les  phases  de  la  D  R. 
Pour  tous  les  détails,  je  vous  renverrai  aux  manuels  de  palhologié 
nerveuse  et  aux  travaux  spéciaux  qui  la  concernent  et  qui  ont  été 
dans  ces  derniers  temps  publiés  en  très  grand  nombre. 

La  première  conséquence  d'une  telle  lésion  traumatique  est  la  dégé- 
nérescence du  segment  des  nerfs  périphériques.  Au  bout  de  peu  de  jours 
déjà  (2-4),  apparaît  la  coagulation,  la  transformation  de  la  substance 
médullaire  en  grumeaux,  gouttes  liquides,  granulations,- processus  qui 
se  déroule  assez  vite  et  amène  la  formation  de  quantité  de  petites  granu- 
lations et  cellules  granulées.  A  cela  se  relie  immédiatement  le  ramol- 
lissement, la  destruction  e[  décomposition  d\i  cylindre-axe,  qui  ne  persiste 
peut-être  que  dans  des  cas  de  très  léger  écrasement  ou  dans  des  con- 
ditions favorables  sous  d'autres  rapports  (Korybutt-Daszkiewicz)  ;  ce 
ramollissement  se  développe  conjointement  avec  une  forte  prolifération 
granuleuse  dans  la  gaine  de  Schwann.  Peu  à  peu  une  grande  partie  des 
produits  de  décomposition  ainsi  développés  se  résorbe  et  il  ne  reste, 
dans  la  gaine  ^e  Schv^ann,  qu'une  masse  proloplasmatique  homogène., 
qui,  d'après  les  uns,  a  été  produite  par  la  dissolution  du  cylindre-axe 
décomposé,  et  par  les  autres  est  considérée  comme  une  masse  de  for- 
mation nouvelle,  en  rapport  avec  l'augmentation  de  granulations. 
Toutefois  dans  ces  conditions,  le  caractère  primitif  histologique  des 
fibres  nerveuses  a  complètement  disparu.  Tout  ce  processus  s'étend 
très  vite,  du  siège  de  la  lésion  vers  la  périphérie,  jusqu'aux  ramifica- 
tions nerveuses  les  plus  fines.  Les  modifications  du  névrilème  sont  en 
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relation  étroite  avec  ce  qui  précède  ;  à  part  la  névrite  traumalique 
entièrement  circonscrite  à  la  place  de  la  lésion,  il  se  produit  dans 
toute  la  niasse  nerveuse  pih-ipliérique,  une  pi'olifération  des  novaux  de 
la  gaine  de  Schwann,  une  accuniidation  notable  d'élénients  eellulaires 
dans  l'endoneurium  et  le  perineurium  ;  les  dits  éléments  se  transfor- 
ment ultérieurement  en  cellules  fusiformes  et  tissu  conjonclif,  qui 
s'accroissent  dans  une  grande  proportion,  pénètrent  par  larges  bandes 
entre  les  petits  faisceaux  isolés  des  fibres  nerveuses  et  à  l'intérieur 
même  de  ceux-ci  et  déterminent  finalement  une  cirrhose  caractérisée 
du  nerf.  On  peut  se  demander  comment  s'est  produite  cette  hyperpla- 
ie  du  tissu  conjonctif  ;  est-ce  })ar  suite  de  l'irritation  que  les  produits 
de  destruction  du  nerf  déterminent  ?  est-ce  par  le  fait  de  la  paralysie 
des  voies  vaso-motrices  et  Irophiques?  c'est  là  une  question  qui  n'est 
pas  encore  résolue. 

Au  bout  d'un  temps  plus  ou  moins  court,  plus  ou  moins  long,  cela 
dépend  seulement  de  la  nature  et  de  la  gravité  de  la  lésion,  —  apparaît 
une  régénéralion  plus  ou  moins  complète  du  nerf  ;  régénération  cer- 
taine, dans  tous  les  cas  où  la  situation  anatomique  est  favorable, 
rapide,  lors  d'un  simple  écrasement,  lente  dans  une  section  ou  déchi- 
rure totale,  et  d'autant  plus  lente  que  les  extrémités  nerveuses  sont 
plus  éloignées  les  unes  des  autres.  Nous  pouvons  abandonner  cette 
question  aux  histologistes  qui  sont  encore  plongés  dans  la  discussion 
de  questions  interminablement  insolubles,  en  particulier  la  question 
de  savoir  de  quelle  manière,  au  siège  de  la  lésion  même,  s'établit  la 
communication  et  comment  les  anciennes  fibres  centrales  sont  de  nou- 
veau mises  en  relation  de  conductibilité  avec  les  fibres  périphériques 
de  formation  nouvelle.  Pour  nous  électrothérapeutistes,  il  est  d'une 
importance  secondaire  d'apprendre  comment  cela  se  fait,  pourvu  que 
nous  sachions  que  cela  se  produit  généralement  ;  et  c'est  là  indubita- 
blement le  cas,  dans  les  circonstances  favorables:  Un  sembMle  réta- 
blissement de  la  conductibilité  s'effectue  sur  la  place  de  la  lésion  et  il  est 
très  certain  que  la  complète  régénération  de  la  masse  de  nerfs  péri- 
phériques dépend  de  lui  exclusivement,  lors  même  que,  suivant  de 
récentes  explorations,  il  préluderait  et  se  préparerait  à  l'avance  dans 
la  partie  périphérique,  déjà  bien  avant  le  rattachement  à  la  partie 
■  centrale.  Sans  doute,  sous  la  vivifiante  action  d'influences  trophiques 
centrifuges,  le  complet  rétablissement  de  la  structure  normale  hislo- 
logique  des  fibres  nerveuses  périphériques,  s'effectue  tout  d'abord  ; 
ces  liens  d'abord  très  étroits,  pâles  et  sans  moelle,  s'épaississent  peu  à 
peu,  à  partir  du  siège  de  la  lésion  jusqu'à  la  périphérie,  s'entourent 
d'une  enveloppe  médullaire,  à  l'origine  étroite,  et  devenant  de  plus  en 
plus  large,  pour,  peu  à  peu  se  rapprocher  petit  à  petitde  l'état  normal  ; 
mais  dans  tous  les  cas  plus  graves,  ils  subsistent  longtemps  à  l'état  de 
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libres  minces  dans  le  tissu  conjonclif  très  abondant  du  tronc  nerveux 
qui  ne  se  reforme  que  très  lentement  et  peut-être  jamais  complète- 
ment. 

Parallèlement  à  ces  transformations  des  nerfs  se  produisent  natu- 
rellement des  transformations  luslologiqucs  dans  les  muscles  qui  s'y 
rattachent.  Ces  derniers  subissent  inévitablement  une  atrophie  dégé- 
nérative  progressive.  La  première  manifestation  perceptible  de  celle-ci 
est  l'amincissement  croissant  des  fibres  musculaires  elles-mêmes,  lequel 
devient  déjà  évident,  à  partir  de  la  deuxième  semaine,  est  déjà 
très  notable,  quelques  semaines  plus  lard,  et  peut  aller,  dans  les  cas 
incurables,  jusqu'à  la  destruction  et  disparition  complètes  des  fibres. 
En  outre  leur  striation  ti^ansversale  est  un  peu  moins  nette,  mais  reste 
conservée  et  ce  n'est  qu'à  titre  d'exception  que  l'on  constate  une  dé- 
générescence graisseuse  ou  granulaire  des  fibres  ;  il  se  produit  en 
en  même  temps  une  aiigrnentalion  considérable  des  noyaux  musculaires 
qui  gisent  les  uns  à  côté  des  autres  en  petits  tas  et  chaînes  et  il  survient 
finalement  une  transformation  chimique  de  la  substance  muscidaire, 
qui  se  manifeste  à  l'exploration  par  la  tendance  plus  grande  qu'ont  de 
tels  muscles  à  subir  la  dégénérescence  dite  cireuse. 

En  même  temps  que  ces  modifications  des  fibres  musculaires,  se  pro- 
duisent dans  le  tissu  conjonclif  interstitiel  du  muscle,  ces  mêmes  infiltra- 
tions cellulaires  et  des  phénomènes  d^hypertrophie  du  tissu  conjonc- 
lif, ainsi  que  du  nevrilème,  et  comme  résultat  final  il  apparaît  ainsi 
une  évidente  cirrhose  conjonctive  du  muscle,  dont  les  fibres  atrophiées 
et  minces  semblent  au  bout  de  quelques  semaines,  entourées  de  cou- 
ches épaisses  de  tissu  conjonclif.  Dans  les  cas  incurables,  les  muscles 
entiers  sont  ainsi  peu  à  peu  transformés  en  cordons  plats  de  tissu 
conjonclif,  qui  peuvent  aussi,  dans  la  suite,  devenir  le  siège  d'un  dé- 
pôt de  graisse. 

Dès  que  la  régénération  des  nerfs  s'est  produite,  et  qu'ainsi  l'action 
des  influences  trophiques  centrales  sur  les  muscles  s'est  rétablie,  le 
progrès  de  ces  phénomènes,  dans  le  muscle,  s'arrête  et  il  survient  un 
lent  rélahlissement  de  l'état  normal.  Or  pour  cela  il  faut  beaucoup  de 
temps:  les  fibres  restent  longtemps  plus  étroites;  le  tissu  conjonclif 
hypertrophié,  empêche  leur  accroissement  et  reste,  surtout  dans  les 
cas  difficiles,  très  longtemps  et  môme  maintes  fois  pour  toujours,  un 
obstacle  au  fonctionnement  normal  et  à  la  nutrition  normale  des 
muscles. 

Un  grand  nombre  de  recherches  expérimentales  et  cliniques  con- 
cordantes, ont  établi  indubitablement  que  les  phénomènes  de  dégéné- 
rescence décrits  plus  haut  sont  dans  le  rapport  le  plus  étroit  avec  la 
réaction  de  dégénérescence  ;  leurs  phases  concordent  exactement  avec 
les  degrés  de  développement  de  cette  dernière  et  il  est  incontestable 
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i|iio  les  modifications  hislolor/iqucs  sont  la  cause  principale,  (ht  \n  DU, 
qu'elles  la  délerininciil  et  la,  l'oiil  naître.  Commenlcelaa-t-il  lieu  ?  C'est 
ce  que  je  vais  vous  expliquin-  eu  peu  de  m(A>.. 

La  tl('-f/cncresccnce  du  ironçnn  de  ??e//p('iripli('ii-ique  apparaît  de  hoiwie 
heure  et  elle  est  sans  aucun  doute  la  cause  de  la  diininulion  et  de  la 
dispariliou  de  i excitabilité  faradif/ue  cl  (jalvanù/ue  de  ce  li'oneon  de 
nerfs  ;  si  cette  dégénérescence  est  arrivée  à  un  certain  degré,  l'excita- 
bilité électri(|ue  est  totalement  éteinte  et  elle  reste  telle,  jusqu'à  ce  que 
les  communications,  entre  le  tronçon  de  nerf  central  et  péripliéri(|ue, 
soient  rétablies  et  ((ue  la  régénération  de  ce  dernier  ait  commencé. 

C'est  aussi  avec  celle  régénération  que  recommence  C excitalnlilé  fara- 
dique  et  galoanique  du  tronçon  de  nerf  périphérique.  Mais  l'excitabilité 
électrique  arrive  un  peu  plus  tard  que  la  conductibilité  des  voies  ner- 
veuses pour  l'influence  de  la  volonté  ou  pour  une  excitation  électrique 
appliquée  au  tronçon  central.  Cela  dépend  sans  doute  du  degré  de  dé- 
veloppement des  fibres  régénérées.  On  dirait  que  celles-ci  ne  redevien- 
nent excitables  que  quand  elles  sont  munies  d'une  gaîne  médullaire 
d'une  certaine  épaisseur,  lorsque  la  jeune  fibre  a  déjà  atteint  de  nou- 
veaiT  un  certain  degré  de  développement,  tandis  qu'à  un  degré 
antérieur,  elle  est  déjà  susceptible  de  conductibilité.  Je  ne  dirai  pas, 
parce  que  cela  ne  m'est  pas  encore  démontré  suffisamment,  que  cette 
conductibilité  n'appartient  pureftimeiU  qu'au  cylindre-axe,  tandis  que 
la  seconde  propriété  correspondrait  à  la  réapparition  de  la  gaîne  mé- 
dullaire et  que,  par  suite,  le  cylindre-axe,  dans  ses  fibres  qui  se  régé- 
nèrent, n'est  que  la  partie  conductrice,  tandis  que  la  gaîne  médullaire 
est  celle  qui  reçoit  l'excitation  électrique. 

Mais  cette  hypothèse  me  paraît  très  plausible,  bien  que  l'assertion 
de  Kûhne  et  de  Steiner  '  (que  l'action  électro-motrice  des  nerfs  médul- 
laires n'appartient  qu'au  cylindre  axe,  sans  participation  de  la  moelle 
degjierfs)  soit  peut-être  opposée  à  cette  manière  de  voir.  A  mesure  que 
les  jeunes  fibres  se  développent,  leur  excitabilité  augmente;  mais /t' 
plus  souveyitelle  reste  encurc  longtemps  moindre  qu'à  l'état  normal,  soif 
par  suite  d'un  développeme?il  ùisuffsant  des  fbres  n'^rveusees  et  de  la 
cirrhose  du  nerf  lui-même,  soit,  encore  plus,  à  cause  de  l'atrophie  et  de 
la  cirrhose  des  muscles,  qui  ne  peuvent  pas  de  longtemps  encore 
obéir,  avec  une  énergie  normale,  aux  excitations  provenant  du 
nerf. 

La  dégénérescence  des  nerfs  intra-musculaires  est  probablement  la 
cause  de  l' affaiblissement  de  leur  excitabilité  farad'ique  et  galvanique, 

1.  W.  Kiiline  et  J.  Stciuer.  Observations  sur  les  fibres  mùdiillairos  ut  sur  les 
libres  non  inédiilluires  des  nei'f-s.  Unters.  des  physiol.  Instituts  d.  Univers,  de 
Heidelberg.  To.  Hl,  cidiicr  I  et  2. 
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all'aiblissement  que  l'on  peut  observer  dans  la  première  semaine, alors 
qu'on  ne  peut  encore  observer  aucune  modification  des  fibres  muscu- 
laires. Les  transformations  liislo-chimiques,  qui  se  manifestent  alors 
dans  la  substance  striée,  sont  indubitablement  la  cause  de  V'mexcila- 
bilitépar  les  courants  furadiques,  de  peu  de  durée  d'une  part,  et  d'autre 
part  de  l'accroissement  énorme  et  de  la  modification  qualitative  de 
l'excitabilité  galvanique.  Comment  cela  se  passe-t-il  et  comment  peut- 
on  l'expliquer  nettement?  C'est  là  une  question  qui  attend  encore  sa 
réponse.  Les  progrès  de  ces  modifications  de  dégénérescence,  Vatro- 
phie  croissante  des  fibres  des  muscles,  amènent  sans  doute  alors  l'af- 
f'aihlissement  ultérieur  de  V excitabilité  galvanique.  La  disparition  de 
ces  modifications,  consécutive  à  la  guérison,  et  l'accroissement  pro- 
gressif du  volume  du  muscle,  déterminent  le  retour  de  l'excitabilité 
norma/e,  sous  le  rapport  quantitatif  et  qualitatif,  ainsi  que  le  retour 
de  l'excitabilité  faradique,  quand  la  régénération  des  fibres  des  nerfs  et 
des  muscles  est  arrivée  à  un  certain  degré.  Même  après  le  rétablisse- 
ment complet  ep  apparence  de  la  motilité,  il  subsiste  longtemps  en- 
core ime  simple  diminution  de  V  excitabilité  électrique  des  muscles  ;  cela 
s'explique  aisément  par  Thypertropbie  du  tissu  conjonctif  dans  le 
muscle  et  par  les  retards  qu'apporte  cet  obstacle  à  la  formation  nou- 
velle des  fibres  musculaires.  En  tout  cas,  cette  masse  de  tissu  conjonctif 
constitue  une  notable  résistance  intérieure  pour  la  contraction  du 
muscle  lui-même. 

L'exactitude  de  la  description  que  j'ai  faite  ici  est  garantie  par  la 
concordance  générale  de  tous  les  faits  expérimentaux  cliniques.  De  là 
résulte  aussi  l'importance  des  conclusions,  que  l'on  peut  déduire  de  la 
DR  et  de  ses  différentes  pbases,  en  ce  qui  concerne  la  présence  et  les 
phases  de  l'atrophie  dégénérative,  dans  le  nerf  et  dans  les  muscles  et 
il  sera  difficile  d'obtenir  dans  n'importe  quelle  partie  de  la  pathologie, 
avec  une  méthode  physique  d'exploration,  des  données  aussi  certaines 
sur  les  modifications  histologiques  les  plus  délicates. 

Pour  me  faire  comprendre  plus  aisément  et  pour  mieux  graver  les 
faits  dans  votre  mémoire,  je  publie  trois  schémas  de  la  DR  et  de  ses 
rapports  avec  l'atrophie  de  dégénérescence;  vous  pourrez  en  tirer  divers 
éclaircissements.  Sur  tous  les  trois,  la  première  ordonnée  marquée  par 
im  large  trait,  indique  le  début  de  la  lésion,  la  cassation  subite  delà  mo- 
tilité est  marquée  de  (.  ..)etson  retour  commençant  d'un  astérisque  (*)  ; 
sur  le  premier  schéma  vous  avez  un  retour  précoce  ;  sur  le  deuxième, 
un  retour  tardif;  et,  sur  le  troisième,  pas  de  retour  de  la  motilité  ;  par 
conséquent,  un  cas  léger,  un  cas  grave  et  un  cas  incurable.  Les  nombres 
.  écrits  au-dessus  des  différentes  ordonnées  indiquent  le  nombre  des  se- 
maines qui  se  sont  écoulées,  depuis  le  commencement  de  la  lésion.  Le 
Iracé  ondulatoire  du  trait,  qui  indii^ie  l'excitabilité  galvanique  du  mus- 
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(;le,  doit  aussi  matYjiMM-  sa  modi(icaLii)ii  qualitalive.  Les  coiirles  noies 
écrites  au-dessus  de  ciiaque  schéma  indiquent  à  quelle  slade  de  )a  mo- 
dification histologiqiie  se  trouvent  à  peu  pri^sle  nerf  et  le  mui-cle.  Na- 
turellement ces  représentations  schématiques  ne  peuvent  pas  prétendre 

Figure  2;i. 
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2.  Paralysie  avec  retour  tardif  de  la  motilité. 
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à  une  grande  exactitude,  vu  la  petitesse  du  format  choisi  ;  mai.s  elles 
donnent  une  repré.sentation  rapide  du  cours  et  de  la  connexion  de.« 
phénomènes  dans  les  trois  catégories  principales  de  cas,  entre  les- 
quelles se  trouvent  naturellement  toutes  les  transitions  imaginables.  » 

Vous  voyez,  dans  les  trois  tableaux,  à  la  première  semaine,  l'abais- 
sement de  l'excitabilité  du  nerf  et  du  muscle,  marqué  par  la  dégé- 
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nérescence  du  nerf;  dans  la  deuxième  semaine,  Textinclion  de  l'excila- 
bilité  du  nerf  el  de  Texcilabilité  du  muscle  ;  en  même  temps,  l'aug- 
mentation commençante  et  la  modification  qualitative  de  l'excitabilité 
n-aivanique  du  muscle,  naarquée  par  l'atrophie  et  l'hypertrophie  des 
noyaux  des  fibres  musculaires;  à  la  sixième  senjaine,  sur  le  schéma, 
le  retour  de  la  motilité  ;  aux  septième  et  huitième  semaines,  le  retour 
de  l'excitabilité  galvanique  et  faradique  du  nerf  et  de  l'excitabilité  fara- 
diquc  du  muscle,  marqué  histologiquement  par  le  commencement  de 
la  régénération. 

Dans  le  schéma  2,  vous  voyez  dès  la  vingt-cinquième  semaine  déjà 
un  abaissement  notable  de  l'excitabilité  galvanique,  avec  modification 
qualitative  persistante,  correspondant  à  latrophie  et  à  la  cirrhose  des 
muscles,  etc.  Ainsi  vous  pouvez  lire  sur  chaque  coordonnée  pour  les 
différentes  formes  de  la  paralysie  et  pour  les  différentes  phases  de  son 
processus,  comment  apparaissent,  dans  un  temps  déterminé,  la  moti- 
lité, l'excitabihté  électrique  et  la  manière  dont  elles  se  comportent  his- 
tobgiquement  parlant.  Vous  voyez  d'un  seul  coup  d'œil  que,  suivant 
la  plus  ou  moins  grande  rapidité  de  la  régénération,  l'ensemble  des 
modifications  électriques  et  histologiques,  qui  constitue  la  réaction  de 
la  dégénérescence,  peut  changer,  dans  un  moment  donné,  de  la  ma- 
nière la  plus  variable. 

Cela  serait  l'image  de  la  complète  DR,  telle  qu'elle  se  présente  à 
nous,  souvent  avec  une  semblable  régularité,  mais  seulement  dans  des 
cas  typiques.  Vous  ne  devez  naturellement  pas  vous  attendre,  Mes- 
sieurs, à  trouver,  dans  tous  les  cas  pathologiques,  une  aussi  grande 
régularité  du  cours  des  modifications  que,  dans  l'expérimentation  ou 
dans  une  simple  lésion  traumatique  des  nerfs.  Cela  ne  se  rencontre  pas 
facilement  en  pathologie,  et  il  se  manifeste  ici  de  nombreuses  dévia- 
tions, qiui  peuvent  ôti-e  di';Leraiinées  par  le  genre  de  la  lésion,  par  les 
diverses  perturbations  des  influences  trophiques,  par  des  améliorations 
passagères,  par  de  nouvelles  perturbations  se  succédant  les  ynes  aux 
autres,  etc.,  et  l'on  ne  doit  pas  conclure,  d'une  irrégularité  quelconque, 
comme  on  en  trouve  toujours  dans  les  cas  anciens,  que  le  schéma 
donné  ci-dessus  ne  soit  pas  exact  ou  que  l'on  ait  découvert  une  nou- 
velle et  imjoortante  anomalie.  Déjà  le  moment,  où.  s'effectue  la  régéné- 
ration du  nerf,  détermine  de  grandes  différences  dans  l'ensemble  de 
l'image  de  la  DR  ;  si  la  régénération  se  manifeste  de  bonne  heure,  le 
nerf  pourra  de  nouveau  être  excitable  faradiquement  et  galvanique- 
ment,  tandis  que  la  modification  dans  le  muscle  est  encore  à  son  point 
culminant;  celui-ci  ne  peut  pas  rétrograder  aussi  vite,  et  a  besoin, 
pour  cela,  d'un  certain  laps  de  temps.  Il  peut  donc  se  faire  que  le 
muscle,  à  la  suite  de  l'excitation  du  nerf,  réponde,  d'une  manière  nor- 
male, par  des  secousses,  mais  qu'il  présente  encore  la  réaction  de  la 
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dégtinérescenct!,  loi-s  do  l'excilalion  directe.  Mais,  fii  la  rég<*néralion  se 
manifftste  très  tard,  il  se  pont  que  In  modification  musculaire  soit  d^jà 
arrivée  à  nue  pliase  frexcilabiiité  galvanique  fort  amoindrie,  alors  que 
l'excitabiliti;  éleciriqno  du  nerf  commence  à  se  développer  lentement. 
Il  y  a  ainsi  d'innombrables  cas  particuliers,  où  l'on  s'oriente  cependant 
en  examinant  et  en  appréciant  avec  soin  les  circonstances  de  temps  et 
autres.  A  cet  efTet,  les  schémas,  figurés  plus  haut,  pourraient  bien 
avoir  leur  utilité. 

Mais  il  existe  toute  une  série  de  cas,  dans  lesquels  le  processus  ne 
répond  pas  tout  à  fait  au  schéma  précédent  ;  il  iie^s'y  développe,  d'une 
manière  strictement  typique,  qu'une  partie  des  modifications  ;  les 
autres  ne  se  produisent  guère  ou  pas  du  tout.  Dans  ces  cas,  l'excitabi- 
lité des  nerfs  ne  s'éteint  pas,  mais  elle  baisse  jusqu'à  un  degré  presque 
insignifiant  ;  malgré  cela,  on  retrouve  dans  le  muscle,  sous  une  forme 
parfaitement  typique,  les  modifications  de  l'excitabilité  galvanique. 
J'ai  trouvé  ce  phénomène  d'abord  sur  une  série  de  six  paralysies  fa- 
ciales, de  nature  rhumatismale:  et  je  les  ai  utilisées  pour  établir  une 
catégorie  spéciale  de  ces  paralysies  et  une  espèce  secondaire  de 
la^DR'. 

Plus  tard  Bernhard  aussi  a  étudié  un  cas  semblable.  Depuis  ce  temps, 
j'ai  moi-même  observé  fréquemment  ce  phénomène  dans  certaines 
formes  de  paralysie  spinale  atrophique  et  dans  les  paralysies  périphé- 
riques des  nerfs  les  plus  dilTérenls.  J'ai  introduit,  en  conséquence,  le 
terme  de  réaction  partielle  de  dégénérescence. 


Atrophie  ilésénérntive  des  fibres 
Nerf?  iiiusciilahei    Itêîréneratîoii 


Si^tiéma  'le  la  réaction  |iartioll(!  de  ileftéiiércscenne.  L'evcilnliililé  faiailii|iin  oi  (!alvani(iiio  <lii  neif  et  l'ex- 
p.ilabilité  farndii[ne  du  mn.«i  le  ne  liaissenl  i|ne  fort  pej.  La  molilité  levient  de  bonne  heure.  I.a  couipen- 
.satian  ?e  fait  vile  et  eonipliHiiinonl.  La  déaénéreseunee  du  nerf  fait  prol)nblemcnt  défaut. 


1.  Dès  mon  pfcmicf  grand  liavail  sur  la  DR   (1868;,  j'ai  trouvé  la  DR'  (partielle) 
chez  un  enfant,  probablement  alteinl  d'une  paralysie  faciale  de  la  base  et  je  l'ai 
décrite  en  détail  (1.  c.  exemplaire  imprimé  îi  part),  mais  sans  lui  accorder  l'impor- 
ancc  qu'elle  mérite. 
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Elle  se  laisse  caractériser  très  simplement,  et  la  manière  dont  elle  se 
comporte  se  voit  aisément  sur  le  schéma  ci-joint. 

II  ne  se  manifeste  alors  dans  le  nerf  qu'une  faible  dimmiuion  de 
rexcilabilité  faradique  et  galvanique^  qui,  dans  les  cas  isolés,  va  plus  ou 
moins  loin  et  n'est  souvent  que  très  insignifiante  mais  cependant  tou- 
jours nettement  sensible.  Elle  se  manifeste  souvent  plus  par  la  dimi- 
nution du  maximum  de  contraction  que  par  l'apparition  plus  tardive 
du  minimum  de  contraction.  Dans  le  muscle  aussi  il  surgit  une  dimi- 
nution tout  à  fait  correspondante  de  l'excitabilité  faradique,  tandis  que 
l'excitabilité  galvanique  montre  simultanément  les  mêmes  modifica- 
tions quantitatives  et  qualitatives  connues  dans  la  D  R  complète;  le 
même  accroissement  énorme  de  l'excitabilité,  la  même  lenteur  de  la 
secousse,  la  même  supériorité  de  la  AnFS  sur  la  KaFS.  Il  existe 
donc,  pour  l'exploration  galvanique,  une  concordance  complète  avec 
la  DR.  Mais  l'expérience  nous  apprend  que,  dans  tous  les  cas  sem- 
blables, où  les  symptômes  se  réduisent  à  cette  forme  de  réaction  «  par- 
tielle »  de  dégénérescence,  il  ne  s'agit  que  d'un  désordre  relativement 
léger  qui  disparaît  relativement  vite. 

Il  est  facile  d'en  conclure,  et  probablement  avec  raison  que,  dans 
ces  cas,  le  nerf  ne  dégénère  pas  du  tout,  ou  du  moins  à  un  très  faible 
degré,  que  peut-être  il  n'a  éprouvé  que  des  troubles  insignifiants  de 
son  état  moléculaire  ou  nutritif,  tandis  que  les  muscles  présentent  des 
modifications  complètes  qui,  dans  l'espèce,  atteignent  d'une  façon  spé- 
ciale les  fibres  des  muscles  elles-mêmes  ;  ce  sont  ces  modifications 
histologiques  auxquelles  précédemment  nous  avons  attribué  la  cause 
des  modifications  de  l'excitabilité  électrique.  Malheureusement,  nous 
sommes  encore  dépourvus  de  toutes  recherches  histologiques  plus 
exactes  et  bien  que  V.  Ziemssen  et  Weiss  paraissent  avoir  réussi  à 
produire  expérimentalement  des  paralysies  avec  la  DR  partielle,  ils 
n  ont  malheureusement  pas  publié  les  modifications  histologiques  qui 
se  sont  alors  manifestées  dans  le  nerf. 

Mais  n'allez  pas  croire  que  cette  DR'  partielle  soit  quelque 
chose  de  tout  à  fait  spécifique,  complètement  diffèrent  de  la  réaction 
complète  ;  au  contraire  les  deux  sont  intimement  liées  l'une  à  l'autre 
et  une  expérience  un  peu  plus  riche,  telle  que  je  la  possède  sur  ces 
faits,  nous  apprend  que  toutes  les  gradations  imaginables  entre  la 
réaction  normale  tout  entière  et  la  réaction  partielle  de  dégénéres- 
cence, existent  simplement  et  se  reproduisent  de  nouveau  entre  la  DR 
partielle  et  complète,  de  sorte  que  l'on  peut  étabUr  une  série  continue 
de  degrés  de  celte  modification  d'excitabilité,  depuis  les  plus  légères 
jusqu'aux  plus  graves.  Vous  pourrez  trouver  assez  souvent,  chez  un 
seul  et  même  individu,  dans  la  même  maladie,  la  |DR  complète  et 
partielle  côte  à  côte,  dans  difi^érentes  régions  musculaires  et  j'ai  vu 


ÉLECrnODIAGNOSTIC 

souvenl,  dans  une  seule  et  môme  région  nervo  nnusculaire,  la  DH  pai- 
liclle  du  début  devenir  peu  à  peu  une  réaction  complète.  On  ne  peut 
(It'sirer  une  démonstration  plus  péremptoire  de  la  liaison  intime  des 
deux  réactions. 

Il  ne  Tant  naturellement  pas  confondre  avec  la  DU  partielle  les  cas 
dans  lesquels,  à  la  période  de  régénération,  l'excitabitité  du  nerf  est 
revenue  et  où  il  e'xiste  encore  encore  en  même  temps  de  la  DR  dans 
les  muscles.  Mais  la  distinction  rigoureuse  peut  présenter  de  nolables 
difficultés  là  oi!i  l'on  a  aucune  notion  de  la  marche  et  du  développement 
du  phénomène. 

Il  me  reste  maintenant,  après  une  description  exacte  de  ce  que  l'on 
connaît  sur  la  DR  à  vous  faire  une  courte  énumération  des  fftrmes 
morbides  dans  lesquelles  l'apparition  de  la  DR  peut-être  constatée. 

Vous  avez  déjà  prévu  qu'elle  doit  exister  indubitablement  dans 
toutes  les  formes  de  maladie,  telles  que  la  section  expérimentale  ou 
l'écrasement  des  ilerfs  moteurs,  à  savoir,  dans  toutes  les  paralysies 
dites  Iraumaliques,  qui  sont  produites  par  une  lésion,  une  section,  une 
déchirure  ou  un  écrasement  notable  des  nerfs  ;  il  y  a  pour  cela  d'in- 
nombrables exemples.  Il  faut  aussi  mentionner  les  nombreuses  para- 
lysies dites  de  compression  ou  de  p7'ession,  lorsque  chez  elles,  la  lésion 
du  nerf  atteint  un.  certain  degré,  suffisant  pour  la  suppression  des  in- 
lluences  trophiques.  On  vous  dira  plus  tard  que  ce  n'est  pas  toujours 
le  cas,  mais  qu'il  y  a  aussi  des  paralysies  de  pression  plus  légères, 
dans  lesquelles  la  conductibilité  motrice  est  seule  troublée,  tandis  que 
l'excitabilité  électrique  complètement  intacte  permet  de  croire  à 
l'absence  de  troubles  trophiques  notables.  Je  range  parmi  ces  para- 
lysies de  pression,  aussi  bien  celles  qui  proviennent  d'une  pression 
mécanique  extérieure  (dorrnir  sur  un  bras,  bandages  chirurgicaux 
trop  rêsisfanls,  tourniquets,  accouchements  laborieux,  lourdes  chaînes, 
mauvaises  béquilles  etc.)  que  celles  qui  tirent  leur  origine  de  phéno- 
mènes pathologiques  internes  (tumeurs,  anévrysmes ,  extravasats 
de  sang,  retractions  cicatricielles  formation  d'un  cal,  luxation  etc. 
dans  la  sphère  d'action  desquels  tombent  les  nerfs  moteurs.  A  celte 
question-ci,  se  rattachent  aussi  les  paralysies  àxie.?,  névrotiques ,  sur- 
tout celles,  dans  lesquelles  il  s'agit  tout  d'abord  d'une  névrite  intersti- 
tielle et  de  la  pression  mécanique  qui  en  résulte  pour  les  fibres  mo- 
trices, tandis  que  dans  les  formes  que,  depuis  peu,  on  a,  l'habitude  de 
décrire  comme  névrite pqrenchymaleuse,  il  s'agit  d'une  dégénérescence 
primitive  des  fibres  nerveuses,  qui  arrête  la  conductibilité  dans  une 
région  quelconque  ;  mais  cet  arrêt  de  conductibilité  paraît  se  mani- 
fester aussi  dans  le  cours  d'une  névrite  interstitielle.  Il  suffit  ici,  pour 
provoquer  l'apparition  delà  D.  R.,  que  l'interruption  de  conductibilité 
soit  complète  —  même  pour  les  actions  trophiques. 
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La  réaction  de  dégénérescence  se  manifeste  en  outre,  dans  beaucoup 
de  pavali/sies  rhumatismales,  particulièrement  dans  certaines  formes 
de  paralysie  faciale  rhumatismale,  qui  ont  été  le  point  de  départ  de  la 
connaissance  scientifique  de  la  DR.  Comme  nous  ne  savons  pas  encore 
ce  qu'est  la  base  anatomique  des  lésions  rhumatismales,  nous  ne  pou- 
vons encore  dire  par  quelle  voie,  on  arrive  ici  à  la  DR;  toutefois  il  est 
probable  qu'ici  aussi  de  légères  modifications  névrotiques,  produi- 
sant une  compression  des  nerfs,  (particulièrement  en  tant  que  ceux-ci 
se  perdent  dans  des  canaiix  osseux  très  étroits)  sont  l'agent  actif. 

En  outre  on  trouve  la  DR.  "clUns  les  maladies  médullaires,  surtout 
si  elles  atteignent  les  colonnes  antérieures  grises  de  la  moelle  épi- 
nière  ou  du  moins  les  comprennent  dans  leur  altération.  Ainsi  d'abord 
et  régulièrement  dans  les  différentes  formes  de  polyomyélite  aiilé- 
rieure,  aussi  bien  que  dans  sa  forme  la  plus  aiguë,  la  paralysie  spinale 
des  enfants,  comme  dans  ses  formes  sub  aiguës  et  chroniques  (Brenner, 
Salomon,  Erb,  SeeligmûUer  ete.)  ;  de  plus,  dans  la  forme  disséminée, 
chronique,  progressive  de  cette  maladie  (l'atrophie  musculaire  pro- 
gressive, type  Erb,  E.  Remak,  Vierordt)  et  non  moins  dans  une  affec- 
tion bulbaire  analogue,  la  paralysie  buljDaire  progressive  et  chroni- 
que (Erb,  de  Watteville,  Eisenlohr),  naturellement  aussi  dans  ce 
qu'on  appelle  la  sclérose  latérale  amyotrophique  (Eisenlohr,  Pick).  Dans 
toutes  les  affections  chroniques,  que  je  viens  de  nommer,  la  DR.  ne 
se  manifeste  ordinairement  que  dans  une  partie  des  muscles  et,  bien 
souvent,  que  comme  une  DR  partielle.  Cette  dernière,  peut  du  reste 
être  constatée  bien  des  fois  d'une  façon  très  accentuée  et  très  large, 
dans  toutes  les  formes  d'affections  connues,  jusqu'ici,  (à  l'exception 
naturellement  de  toutes  les  paralysies  traumatiques  gr;'ayes.) 

Vous  ne  serez  pas  étonnés  d'apprendre  que  la  DR  se  rencontre  ac- 
cidentellement aussi  dans  les  hémorrhagies  de  la  moelle  épinière,  dans 
l'hématomyélie  (Erb,  E.  Remak),  dès  qu'elles  atteignent  les  colonnes 
grises  antérieures  du  renflement  cervical  ou  lombaire  ;  de  plus,  dans 
les  différentes  formes  de  la  myélite  aiguë  et  chronique  ainsi  que  dans 
les  tumeurs  de  la  moelle  épinière  (Erb  et  Schultze)  ;  on  peut  aussi  dire 
qu'elle  constitue  un  phénomène  constant  qui  accompagne  la  paralysie 
saturnine  (A.  Eulenburg,  Erb,  Bernhardt,  E.  Remak),  dont  nn  ne  peut 
pas  encore  savoir  aujourd'hui,  si  elle  provient  d'une  lésion  des  colonnes 
antérieures  grises  ou  d'une  lésion  des  voies  de  conductibilité  motrices 
périphériques.  Il  importe  ici  de  remarquer  que,  moi  et  d'autres  (Ber- 
nhardt), avons  bien  des  fois  trouvé  la  DR  lors  d'une  paralysie  satur- 
nine, même  dans  des  muscles  qui  n'étaient  pas  du  tout  paralysés  et 
qui,  par  conséquent  ne  présentaient  que  des  altérations  évidemment 
trophiques. 

Vous  comprendrez  facilement  que  la  DR  s'observe  aussi  incidemment 
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^  1^  dans  les  panilfisies  dip/u/iériliques,  car  vous  savez  que  l'on  attribue  au- 
jourd'hui ces  paralysies,  du  moins  en  bonne  partie,  à  bon  droit,  à  des 
alléralions  dégénératives  sur  les  troncs  nerveux  et  leurs  racines  mo- 
trices. Vous  comprendrez  de  mémo  qu'on  l'observe  dans  toutes  sortes 
de  paralysies,  aprhs  des  maladies  aiguës  (névrites,  hémorrhagies,  po- 
lomyélites,  elc),  ainsi  que  dans  les  paralysies  si/phiUlnpxes,  etc.  Kn 
j  présence  de  tous  ces  faits  suflisamment  établis  par  une  expérience  de 
longue  durée,  on  doit  cependant  déclarer  qu'on  n'a  (tncMUi  jamais 
observé  la  DR  dans  des  paralysies  qui  provenaient  du  cerveau  lui- 
même  (par  lésion  des  voies  de  conductibilité,  au_:-de_ssus  des  noyaux 
gris  de  la  moelle  allongée  ou  par  lésion  de  l'écorce  cérébrale), 
c,,  qu'elle  ne  se  manifeste  jamais  dans  des  paralysies  par  maladie  des 
cordons^lancs  de  la  moelle  épinière  (en  exceptant  naturellement  les 
racines  antérieures)  ;  elle  ne  se  produit  jamais  non  plus  dans  les  pa- 

— •      ralysies  hystériques. 

Mais  je  veux  insister  ici,  tout  particulièrement  sur  ce  point,  c'est  que 
la  DR  ne  s'est  jamais  rencontrée  dans  des  ay/ec/io^îs  musculaires  pri- 
maires, indubitablement  locales  ;  on  ne  l'a  pas  trouvée  dans  la  myosite, 

•.^  ni  surtout  dans  les  atrophies  et  parésies  si  nombreuses  des  muscles 
par  suite  d'affections  "articulaires  (Rumpf)  ;  je  possède  maintenant 
une  grande  série  d'observations,  dans  lesquelles  on  n'a  jamais  remar- 
qué  le  moindre  indice  de  DR.  Cette  réaction  fait  aussi  défaut,  dans 
toutes  les  atrophies  consomptives  et  d'inactivité,  môme  élevées  au  plus 

2,-     haut  degré. 

Avant  de  nous  servir  des  matériaux  actuellement  disponibles  pour 
utiliser  la  DR  dans  un  but  diagnostique  ou  pronostique,  nous  discu- 
terons d'abord  brièvement  et  autant  que  possible  objectivement,  quelles 
conclusions  positives  ou  négatives  l'on  peut  déduire  avec  certitude 
de  l'existence  de  cette  réaction.  Or,  je  crois  maintenant  que  la  seule 
conclusion  sûre  et  inattaquable,  que  me  permette  de  porter  la  pré- 
sence de  la  DR  est  la  suivante  : 
/  Partout  oit  l'on  peut  trouver  celle  réaction,  il  doit  exister  des  modifi- 
cations, analomiques  notables,  c'est-à-dire  de  l'atrophie  dégénérative, 

(dans  les  nerfset  dans  les  muscles,  (éventuellement  dans  les  muscles  seuls) 
et  nous  pouvons  déduire  avec  une  grande  certitude  del'élat  présent  de  la 
•  DR.  I  étendue  l'intensité  et  le  degré  de  ces  modifications  dégénératives. 
Eu  égard  à  l'opinion,  aujourd'hui  presque  généralement  adoptée, 
sur  l'apparition  de  l'atrophie  dégénérative  des  appareils  moteurs  et 
sur  leur  dépendance  par  rapport  aux  troubles  névrotiques,  une  autre 
conclusion  d'une  grande  importance  peut  encore  se  porter  à  savoir  : 
que,  quand  existe  la  DR,  il  faut  toujours  penser  à  une  origine  névroti- 
que du  trouble  •  (paralysie  ou  atrophie),  et  qu'il  doit  exister  quel- 
1.  Nalui-ellement  on  ne  peut  réciproquement,  de  l'absence  éventuelle  de  la  DR 
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que  part,  soil  daiis  la  conduclibiiité  motrice  périphérique,  soiL  dans 
r organe  central,  aux  centres  tropkiques  et  par  conséquent,  surtout  dans 
certaines  parties  de  Ja  substance  antérieure  grise  de  la  moelle  épi- 
nière  ou  de  la  moelle  allongée,  une  grave  altération. 

Pour  expliquer  ces  propositions,  il  est  bon  de  parler  en  quelques 
mots  de  la  théorie  la  plus  plausible,  d'après  les  faits  les  plus  récents, 
des  relations  trophiques  des  appareils  moteurs.  On  a  déployé  beaucoup 
d'activité  et  de  sagacité  dans  l'étude  de  ces  relations  et  l'on  a  obtenu 
une  idée  aussi  satisfaisante  de  la  chose,  grâce  aux  progrès  modernes 
de  la  pathologie  médullaire,  quoique  il  reste  encore  bien  des  hypo- 
thèses à  démontrer.  Ce  que  nous  admettons  aujourd'hui,  le  voici  en 
peu  de  mots  : 

Les  nerfs  moteurs  et  les  muscles,  en  ce  qui  concerne  leur  nutrition, 
sont  placés  sous  l'influence  de  certains  appareils  nerveux  et  centraux 
que  l'on  peut  appeler,  pour  abroger,  centres  trophiques.  L'action 
durable  de  ces  centres  maintient  les  nerfs  et  les  muscles  dans  leur 
structure  histologique  normale  et  fonctionnelle.  (Les  actions  trophi- 
ques agissant  sur  les  nerfs,  en  ayant  comme  point  de  départ  la  péri- 
phérie et  les  muscles  (W.  Kuhne,  Rumpf)  ne  peuvent  en  aucune  façon 
être  objectées  à  cette  manière  de  voir.)  D'après  tout  ce  que  nous  savons, 
il  nous  faut  chercher  ces  centres  trophiques  pour  les  appareils  moteurs, 
dans  certaines  parties  de  la  substance  grise  du  système  nerveux  cen- 
tral, particulièrement  dans  les  colonnes  antérieures  grises  de  la  moelle 
épinière  et  des  noyaux  gris  qui  lui  sont  analogues,  sur  le  plancher  du 
quatrième  ventricule.  On  peut,  selon  toute  apparence,  croire  que  les 
grandes  cellules  multipolaires  des  ganglions,  en  tout  ou  en  partie,  sont 
les  porteurs  des  fonctions  «  trophiques  »  en  question. 

Toute  séparation  des  nerfs  périphériques  et  des  muscles  d'avec  ces 
appareils  centraux  trouble  leurs  influences  trophiques,  et  les  parties 
périphériques  tombent,  pour  cette  raison  dans  une  dégénéralion  pro- 
gressive et  y  restent  (c'est  précisément  notre  atrophie  dégénérative) 
jusqu'à  ce  que  l'union  avec  les  centres  se  rétablisse.  Mais  peu  importe, 
pour  le  résultat  final,  que  cette  séparation  s'eff'eclue  par  arrêt  de  con- 
ductibilité ou  solution  de  "continuité  des  \ oies  périphé?'iq lies,  ou  si  elle 
résulte  d'une  destruction  ou  une  cessation  des  fonctions  des  centres  : 
dans  les  deux  cas,  l'atrophie  dégénérative  est  inévitable. 

Telle  est,  du  moins,  la  simple  explication  des  faits.  Gomment  agis- 
sent, à  proprement  parler,  ces  influences  trophiques  ?  sont-elles  diri- 
gées, sur  la  voie  de  leurs  propres  nerfs  trophiques  distincts,  vers 
les  nerfs  moteurs  ou  vers  les  muscles?  s'insinuent-elles  à  l'aide  des 

conclure  que  la  pai-alysic  ou  lalropliio  n'a  pas  unu  origine  névrotique  :  c'est  îi 
peine  si  j'ai  besoin  de  mentionner  ce  détail. 
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iiorr.s  niolcurs  eiix-mômes  ?  exisle-l-il  des  voies  el  des  centres  trophi- 
([ues  distincts  pour  les  iierl's  et  les  muscles?  autant  de  questions  aux- 
quelles on  ne  peut  répondre  que  par  conjectures.  Toutefois  ces  con- 
jectures acquièrent  une  certaine  solidité,  grâce  à  une  série  de  faits 
aujourd'hui  connus  et  surtout  aux  phénomènes  de  la  réaction  partielle 
de  dégénérescence.  D'après  tout  ce  que  j'en  ai  vu  jusqu'ici,  surtout 
après  un  plus  grand  nombre  d'expériences  cliniques  de  contrôle,  il 
m'est  impossible  d'adoplerl'opinion  de  Wernicke,  d'après  lequel  la  DR 
partielle  ne  repose  que  sur  une  atrophie  partielle  des  fibres  des  nerfs. 
Je  suis  au  contraire  forcément  convaincu,  par  tous  les  faits  relatifs  à 
la  question,  qu'il  existe  pour  les  nerfs  et  les  muscles  des  voies  et  des 
centres  trophiques  distincts,  ou  que  du  moins,  comme  Runipf  l'a  dé- 
montré, si  l'on  ne  veut  admettre  qu'un  seul  centre  trophique  pour  les 
deux,  la  direction  des  influences  trophiques  vers  les  muscles  doit  lut- 
ter contre  de  plus  grandes  résistances  et,  par  conséquent,  toutes  cho- 
ses égales  d'ailleurs,  se  paralyse,  plus  tôt  que  celle  des  nerfs;  en  d'au- 
tres termes,  que  dans  un  ralentissement  fonctionnel  des  centres 
trophiques  ou  avec  des  obstacles  légers  et  non  absolus,  sur  les  voies 
trophiques  de  conductibilité,  les  parties  les  plus  éloignées,  c'est-à-dire 
les  muscles,  tombent  les  premières  et  les  seules,  en  dégénérescence, 
mais  celte  dégénérescence  influe  ensuite  sur  les  nerfs  moteurs  eux- 
mêmes  et  peut,  dans  ceux-ci  progresser  lentement  vers  le  centre.  On 
trouverait  à  l'occasion  maintes  observations  en  concordance  avec  ces 
faits  (dans  l'atrophie  musculaire  progressive,  dans  la  polio-myelite 
antérieure  chronique)  sur  des  nerfs,  dont  les  sections  périphériques 
sont  déjà  inexcitables,  mais  dont  les  sections,  placées  plus  haut,  sont 
encore  excitables  ;  on  pourrait  d'ailleurs  expliquer  de  la  sorte  une  par- 
tie de  la  névrite  ascendante  peut-être  aussi  mainte  découverte, faite 
sur  la  paralysie  saturnine  et  dans  ce  qu'on  appelle  la  névrite  paron- 
chymateuse. 

En  tout  cas,  les  faits  connus  jusqu'ici  s'accordent  à  démontrer  que 
l'atrophie  dégénéralive  proprement  dite,  et,  avec  elle,  la  DR  ne  se  ma- 
nifestent que  dans  \esJ,rouhles  névroliqiies ,  encore  n'est-ce  que  chez 
ceux  qui  ont  un  siège  bien  déterminée  En  tout  cas,  il  est  certain  qu'elle 
n'a  pas  lieu  dans  les  alTection^s  musculaires  primaires  indubitables.  Je 
possède  à  cet  égard,  un  grand  nombre  d'observations,  qu'aucun  fait 
n'a  contredit  jusqu'ici. 

Par  contre,  il  y  a  encore  des  cas  de  simple  atrophie  des  muscles, 
mais  sans  modifications  dégénératives  et  sans  DR,  qui  peuvent  eux- 
mêmes  atteindre  des  degrés  fort  élevés.  Ils  se  manifestent  assez 
souvent  dans  les  dernières  périodes  des  paraplégies  spinales  graves, 
quelquefois  aussi  à  la  suite  de  sérieuses  paralysies  cérébrales.  On 
trouve  aussi  quelque  chose  d'analogue  dans  l'atrophie  hemi  latérale 
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progressive  de  la  face.  D'après  nos  expériences,  faites  jusqu'ici,  nous 
pûmes  admettre  que,  dans  de  pareils  cas,  les  colonnes  antérieures 
grises  devaient  rester  intactes.  Cette  hypothèse  a  obtenu  une  pré- 
cieuse conlirmation  dans  un  cas  d'affection  médullaire  publié,  il  y  a 
très  peu  de  temps,  par  Striimpell,  dans  lequel  existait  une  atrophie  à 
haut  degré  mais  sans  aucune  altération  dégénérative,  sans  DR,  mais 
sans  dégénérescence  des  colonnes  grises  antérieures.  Malgré  cela  nous 
ne  savons  pas  encore  sur  quoi  repose,  à  vrai  dire,  cette  forme  d'atro- 
phie. Est-ce  sur  une  simpleinaclivité  ?  ou  sur  uneautre  espèce  ou  inten- 
sité de  trouble  trophique  ?  Voilà  ce  qui  reste  à  élucider.  Peut-être  faut-il 
aussi  ranger  dans  ce  groupe  une  partie  des  atrophies  musculaires  si 
fréquentes  dans  les  affections  articulaires. 

Si,  après  cette  digression,  nous  revenons  à  la  DR,  sa  présence,  au  ' 
point  de  vue  du  diagnostic  d'une  affection  existante  ne  nous  apprend  ~^ 
avec  certitude  qu'une  chose,  c'est  que  certaines  modifications  histo- 
logiques,  atrophie  dégénérative,  doivent  exister  dans  les  nerfs  et  les 
muscles,  d'où  résulte  immédiatement  une  conclusion  relative  à  la  gra- 
vité de  la  lésion  et  au  degré  du  trouble  de  la  conductibilité.  Tout  ce 
que  nous  apprend  la  DR,  par  rapport  au  siège  de  la  lésion,  c'est  qu'il 
doit  certainement  s'agir  ici  d'une  maladie  néïiiotique  et  qu'il  ne  peut 
s'agir  ici  que  d'une  lésion  ou  bien  desjierfs  périphériques,  ou  desjcaci- 
nes  jjiotrices  ou  des  masses  centrales  grises.  La  présence  de  la  DR 
permet  d'éliminer  avec  certitude  toute  affection  cérébrale  proprement 
dite.  Mais  cette  réaction  ne  permet  pas,  comme  on  l'a  cru  longtemps, 
de  conclure  à  une  lésion  périphériques,  ce  serait  une  erreur  complète. 
Il  peut  très  bien  y  avoir  une  lésion  spinale  et,  pour  décider  si  la  vérité 
est  ici  ou  là,  il  faut  absolument  recourir  à  d'autres  symptômes  péremp- 
toires  que  l'on  aura  étudiés  d'une  manière  approfondie. 

La  présence  de  la  réaction  de  dégénérescence  ne  facilite  guère  le 
diagnostic  du  genre  de  la  lésion  de  la  cause  immédiate  de  la  paralysie  ; 
car  elle  peut  se  manifester  dans  les  formes  de  trouble  les  plus  diver- 
ses. Par  contre,  dans  beaucoup  de  cas,  on  peut  en  tirer  des  conçlM-v'^^^^^^^ 
sions  très  importantes  et  très  pratiques  au  point  de  vue  du4)ronostic. 
Ici  la  proposition  principale  peut  se  formuler  de  la  façon  suivante  :  tou- 
tes les  circonstances  étant  d'ailleurs  e^ra/es,  c'est-à-dire  dans  une  seule 
et  même  forme  et  cause  de  maladie,  la  lésion  est  d'autant  plus  grave,  la 
durée  de  la  maladie  d'autant  plus  longue,  la  prévision  d'une  cure  dé- 
(Initive  d'autant  plus  faible,  que  la  réaction  de  dégénérescence  est  plus 
développée  et  plus  complète  et  se  trouve  à  une  période  plus  avancée.  La 
DR  partielle  est  donc  plus  favorable  que  la  réaction  complète  et  ses 
dernières  périodes  plus  défavorables  que  les  premières.  On  peut  donc, 
dans  les  différentes  formes  de  maladie,  en  tirer  le  pronostic  qui  doit  na- 
lurellement  être  appuyé  par  des  expériences  spéciales;  à  cet  égard, 
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l'exemple  le  plus  concluant  est  la  [lui-alysic  faciale  rhumatismale 
ordinaire  ;  on  y  distingue  trois  formes,  d'après  la  durée  et  la  gravité 
de  la  maladie,  et  on  les  rccoimaît  d'après  les  résultats  de  l'explora- 
tion électrique  ,  Si  l'excitabilité  électrique  se  trouve  être  tout  à  fait 
normale  (forme  légère)  le  pronostic  est  très  favorable  ;  la  maladie 
durera  2  ou  3  semaines  ;  s'il  existe  de  la  DR  partielle  (forme  moyenne), 
la  maladie  durera  un  ou  deux  mois;  mais  si  l'on  trouve  la  DR  com- 
plète (forme  grave),  le  pronostic  sera  relativement  défavorable  et  la 
paralysie  durera  3,6,9  mois  et  plus  encore.  Les  nombreuses  paralysies 
pW  compression  du  nerf  radial  peuvent  également  être  jugées,  quant 
à  leur  pronostic,  au  moyen  de  Texploration  électrique.  De  même,  dans 
une  forme  de  maladie  spinale,  la  poliomyélite  antérieure  chronique, 
on  a  constaté  l'exactitude  des  déductions  prognostiques,  tirées  de  l'état 
et  du  degré  de  la  DR,  aussi  bien  au  point  de  vue  des  différents  grou- 
pes de  muscles  chez  un  seul  et  même  individu  que  par  rapport  à  la 
forme  grave  ou  légère  de  la  maladie.  (Erb.) 

Mais,  à  ce  propos,  il  ne  faut  pas  oublier  que  ce  signe  prognostique 
n'est  pas  du  tout  applicable  à  toutes  les  paralysies  possibles,  sans 
différences,  mais  seulement  à  celles  dont  l'étiologie  est  déterminée  et 
la  localisation  identique.  Elle  n'est  donc  applicable  qu'aux  paralysies 
faciales  d'origine  rhumalismale  ou  aux  paralysies  par  compres- 
sion du  nerf  radial,  entre  elles;  mais  il  n'est  jamais  permis  de  com- 
parer, par  exemple,  à  l'aide  de  l'électricilé  une  paralysie  faciale  céré- 
brale à  une  paralysie  provenant  d'une  carie  du  rocher  ou  celle-ci 
à  une  paralysie  rhumatismale,  ou,  par  exemple,  le  processus  d'une 
paralysie  par  compression  du  nerf  radial  à  celui  d'une  paralysie  radiale 
consécutive  à  la  formation  d'un  cal,  à  l'atrophie  musculaire  progres- 
sive dans  la  région  radiale  ;  c'est,  je  le  répète,  impossible. 

L'exposé,  que  je  viens  de  faire  de  la  DR,  n'implique  nullement  chez  moi 
la  prétention  d'avoir  épuisé  la  question  dans  tous  les  sens  et  dans  tous  les 
détails.  Je  ne  voulais  que  vous  montrer  une  iniage  typique  et  représenter 
le  rôle  qu'elle  joue  dans  les  cas  simples  et  non  compliqués.  Je  vais  cependant 
ajouter  quelques  remarques  éclaircissantes  et  spéciales. 

Il  est  de  l'essence  de  la  chose  de  présenter  toute  sorte  de  déviations  de 
l'état  typique.  La  pathologie  n'a  pas  affaire  seulement  à  des  expériences 
simples  et  faciles,  mais  à  des  processus  de  maladies  hélérogènes,  compli- 
qués, vagues  et  flottants.  I^eur  développement,  plus  ou  moins  lent,  plus  ou 
moins  rapide,  les  améliorations,  les  rechutes,  qui  peuvent  se  présenter,  si  bien 
que  les  symptômes  de  dégénération  et  de  régénération,  se  confondent  pêle- 
mêle  au  lieu  de  se  suivre  et  se  classer  régulièrement  ;  des  lésions  circonscrites 
ou  disséminées,  avec  variétés,  qui  n'atteignent,  dans  leurs  combinaisons  alter- 
nantes que  certaines  parties  des  nerfs  et  des  muscles  ;  apparitions  réitérées 
de  l'atrophie  dégénéralive,  dans  les  mêmes  régions  nerveuses  et  musculaires 
comme  par  exemple,  dans  le  cas  de  paralysie  saturnine  récidiveutc  ;  comhi- 
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liaisons  de  perturbations  diverses,  qui  peuvent  aboutir  simultanément  à 
différentes  sortes  de  troubles  de  l'excitabilité  électrique,  voilà  quelles  peuvent 
être  les  principales  causes  qui  troublent  le  processus  régulier  de  la  DR. 
Il  en  résulte  naturellement  une  variété  infinie  et  une  complication  de 
rapports,  auxquels  il  faut  s'attendre  dans  les  cas  pathologiques  et  dont  le 
débrouillement  et  l'élucidation  ne  peuvent  s'imaginer  qu'en  ayant  toujours 
sous  les  yeux  toutes  les  éventualités  que  je  viens  d'énumérer. 

Avant  tout,  il  faut  procéder  à  une  exploration  très  soignée  et  très  habi- 
lement faite.  Ce  n'est  que  grâce  à  une  longue  expérience  que  l'on  apprend 
à  connaître  la  DR,  môme  dans  les  conditions  les  moins  favorables  et  à  en 
discerner  les  propriétés  caractéristiques  même  là  où  elle  n'existe  que  sous 
forme  de  traces  très  peu  sensibles.  C'est  particulièrement  pour  ces  périodes 
tardives  qu'il  est  toujours  très  utile  d'introduire  dans  les  muscles  des  quan- 
tités de  courant  aussi  intenses  que  possible,  pour  compenser  jusqu'à  un  cer- 
tain point  la  baisse  antérieure  de  l'excitabilité.  II  faut  donc  choisir  de  gran-  . 
des  électrodes,  bien  humecter  la  peau,  augmenter  la  force  du  côlïrant  par 
des  revirements,  placer  éventuellement  les  deux  électrodes^suFle  muscle  et  ),■ 
tâcher  d'éliminer  autant  que  possible  les  contractions  perturbatrices  d'autres  ' 
muscles:  ce  dernier  point  est  surtout  important  pour  l'examen  des  petits 
muscles  de  la  main,  à  l'éminence  thénar,  aux  interosseux  ;  et  c'est  facile  à 
obtenir,  en  appliquant  l'électrode  indifférente  soit  à  la  face  dorsale  de  l'ar- 
ticulation de  la  main  soit  à  la  paume  de  la  main. 

En  disposant  ainsi  son  mode  d'examen  (d'après  les  lois  d'Ohm),  on  réussit  le 
plus  souvent  à  séparer  les  secousses,  toujours  relativement  faibles  et  lentes,  de 
^a  DR  d'avec  les  secousses  plus  vives  et  plus  fortes  des  muscles  voisins.  Onpeut 
encore  faciliter  cette  opération  en  évitant  par  une  fixation  ^nvenable  les 
mouvements  des  muscles  sains.  Si  l'excitabilité  est  déjà  fort  ëCffâiblie,  à  des 
périodes  tardives  et  sur  des  muscles  inertes,  il  peut  arriver  qu'elle  ne  se 
montre  nettement  qu'après  des  recherches  multipliées.  Il  est  très  utile  et 
très  important,  dans  beaucoup  de  cas,  pour  reconnaître  la  dégénérescence 
qui  commence  ou  qui  est  encore  insignifiante,  de  constater  une  espèce  de 
«  contraction  double  »  que  j'ai  très  souvent  remarquée  et  démontrée.  Il  se 
manifeste  alors,  au  moment  de  la  fermeture,  une  secousse  brève  et  rapide 
comme  l'éclair  dans  les  muscles  sains  du  voisinage,  que  suit  immédiatement 
une  secousse  lente  et  caractéristique  de  la  DR  ;  c'est  ce  qu'il  est  très  fa- 
cile de  constater  dans  la  paralysie  saturnine,  où  dans  l'excitation  des  exten- 
seurs à  l'avant-bras,  une  flexion  courte,  et  rapide  comme  l'éclair,  de  la  main 
et  des  doigts,  précède  immédiatement  leur  extension  lente  et  peuétendue,- 

II  est  très  instructif  de  voir,  au  commencement  de  la  DR  se  produire  sur 
un  seul  et  même  muscle,  avec  la  KaF,  une  secousse  énergique  prompte 
comme  l'éclair  et  bientôt  après,  avec  la  AnF,  une  secoiiTsejente  et  traî- 
nante ;  cela  peut  surtout  se  constater  très  nettement  sur  Tes  muscles  grands 
et  massifs,  triceps  ou  biceps  du  bras,  vaste  interne. 

Dans  plusieurs  cas  de  DH,  la  période  de  l'augmentation  de  l'excitabilité 
paraît  être  très  courte,  peut-être  même  faire  complètement  défaut  et  l'on 
voit  ne  se  manifester  alors  que  les  modifications  .qualitatives  de  l'excitabilité. 
En  général,  j'attacherais  plus  de  valeur  à  l'excitabilité  elle-même,  ne  fût-ce 
Erb.  —  Electrolliérapie.  13 
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que  pour  sa  durée  plus  longue,  qu'à  l'augmentation  croissante  de  l'exci- 
lahiliti''.  On  reconnaîtra  toujours  la  DU,  de  la  manière  la  plus  certaine,  à  sa 


Dans  des  cas  anciens,  à  marche  lente,  on  ne  peut  souvent  rien  trouver 
de  positif.  On  n"y  rencontre  souvent  qu'une  simple  diminution  de  l'excita- 
bilité mi"!mo  galvanique  et,  si  la  A.nF  n'existe  plus  seule,  on  peut  se  deman- 
der si  la  DR  a  existé  ou  non.  Il  survient  peut-ôtre  aussi  ici  des  combinai- 
sons avec  cette  simple  diminution  de  l'excitabilité  électrique,  de  causes 
spinales,  diminution  ([m,  à  ce  qu'il  paraît,  peut  aller  très  loin  dans  bien  des 
cas.  Ces  cas  exigent  des  recherches  pénibles  qui  font  perdre  beaucoup  de 
temps,  el  ne  sont  pas  habituellement  piiltliés  parce  qu'on  n'y  a  rien  trouvé 
de  rcniarquable.  C'est  ici  qu'il  y  a  lieu  d'indiquer  un  cas  intéressant  publié 
avec  détails  par  Kabler  el  Pick;  malheureusement  ce  cas  n'a  pas  été  nette- 
ment diagnostiqué.  Peut-être  s'agissait-il  d'une  affection  spinale  ou  d'une 
névrite  multiple,  peut-être  des  deux  à  la  fois.  Ici  l'on  ne  peut  constater,  à 
côté  de  la  DH,  complètement  développée  dans  beaucoup  de  groupes  de  mus- 
cle, qu'une  diminution  quantitative  de  l'excitabilité  dans  des  muscles  dis- 
tincts :  dans  d'autres  l'AnFS  >  KaFS  avec  une  force  de  contraction  nor- 
male, non  paresseuse  ;  enfin,  dans  une  partie  des  nerfs  et  des  muscles,  qui 
n'avaient  jamais  été  paralysés,  on  peut  constater  une  forte  diminution  de 
l'excitabilité  faradique.  (Bernhardt  a  vu  absolument  la  même  chose,  forte 
diminution  de  l'excitabilité  faradique  el  galvanique  d'un  grand  nombre  de 
nerfs  et  de  muscles  moteurs,  qui  ne  montraient  aucune  trace  de  paralysie, 
dans  un  cas  qu'il  regarde  comme  une  poliomyélite  antérieure  subaiguë).  Il 
s'agissait  sans  doute  ici  d'une  marche  plus  ou  moins  rapide  et  qualitative- 
ment différente,  de  la  dégénéralion  et  de  la  régénération,  dans  le  nerf  et 
dans  le  muscle,  ce  qui  donne  une  image  de   maladie  exlraordinaire- 
ment  variée,  vu  le  grand  nombre  des  régions  atteintes,  peut-être  aussi 
que  des  complications  y  jouaient  un  rôle. 
/     Un  fait  particulièrement  intéressant  et  d'une  grande  importance  eu 
théorie,  c'est  qu'incidenmient  une  DR,  très  bien  développée,  se  rencontre  dans 
des  muscles,  qui  ne  sont  pas  du  tout  paralysés  ou  qui,  dans  leur  mobilité"ne 
présentent  qu'un  afTaiblissement  médiocre,  insignifiant.  Je  l'ai  d'abord  cons- 
taté dans  un  cas  de  paralysie  saturnine  ;  le  muscle  deltoïde  ne  présentait  pas 
de  trouble  sensible  de  la  motilité,  mais  bien  des  modifications  typiques  el 
accentuées  de  l'excitabilité  galvanique,  avec  une  légère  dépression  de  l'ex- 
citabilité faradique  (on  n'a  malheui'eusemenl  pas  examiné  le  tronc  des 
nerfs).  Il  existait  donc  ici  un  trouble  Irophique  isolé,  dans  le  muscle,  sans 
(ju'on  pût  en  aucune  façon  démontrer  la  présence  d'un  obstacle  à  la  conduc- 
tibilité motrice.  Bernhardt  constata  pareillement,  mais  plus  tard,  un  pareil 
état  de  chose,  lors  d'une  paralysie  saturnine,  dans  tout  un  groupe  de  mus- 
cles (deltoïde,  biceps  et  brachial  interne),  qui  n'était  point  paralysé  et 
i[ui  fonclionnait  librement;  dans  les  muscles  existait  une  DR  très  pronon- 
cée, tandis  que  l'excitabilité  faradique  el  galvanique  du  iïerf  avait  baissé. 
Kast  décrivit  récemment,  d'après  mes  observations,  un  cas  où  il  y  avait 
une  DR  même  complète  à  l'éminence  thénar,  dans  des  muscles  fonctionnant 
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e«  parfiute  liberté,  c'est-à-dire  que  le  nerf  lui-inôme  ne  pouvait  être  excité 
ni  par  les  courants  faradiques  ni  par  les  courants  galvaniques.  Bipard  aussi 
vit  dans  les  muscles  non  paralysés,  lors  d'une  intoxication  saturnine,  au 
mo'ins  une  diminution  de  l'excitabilité  faradique.  Kahler  et  Pick  constatè- 
rent de  la  DR  dans  des  muscles  non  paralysés,  mais  très  alTaihIis  dans  leur 
motilité.  Ces  cas  constituent  la  transition  insensible  vers  la  DR  partielle 
comme  je  l'ai  trouvée,  bien  des  fois,  dans  l'atrophie  musculaire  progressive 
et  dans  une  certaine  forme  moyenne  de  la  poliomyélite  antérieure  chro- 
nique. Toutefois,  dans  ces  derniers  cas,  on  peut  encoro  toujours  constater 
d'évidents  signes  de  faiblesse  dans  les  muscles,  bien  qu'on  n'y  trouve 
pas  de  paralysie  complète. 

La  manière  durit  le  nerf  se  comporte  envers  les  courants  faradique  et  g-a/ua- 
«i(^ué,manière  différente,  mais  analogue  à  celle  du  muscle  envers  la  DR, 
n'a  été  remarquée  jusqu'ici  que  dans  des  cas  tout  à  faitisolés  (voir  Erb,  Cyon, 
Bernhardt,  et  Leegaard)  ;  je  reviendrai  plus  tard  sur  cette  question. 

Mais  il  y  a  un  fait  plus  digne  d'observation  c'est  qu'à  une  certaine  période 
de  la  DR,  le  muscle  dégénéré  répond  par  une  secousse  éminemment  pares 
seuse  à  une  excitation  faradique  ainsi  qu'à  une  excitation  émanant  du  nerf; 
il  est  évident  que  les  fibres  musculaires  sont  alors  tellement  dégénérées, 
qu'en  général  elles  ne  sont  plus  susceptibles  de  montrer  une  courte  secousse, 
comme  elles  persistent  à  le  faire  par  exemple,  dans  les  cas  de  DR  partielle, 
en  étant  excités  par  le  nerf.  Les  choses  paraissent  en  effet  se  comporter  ainsi, 
mais  seulement  lorsque  des  nerfs  ont  été  régénérés,  ou  aux  dernières  pério- 
des du  processus  quand  il  s'effectue  avec  une  lenteur  extrême.  Je  crois  bien 
avoir  été  le  premier  à  décrire  ce  fait  dans  un  cas  de  paralysie  cubitale  trauma- 
tique  (1868).  Je  trouvai,  lors  de  l'excitation  faradique  du  nerf,  au-dessus  de 
l'articulation  de  la  main,  la  secousse  faib.e,  «  lente  et  prolongée  ».  L'ex- 
citation directe  des  muscles,  avec  des  courants  énergiques,  donne  aussi  des 
secousses  lentes  et _ paresseuses.  E.  Remak  a  vu  et  décrit  la  même  chose, 
lors  d'une  paralysie  spinale  trophique  ;  à  ce  propos,  il  s'est  servi  de  la  dé- 
nomination de  «  réaction  de  .dégénérescence  faradique  ».  Leegaard  aussi 
déclare  avoir  obtenu  une  contraction  éminemment  paresseuse  en  soumettant 
à  l'excitation  faradique  les  muscles,  dégénérés  et  mis  à  nu,  d'un  lapin.  Moi- 
même,  j'ai  dernièrement  fait  publier  (par  Vierordt)  un  nouveau  cas  de  pa- 
ralysie néviotique  du  nerf  cubital,  dans  lequel,  à  l'hypothénar,  sous  une 
excitation  faradique,  directe  et  indirecte  (ayant  pour  point  de  départ  le 
nerf  cubital  au-dessus  de  l'articulation  de  la  main),  j'obtins  une  contrac- 
tion visiblement  paresseuse,  disparaissant  lentement  après  la  cessation  du 
du  courant,  lin^utre,  lors  de  l'excitation  du  nerf  cubij^ajj_ au-dessus  de  Tar- 
ticulation  de  la  main,  à  l'aide  du  courant  galvanique  (opération  qui  se  fait 
avec  toutes  les  précautions  nécessaires),  j'obtiens  avec  des  forces  de  courant 
élevées  une  IvaFS  visiblement  paresseuse,  tonique  et  qui  dure  encore  long- 
temps après  Tôûverture  du  courant,  tandis  que  l'excitation  directe  du  mus- 
cle ne  produit  qu'une  faible  et  lente  AnFS. 

Les  diirérences  variées  entre  les  expériences  faites  sur  des  animaux  et 
les  observations  sur  l'homme,  ainsi  qu'entre  les  observateurs,  différences 
qui  furent  notées  dans  le  cours  de  ces  recherches,  paraissent  devoir  s'éva- 


196 


ÉLECTHODIAGNOSTIC 


noiiir  devaiil  los  travaux  los  plus  iVicents,  faits  avec  le  plus  faraud  soin,  par 
Leegaanl  el  IJastelljerger.  Les  assertions  de  Vulpian,  d'après  lesquelles  il  ne 
saurait  6lrc  question  de  constance  dans  l'augmentation  de  l'excitabilité  ni 
delà  prôpondérancc  de  l'AiiFS,  méritent  à  peine  d'ôtre  mentionnées;  eu 
effet,  elles  contredisent  tout  ce  qu'ont  trouvé  les  autres  observateurs,  qui  se 
sont  livrés  à  des  études  bien  plus  nombreuses  et  bien  plus  consciencieuses. 
On  a  pareillement  reconnu  comme  erronées  les  affirmations  de  Goldschmidt, 
d'après  lesquelles  on  pouvait  croire  que  les  muscles  du  lapin,  mis  à  nu,  don- 
naient des  résultats  tout  dilléreiits  de  ceux  de  l'excitation  percutanée  ;  cette 
erreur  a  été  dénoncée  par  Bastelberger  qui  travaillait  dans  le  même  labo- 
ratoire. Basteiberger  ne  trouva  pas  de  différences  sensibles  entre  la  réaction 
du  muscle  converl  et  celle  du  muscle  mis  à  nu,  et,  contrairement  à 
Vulpian,  il  constata  la  progression  de  l'excitabilité  galvanique  chez 
le  lapin  presque  sans  exception  et  la  prépondérance  de  la  ÀnFS  comme 
la  régie. 

11  existe  doue  une  concordance  très  satisfaisante  entre  les  faits  cliniques 
et  ceux  que  les  expériences  nous  ont  fait  connaître,  et  s'il  se  rencontre  par- 
ci  par  là  quelques  différences,  il  n'y  a  là  rien  que  de  très  naturel.  L'homme 
n'est  pas  un  lapin  fd'aillcurs,  même  chez  les  lapins,  les  résultats  ne 
sont  pas  toujours  complètement  identiques  ;  quoi  qu'il  en  soit,  l'accord 
est  parfait  poùr  tous  les  points  essentiels. 

La  théorie,  émise  par  Wernicke,  ne  me  paraît  pas  applicable  à  tous  les 
cas;  d'après  lui,  la  DH  partielle  dépend  d'une  dégénérescence  partielle 
des  fibres  des  nerfs,  des  fibres  musculaires  y  afférant  et  de  la  conservation 
d'une  partie  d'entre  elles.  Elle  peut  s'adapter  à  certaines  formes  de  mala- 
die, par  exemple  à  des  atrophies  partielles  sans  paralysie,  à  l'atrophie  mus- 
culaire progressive,  aux  parésies  à  marche  lente.  Mais  pour  les  faits  accen- 
tués de  paralysie  complète  avec  DR  partielle  (par  exemple  pour  la  forme 
moyenne  de  paralysie  faciale  rhumatismale),  je  crois  la  théorie  Wernike 
insuffisante.  Voici  d'abord  pourquoi  :  il  y  a  incompatibilité  entre  la  paralysie 
totale,  l'excitabilité  presque  intacte  du  nerf,  et  la  DR  accentuée  ;  puis  la 
fréquente  absence  de  l'état  opposé  relatif,  que  l'on  doit  s'attendre  à  trouver, 
d'après  la  théorie  de  Wernike,  dans  la  diminution  de  l'excitabilité  du  nerf 
et  le  degré  de  modifications  de  l'excitabilité  galvanique  du  muscle  ;  quand 
même  cela  ne  dépendrait  que  du  nombre  des  fibres  dégénérées,  ces  modifica- 
tions de  l'excitabilité  dans  le  nerf  et  le  muscle  n'en  devraient  pas  moins  être 
réciproquement  en  sens  inverse  l'une  de  l'autre  ;  si  beaucoup  de  fibres  sont 
dégénérées,  il  faut  que  la  DR  soit  forte,  et  étendue  sur  tout  le  muscle,  mais 
que,  par  contre,  la  contraction  normale,  produite  par  le  nerf,  soit  faible  et 
rétrograde  ;  s'il  n'y  avait  qu'un  petit  nombre  de  fibres  dégénérées,  ce  serait 
le  contraire  :  faible  diminution  de  l'excitabilité  dans  le  nerf,  très  faible  DR 
dans  le  muscle.  Mais  il  n'en  est  absolument  pas  ainsi:  Je  me  suis  occupé 
de  cette  question  et  j'ai  trouvé,  dans  beaucoup  de  cas,  que  le  muscle  entier 
se  contractait  énergiquement,  sous  l'infiuence  des  deux  excitations  :  lente- 
ment et  paresseusement,  sous  l'excitation  directe,  brièvement  et  avec  la 
rapidité  de  l'éclair,  sous  l'excitation  indirecte.  Les  fibres  des  muscles  sont 
alors  toutes  ou  presque  toutes  atteintes  d'une  niodification  hislologique  ; 
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quant  aux  fibres  des  nerfs  elles  sont  toutes  on  presque  toutes  à  l'abri  do 
cette  modification.  C'en  est  absolument  comme  lorsque,  dans  la  régénération, 
à  un  certain  moment,  toutes  les  fibres  se  contractent,  à  la  suite  de  l'exci- 
tation du  aeri  brièvomenTet  rapidement,  mais  lentement,  avec  un  change- 
ment de  la  loi  des  secousses,  quand  l'excitation  est  directe.  Enfin  je  re- 
garde la  théorie  Wernicke  comme  inconciliable  avec  l'apparition  d'une  DR 
accentuée  dans  des  muscles  qui  n'ont  pas  du  tout  été  paralysés  ni  même 
affaiblis  au  point  qu'on  ait  pu  constater  cet  affaiblissement. 

ONZIÈME  LEGON 

Sommaire  :  Modifications  qualilalives  et  quantalives  plus  rares  de  rexcitabilité  élec- 
trique :a.  augmentation  de  rexcitabilité  secondaire  (réaction  convulsible).  ô.  Dimi- 
nution de  l'excitabilité  secondaire  (réaction d'épuisement),  c.  Modifications  quali- 
tatives de  la  loi  de  secousse  dans  le  nerf  moteur,  d.  Manière  ditTérente  dont  le 
nerf  se  comporte  envers  le  courant  faradique  et  le  cuurant  galvanique,  e.  Période 
excitante  latente  lors  de  l'excitation  faradique  des  muscles,  f  Les  contractions 
diplégiques.  B.  Èlectrodiagnostic  des  nerfs  sensibles.  Anomalies  de  la  sensibilité 
faradocutanée  et  faradomusculaire. 

Modifications  qualitatives  et  quantitatives  plus  rares  de  l'ex- 
citabilité électrique. 

Dans  ce  chapitre,  je  résumerai  brièvement  ce  qui  a  été  occasionnel- 
lement observé  et  admis  en  fait  de  formes  de  réaction  électrique,  de 
toute  espèce,  plus  rares,  et  dépourvues  pour  le  moment  encore 
de  signification  au  point  de  vue  pratique.  Ce  sont  des  choses,  dont  les 
unes  n'ont  pas  encore  obtenu  leur  naturalisation  scientifique,  dont 
l'existence  et  l'importance  sont  encore  en  question  et  qui  jusqu'ici  ne 
justifient  d'aucune  façon  des  conclusions  diagnostiques  dignes  d'être 
mentionnées. 

a.  Renedikt  a  désigné,  sous  le  nom  de  réaction  convulsible  une  mo- 
dification d'excitabilité  quantitative  qui  consiste  en  ce  qu'après  une 
courte  action  du  courant,  il  se  manifeste  des  secousses  bien  plus 
vives  et  pUis  fortes  que  dans  l'état  normal  et  qui  peuvent  même  deve- 
nir des  secousses  convulsives.  C'est  là  probablement  ce  que  Brenaer  en- 
tend par  augmentation  de  r excitabilité  secondaire.  Brenner  entend  par 
excitabilité  secondaire  ce  degré  d'excitabilité,  exprimable  par  des  nom- 
bres, qui  est  produit  par  l'influence  du  courant  d'examen  lui-même  sur 
les  nerfs.  Si  donc,  par  exemple,  un  nerf  donne  au  commencement  avec 
16  éléments  la  première  KaFS,  mais  la  donne  déjà  avec  12  éléments, 
après  une  action  un  peu  prolongée  du  courant,  16  éléments  indiquent 
l'excitabilité  primaire  et  12  éléments  l'excitabilité  secondaire  de  ce  nerf. 
Plus  ces  nombres  se  séparent  les  uns  des  autres  (ainsi  dans  l'exemple 
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précédent,  lo  deuxième  nombre  environ  à  10,  8,  6  éléments),  plus 
est  faible  par  confiéqiienl  le  nombre  d'éléments  .-igissant  plus  tard 
par  rapport  à  la  force  du  courant  faradiqiie,  plus  est  forte  par  consé- 
quent l'excitabilité  secondaire,  et  vice  versa.  Malbeureusement  des 
rechercbes  exactes  n'ont  pas  encore  pu  indiquer  la  part  que 
prennent  à  cette'  excitabilité  secondaire  les  modifications  de  la 
résistance  de  conductibilité,  par  le  fait  du  courant  lui-même  ; 
on  "sait  que  ces  modifications  sont  très  considérables  comme  je 
vous  l'ai  déjà  expliqué  précédemment  ;  vous  aurez  donc  ainsi,  comme 
le  pense  aussi  E.  Ilemak,  la  part  du  lion  dans  la  fixation  de  ce  phéno- 
mène. Brcnner  lui-même  a  bien  senti  cela  :  aussi  n'ajoute-t-il  à  ses 
indications  qu'une  valeur  limilée. 

Il  a  cependant,  incidemment,  des  cas  qui  indiquent  une  modifica- 
tion réelle  d'excitabilité  dans  ce  sens,  comme,  par  exemple,  dans  cer- 
taines psychoses,  dans  des  tumeurs  cérébrales  (Petrina),  dans  maintes 
maladies  accompagnées  de  crampes,  dans  la  chorée,  la  tétanie,  etc. , 
mais  ce  phénomène  n'a  pas  encore  grande  valeur  pratique. 

Bénédikt  indique  aussi  qu'en  fermant  et  en  ouvrant  la  chaîne,  au  lieu  d'une 
simple  secousse,  il  a  produit  une  crampe  chronique,  clonus  de  fermeture 
et  d'ouverture,  ce  qui  ne  serait  pas  sans  analogie  physiologique.  Peut-être 
faut-il  faire  rentrer  dans  cette  question  la  forme  spéciale  de  réaction  décrite 
par  d'Artens  sous  le  nom  de  «  palmospasme  électrique,  »  phénomène  que, 
il  ce  qu'il  parait,  personne  n'a  plus  observé  depuis.  Dans  un  cas  d'atro- 
phie musculaire  progressive  de  l'extrémité  supérieure  droite,  se  manifesta 
après  l'enlèvement  des  électrodes  d'un  courant  faradique  assez  fort  ou,  à  l'ou- 
verture d'un  courant  galvanique  assez  fort  dans  les  nerfs  du  bras,  un 
mouvement  violent,  ressemblant  à  une  crampe  de  la  partie  antérieure  du 
bras  et  de  la  main,  mouvement  composé  de  mouvements  alternatifs  de  laté- 
ralité, d'extension,  de  flexion  etc.  ;  ces  crampes  durèrent  deux  minutes  et 
demie,  sans  que  la  volonté  pût  les  supprimer.  Ce  phénomène  aurait  duré 
quelques  mois. 

b.  Le  contraire  de  l'anomalie  précédente  est  la  diminution  de  l'exci- 
lakilUé  secondaire,  la  réaction  de  V épuisement  (et  peut-être  aussi  ce  que 
Bénédikt  a  décrit  plus  tard  sous  le  nom  de  Lilckenré action).  Tan- 
dis que  des  nerfs  et  des  muscles  sains  ne  manifestent  pas  d'épuisement 
qui  vaille  la  peine  d'être  mentionné,  et  sont  excités  longtemps  et  sou- 
vent par  le  même  excitant  une  fois  actif,  il  arrive,  dans  les  circons- 
tances pathologiques  que  la  force  du  courant,  active  au  début,  ne  soit 
plus  active  plus  tard  et  que  l'excitabilité  secondaire  soit  alors  mar- 
quée par  une  force  de  courant  plus  élevée,  au  lieu  de  l'être  par 
une  force  de  courant  moins  élevée.  Il  s'agit  donc  ici  d'un  accrois- 
sement négatif  d'excitabilité,  par  l'action  du  courant,  d'une  sorte 
de  fatigue  rapide  et  d'épuisement  du  nerf.  Par  exemple  la  contraction 
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minime  se  manifeste  dabord  par  180  millim.  de  distance  des  bobines, 
quelques  temps  après  seulement  par  IGO  millim.;  puis  h  ce  degré 
encore  il  n'y  a  rien  et  il  faut  140  mil.  de  distance  des  bobines  pour 
exciter  le  nerf;  ou  bien  la  première  KaFS  survient,  avec  16  élé- 
ment; en  répétant  la  KaF,  la  secousse  devient  de  plus  en  plus  faible, 
pour  disparaître  finalement  et  elle  ne  peut  revenir  qu'avec  18  ou  20 
éléments.  Plus  est  grande  la  possibilité  d'épuisemenl,  plus  est  long 
aussi  le  temps  nécessaire  pour  que  le  nerf  ou  le  muscle  reprenne  force 
(Brenner). 

Cette  modification  non  plus  n'a  pas  été  observée  souvent;  mais  en 
tout  cas  elle  a  été  plus  fréquente  que  la  forme  précédente  ;  elle  est 
aussi  bien  moins  dépendante  de  sources  d'erreurs  et  plus  facile  à  con- 
stater, sans  l'aide  du  galvanomètre  (abstraction  faite  desappareils  peu 
sûrset  épuisables).  On  l'a  vue  dans  les  paralysies  par  maladie  des  hémi- 
sphères cérébraux  et  par  atrophie  musculaire  progressive  (Bénédikt), 
dans  des  hémiplégies  apoplectiques  (Brenner);  0.  Berger  la  trouva 
dans  un  cas  d'hypertrophie  musculaire,  par  une  excitation  fara- 
dique  des  muscles  ;  Salomon,  dans  un  cas  qui  rentre  vraisembla- 
blement dans  la  poliomyélite  chronique  antérieure,  passagèrement 
pendant  l'abaissement  lent  et  insensible  de  l'excitabilité  faradique  des 
muscles,  en  transition  vers  la  DR  et  dans  un  cas  de  névralgie 
sciatique  invétérée.  Moi-même  j'ai  constaté  une  fois  le  fait  pour  le 
courant  galvanique,  dans  un  cas  de  paralysie  agitante,  alors  que  l'ex- 
citabilité galvanique  avait  baissé  en  même  temps.  Mais  cette  modifi- 
cation même  n'a  pu  obtenir  une  importance  notable  et  pratique  en' 
diagnostic. 

c.  Modification  qualitative  de  la  loi  de  secousse  dans  le 

nerf. 

Autant  les  modifications  qualitatives  de  la  loi.d_e  secousse  sont 
fréquentes  dans  le  muscle,  autant  elies  sont  rares  dans  le  nerf  ;  il 
n'existe  là-dessus  que  très  peu  d'observations,  encore  sont-elles  insuf- 
fisantes en  partie.  Brenner  déclare,  malgré  sa  longue  expérience,  n'a- 
voir jamais  vu  des  modifications  qualitatives  des  secousses  prove- 
nant du  nerf. 

Leegaard  a  trouvé  une  fois  expérimentalement  AnFS  >  KaFS  et 
une  fois  KaOS  >  AnUS  dans  une  secousse  courte,  rapide. 

Moi-même,  dans  deux  cas,  j'ai  remarqué  sur  le  nerf  cubital,  à  la 
suite  d'un  examen  soigneux  et  rigoureux,  lapparùion  de  la  AnFS 
avant  celle  de  la  KaFS,  la  secousse  ayant  un  caractère  purement 
nerveux  (courte  et  rapide  comme  l'éclair). 

Les  deux  cas  concernaient  des  maladies  chroniques  de  la  moelle  épi- 
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niè7'e  ;  l'iin  ôlail  un  labo.s  dorsalis  dans  lequel,  dans  les  deux  cubitaux, 
avec  dos  forces  de  courants  faibles  la  AnFS  se  montra  plus  tôt  et  était 
plus  forte  que  laKaFS  (par  6  et  10  éléments)  tan  dis  que,  avec  des  forces 
de  courant  plus  élevées  (de  12  à  16  élém.),  la  KaFS  l'emporta  de  plus 
en  plus.  Dans  l'autre  cas  la  mftme  chose  se  présenta  identiquement  ; 
il  s'agissait  d'une  allection  spinale  compliquée,  (paralysie  spastique 
des  jambes,  parésie  avec  exagération  des  réflexes  des  bras,  troubles  de 
la  sensibilité,  traces  d'ataxie,  etc.  seulement  dans  le  bras  gauche,  etc.). 
Il  se  produisit  seulement  dans  le  cubital  fjaucha  une  apparition  plm 
précoce  et  plus  énergique  de  la  AnFS,  avec  des  forces  de  courant  faibles, 
tandis  qu'avec  des  courants  plus  forts  se  manifesta  l'état  normal.  Un 
examen  plus  précis  donna  en  conséquence  : 

Avec  1.0  Elém.  AnFS'  KaF — 

»    12     <<       AnFS      >  KaFS. 
«    14     »      AnFS'      >  KaFS. 
«    16     »      AnFS'      =  Kal'S'. 
((    18     »      KaFS"  «  >  AnFS',  AnOS. 
).    20     »      KaFS"  »  >  AnFS',  AnOS,  KaOS. 

Ces  résultats  furent  constamment  obtenus  dans  des  explorations  ré- 
pétées; il  faut  encore  mentionner  que  la  KaOS,  se  manifesta  presque  en 
même  temps  que  la  AnOS.  UlLérieuremenl,  les  même  faits,  se  produi- 
sirent dans  le  nerf  radial  et  médian  du  bras  gauche.  Dans  les  troncs 
nerveux  du  bras  droit,  ainsi  que  dans  les  deux  péroni'ers,  l'excitabilité 
galvanique  parut  qualitativement  absolument  normale. 

PeLrina  a  plusieurs  fois  constaté  une  semblable  prépondérance  de 
la  AnFS  dans  les  tumeurs  cérébrales.  Dans  un  autre  cas  d'affection 
invétérée,  probablement  sclérosique,  de  la  moelle  cervicale,  avec 
parésie  spastique,  contracture  au  bras  droit,  j'ai  trouvé  nettement 
dans  le  nerf  cubital  l'AnOS  >  KaFS  ;  dans  ce  nerf,  l'AnOS  était,  en 
général,  la  première  à  se  manifester.  Chvostek  parut  avoir  observé 
dans  un  cas  de  tétanie  un  fait  semblable,  sur  les  nerfs  du  bras,  TAnOS 
comme  la  première  réaction. 

On  doit  considérer  comme  ime  anomalie  qualitative  de  la  loi  de 
secousse  le  fait  constaté  par  Rumpf,  à  savoir  que  l'AnOS  se  mani- 
feste plus  tôt  et  plus  aisément,  quand  les  nerfs  en  question  sont  déta- 
chés de  l'organe  central.  Ce  fait  découvert  expérimentalement  a  été 
constaté  par  Rumpf  chez  l'homme  aussi,  dans  des  cas  précis  de  para- 
lysie motrice  récente.  Je  cite  deux  de  ces  cas. 

1°  Paralysie  du  nerf  radial  produite  par  des  béquilles  ;  io  Jours. 

Côté  .siiin  Cftlé  malade 

KaFS     avec     1 1°  de  deviat.  aig.  12'  de  déviât,  aig". 

AnFS        «       20"  il  30»  « 

AnOS        «       3,ïo         «  250  « 
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Ainsi  augmeiUation  de  Texcitabililé  pour  l'AnO. 

2°  Paralysie  a  frigore  du  nerf  radial^  8  jours. 
KaFS     avec     21°  de  deviat.  aig.  33°  de  déviât,  aig. 

KaDS    >    «     38°         «  37° 
AnFS  «     36°  «  35°  « 

AuOS  «     32°  «  "  23°  « 

Ici  donc,  abaissement  de  l'excitabilité  pour  la  KaF  et  élévation  de 
cette  excitabilité  pour  l'AnO. 

Mais  on  ne  réussit  pas  toujours  dans  les  paralysies  récentes  à  dé- 
montrer que  les  choses  se  passent  ainsi,  et  il  faut  à  cet  égard  une 
plus  ample  exploration  et  confirmation. 

d.  Manière  difTérente  dont  le  nerf  se  comporte  envers  le 
courant  faradique  et  le  courant  galvanique. 

Dans  les  premiers  temps  qui  suivirent  la  découverte  delà  DR  la  plu- 
part des  observateurs  attribuèrent  aussi  aux  nerfs  moteurs  la  façon 
différente  dont  se  comportent  les  muscles  envers  les  courants  faradique 
et  galvanique.  J'ai  d'abord  démontré  cliniquement  (et  l'expérimenta- 
tion m'a  donné  raison)  que  ce  n'est  pas  exact  et  que,  dans  la  réaction 
de  dégénérescence,  le  nerf  se  comporte  absolu  ment  de  la  même  manière 
envers  les  courants  faradique  et  galvanique,  ce  qui  constitue  une  dif-' 
férence  essentielle  avec  le  muscle.  Il  parut  aussi  en  fait  que  c'était  là  le 
cas  dans  toutes  les  circonstances  ;  du  moins  dans  les  innombrables 
explorations  dirigées  en  ce  sens,  il  ne  s'est  jamais  présenté  autre  chose 
chez  l'homme  en  qui  se  manifestait  la  DR. 

Cependant  il  existe  des  faits  isolés  qui  prouvent  que  cette  modifica- 
tion de  l'excitabilité  électrique,  qu'a  priori  l'on  peut  regarder  comme 
possible,  existe  réellement  dans  le  nerf.  J'ai  constaté  sur  un  nerf  de 
grenouille  écrasé,  le  premier  fait  expérimental  rentrant  dans  cette 
catégorie-:  ine?a;itabilité  faradiciue  de  ce  nerf,  excita_bilité_ galvanique 
conservée  mais  diminuée  en  presencé'dc  couranTs  galvaniques  aj'ant 
une  courte  durée.  J'ai  critiqué  moi-même,  moii  observation  1.  c.  ;  je 
dois  encore  aujourd'hui  maintenir  la  critique  que  j'en  ai  faite  ;  la  cir- 
constance que  Cyon  prétende  avoir  vu  quelque  chose  d'analogue,  dans 
un  seul  cas,  sur  un  nerf  écrasé  de  lapin,  ne  peut  pas  me  suffire  pour 
regarder  ce  fait  comme  complètement  vérifié.  Les  assertions  de  Lee- 
gaard  sur  ce  point  sont  pareillement  incertaines. 

Tout  récemment  Bernhardt  a  constaté>hez  l'homme,  dans  un  cas  de 
paralysie  cubitale  traumatique  à  une  de  ses  dernières  phases,  sur  le 
nerf  cubital,  un  notable  abaissement  de  l'excilabilité  faradique  {de  20 
k  30  mil.)  et  une  augmentation  remarquable  de  r excitabilité  galvani- 
que (de  6  à  8  éléments)  ;  malgré  l'absence  de  la  détermination  de  la 
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HC,  ce  fait  parait  assez  positif  pour  être  enregistra.  Mais  le  cas  appar- 
licntà  la  réaction  de  dégénérescence,  malgré  l'incompréhensible  el 
réitérée  airirmalion  de  l'auteur,  qu'aucune  DR  n'était  en  question  :  car 
il'après  roh.ïorvation  publiée,  il  y  avait  dans  les  muncles  innervés  par 
le  nerf  culjilal,  une  augmenlalion  d'excitabilité  galvanique,  une  pré- 
pondérence  de  la  AnFS,  une  forme  de  secousse  lente  et  paresseuse, 
alors  que  l'excitabilité  faradique  avait  baissé  de  beaucoup  ou  môme 
disparu  entièrement.  Cet  état  que  jusqu'ici  n'avait  été  relevé  par  aucun 
autre  observateur,  se  relie  donc  aux  faits  expérimentaux  rares,  men- 
tionnés ci-dessus.  Il  serait  à  désirer  que  par  des  observations  renouve- 
lées et  plus  exactes,  la  présence  de  la  diminution  de  l'excitabilité  en  face 
d'un  courant  (faradique)  de  peu  de  durée  et  de  l'augmentation  de  l'ex- 
citabilité, contre  des  courants  (galvaniques)  de  longue  durée,  pût  dé- 
finitivement être  aussi  établie  pour  le  mrf  moLeur. 

Celte  façon  de  se  comporter  du  muscle,  est  déjà  connue  depuis  longtemps 
et  a  été  ramenée  à  ses  principes  physiques  ;  malgré  cela  Adamkiewicz  s'est 
vu  obligé  récemment  d'établir  une  réaction  des  muscles  isogalvanique  et 
isofaradique  ;  mais  la  base  de  cette  exposition  ne  me  parait  pas  suffisam- 
ment établie  sur  des  faits  pour  que  je  puisse  m'en  occuper  d'une  manière 
plus  intime.  Mais  je  n'ai  pas  pu  trouver  sur  quel  motif  logique  se  fondait 
Adamkiewicz  pour  conclure,  d'après  ce  qu'il  avait  trouvé  dans  les  muscles, 
que  l'hypothèse,  depuis  longtemps  réduite  au  néant  d'Eulenhurg  «  des  éner- 
gies spécifiques  de  l'appareil  nerveux  moteur,  pour  l'excitation  galvanique, 
faradique  et  volontaire  »  soit  exacte.  Ou  bien  n'aurait-on  pas  encore  suffi- 
samment démontré  que  le  nerf  et  le  muscle  se  comportent  tout  'différem- 
raent  l'un  de  l'autre,  à  cet  égard  ? 

e.  Période  latente  d'irritation  dans  l'excitation  faradique 

des  muscles. 

M.  Mendelsohn  a  mesuré,  au  moyen  d'un  appareil  indiqué  par 
Marey,  la  période  de  l'excitalion  latente  sur  les  muscles  de  l'homme 
vivant  ;  le  courant  galvanique  servait  d'excitant. 

Il  trouva  celte  période  d'une  longueur  variable,  en  moyenne  0,006- 
0,008  sec,  et  dépendante,  d'une  part,  de  l'intensité  du  courant  excitant, 
d'autre  part  de  l'excitabilité  et  de  la  contractilité  des  muscles. 

Dans  des  circonstances  pathologiques,  on  remarqua  bien  des  dévia- 
tions dans  la  durée  de  cette  période  latente  ;  elle  est  ici  aussi  en 
raison  inverse  de  l'excitabilité  et  de  la  contractibilité  des  muscles.  Sa 
durée  diminue  régulièrement  dans  les  muscles  contractés  ;  elle 
augmente  en  présence  et  sous  l'action  de  perturbations  Irophiquesdans 
les  muscles.  Conformément  à  cela  Mendelsohn  observa  une  rfimmw^ion 
de  la  période  latente  (jusqu'à  0,003  sec),  dans  des  hémiplégies  avec 
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contracture  des  muscles,  dans  la  paralysie  spinale  spasliqne,  dans  la 
chorée,etc.,'par  contre  une  prolongation  de  celle-ci  (de,0,02— 0,04  sec), 
dans  des  hémiplégies  compliquées  d'atrophie,  dans  l'atrophie  muscu- 
laire progressive,  dans  la  sclérose  latérale  amyotrophique,  dans  le 
tabès  à  sa  période  de  paralysie  et  d'atrophie,  et  déplus  dans  l'hystérie 

(0,009—0,015  sec). 

C'est  ainsi  qu'est  ouvert  à  lexploration  électrodiagnostique  un  nou- 
veau champ  qui  mérite  bien  d'être  étudié  avec  un  peu  plus  de  soin  ;  il 
y  aurait  un  grand  intérêt  à  approfondir  de  plus  près  la  manière  dont 
se  comporte  la  période  latente,  dans  la  DR. 

/.  Les  contractions  diplég-iques. 

Sous  ce  nom,  R.  Remak  a,  le  premier,  attiré  l'attention  sur  de  sin- 
guliers phénomènes  de  contraction  qui  se  produisent  dans  des  cas  rares, 
et  lorsque  les  électrodes  du  courant  galvanique  sont  disposées  d'une 
certaine  façon.  En  effet  si  l'on  place  un  pôle  positif,  en  forme  de  bou- 
ton, dans  une  fosse  mastoïdienne  ou  rien  que  sur  la  région  de  la  nuque 
k  plus  rapprochée,  et  par  contre  un  pôle  négatif  large,  plat,  entre  les 
omoplates  ou  même  encore  plus  profondément  sur  l'autre  côté  de  la 
colonne  vertébrale,  des  mouvements  particuliers,  plus  ou  moins  vifs  et 
expansifs  se  manifestent  dans  le  hras,  d'un  nom  différent  de  celui  de 
l'anode,  même  quand  les  électrod-es  ne  sont  pas  déplacées.  Ces  secous- 
ses manquent,  dit-on,  quand  la  position  des  électrodes  est  inverse, 
et  même  quand  on  transporte  le  pôle  négatif  dans  la  zone  de  la  nuque, 
et  Remak  les  appela  diplégiques,  parce  qu'elles  sont  produites,  assure- 
t-on,  par  la  rencontre  simultanée  de  deux  points  éloignés  l'un  de 
l'autre. 

Remak  considéra  les  secousses  comme  réflexes  et  il  regarde 
comme  leur  principal  point  de  départ  le  ganglion  cervical  supérieur, 
plus  tard  l'excitation  simultanée  de  deux  ganglions  sympathiques. 
Voilà  pourquoi  les  électrodes  doivent  être  placées  loin  l'une  de  l'autre. 
Avec  la  strychnine,  on  peut  faciliter  l'apparition  des  contractions  di- 
plégiques. Rémak  les  trouva  particulièrement  dans  l'atrophie  muscu- 
laire progressive  et  dans  l'arthrite  noueuse  et  il  leur  attribue,  par 
rapport  au  traitement  galvanique,  au  moyen  de  cette  disposition  di- 
plégique,  des  cures  remarquables  dans  ces  maladies. 

Les  observateurs  ultérieurs  ont  rarement  vu  ces  phénomènes  et  ne 
les  ont  pas  appréciés  convenablement.  Il  semblerait  aussi  qu'il  ne  s'est 
pas  toujours  agi  des  mêmes  phénomènes.  Drissen  trouva  les  contrac- 
tions diplégiques  dans  une  névrose  vasomotrice  et  dans  une  parésie 
des  nerfs  du  bras  ;  Mor.  Meyer,  dans  une  paralysie  arsenicale  ; 
Fieber,  dans  une  paralysie  saturnine,  dans  la  paralysie  apoplecti- 
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que,  otc.  ;  l^iilenburg,  clans  la  paralysie  saturnine;  Eisenlohr,  comme 
indice  delà  paralysie  bulbaire  (mais  en  plaçant  les  pôles  inversement). 
Moi-mômo  j'ai  vu  de  faibles  conlractions  diplégiques,  dans  un  cas 
d'atrophie  musculaire  ;  dans  un  cas  de  paralysie  atrophique  des  bras, 
avec  troubles  de  la  seni^ibilité  et  tropliiquos  de  la  peau  (névrite  ?  dou- 
leurs spinales?),  elles  nese  manifesièrent  nettement,  qu'après  que  le 
malade  eut  pris  pendant  quelque  temps  de  la  strychnine  ;  en  dispo- 
sant les  électrodes  à  droite,  il  se  manifesta  dans  la  main  gauche  des 
commotions  assez  vives  (fortes  et  fibrillaircs)  ;  dans  un  3"  cas  d'une 
atrophie  difficile  à  expliquer  et  devenue  fixe,  des  muscles  de  la  main 
et  de  l'avant-bras,  se  manifesièrent  des  contractions  rhylhmiques  spas- 
modiques,  dans  difi'érenls  doigts  et  dans  les  muscles  de  l'avant-bras. 
avec  une  excilalion  diplégique  et  sous  deux  directions  de  courant; 
mais  une  excitation  directe  du  plexus  brachial  laisse  les  muscles  en 
repos. 

Ce  que  les  différents  observateurs  conseillent,  relativement  à  la 
meilleure  manière  ei  façon  de  produire  ces  commotions,  ne  concorde 
que  peu  avec  les  indications  de  Remak.  Fieber  put  aussi  provoquer 
les  contractions  avecle  courant  faradique  et  prétend  avoir,  en  expéri- 
mentant sur  des  lapins,  confirmé  le  fait  que  le  ganglion  le  plus  élevé 
du  cou  est  leur  point  de  départ.  Mor.  Meyer  les  provoqua,  en  prenant 
d'autres  points  de  départ  (creux  épigastrique,  sternum),  tandis  qu'Eu- 
lenburg  les  vit  se  manifester,  lors  d'une  application  croisée  et  même 
unilatérale  sur  n'importe  quel  point  de  la  surface  du  tronc,  avec  un 
courant  stable  ou  labile  ;  il  rejette  la  théorie  des  rapports  du  sympa- 
thique avec  ce  phénomène,  sans  rien  mettre  de  meilleur  à  sa  place, 
lorsqu'il  ramène  le  fait  à  une  exagération  de  l'irrilabilité  musculaire  et 
de  l'excitabilité  des  centres  réflexes.  Bénédikt  a  vu  le  phénomène, 
même  sous  une  direction  de  courant  opposée  et  avec-  le  courant  fara- 
dique ;  d'après  ses  observations,  les  contractions  se  manifestent  tou- 
jours du  côté  oii  le  sympathique  est  excité  et  il  les  trouve  surtout  dans 
tous  les  cas  caractérisés  pai;  une  augmentation  de  l'excitabilité  réflexe 
de  la  sensibilité,  à  la  pression  du  sympathique  du  cou,  voire  même 
dans  presque  toutes  les  névroses. 

C'est  là,  comme  vous  le  voyez,  une  abondance  de  données  contra- 
dictoires qui,  le  plus  souvent,  n'ont  pas  l'apparence  d'une  grande  cer- 
titude et  dont  ne  ressort  pas,  avec  évidence,  l'idée  des  contractions 
diplégiques.  Elle  sont  actuellement  tombées,  à  ce  qu'il  me  semble, 
dans  un  oubli  peut-être  immérité  ;  ces  données  n'ont  d'ailleurs  pas 
fourni  d'éléments  importants  ni  pour  le  diagnostic  ni  pour  la  théra- 
peutique. Les  brillants  succès  thérapeutiques,  rapportés  par  Rémak, 
pourraient  bien  s'expliquer  d'une  manière  difl'érente. 

A  ce  domaine  des  phénomènes  réflexes,  appartiennent  aussi  sans 
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doutes  les  secousses  réflexes  galvanoloniques,  étudiées  d'une  manière 
si  approfondie  par  Romak,  de  uième  que  les  secousses  du  bras  ou 
de  la  jambe  non  excitée,  dans  l'excitation  galvanique  d'une  jambe 
(dans  l'hémiplégie,  le  tabès,  etc.),  secousses  reposant,  assure-t-on, 
sur  l'action  centripète  du  courant.  Ces  secousses  réflexes  et  d'au- 
tres semblables  n'ont  été  vues,  depuis  Remak,  qne  par  un  très  petit 
nombre  d'observateurs  (Braun,  Bénédikt,  etc.)  et  en  tout  cas,  on 
ne  les  a  pas  étudiées  d'une  manière  plus  approfondie.  Il  est  probable 
qu'il  ne  s'agit  ici  que  de  degrés  et  de  formes  extraordinaires  de  l'exci- 
tabilité réflexe.  Ces  questions  n'ont  aucune  importance  pratique.- 

B.  Les  modifications  de  l'excitabilité  électrique  des  nerfs 

sensibles. 

Contrairement  àl'abondance  des  faits  électro-diagnostiques  concer-'" 
nant  l'appareil  nerveux  moteur  et  les  muscles,  vous  rencontrerez,  au 
sujet  des  nerfs  sensibles,  une  pénurie  déplorable.  En  vous  parlant 
de  l'action  électro-physiologique  sur  les  nerfs  sensibles,  j'ai  déjà  dû 
vous  dire  que  l'on  ne  possède  à  leur  égard  que  très  peu  de  données 
utilisables  ;  mais  c'est  peut-être  encore  pire  sous  le  rapport  pathologi- 
que. A  proprement  parler,  nous  ne  connaissons  qu'une  simple  augmen- 
tation (hyperesthésie)  ou  une  diminution  (anesthcsie)  de  la  sensibilité 
électrocutanée  qui  aient  ordinairement  une  marche  plus  ou  moins 
\  semblable  à  celle  des  troubles  des  autres  facultés  sensibles  de  la 
peau  (surtout  à  la  sensibilité  à  la  douleur). 

Ces  troubles  se  rencontrent  dans  les  états  pathologiques  les  plus  di- 
vers et  sont  constatés  par  les  méthodes  décrites  plus  haut  (8^  leçon, 
p. 154).  L'électricité  n'y  sertquecomme  moyen  d'examiner  lafonction, 
mais  non  pour  trouver  les  modilicalions  d'excitabilité  des  voies  con- 
ductrices, modifications  utilisables  pour  le  diagnostic  et  qui  existent 
à  côté  du  trouble  de  fonçtions  proprement  dite.  Elle  nous  apparaît 
plus  ou  moins  comme  un  moyen  commode,  sans  qu'elle  mette  au  jour 
des  faits  essentiels  et  indispensables  pour  l'interprétation  des  proces- 
sus pathologiques. 

Ainsi  l'on  peut,  avec  son  aide,  constater  que  dans  les  maladies  les 
plus  diverses,  soit  périphériques,  soit  centrales,  et  surtout  médullaires, 
la  sensibilité  électro  cutanée  s'est  élevée  ou  abaissée  et  sur  quel  ter- 
rain cela  se  produit.  Spécialement  dans  les  maladies  unilatérales,  on 
peut,  au  moyen  de  l'examen  faradique  lui-même  constater  facilement 
et  sûrement  des  modifications  très  unanimes,  souvent  mieux  qu'avec 
les  autres  méthodes  d'examen  de  la  sensibilité,  dans  lesquelles  les  ex- 
citations ne  peuvent  pas  être  graduées  aussi  délicatement.  Je  citerai 
comme  exemple  un  cas  de  lésion  Iraumatùjue  de  la  colonne  vertébrale, 
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avec  une  légère  laiblcsse  conséculive  et  anesthésie  de  Ja  jambe  gauche, 
laquelle  put  très  bien  être  constatée  par  la  méthode  électrique  (suivant 
les  conseils  donnés  plus  haut,  p.  KO). 

Homme,  âgé  de  24  ans. 
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Tandis  que,  dans  la  moitié  supérieure  du  corps,  il  n'existe,  en  consé- 
quence, pas  de  difl'érences  remarquables,  celles-ci  sont  très  notables 
aux  extrémités  inférieures,  au  préjudice  du  côté  gauche,  comme  l'indi- 
quent les  nombres  précités. 

Dans  le  tabès  dorsalis,  où  l'examen  scrupuleux  delà  sensibilité  est  si 
désirable,  on  a  trouvé  que  la  sensibilité  électro-cutanée  comme  valeur 
et  étendue  est  presque  toujours  parallèle  à  la  sensibilité  à  la  douleur  et 
qu'en  cas  d'analgésie,  le  sens  du  loucher  n'ayant  pas  éprouvé  de  per- 
turbation, le  minimum  de  sensation  faradique  et  la  sensation  à  la  dou- 
leur faradique  ne  se  manifestent  que  sous  des  courants  bien  plus  forts; 
dans  beaucoup  de  cas,  la  sensibilité  faradoculanée  paraît  simplement 
diminuée  sur  tout  le  corps  et  la  différence  des  distances  des  bobines,' 
pour  le  minimum  et  pour  la  souffrance,  n'est  pas  beaucoup  plus  grande 
chez  les  ataxiques  que  chez  les  personnes  t»ien  portantes  (DrosdofT). 
L'espoir  que  j'avais  au  commencement,  à  savoir  que  la  sensation  mi- 
nima  faradique  marcherait  parallèlement  à  la  sensation  au  toucher  et 
que  par  conséquent  on  pou  rrait  employer  l'exploration  faradique  comme 
un  moyen  commode  d'apprécier  l'analgésie,  cet  espoir,  je  le  répète,  ne 
s'est  pas  réalisé  ;  mais  l'examen  faradique  permet  de  découvrir  des 
anomalies,  qui  peuvent  aisément  échapper  aux  autres  moyens  d'en 
animer  la  sensibilité.  Je  ne  cite  qu'un  cas  comme  exemple  : 

Tabès  dorsal.  Homme  de  30  ans,  14  février  1879. 
Les  chiffres  pour  les  deux  côtés,  qui  se  comportèrent  à  peu  près  de 
la  même  façon,  sont  réunis. 
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d'excitation       Minimum  en  Mm. 

Douleiu'  en  Mm. 
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m 

4o 

Une  comparaison  avec  les  tables  normales  fait  reconnaître  nette- 
ment la  diminution  générale  delà  sensiblité farado-cutanée. 

Jusqu'ici  je  n'ai  trouvé  qu'un  seul  cas  de  tabès  dans  lequel  j'ai  re- 
connu une  évidente  analgésie  farado-cutanée  alors  que  pour  la  sensa- 
tion du  toucher  et  de  la  température,  avec  une  analgésie  complète, 
les  chiffres  ont  à  peine  baissé.  Cet  homme  a  conservé  tant  bien  que 
mal  la  sensation  du  toucher  et  de  la  température  avec  une  analgésie 
complète.  Les  chiffres  de  la  sensation  farado-cutanée  minima  va- 
rient, chez  lui  entre  203  millim.  (joue),  170  (bras  et  avant-bras),  163 
(extrémités  des  doigts),  177  (cuisse)  etloO  (plante  des  pieds),  tandis  que, 
sur  tout  son  corps,  y  compris  le  visage,  môme  quand  les  bobines  d'un 
très  grand  et  très  fort  appareil  à  chariot  étaient  complètement  poussées 
les  unes  par-dessus  les  autres,  il  n'éprouve  absolument  aucune  sensation 
de  douleur.  Voilà,  en  vérité,  une  analgésie  convenable!  Toutefois  dans 
les  tabès  aussi,  ce  processus  paraît  toutefois  constituer  une  exception. 

Il  y  aurait  de  l'intérêt  à  poursuivre  plus  loin  l'étude  de  ces  ques- 
tions, mais,  pour  cela,  il  faut  (jne  la  méthode  soit  perfectionnée  et 
que  l'on  obtienne  une  base  physiologique  plus  large  pour  l'apprécia- 
tion des  résultats.  Jusqu'ici  toutes  ces  recherches  ont  été  impuissantes 
à  conquérir  une  place  assurée  dans  l'éleclro-diagnostic  pratique. 

Depuis  quelque  temps  on  ne  parle  plus  du  tout  de  l'examen  de  la 
sensibilité  far  ado  musculaire,  à  laquelle  Duchenne  accordait  une  si  grande 
valeur  pour  le  diagnostic.  Cette  st^nsibilité  peut  être  supprimée,  dans 
des  circonstances  pathologiques,  sans  qu'il  existe  une  altération  de  la 
sensibilité  cutanée  (dans  l'hystérie,  Duchenne)  ;  mais  le  plus  souvent 
on  est  en  face  de  troubles  simultanés  de  la  sensibilité  de  la  peau.  Mais 
bien  des  fois  aussi  la  sensibilité  faradomusculaire  est  conservée  à  côté 
d'une  anesthésie  cutanée  (comme  p.  ex.  dans  une  lésion  spinale  hémi- 
latérale, Lanzoni).  Mais  tous  ces  faits,  quel  que  puisse  être  l'intérêt 
général  pathologique,  n'exercent  aucune  intluence  pratique  sur  le 
diagnostic. 
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DOUZIÈME  LEÇON 

Sommaire  :  C.  Èleclrodiagnoslic  des  nerfs  du  cerveau.  —  1.  Nerf  optique  et  réline. 
2.  Ncpf  acoustique  et  organe  de  l'ouïe,  a.  Simple  hypéreslliésie  galvanique. 
/j.  Ilypéreslhésie  avec  modifieallon  et  inversion  de  la  formule  normale,  c.  Anomalies 
qualilalives  sans  liypcreslhésie.  d.  Torpeur.  3.  Nerfs  du  goût.  ElectrodiagnosUc 
dcH  nerfs  vaso-moteurs,  du  sympatliique,  du  pneumogastrique,  du  système  ner- 
veux central,  etc. 

C.  Modifications  de  l'excitabilité  électrique  des  nerfs  du 

cerveau. 

1.  A  mon  grand  regrel,,je  dois  vous  avouer  ici  qu'en  ce  qui  concerne 
les  conditions  paliiologiques  de  l'excitabilité  électrique  de  l'œil  on  n'a 
l'ait  jusqu'ici  sur  la  rétine  et  le  nerf  optique  qu'excessivement  peu  d'ex- 
plorations et  de  découvertes  bien  que  peut-être  l'œil,  mieux  que  tout 
autre  organe,  paraisse  par  son  accessibilité,  par  la  fréquence  et  l'im- 
portance de  ses  affections  nerveuses  et  par  ses  rapports  intimes  avec 
beaucoup  de  maladies  graves  du  système  nerveux  central,  et  d'autres 
organes  du  corps,  paraisse,  dis-je,  mériter  d'être  l'objet  de  semblables 
recherches  et  pouvoir  donner  aussi  des  résultats  précieux.  On  se  rend 
aisément  compte  qu'ily  a  là  des  faits  variés,  intéressants  et  importants 
à  découvrir.  Rencontre-t-on  des  modifications  qualitatives  de  la  loi  op- 
tique d'excitation  (changements  des  couleur.s,  des  réactions  d'ouver- 
ture et  de  fermeture,  etc.)  dans  des  maladies  de  la  rétine  ou  de  l'optique  ? 
Jusqu'à  quel  point  se  manifestent  des  anomalies  quantitatives,  dans  les 
différentes  formes  et  phases  de  i'amblyopie? 

Il  serait  intéressant  d'établir,  si,  dans  les  maladies  des  milieux 
transparents  de  l'œil,  l'excitabilité  de  la  rétine  et  de  l'optique  est  res- 
tée intacte  ;  comment  se  comportent  les  sensations  lumineuses  dans 
l'hémianopie,  dans  les  scotomes  centraux,  elc.  ?  enfin  si  dans  les  mala- 
dies périphériques  de  la  rétine  et  de  l'optique,  il  y  a  encore  des  sensa- 
tions lumineuses  et  galvaniques  provoquées  par  l'excitation  des  fibres 
centrales  dans  le  tronc  de  l'optique  ou  du  tractus  optique  ou  peut- 
être  du  cerveau  (certaines  parties  de  l'écorce)?  C'est  là  une  question 
delà  plus  haute  importance  physiologique  et  qui  n'est  certainement 
pas  sans  importance  pratique. 

De  tout  cela,  on  ne  connaît  malheureusement  rien  ou  du  moins  très 
peu  de  chose.  On  savait,  il  est  vrai,  depuis  assez  longtemps,  que  la 
réaction  galvanique  de  l'appareil  optique  diminue  et  disparaît,  dans 
l'amaurose,  dans  l'atrophie  des  nerfs  optiques,  etc.,  mais  Neftel,  le  pre- 
mier, donna  quelques  indications  détaillées,  basées  sur  la  méthode 
d'exploration  de  Brcnner.  11  trouva,  dans  un  cas  d'hémianopie  un 
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défaut,  parfaitement  caractéristique  de  celle-ci,  dans  le  disque  coloré 
o-alvanique  et  l'on  prétend  que  pareille  chose  arrive  dans  le  décollement 
%  la  membrane  rétinienne;  il  trouve  que  généralement  la  réaction 
o-alvanique  des  yeux  se  comporte  comme  la  faculté  visuelle  et  il  admet 
en  outre  une  hyperesthésie  pathologique  (excitabiUté  facile)  et  une  tor- 
peur (excitabilité  difficile)  du  nerf  optique  ;  mais  les  deux  cas  cités 
comme  preuve,  ne  prouvent  rien,  l'exploration  ayant  été  faite  sans 
galvanomètre.  Dans  la  paralysie  hystérique  hémilatérale,  Neflel  pré- 
tend n'avoir  souvent  pas  trouvé  la  réaction  galvano-optique  et 
même  sur  le  côté  opposé  à  la  paralysie  et  à  l'anesthésie;  M.  Rosenthal 
trouva  au  contraire  cette  réaction  diminuée  sur  le  côté  de  l'anesthésie 
hystérique,  conformément  àlamblyopie  intense  qui  existait. 

Moi-même  j'ai  fait  souvent,  avec  un  matériel  que  je  rencontrais  par 
occasion,  des  recherches,  qui,  comme  je  dois  l'avouer  sincèrement 
étaient  insuffisantes.  Ces  recherches  présentent  assurément  de  grandes 
difficultés  ;  c'est  surtout  quand  la  maladie  est  unilatérale,  qu'un  ré- 
sultat est  jDresque  impossible,  parce  que  l'œil  conservé,  vu  sa 
grande  excitabilité,  est  aisément  atteint  par  des  traînées  de  courant 
et  qu'alors  ses  réactions  troublent  assez  notablement  l'observation. 

Voici  en  résumé  quelques-uns  de  ces  cas  : 

1°  Névrite  optique  bilatérale,  suivie  d'une  atrophie  du  nerf  de  la  vue,  am- 
blyopie  (doigts  à  6  ou  2  pieds).  Des  deux  côtés,  faible  sensation  galvanique 
de  lumière  blanchâtre  sans  aucune  sensation  de  couleur,  sans  différences 
entre  les  deux  pûtes,  soit  à  la  fermeture  soit  à  l'ouverture. 

2o  Fracture  du  d'âne,  œil  gauche  tout  à  fait  amaurotique  ;  œil  droit,  amblyopie 
et  hémianopie  temporale.  Pas  de  réaction  galvanique  à  l'œil  gauche  ;  à 
l'œil  droit  sensations  galvaniques  de  lumière  qui  tombent  presque  exclusive- 
ment sur  la  moitié  médiane  (gauche)  du  champ  visuel  et  qui  ne  s'étendent 
presque  pas  vers  la  droite. 

3°  Tumeur  cérébrale.  (?)  Amaurose  bilatérale  complète.  D'abord  épaissis- 
sement  de  la  pupille,  plus  tard  atrophie  blanche  du  nerf  visuel.  Avec 
l'électrode  B  sur  la  nuque,  quand  A  est  placée  sur  la  tempe  droite,  sur  l'œil 
droit  ou  gauche  fernié,  la  sensation  lumineuse  ne  se  produit  qu'à  droite, 
avec  la  Ka  F  et  l'An  F  mais,  si  A  est  placée  sur  la  tempe  gauche  alors  se  ma- 
nifeste à  côté  delà  sensation  lumineuse  de  droite  une  autre  sensation  faible 
à  gauche.  (Ici  l'explication  est  très  difficile.  Excitation  de  l'un  ou  l'autre 
tractus  ??) 

Amblyopie  de  l'œil  droit  par  une  névrite  rétrobulbaire  ;  à  l'œil  gauche 
vive  réaction  galvanique;  à  l'œil  droit  avec  6  et  8  éléments,  aucune  espèce 
de  sensation  lumineuse.  Quelques  mois  plus  tard,  quand  s'est  produite  une 
amélioration  indubitable  delà  faculté  visuelle,  l'œil  droit  réagit  aussi  dis- 
tinctement, mais  plus  faiblement  que  l'œil  gauche. 

0°  Cas  de  Tabès  dorsale  avec  amaurose  complète  par  atrophie  des  nerfs;  a  eu 
précédemment  une  sensation  galvanique  nette  de  lumière,  laquelle  fait 
maintenant  tout  à  fait  défaut  même  avec  une  direction  transversale  du 
Erb.  —  Électi'olhérapie.  J4 
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courant  à  travers  les  apophyses  mastoïdes  et  aussi  avec  l'excitation  de  la  ré- 
ffion  du  gyrus  suf)ran)|U'ginal  au  moyen  d'une  grande  électrode  (pour exciter 
les  centres  cùrli<'a'iix.,optii|ues  !)  et  avec  un  com'ant  tellement  fort  qu'il  se  pro- 
liuitune  rt^ctioii  de  l'acoustique  avec  hypereslliésie  nnidiocre  de  l'acoustique. 

(5°  Ani(i.urose  bilalcralc  par  suite  d'une  bulle  de  pistolet  ayant  pénétré  par 
la  tempb  gauche  ;  à  gauche  ti  ace  de  vision  ;  à  droite,  cécité  absolue  ;  perte 
(le  l'odorat.  A  droite,  avec  4  ou  6  éléments  el,  une  excitation  galvanique  aussi 
directe  que  possible,  sensation  évidente  de  lumière.  A  gauche,  avec  2  éléments, 
faible,  et  avec  4  ou  0  éléments,  forte  sensation  de  lumière.  (Plus  tard,  no- 
table amélioration,  de  la  faculté  visuelle.) 

J'évite  à  dessein  de  tirer  des  conclusions  quelconques  de  ce  petit 
nombre  d'observations;  mais  je  crois,  en  tout  cas,  qu'il  y  aurait  ici  à 
e.Kploiter  un  terrain  qui  ne  serait  nullement  ingrat  et  qui  reste  encore 
presque  inculle.  Je  le  recommande  à  l'attention  des  oculistes. 

2.  Nous  sommes  beaucoup  piu^  heureux  en  ce  qui  concerne  les 
-■réactions  électropathologiques  de  l appareil  neri^PMx  de  l'ouïe,  du  nerf 
acoustique,  peut-on  dire,  pour  parler  plus  vile.  Ici,  grâce  surtout  aux 
efTorts  de  Brenner,  on  a  mis  au  jour  une  grande  abondance  de  faits 
très  intéressants  et  c'est  précisément  aux  cas  pathologiques  que  nous 
nous  sommes  redevables  d'avoir  pu  présenter  avec  tant  de  précision, 
la  réaction  galvanique  normale  de  l'acoustique.  C'est  en  efl'et  surtout 
i^vûhez  les  personnes  malades  des  oreilles  dont  l'appareil  auditif  nerveux 
'  réagit  souvent  avec  une  promptitude  et  une  facilité  presque  merveil- 
leuse contre  le  courant  galvanique  que  l'on  peut  faire  des  explorations 
sans  aucun  inconvénient  pour  le  malade  et  obtenir  les  résultats  les 
plus  frappants.  Et  ces  résultats  se  sont  déjà  montrés  utiles  et  pratiques 
sur  une  large  échelle  ;  car  il  iut  démontré  que,  dans  une  série  déter- 
minée de  cas,  les  résultats  de  l'exploration  électrique  indiquèrent 
directement  le  traitement  électrique  et  la  méthode  spéciale  à  suivre 
pour  arriver  au  but.  Il  s'agissait  le  plus  souvent  de  cas,  où  les  bour- 
donnements d'oreilles  étaient  opiniâtres  et  ne  pouvaient  être  combat- 
las  par  aucun  autre  moyen  ;  ces  bourdonnements  étaient  souvent 
guéris  d'une  manière  brillante,  comme  vous  l'apprendrez  plus  en 
détail. 

En  tout  cas,  il  faut  instamment  recommander  à  tous  les  médecins 
aurisles,  l'exploration  galvanique  de  tous  les  cas  graves  et  chroniques 
d'afl'ections  de  l'oreille  ;  dans  un  nombre  très  considérable  de  cas,  on 
obtient  des  résultats  intéressants,  bien  que  naturellement  ils  ne  puis- 
sent pas  toujours  amener  les  conséquences  thérapeutiques  désirées. 

Brenner  a  trouvé,  dans  ses  recherches,  un  grand  nombre  d'anoma- 
lies de  la  réaction  galvanique  de  l'acoustique,  qui  ont  été  confirmées 
et  auraient  pu  être  c(jmplétées  encore  par  de  nombreux  observateurs 
postérieurs  (Hagen,  IVloos,  Erb,  Hedinger,  Erdmann,  Eulcnburg,  etc.). 
La  plus  fréquente  de  loules  ces  anomalies  est  de  beaucoup  : 
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a.  La  simple  hypei^esthésie  galvanique  de  l'acoustique. 

Elle  se  caractérise  par  une  facilité  plus  ou  moins  grande  d'excitabilité 
du  nerf  auditif,  sans  aucune  modificalion  de  la  formule  normale.  W 
souvent  en  efl'et  très  étonnant  de  voir  avec  quelle  .facilité  le  nerf  auditif 
réagit  dans  de  pareils  cas  :  avec  des  courants  à  peine  sensibles,  ne 
touchant  presque  pas  l'aiguille  galvanométriqiie,  on  obtient  la  formule 
complète  des  réactions  de  l'acoustique.  Même  quand  l'électrode  est 
placée  dans  la  fosse  sus-claviculaire  ou  sur  la  nuque,  les  malades  de 
cette  catégorie  accusent  souvent  à  l'improviste  et  sans  y  être  invités, 
qu'ils  entendent  sonner  dans  l'oreille,  quand  cette  électrode  est  le  pôle 
négatif.  Tels  sont  les  cas  à  l'aide  desquels  on  peut  prouver  à  l'œil  le 
plus  faible  et  au  sceptique  le  plus  opiniâtre,  l'existence,  la  précision  et 
la  régularité  de  la  réaction  galvanique  de  l'acoustique. 

Ainsi  une  augmentation  de  la  faculté  de  réactionmême  avec  des  forces 
de  courant  très  faible^  est  le  premier  et  le  plus  étonnant  crilérium  de  cette 
hyperesthésie  galvanique.  Celle-ci  ne  se  manifeste  pas  seulement  en  ce 
que  des  sensations  sont  éprouvées  de  très  bonne  heure  à  la  KaF,  mais 
encore  en  ce  que  la  sensation  de  AnO  apparaît  déjà  avec  des  forces  de 
courant  relativement  très  faibles  et  tout  près  de  la  KaFF. 

Plus  loin  on  trouve  aussi  :  que  les  sensations  de  son  deviennent  extrê- 
mement bruyantes  et  vives  et  sont  d'un  timbre  et  d'un  caractère  très 
accentués  (sifflement  bruyant,  frémissement,  bruissement,  sonnerie  de 
cloches,  etc.);  en  outre  que  les  sensations  de  son  se  prolongent  extraordi- 
nairemenl  longtemps  ;  qu'elles  sont  d'une  durée  bien  plus  grande  qu'à 
l'ordinaire,  de  telle  sorte  que,  très  promptement,  le  son  de  KaF  persiste 
pendant  toute  la  durée  de  la  fermeture  delà  chaîne,  bien  qu'avec  une 
intensité  un  peu  décroissante  (qu'ainsi  la  réaction  de  la  durée  du  pôle 
négatif  x=  une  durée  infinie)  et  que  de  môme  la  réaction  de  l'ou- 
verture du  pôle  positif  qui  d'ailleurs  n'est  que  tout  à  fait  momenta- 
née, se  change  en  un  tintement  bruyant,  durant  plus  ou  moins  long- 
temps (quelquefois  de  20  à  40  sec.)  puis  s'éteignant  peu  à  peu. 

La  formule  pour  l'hyperesthésie  simple  de  l'acoustique  telle  qu'on 
l'obtient  déjà  avec  des  courants  bien  plus  faibles  que  sur  le  nerf  nor- 
mal (peut-être  avec  12,  8,  4  élem.,  contre  16  pour  le  normal),  cette 
formule  s'exprime  par  conséquent  ainsi  : 

IvaFT"'    très  forts  tintements  dans  l'oi'eille 

KaDToo  liiUeiueuls  prolongés  tant  que  dure  la  fermeture  de  la  chaîne 
IvaO  —  rien 
AuF  —  rien 
AnD  —  rien 

AnOT'  >  tiiiLenients  vifs,  s'éteignqnl  peu  à  peu. 

Brennera  démontré,  de  plus,  pour  cette  liyperesthésie,  qu'en  elle, 
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l'excitabilité  secondaire  et  tertiaire  est  essentiellement  augmentée  et 
que  même  dans  sa  façon  de  se  comporter  envers  des  lluctuations  sim- 
ples, positives  et  négatives,  ou  sous  différents  autres  rapports,  l'aug- 
mentation de  l'excitabilité  se  manifeste. 

Gomme  un  degré  particulièrement  élevé  de  cette  hyperesthésie,  on 
doit  admettre  ce  que  Brenner  a  désigné  et  décrit  sous  le  nom  de  réac- 
tion paradoxe.  Celle-ci  se  caractérise  brièvement  en  ce  que,  quand 
on  n'arme  et  n'explore  qu'une  seul  oreille  et  que  l'on  lient  l'autre  élec- 
trode dans  la  main,  au  sternum  ou  ailleurs,  dans  une  position  fixe, 
l'oreille  non  armée  réagit  simultanément,  tout  à  fait  dans  le  sens  de 
l'électrode  indifférente,  comme  si  elle  était  armée  de  cette  dernière.  Ce 

fait  semble  paradoxal,  seulement  parce  que 
Brenner  a  prouvé  que  l'oreille  ou  l'acous- 
tique réagit  toujours  dans  le  sens  de  l'élec- 
trode la  plus  rapprochée  ;  il  faudrait  donc 
dans  l'expérience  mentionnée  s'attendre  ii 
ce  que  l'oreille  non  armée  réagisse  aussi 
dans  le  sens  de  l'électrode  de  l'oreille  ar- 
mée, celle-ci  étant  bien  plus  rapprochée 
que  celle  que  l'on  tient  à  la  main  ou  que 
l'on  place  sur  le  sternum  ;  or  ceci  n'est  pas 
le  cas,  c'est  tout  le  contraire  qui  arrive. 
Mais  on  peut  montrer  très  facilement, 
Schéma  .le  la' msufbulion  .In  .■ou  •    commc  jc  l'ai  dit  en  temps  et  lieu,  que,  dans 

rant  .ians  le  crâne  auand  on  arme  une      ,  ij»        i        i*  •■ 

oreille  ave..-  le  pôle  positif,  iiulication    16  mode  d  exploration,  precitc,  toutes  les 

<la  pôle  négatif  virtuel  suivant  une  .    ,  , 

coupe  transversale  au  cou.  Iramccs  0.6  courant,  qui  entrent  par  une 

oreille,  sont  forcées  d'évacuer  le  crâne  en  passant  par  le  cou  (fig.  23) 
que  l'électrode  indifférente  soit  sur  la  nuque,  sur  le  sternum,  dans  la 
main  ou  sur  une  jambe.  Mais  dans  toutes  ces  circonstances,  c'est  comme 
si  l'électrode  indifférente  occupait  la  section  transversale  du  cou.  Mais 
l'oreille  non  armée  est  en  tout  cas  plus  rapprochée  de  la  section  trans- 
versale du  cou  que  l'oreille  armée  ;  elle  est  donc  obligée  de  réagir  dans 
le  sens  de  l'électrode  indifférente  qui  se  trouve  au  cou.  De  la  sorte,  ce 
phénomène  perd  toute  apparence  paradoxale.  11  n'est  pas  autre  chose 
que  l expression  (Tune  excitabilité  galvanique  de  l'acoustique  tellement 
élevée  que  même  les  faibles  traînées  de  courant,  arrivant  à  Coreille  non 
armée  sont  en  état  de  provoquer  dans  celle-ci  des  sensations  de  son.  Il 
vaudrait  peut-être  mieux  laisser  retomber  dans  le  néant  l'expression 
de  réaction  paradoxe.  Pour  montrer  comment  le  fait  se  déroule, 
citons  le  cas  suivant  d'une  simple  hyperesthésie  bilatérale  de  V acousti- 
que. 


Observation.  —  Electrode  .\  à  1  oreille  g.  électrode  B  à  la  main. 
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Oreille  armée 


8  Eleni. 


KaFT" 
KaDToo 

KaO  — 
An  F  — 
AnD  — 
AnOt  > 


t> 

T' 

Too 


Les  sensations  sonores  alternent  donc  dans  les  deux  oreilles  et  l'on 
peut,  avec  la  main,  en  choisissant  tel  ou  tel  pôle,  à  volonté,  faire 
tinter  une  oreille  ou  l'autre  en  ouvrant  ou  en  fermant.  Gela  se  produit 
avec  une  ponctualité  mathématique  et  s'adapte  particulièrement  à  des 
démonstrations  étonnantes. 

Mais  si  cette  hyperesthésie  élevée  n'existe  que  d'un  côté,  si  l'autre 
oreille  est  bien  portante,  il  peut  se  faire  qu'après  avoir  constaté,  sur 
la  partie  malade,  la  formule  régulière  de  l'hyperesthésie,  en  armant 
et  en  sondant  l'oreille  bien  portante,  celle-ci  reste  entièrement  muette 
aune  certaine  force  de  courant,  tandis  que  se  manifestent  déjà  à  l'autre 
oreille  hyperesthétique  les  sensations  de  son  paradoxales.  On  trouve 
alors  bien  surprenant  que  l'oreille  directement  armée  ne  réagisse  pas, 
tandis  que  l'oreille  non  armée  réagit.  J'ai  souvent  décrit  des  cas  sem- 


Si,  dans  des  cas  à  réaction  paradoxe  on  examine  en  môme  temps 
es  deux  oreilles  avec  deux  électrodes  identiques,  toutes  deux  réagis- 
sent parfaitement. 

Cette  hyperesthésie  simple  et  galvanique  de  l'acoustique,  est  en  tout 
cas  un  phénomène  très  ordinaire  ;  je  l'ai  trouvé  bien  souvent,  d'une 
manière  tout  à  fait  fortuite,  chez  les  gens  qui  savaient  à  peine  que 
leur  organe  auditif  n'était  pas  normal.  Elle  se  manifeste  peut-être  déjà 
bien  des  fois,  lors  d'une  perturbalion  médiocre  de  la  faculté  auditive, 
avec  des  modifications  très  faibles  mais  sensibles  de  l'oreille  (opacité 
et  rétrécissement  du  tympan,  atrophie  partielle  de  celui-ci,  etc.);  or 
très  souvent,  dans  toutes  les  vieilles  affections  possibles  de  l'organe  au- 
ditif, écoulement  prolongé  de  pus,  inflammations  purulentes  de  l'o- 
reille moyenne,  destruction  du  tympan,  catarrhes  chroniques  de  l'o- 
reille moyenne  avec  difficulté  d'entendre  et  bourdonnements  ;  de  plus 
dans  la  carie  du  rocher,  à  la  suite  des  plaies  par  armes  à  feu  et  autres 
lésions  de  cet  os,  après  des  fractures  du  crâne,  dans  des  paralysies  fa- 
ciales rhumatismales  et  traumatiques,  etc. 

Brenner  a  de  plus  insisté  sur  une  coïncidence  excessivemet  fréquente 
de  cette  réaction  et  d'autres  réactions  pathologiques  du  nerf  auditif, 
avec  des  troubles  paralytiques  centraux  ou  intracrâniens,  dans  le  do- 
maine de  V organe  visuel,  fait  qui  a  été  confirmé  par  Hagen  et  aussi  par 
moi,  dans  toute  une  série  de  cas,  comme  par  exemple  paralysies  du 


blables. 
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muscle  oculaire,  mydriase,  parésie  d'accommodation,  clc,  à  la  suite  de 
fractures  du  crùne  et  de  maladies  intra-crâniennes  de  diiïérentes 
espèces.  Il  est  certain  que  bien  des  fois  ce  n'est  qu'une  pure  coïnci- 
dence ;  mais,  dans  bien  descns,  il  existe  aussi  une  corrf^dation  directe, 
formée  par  une  altération  centrale  servant  de  base  aux  deux  pertur- 
bations. 

iîfl'ectivement,  on  rencontre  aussi  çà  et  là  et  dans  des  mala'lies  cen- 
trales (affection  du  cerveau  et  de  la  moelle  épinière,  tabès,  myélite 
chronique  et  encéphalite,  méningite  cérébro-spinale,  tumeurs,  etc.), 
une  liyperesthésie  galvanique  (et  au.ssi  d'autres  anomalies)  de  l'acous- 
tique. Les  relations  plus  intimes  de  ces  maladies  avec  l'altération 
centrale  ne  sont  pas  encore  bien  établies  ;  il  serait  possible  que  la  ma- 
ladie centrale  modifiât  directement  l'excitabilité  galvanique  du  nerf 
auditif,  observation  que  l'on  a  faite  souvent  à  propos  des  nerfs  moteurs 
(dans  le  tétanos  et  le  tabès)  ;  il  se  pourrait  aussi  que,  comme  dans  la  né- 
vrorétinite  et  la  papillite  optique,  des  troubles  trophiques  se  produisent 
dans  le  nerf  auditif  lui-même  par  suite  de  la  maladie  centrale,  trou- 
bles qui  causent  les  anomalies  de  la  réaction;  ou  en  fin  il  se  pourraitque. 
par  la  même  voie,  des  troubles  fussent  amenés  dans  l'oreille  moyenne, 
troubles  qui  ne  détermineraient  que  secondairement  l'hyperesthé- 
sie  du  nerf  auditif.  Mais  toutes  ces  possibilités  réclament  une  étude 
plus  approfondie.  Très  intéressante  est  finalement  aussi  la  présence, 
plusieurs  fois  démontrée  par  Jolly,  de  l'hyperesthésie  galvanique  de 
l'acoustique  (sans  ou  avec  les  anomalies  qualitatives  de  la  formule,  chez 
les  hallucinés  de  l'ouïe) . 

Brenner  a  fait  une  tentative  d'interprétation  très  attrayante  pour 
l'apparition  de  l'hyperesthésie  galvanique,  chez  les  malades  atteints 
d'affections  de  l'ouïe.  Il  prend  pour  point  de  départ  le  fait  bien  connu 
que  nos  nerfs  cérébraux,  quand  on  leur  retire  pour  longtemps  les 
excitations  convenables,  tombent  dans  un  état  d'excitabilité  intense 
(ont  faim  d'excitation)  ;  voilà  pourquoi  nous  apprenons,  après  avoir 
longtemps  séjourné  dans  un  endroit  obscur,  à  distinguer  peu  à  peu  les 
objets  qui  nous  entourent,  nous  sommes  éblouis  par  la  clarté  ordi- 
naire du  jour,  et  nous  reconnaissons  des  images  lumineuses  électriques 
dans  l'obscurité  plusnettement  qu'en  pleine  lumière.  11  en  est  de  même 
du  nerf  auditif  ;  si  par  des  maladies  de  l'appareil  conducteur  des  sons, 
les  excitations  ordinaires  lui  arrivent  difficilement,  ou  lui  sont  retirées 
complètement,  il  tombe  dans  l'état  de  faim  d'excitation,  qui  se  décèle 
par  une  facilité  de  réaction  plus  grande  pour  l'excitabilité  galvanique. 
Si  cet  état  de  choses  dure  un  peu  longtemps,  d'autres  modifications 
peuvent  se  produire  dans  le  nerf  auditif  (troubles  de  nutrition),  modi- 
fications qui  s'expriment  par  une  réaction  tout  à  la  fois  augmentée  et 
perrertie  du  nerf  auditif,  et  qui  peuvent  peut-être  finalement  aboutir 
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à  la  perte  de  l'excitabilité.  Ainsi  s'expliqueraient  aussi  les  anomalies, 
dontilseraquestionplus  tard,  de  la  réaction  galvanique  de  l'acoustique. 

11  est  certain  que  cette  jolie  tentative  d'explication  ne  peut  avoir  de 
valeur  que  pour  les  cas  oi:i  l'hypereslhésie  galvanique  se  rencontre  si- 
multanément avec  des  troubles  de  l'ouïe,  avec  des  maladies  de  l'appa- 
reil conducteur  du  son,  et  ces  cas  forment  certainement  la  majorité. 
Mais  il  existe  sans  aucun  doute  des  cas  d'hyperesthésie  galvanique  de 
l'acoustique  (y  comprj-3  ceux  avec  modification  de  la  formule  normale), 
dans  lesquels  on  ne  peut  démontrer  aucune  trace  de  trouble  de  l'ouïe  ; 
j'en  ai  vu  plusieurs  et  je  lésai  fait  contrôler  par  des  médecins  auris- 
les  ;  à  ceux-ci,  il  faut  cependant  concéder  un  autre  mode  d'origine  de 
l'hyperesthésie.  Il  n'y  a  en  effet  aucun  obstacle  à  ce  qu'on  cherche  à  se 
rendre  compte  pourquoi  ce  trouble  de  nutrition  n'entrerait  pas  aussi 
primitivement  par  différentes  voies  dans  le  nprf  auditif,  trouble  qui 
constitue  l'essence  de  l'hyperesthésie,  et  que  nous  rencontrons  si  sou- 
vent dans  différentes  régions  du  système  nerveux.  Reste,  il  est  vrai,  à 
examiner  quelles  sont  ces  voies  et  ces  troubles  de  nutrition, 

On  constate  d'une  façon  très  fréquente  et  comme  un  fait  pratique, 
de  la  plus  haute  importance,  la  simultanéité  de  Chijperesthésie  simple 
avec  le  bourdonnement  d'oreilles  n^'rveux,  souffrance  des  plus  pénibles, 
qui  brave  si  souvent  toutes  les  tentatives  de  guérison  des  spécialistes  et 
dont  on  ignore  généralement  l'exacte  pathogénie  :  Brenner  a  traité  ce 
point  avec  sa  clarté  et  sa  précision  ordinaires.  J'y  reviendrai  dans 
la  partie  thérapeutique  de  mon  ouvrage.  Disons  seulement  qu'une 
partie  de  ces  bruits  subjectifs,  semble  naître  dans  le  nerf  lui-même. 
Dans  un  grand  nombre  de  ces  cas,  existe  une  simple  hyperesthé- 
sie  du  nerf  auditif  et  ils  se  distinguent,  particulièrement  en  ce  que 
le  courant  électrique  exerce  une  influence  calmante  sur  les  bourdon- 
nements d'oreille.  Ordinairement  il  arrive  que,  par  l'AnF  et  l'AnD  le 
bruit  subjectif  cesse  immédiatement  et  complètement;  mais  à  AnO,  il 
revient  avec  sa  force  antérieure  ou  même  avec  une  force  encore  plus 
grande.  La  KaF  et  KaD  augmentent  considérablement  lea  bourdon- 
nements, tandis  que  la  KaO  n'amène  qu'une  cessation  momentanée. 
Mais  bien  des  fois  le  bourdonnement  n'est  que  diminué  et  non  complè- 
tement supprimé  par  l'AnF  ;  cela  se  remarque  surtout  dans  les  revi- 
rements de  Ka  à  An.  —  Enfin  Brenner  a  trouvé  des  cas,  dans  lesquels 
les  bourdonnements  pouvaient  être  diminués  par  la  KaF,  KaD,  et  AnO, 
ainsi  précisément  par  les  excitants  qui  provoquent  des  sensations 
acoustiques. 

Pour  un  autre  groupe  de  bruits  subjectifs,  il  faut  chercher  la  cause 
de  leur  production  complètement  en  dehors  du  nerf;  ces  bruits  restent 
complètement  insensibles  au  courant  galvanique,  quelles  que  soient  sa 
direction  et  sa  force. 
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Il  existe  en  outre  un  3°  groupe,  dans  lequel  se  trouvent  s'mullané- 
tnent  des  hruils  différenls,  do;il  l'un  obéit  à  l'influence  calmante  du 
courant,  tandis  que  l'autre  s'y  montre  complètement  rebelle.  Ici  encore 
il  y  a  ordinaircmonl  de  l'iiyperesthésie,  bien  que  la  forme  n'en  soitpas 
toujours  pure.  Le  premier  de  ces  i)ruits  émane  probablement  des 
nerfs. 

Nous  possédons  en  conséquence,  dans  l'exploration  galvanique  de 
l'appareil  auditif,  d'une  part  dans  la  constatation  de  l'hyperesthésie 
galvanique  de  l'acoustique,  d'autre  pari,  dans  l'examen  de  l'influence 
calmante  ou  surexcitante  des  différents  agents  galvaniques  sur  le 
bourdonnement  nerveux  des  oreilles,  un  moyen  de  diagnostic  très 
important,  pour  reconnaître  la  nature  nerveuse  de  certaines  formes  de 
cette  maladie  impoi'tune  et  les  séparer  des  autres.  Vous  apprendrez 
plus  tard  quels  points  d'appui  importants,  sous  le  rapport  pronosti- 
que et  thérapeutique  fournit  cette  exploration. 

Comme  degrés  de  développement  ultérieurs  de  l'hyperesthésie  sim- 
ple comme  phénomènes  généralement  un  peu  plus  rares,  on  doit 
signaler  : 

b.  Les  hyperesthésies  galvaniques,  avec  anomalie  et  même  changement 

de  la  formule  normale. 

Ici  aux  sensations  normales  de  la  sonorité,  se  joignent  d'autres  sen- 
sations pathologiques  et  d'abord  ordinairement  la  sensation  de  l'AnF 
et  de  l'AnD  plus  tard  la  sensation  de  la  KaO,  tout  cela  avec  les 
symtômes  caractéristiques  de  l'hyperesthésie.  Ici  se  présente  presque 
exclusivement  le  phénomène,  d'après  lequel  ces  nouvelles  sensations 
pathologiques  de  son  diffèrent,  parleur  caractère  et  leur  timbre,  très 
nettement  des  sensations  produites  par  les  agents  d'excitation  nor- 
maux. Entre  elles,  les  sensations  pathologiques  de  son  s'accordent 
aussi  complètement  que  les  sensations  normales  chez  les  personnes 
bien  portantes,  ou  que  les  sensations  de  KaF  et  d'AnO  dans  l'hype- 
resthésie simple. 

Prenons  pour  exemple  le  cas  suivant  :  Homme  de  S4  ans,  ancienne 
surdité  incomplète,  bourdonnement  d'oreille,  épaississement,  rétrécis- 
sement du  tympan. 

Oreille  gauche.  Mode  extérieur  d'exploration  :  B  sur  la  main 

10  lîlém.    KaFSi'  Sifflement  haut,  bruyant. 
KalJSi  00  Sifflement  prolongé. 

KaO:  br  Bruit  bref,  bourdonnant. 

Aiil'':Br'  Bruit  retentissant  et  bourdonnenienl. 

AnD  Br  >  Bruits  s'éteignant  peu  à  peu, 

AnOSi  Siftlement  comme  dans  KaF. 

Les  sensations  de  son  peuvent  être,  dans  les  difTérenls  cas,  de  nature 
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très  diverse  :  Siffler,  sonner,  bruire,  bourdonner,  frémir,  sibiler,  mur- 
murer, etc.,  mais  toujours  la  KaF  et  l'AnO  et  la  KaO  et  l'AnF,  produi- 
sent des  sensations  sonores  égales  entre  elles  mais  différentes  des 
autres. 

Mais  à  présent  on  observe  aussi  que  ces  nouvelles  sensations  patho- 
logiques deviennent  de  plus  en  plus  fortes,  nettes  et  claires:  de  plus 
elles  se  manifestent  plus  tôt  et  jdIus  facilement  que  les  sensations  pro- 
voquées par  les  agents  d'excitation  normaux,  sensations  qui  par  con- 
tre diminuent  de  leur  côté,  s'affaiblissent  et  deviennent  de  plus  en 
plus  difficiles  à  provoquer.  Il  peut  en  résulter  finalement  que  les  sen- 
sations normales  disparaissent  complètement  et  qu'il  ne  reste  plus  que 
les  sensations  pathologiques,  avec  une  excitabilité  de  plus  en  plus 
forte  ;  on  est  arrivé  alors  à  l'hyperesthésie  avec  revirement  complet  de  la 
formule  normale. 

Que  l'exemple  suivant  emprunté  à  mes  observations,  serve  d'exem- 
ple :  Dame  âgée  de  60  ans,  à  droite,  simple  hyperesthésie  ;  à  gauche 
hyperesthésie,  avec  revirement  de  la  formule,  surdité  incomplète  à 
droite  ;  surdité  complète  à  l'oreille  gauche.  Bourdonnements  d'oreille, 
particulièrement  à  gauche.  —  Mal  d'oreille  invétéré,  auparavant 
écoulement  d'oreilles  considérable  ;  épaississement  considérable  et 
rétrécissement  du  tympan  des  deux  côtés. 

Mode  extérieur  d'exploration,  B  sur  la  main 
OreilleD.  4.  Elém.  KaFSi  Oreille  G.  6.  Élém.  KaF — 

KaDSi  a.  KaD  — 

KaO  —  KaO  Si  > 

AnF  —  AnFSi' 
AnD—  AnDSi  oo 

AnOSi  >  AiiO  - 

"Ainsi  à  gauche,  strict  renversement  de  la  formule  normale,  à 
droite,  hyperesthésie  un  peu  moindre.  A  l'oreille  gauche,  le  bourdon- 
nement des  oreilles  disparaît  par  l'effet  de  la  KaF,  à  l'AnF  le  bourdon- 
nement persiste  insensiblement. 

On  peut  ici  signaler  l'évidente  analogie  de  la  marche  des  modifica- 
tions d'excitabilité  galvanique  dans  le  muscle,  au  moment  de  la 
réaction  de  dégénérescence,  avec  le  cours  des  anomalies  de  l'acousti- 
que. 

La  série  des  différents  degrés  de  l'hyperesthésie  simjDle  jusqu'au 
renversement  complet  de  la  formule  peut  être,  à  l'exemple  de  Hagen, 
représentée  dans  la  schéma  abrégé  suivant  : 


KaF: 
KaD: 
KaO: 
AnF: 
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AiiU  :  —  s  >  S  >         S  y>        S  co       S  oc 

AuO:  Li  >         li>  U'  ti  —  — 

Ti  sigiiilio  ici  «  liiiLeineut  »,  S  si;,'iii(ie  »  sinieiiienl  »  qui  peut  finaieinent 
cil  augineiilaiil  triiileiisilf'!,  se  Iraiisformor  en  LialcmeiiL  ou  siffleineiil  aigu . 

Naliirellement  ;  on  ne  pourra  pas  démontrer,  dans  chaque  cas 
distinct,  toute  la  marche  du  développement  ni  en  fixer  chaque  degré  à 
un  temps  déterminé  ;  cependant  il  i-ésiilte  de  nomljreuses  observations 
que,  du  moins,  dans  une  série  de  cas,  la  marchr-  do  ces  modifications 
est  celle  qui  est  représenlée  ici. 

Ces  formes  d'hyperesthésie,  avec  modification  et  revirement  de  la 
formule  normale,  ne  se  manifestent,  à  ce  qu'il  paraît,  que  dans  les 
plus  vieilles  affections  d'oreille,  dans  des  destructions  graves  de  l'o- 
reille moyenne,  dans  des  maladies  du  labyrinthe,  etc.  Il  sera  du  devoir 
des  spécialistes  de  déterminer  les  rapports  plus  intimes  qui  peuvent 
exister  entre  ces  dernières  et  les  diflerentes  anomalies  de  la  réaction 
galvanique. 

Mais,  dans  de  semblables  cas,  l'hyperesthésie  peut  aussi  diminuer  et 
disparaître  ;  il  ne  reste  plus  alors  que  des  anomalies  de  la  formule.  On 
parle  alors  de 

c.  Anomalies  qualilalives  de  la  réaction  galvanique  de  l'acoustique, 

sans  hypereslhésie. 

A  cette  désignation  appartiennent  toutes  les  anomalies  possibles,  qui 
ne  coïnci'dent  pas  avec  une  facilité  d'excitabilité  particulière  du  nerf 
acoustique  et  pour  lesquelles  Brenner,  Enlenburg,  etc.  ont  fourni  de 
nombreux  exemples. 

Depuis  la  réaction  contre  tous  les  six  agents  d'excitation  jusqu'au 
simple  revirement  de  la  formule,  tous  les  phénomènes  possibles  peu- 
vent se  manifester  :  apparition  de  telle  ou  telle  réaction  pathologique, 
absence  de  telle  ou  telle  réaction  normale,  etc.,  de  sorte  qu'il  se  pro- 
duit les  formules  les  plus  diverses,  pour  lesquelles  il  n'est  pas  nécessai- 
re de  citer  d'autres  exemples. 

Mais  il  n'est  nullement  certain  que  toutes  ces  anomalies  résultent 
d'une  simple  hyperesthésie  antérieure  ;  cela  n'est  même  pas  probable  ; 
bien  au  contraire  une  série  entière  d'observations  (par  exemple  dans 
les  paralysies  rhumatismales  de  la  face,  dans  les  affections  centrales, 
les  lésions  du  crâne,  etc.)  nous  apprennent  qu'à  Toccasion,  des  trou- 
bles, des  désordres  de  nutrition  peuvent  influersurlenerfacouslique  di- 
rectement, de  telle  sorte  que  celui-ci  réagisse,  sans  plus  de  façon,  d'une 
manière  anormale.  Enfin  il  ne  faut  point  passer  sous  silence  le  fait  que 
des  modifications  qualitatives  de  la  formule  peuvent  être  provoquées 
par  des  modifications  anatomiques,  dans  les  parties  extérieures  entou- 
rant le  nerf  auditif,  de  telle  sorte  que  des  traînées  de  courant  (c'est-à- 
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dire  des  pôles  virtuels),  arrivent  au  nerf  auditif  d'une  autre  manière 
et  par  d'autres  voies  que  sur  l'appareil  auditif  normal. 

Ces  modifications  se  manifestent  ordinairement  dans  des  maux 
d'oreille  invétérés  qui  durent  depuis^le  longues  années  et  sont  plus  ou 
moins  sérieux  ;  mais  on  les  a  vus  aussi,  très  fréquemment,  dans  les 
paralysies  faciales  rhumatismales  et  parfois  aussi  dans  les  affections 
centrales. 

Comme  les  hommes  possèdent  deux  oreilles  qui  ne  sont  pas  toujours 
affectées  de  la  même  manière,  il  va  de  soi  que  l'on  peut  rencontrer 
aussi,  pour  chaque  oreille,  une  autre  forme  de  la  réaction  galvanique 
acoustique;  que  la  maladie  soit  unilatérale  ou  bilatérale,  elle  peut 
présenter  un  mode,  une  intensité  et  une  durée  différents.  Lorsque  donc 
il  existe  par  hasard  une  hyperest.hésie  élevée,  de  telle  sorte  qu'on  se 
trouve  en  face  de  la  «  réaction  paradoxe  »,  il  se  peut  qu'en  procédant 
à  l'exploration  d'une  certaine  manière,  il  se  manifeste  une  confusion 
et  une  irrégularité  des  sensations  de  tintement  qui  paraît  absolument 
déplorable  et  cela  particulièrement  quand,  à  une  oreille  ou  même  à 
toutes  les  deux,  il- existe  des  modifications  qualitatives  ou  un  revire- 
ment de  la  formule  normale.  Le  médecin  expérimenté  n'éprouve  pas 
de  difficultés  à  débrouiller  ce  chaos  :  en  examinant  avec  soin  et 
rigueur,  en  étudiant  isolément  autant  que  possible  chaque  oreille,  en 
explorant  avec  une  électrode  partagée,  en  employant  toute  sorte  d'au- 
tres expédients,  il  saura  bientôt  à  quoi  s'en  tenir.  Il  est  vrai  que,  dans 
beaucoup  de  cas,  il  est  impossible  d'établir  une  régularité  parfaite  ; 
c'est  particulièrement  chez  des  personnes  ignorantes,  incapables  d'ob- 
server, dont  l'extrême  surdité  entrave  de  plus  l'intelligence,  que  cela 
peut  se  présenter.  Mais  il  ne  faut  pas  prendre  de  pareils  individus  pour 
l'étude  de  faits  scientifiques  ;  encore  moins  peut-on  se  baser  sur  leurs 
données  pour  révoquer  en  doute  et  critiquer  d'autres  faits  bien  cons- 
tatés et  entourés  de  toutes  les  garanties. 

Enfin  je  dois  ajouter  que  l'on  a  des  motifs  suffisants  d'admettre  une 
d.  Torpeur  du  nerf  auditif, 
une  excitabilité  galvanique  amoindrie  de  l'acoustique.  On  ne  peut 
alors  exciter  le  nerf  auditif  qu'avec  des  forces  de  courant  1res  consi- 
dérables, et  on  n'obtient,  avec  ces  courants,  que  de  faibles  sensations 
de  KaF,  souvent  même  pas  de  sensations  du  tout.  Ici  naturellement 
on  doit  exclure  tous  les  obstacles  accidentels  s'opposant  à  la  péné- 
tration du  courant,  toute  résistance  plus  intense  de  conductibilité,  etc. 

Vous  savez,  messieurs,  que  même  dans  des  conditions  normales, 
l'excitation  galvanique  du  nerf  auditif,  ne  réussit  souvent  pas  ;  il  faut 
donc  être  très  réservé  pour  admettre  une  pareille  torpeur  du  nerf 
auditif.  C'est  dans  les  cas  de  maladie  unilatérale  que  l'on  peut  le  plus 
facilement  établir  le  diagnostic,  ou  bien  là  où  l'on  peut  poursuivre 
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(lireclement  la  transition  lente  de  l'excitabilité  facile  mais  anormale 
à  l'excitation  plus  difficile  et  pathologique,  comme  cela  m'est  arrivé 
dans  lin  cas. 

La  torpenr  du  nerf  auditif  ne  se  manifeste  que  dans  des  troubles 
intenses  ol  incurables  de  la  faculté  auditive,  sans  qu'on  puisse  cons- 
tater de  rapports  déterminés  avec  les  modifications  anatomiques  exis- 
tantes ;  ces  modifications  n'ont  pas  du  tout  besoin  d'être  d'un 
degré  élevé.  Mais  en  tout  cas  celte  anomalie  est  rare  et  difficile  à 
reconnaître. 

3.  En  ce  qui  concerne  l'excitation  galvanique  des  nerfs  du  yoûl,  on 
n'a  jusqu'ici,  en  fait  de  pathologie,  rien  constaté  de  plus  qu'une  simple 
diminution  ou  perle  de  la  sensation  galvanique  du  goût,  que  l'on  peut 
aisément  établir  et  localiser  à  Taide  des  méthodes  indiquées  plus 
haut  (page  147);  mais  jusqu'ici  on  ne  sait  rien  en  fait  d'anomalie 
qualitative. 

Réussira-t-on  jamais  dans  des  paralysies  périphériques  de  con- 
ductibilité des  nerfs  du  goût,  par  excitation  centrale  des  voies  péri- 
phériques elles-mêmes  ou  par  irritation  des  organes  centraux  cor- 
respondants ou  du  moins  de  la  conductibilité  centrale  dans  le 
cerveau  lui-même,  à  produire  des  sensations  du  goût  et  à  établir 
par  là  le  caractère  périphérique  de  la  lésion,  au  moyen  de  l'explo- 
ration électrique?  Gela  me  paraît  douteux,  mais  certainement  ce  ne 
serait  pas  impossible.  En  tout  cas,  il  faut  rencontrer  pour  cela  des  cas 
de  maladie  particulièrement  favorables. 

Il  n'est  encore,  à  notre  époque  aucunement  question  d'un  électro- 
diagnostic des  nerfs  de  l'odorat,  pas  plus  que  de  celui  des  nerfs  vaso- 
moteurs  et  sécréteurs,  du  sympathique  du  cou,  du  pneumogastrique, 
du  muscle  cardiaque,  de  la  vessie,  de  lutérus  et  des  organes  centraux 
du  système  nerveux,  etc.  ;  les  communications  publiées  sur  ce  sujet 
n'ont  aucune  valeur  pratique.  On  peut  citer  comme  dignes  à  tous 
égards  d'être  remarquées,  les  observations  de  Hitzig  sur  la  réaction 
des  muscles  vasculaires  paralysés.  Ce  savant  trouva,  dans  de  nombreux 
cas  de  paralysie  du  nerf  axillaire,  qu'exactement  dans  la  zone  d'a- 
nesthésie  cutanée  ainsi  produite,  la  peau,  lors  d'une  excitation  avec 
des  courants  galvaniques  forts  et  labiles,  était  complètement  blanche, 
tandis  que  les  parties  cutanées  avoisinantes  et  saines  paraissaient 
colorées  en  poupre.  Par  contre  des  excitations  d'une  durée  un  peu 
plus  longue,  l'application  d'un  couVant  galvanique  fort  et  stable  ou 
celle  d'un  pinceau  faradique  fixé  sur  un  point,  produisait  une  dilata- 
tion de  vaisseaux  moins  accentuée.  Hitzig  fait  abstraction,  pour  l'in- 
terprétation de  ce  phénomène,  de  l'existence  de  nerfs  vaso-dilatateurs, 
existence  qui  n'était  pas  alors  suffisamment  établie  et  il  rapporte  les 
effets  d'excitation  exclusivement  aux  muscles  vasculaires  soustraits  à 
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laction  nerveuse  ;  ceux-ci  posséderaient,  dans  ces  cas,  une  faculté  de 
contraction  plus  élevée  mais  une  faible  faculté  de  dilatation.  HiLzig  a 
aussi  vu,  dans  d'autres  troubles  paralytiques  et  trophiques,  des  phé- 
nomènes semblables  mais  assez  difficiles  à  expliquer  ;  au  reste  cette 
question  n'a  pas  été  ultérieurement  étudiée. 

Les  indications  données  par  M.  Rosenthal  sur  la  torpeur  cérébrale 
galvanique,  me  paraissent  avoir  besoin  d'éclaircissement  et  de  confir- 
mation. 
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uses  of  galvanic  and  faradic  baths.  New-York  med,  Rec.  1874.  Dec.  15.  —  Cérébral 
e,xhauslion  with  spécial  référence  to  ils  galvano-balneological  treatment.  Ibid.  1876. 
No.  4.  — Chapot-Duvert.De  l'emploi  du  bain  électrique  dans  le  tremblem.  mer- 
curiel  et  alcoolique.  Bull,  do  Thérap.  1871.  Juin.  la.  —  Barth,  Ueber  d  Anwen- 
dung  der  Eleclricilitt  im  warmen  Bade.  Petersb.  med.  Zeitschr.  1872.  No.  6.  P. 
o20.  —  Weisflog,  Eleklr.  Buder  ohne  Einschluss  des  Badenden  in  die  Kette. 
Gorrespondenzbl.  filr  Schweiz.  Aerzte.  VII.  No.  14.  1877.  —  Zur  Casuistik  d. 
Faradisation.  D.  Arch.  f.  klin.  Medic.  XVIII.  P.  371.  1876.  —  Consl.  Paul, 
Du  trailem.  du  tremblement  etc.  par  les  bains  galvaniques.  BuU.  génér.  de  Ihérap. 
1880.  Sept.  15.  —  Seeligmuller,  Zur  Technik  des  eleklr.  Bades.  Centralbl.  f. 
Nervenheilk.  etc.  1881.  No.  12. 

Traitement  des  points  de  pression  et  de  douleur.  —  R.  Remak,  Ueber 
Gesichtsmulskelkrampf.  Berl.  klin.  Woch.  1864.  No.  21—23.  1865.  No  27.  — 
Onimus  et  Legros,  Traité  d'électricité  méd.  1872.  p.  450.  —  Mor.  Meyer, 
Ueb.  die  diagnosl.  u.  thérap.  Verwertung  schermzhafter  Druckpunkte  der  Wirbel- 
sîlule.  Berl.  klin.  Woch .  1875.  No.  51.  —  Ueb.  schmerzh,  Druckpunkle,  als  Aus- 
gangsp.  der  galv.  Behandl.  Ibid.  1881.  No.  31.  —  Brenner,  Die  Auffindung  von 
Schmerzpunkten  lUngsd.  Wirbclsilule  u.  d.  Nervenstîlmme.  Vortr.  in  d.  med,  Ges. 
zu  Leipzig.  Berl.  klin.  Woch.  ISSu.  No.  21.—  Voigt,  Syphilis  u.  Tabès  dorsalis. 
Berl.  klin.  Woch.  1881.  No.  39.  40.  —  G.  Rosenbach,  Z.  Pathologie  u.  Thé- 
rapie d.  Chorea,  Arch.  f.  Psych.  u.  Nerv.  VI.  p.  830.  1876.  —V.  Holst,  Ueber 
das  Verhilllniss  der  Hystérie  u.  s.  w.  z,  GynUkologie.  Ibid.  XI.  P.  678.  1881. 

Traitement  avec  des  courants  galvaniques  faibles  continus.  — 
Giniselli,  Degli  elTetti,  che  si  possone  ottonere  dall'applicaz.  mélodie,  di  due  sole 
lamine  eletlromotr.  etc.  Annal,  univers.  Vol.  202,  p.  300.  1867.  —  Sulle  correnti 
galvan.  continue.  Gaz.  med.  ital.  Lombard  1872.  No.  37.  —  Le  Fort,  De  la 
subslitulion  des  courants  continus  faibles  mais  permanents  aux  courants  «onlin. 
énergiques  ou  temporaires  dans  les  paralysies,  les  contractures  musculaires  et  les 
lésions  de  nutrition.  Gaz.  hebdom.  1872.  No.  17-19.  -  Valtat,  De  l'atrophie 
muscul.  consécutives  aux  maladies  des  articulations.  Paris  1877.  —  Hiffelsheim. 
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Des  applications  médicales  de  la  pile  de  Volta.  Paris  1861.  —  N.  Mayer,  A  new 
mclliod  of  applying  Ihe  galvanic.  current.  t'iiilad.  nied.  Tim.  1872.  May,  15. 

Paradiaation  locale.  —  Diichenne,  Mécanisme  de  la  Physiol.  humaine. 
Paris  1802.  —  Physiologie  des  moiivenienlK.  Paris  1S67.  —  De  l'électrisalion  locali- 
sée. 1.— Édit.  —  K.  iteinak,  Ueb.  d.  melhod.  Elektrisirung  geliihmter  Mus- 
keln.  Berlin  1835.  — Ziemssen.  EleklriciliU  in  d.  Medicin.  Studien.  1.  — 4.  Edit, 
1857—1872.—  Brunelli,  Album  illustré  représentant  la  Topographie  neuromuscul. 
pour  la  pratique,  etc.  Paris  1872.  —  Erb,  Ueb.  cine  eigenth.  Localisât,  von  Lah- 
mungen  iin  Plex.  brachial.  Verh.  d  Ileidelb.  naturh.-med.  Ver.  N.  F.  1.  Cahier  2. 
P.  8.  187Ô.  —  Krankh.  d.  periph.  Nerven.  2.  Edit.  P,  529.  -  Ten  Cate  Hoede- 
maker,  Ueb.  die  von  Erb  zuersl  beschrieb.  combin  Lilhmungsform  u.  s.  w.  Arch. 
f.  Psych.  u.  Nerv.  IX.  1879.  —  E.  Remak,Z.  Palhol.  d.  Liibmungen  des  Plex. 
brachial.  Berl.  klin.  Woch.  1877.  No.  9.  —  Article  :  Eloktrodiagnostik,  1.  c. 

TREIZIÈME  LEÇON 

SoMMAinB  .  Valeur  thévapeutù/ue  de  l'électricité.  — Différentes  théories  éléct:othéra- 
peutiques.  Point  de  vue  empirique.  —  Actions  de  courants  tdilisables,  méthodes 
différentes  :  actions  catalytiques,  excitantes,  modifiantes,  réfrigérantes;  ba<!e  empi- 
rique de  ces  dernières.  Catalysie  directe  et  indirecte.  Galvanisation  thérapeutique 
du  sympathique  du  cou.  —  Actions  de  courant  d'ordre  réflexe. 

Nous  passons,  Messieurs,  à  l'étude  de  la  valeur  ihéi'apeulique  de  l'é- 
leclricité,  à  l'appréciation  de  ses  effets  salutaires  dans  les  affections 
morbides  les  plus  diverses  et,  par  suite,  à  l'examen  et  à  la  délimitation 
de  sa  sphère  d'activité  pratico-thérapeutique.  En  tête  de  ces  considéra- 
tions, on  peut  immédiatement  émettre  la  proposition  que  l'électricité  est 
un  remède  extraordinairement  puissant  et  varié.  On  peut,  spécialement 
dans  les  diverses  maladies  du  système  nerveux,  lui  attribuer  des  cures 
si  évidentes  et  si  indubitables  qu'elle  l'emporte  sur  tous  les  autres 
moj'ens  de  guérir.  L'expérience  de  ces  trente  dernières  années  a  dé- 
montré, d'une  manière  victorieuse  que  rélectricité  peut  guérir  et 
guérir  brillamment  les  névralgies,  les  anesthésies,  les  crampes,  les  pa- 
ralysies, les  maladies  des  nerfs  périphériques  ainsi  que  celles  du  sys- 
tème nerveux  central.  On  doit  à  son  introduction  dans  la  thérapeuti- 
que un  pronostic  infiniment  plus  favorable  pour  maintes  formes  de 
maladies.  Il  n'y  a  pas  d'exagération  de  ma  part,  quand  j'affirme, 
comme  je  le  fais  en  ce  moment,  que  les  cures,  opérées  à  l'aide  de  l'é- 
lectricité, étonnent  bien  des  fois  le  médecin  le  plus  expérimenté  par 
leur  merveilleuse  rapidité  et  leur  étendue.  Naturellement  ici,  comme 
pour  les  autres  parties  de  la  thérapeutique,  les  «  cures  merveilleuses  » 
ne  se  produisent  pas  tous  les  jours  ;  mais  ce.  qu'il  y  a  de  certain,  c'est 
qu'on  en  rencontre  de  temps  à  autre,  et  que,  lorsqu'elles  s'opèrent, 
elles  sont  toujours  un  aiguillon,  pour  le  savant  qui  les  accueille  avec 
joie  et  continue  avec  une  ardeur  infatigable  ses  expériences  de  théra- 


VALEUR  TUÉHAl'KUTIOUE  DE  L'ÉLECTUIGITÉ  225 

peutique,  qui  iio  le  conduisent  au  but  désiré  que  par  des  voies  lentes 
et  tardives. 

En  face  de  ces  faits  incontestables,  on  ne  peut  cependant  point  se 
dissimuler  que  nos  connaissances  théoriques,  sur  la  façon  exacte  dont 
se  produisent  les  phénomènes,  sont  bien  arriérées,  par  rapport  aux 
succès  obtenus,  sans  aucune  contestation,  sur  le  terrain  thérapeutique. 
En  réalité,  nous  n'avons  encore  que  des  notions  extraordinairement 
peu  positives  sur  les  processus  de  guérison  plus  délicats  qui  se  passent 
dans  les  actions  électriques,  et  sur  leur  connexité  avec  les  actions  phy- 
siologiques des  courants  électriques  que  nous  connaissons,  jusqu'à 
un  certain  point. 

Naturellement  les  tentatives  diverses  pour  résoudre  le  problème  et 
mettre  en  lumière  les  actions  thérapeutiques  n'ont  point  manqué. 
Chaque  électrothérapeute,  volontairement  ou  sans  s'en  rendre  compte, 
s'est  fait  une  idée  plus  ou  moins  logique  du  mode  d'action  thérapeuti- 
que de  son  remède  ;  les  progrès  éminents  de  l'électrophysiologie, 
tout  aussi  bien  que  les  théories  névropathologiques  que  surgissaient 
de  toute  part,  n'y  invitaient  certes  que  d'une  façon  trop  pressante  ! 
Quoi  d'étonnant  à  ce  que,  pour  la  spécialité  thérapeutique  nouvellement 
éclose,  la  hâte  juvénile  de  ses  tuteurs  et  de  ses  élaborateurs,  se  soit 
hâtée  de  construire  un  système  théorique  artistiquement  édifié!  nous 
avons  tous  aidé  plus  ou  moins  à  le  construire,  les  uns  dans  un  sens,  les 
autres  dans  un  autre  ;  et  je  ne  crois  pas  que  nous  ayons  à  déplorer 
ces  péc/iés  de  jeunesse  ;  comme  conséquence,  maints  bciux  travaux  ont 
vu  la  lumière,  bien  des  questions  importantes  ont  été  ailaquées  et  élu- 
cidées, mais  la  clef  du  problème  ne  nous  a  malheureusement  pas  en- 
core été  livrée.  Nous  n'avons  pas  encore  d'éclaircissements  sur  la  façon 
et  la  manière  exacte  d'après  laquelle  se  produisent  les  effets  électrico- 
Ihérapeutiques. 

Les  difficultés  capitales  de  ce  problème  reposent,  à  mon  sens,  ac- 
tuellement encore,  pour  le  terrain  pathologique,  notamment  sur  notre 
ignorance  des  changements  délicats,  nutritifs  ou  moléculaires,  qui 
s'effectuent  dans  les  nerfs,  lors  de  maladies  diverses.  Nous  savons  à 
peine  quelque  chose  de  certain  sur  la  nature  propre,  les  causes  der- 
nières des  troubles  inflammatoires  qui  se  produisent  journellement 
dans  tous  les  tissus,  les  dégénérations,  les  atrophies,  etc.,  qui  ont  été, 
un  nombre  de  fois  incalculable,  l'objet  d'explorations  expérimentales, 
•  de  telle  sorte  qu'une  théorie  spéciale  de  ces  processus  n'existe  point 
encore  !  Et  combien  moins  lumineux  encore  sont  pour  nous  les  proces- 
sus plus  délicats  et  théoriquement  décisifs  qui  ont  lieu  lors  des  trou- 
bles variés  du  système  nerveux,  dans  les  névralgies,  les  crampes,  les 
paralysies  et  autres  névroses  multiples  !  Nous  ignorons  le  plus  sou- 
vent si  une  excitation  pathologique  est  causée  par  une  irritation  aug- 
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meiilée  ou  par  une  cxcilabililô  accruo,  si  l'inexcilabiJité  ou  le  manque 
de  coiuUiclibilitc  des  voies  niolrices  est  Ja  cause  d'une  paralysie  ou  si 
celle  doi  iiicre  ne  doil  pcul-êtr  e  pas  être  attribuée  à  une  action  d'ar- 
rùl,  sans  coniptei-  les  délicates  modifications  nutritives  que  nous  de- 
vons en  défliiilivo  considérer  pourtant  comme  le  principe  de  tous  ces 
processus  et  de  beaucoup  d'autres.  Nous  sommes  en  tout  cas  habitués, 
et  il  serait  làclieux  qu'il  en  fût  autrement,  à  nous  faire  de  toutes  ces 
choses  iwe  cerlaina  concflplion  qui  répond  à  l'état  actuel  de  notre 
science  et  satisfait  notre  besoin  de  courir  après  une  interprétation 
d'élucidation  mais,  cela  ne  dit  point  encore  que  ces  idées  soient  réelle- 
ment exactes. 

D'autre  part  nos  connaissances  au  sujet  des  actions  multiples  de 
l'électricité,  sont  encore  loin  d'être  aussi  étendues  qu'elles  le  parurent 
à  beaucoup  de  gens,  dans  le  premier  enthousiasme  des  grandes  décou- 
vertes physiologiques  de  1850  à  1800. 

En  effet  nous  ne  connaissons  d'une  manière  exacte  que  les  actions 
excitantes  el  modifiantes  des  courants  électriques  sur  les  nerfs' et  sur 
les  muscles  ;  quant  aux  actions  dites  électrolytiques  sur  le  corps  d'un 
animal  vivant,  nous  n'en  connaissons  pour  ainsi  dire  rien  ;  il  en  est  de 
même  des  actions  dites  cataphoriques  ;  quant  aux  actions  «catalyti- 
qixes»,  dont  aujourd'hui  on  parle  si  souvent,  on  ne  peut  en  dire  qu'une 
chc)se,  c'est  qu'elle  sont  presque  entièrement  hypothétiques  ;  cette  dé- 
nomination n'est  qu'un  nom  collectif  pour  une  somme  d'actions  dont  la 
nature,  si  on  les  prend  une  à  une  est  presque  entièrement  inconnue  et 
dont  l'existence  a  besoin  d'être  démontrée,  en  partie,  d'une  manière 
plus  positive. 

Qui  nous  garantira  qu'il  n'y  ail  pas  encore  d'autres  actions  de  l'élec- 
tricité sur  l'organisme  vivant,  encore  inconnues,  comme  par  exemple 
sur  l'échange  moléculaire,  l'étal  du  calorique,  les  affinités  élémentaires, 
les  phénomènes  osmotiques,  etc.,  d'où  proviennent  précisément  les  ré- 
sultats les  plus  importants  en  tiiérapeutique  ? 

Ces  réflexions  pourraient  déjà  suffire  à  réveiller  en  vous  une  idée 
approximative  de  la  valeur  réelle  des  théories  électrothérapeutiques 
([ui  ont  régné  jusqu'ici  ;  bornons-nous  à  exposer  en  peu  de  mot  les 
plus  importantes  de  ces  théories. 

Laplusgraiide  vogue  appartintnaturellemenl,  sous  la  haute  pression 
des  découvertes  éleclrophysiologiques,  à  la  théorie  éleclrolonique,  qui 
voulait  réduire  la  plupart  des  effets  curatifs  des  courants  électriques  à 
leur  action  modifiante  (réhaussanl,  rabaissanl  ou  calmant  toute  l'exci- 
tabilité). Quoi  de  plus  naturel  en  apparence,  que  de  vouloir  traiter 
ou  éliminer  les  névralgies  et  les  ci-ampes  à  l'aide  de  l'action  «calmante  » 
du  pùle  positif,  pai-  le  transpoi-L  de  l'anélectronus  el  au  contraire  les 
aneslïiésies  el  les  paralysies  par  l'action  excitante  du  pùle  négatif  et 
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avec  le  calélectroLonus  Ihérapeuthique  '!  Mais  quoique  nous  ne  soyons 
nullement  assurés  que,  dans  un  groupe  de  cas,  il  y  ait  réellement  aug- 
mentation, dans  un  autre  groupe,  toujours  diminution  de  l'excitabi- 
Jité,  quoique,  dans  beaucoup  de  cas,  nons  ne  soyons  autorisés  à  ad- 
mettre ni  l'un  ni  l'autre,  on  peut,  avant  toute  chose,  objecter  à  cette 
manière  de  voir  que  l'action  électrotonique  disparait  promplement 
après  la  cessation  du  courant  et  même  se  renverse  au  pôle  positif,  tan- 
dis que  les  guérisons  obtenues  à  l'aide  des  courants  sont  plus  ou  moins 
dui-ables.  D'ailleurs  il  s'agit  le  plus  souvent,  comme  l'a  reconnu  déjà 
avec  justesse  R.  Remak,  non  d'un  rétablissement  ou  d'une  modification 
deVexcilabilité  maïs  d'une  amélioration  de  la  conductibilité  et  de  l'ac- 
tivité dans  les  nerfs  malades.  En  outre  la  théorie  électrotonique  a  contre 
elle,  comme  nousl'avons  déjà  vu  souvent,  un  inconvénient  :  dans  pres- 
que aucun  nerf  du  corps  (l'acoustique  seul  peut-être  excepté),  on  ne 
peut  établir  une  action  polaire  pure  ;  l'action  opposée  existe  toujours 
simultanément,  ce  qui  doit  nécessairement  rendre  impossible  l'exclu- 
sivité de  l'effet.  Sans  doute  on  peut  objecter  que  la  modification  posi- 
tive, après  la  disparition  de  l'anélectrotonus,  peut  être  évitée  et  l'on 
peut  renvoyerà  toute  la  série  des  guérisons  évidentes,  obtenues  surtout 
dans  les  maladies  de  l'acoustique,  et  qui  se  sont  pourtant  développées 
sur  le  terrain  de  la  théorie  électrotonique.  Mais,  dans  aucune  circon- 
stance, ces  faits  peu  nombreux — ,  quoique  très  frappants  en  partie,  — 
ne  peuvent  devenir  la  base  d'une  large  théorie  électrothérapeutique  ; 
on  ne  pourra  jamais  expliquer  les  diverses  guérisons  avec  les  actions 
éleclrotoniques  seules,  bien  qu'on  doive  leur  réserver  une  certaine 
place  dans  la  thérapeutique. 

Par  suite  de  ces  difficultés,  on  en  est  revenu  en  partie  à  ^ancienne'TLt'^^vf 
et  primitive  théorie,  d'après  laquelle  l'électricité  n'agit  que  comme  f '&kC 
agent  d'excitation  etque  les  différentes  périodes  de  cette  excitation  amè- 
nent la  guérison  ;  c'est  là  la  théorie  de  l'excitation.  Mais  avec  cela  nous 
ne  faisons  pas  un  grand  pas  en  avant  ;  en  tout  cas,  ce  nest  pas  une 
raison  suffisanted'admettre  celle-ci,  parce  que  la  théorie  électrotonique 
est  inadmissible  et  que,  à  part  les  actions  toniques,  nous  ne  connais- 
sons, avec  une  certaine  certitude,  que  lapropriété  de  Téiectricité d'agir 
comme  excitant  sur  les  nerfs.  Et  comment  la  simple  action  excita- 
live  du  courant  électrique  pourrait-elle  expliquer  les  guérisons  si  di- 
verses, à  la  suite  des  troubles  les  plus  variés,  dans  des  troubles  d'une 
nature  diamétralement  opposée  ?  Gomment  l'excitation  électrique  pas- 
sagère d'un  nerf  ou  d'un  muscle  périphérique  peut-elle  rendre  possibles 
des  actes  volontaires  plus  énergiques  ?  Gomment  peut-elle  faire  dispa- 
raître une  névralgie  ou  une  crampe  ?  Gomment  peut-elle  être  active 
dans  un  cas  de  névrite,  de  tabès,  de  myélite,  etc.  ?  Nous  verrons  plus 
tard  qu'on  peut  s'expliquer  simplement,  de  cette  manière,  une  partie 
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des  effets  curalifs,  mais  pas  tous,  tant  s'en  faut.  Aussi  loi/i  que  s'étend 
ma  vue,  je  n'aperçois,  dans  mon  voisinage  qu'une  seule  pensée,  em- 
piétant assurément  beaucoup  sur  le  terrain  hypothétique  qui  rende 
peut-être  possible  une  utilisation  plus  large  des  actions  excitantes  au 
profit  de  la  théorie  électrothérapeutique.  Cette  pensée  est  relative  aux 
Wh»  nerfs  Imphiques,  dont  aujourd'hui  personne  ne  peut  sérieusement  con- 
'  tester  l'existence,  bien  qu'elle  ne  puisse  pas  être  démontrée  anatomi- 
quement.  Chaque  nerf  renferme  pourtant  vraisemblablement  des 
fibres  trophiqucs  et  se  trouve  placé  sous  l'influence  de  centres  trophi- 
ques  et  il  y  a  tout  lieu  de  croire  qu'une  excitation  électrique  de 
ces  voies  et  centres  trophiques  agirait  d'une  manière  modifiante  sur 
les  phénomènes  de  nutrition  dans  les  nerfs,  dans  les  muscles  et  dans 
d'autres  organes,  hâterait  la  régénération,  ferait  disparaître  les  trou- 
bles plus  délicats  de  la  nutrition  et  amènerait  ainsi  la  guerison  des 
cas  morbides.  Je  ne  crois  pas  qu'il  soit  impossible  d'admettre  que, 
par  exemple,  les  efl'ets  incontestablement  favorables  de  l'exercice  mé- 
thodique (la  gymnastique  et  autres  récréations  corporelles)  sur  la 
nutrition  des  muscles,  peuvent  se  ramener  à  ce  fait  que  toute  exci- 
tation motrice  est  reliée  à  une  excitation  des  fibres  trophiques,  etexcite 
ainsi  les  processus  nutritifs.  De  même,  beaucoup  d'actions  curatives  de 
l'électricité,  ne  pourraient-elles  pas  s'expliquer,  jusqu'à  un  certain 
point,  par  une  action  indirecte  et  excitante  des  processus  trophiques? 

Nous  entrons,  il  est  vrai,  sur  le  terrain  d'une  autre  théorie  qui,  au- 
tant  que  je  le  vois,  est  de  nouveau  en  vogue,  théorie  à  laquelle  se  ran- 
gent par  résignation,  la  plupart  des  électrothérapeutes,  par  suite  de 
l'insuffisance  des  autres  théories  :  je  veux  parler  delà  théorie  des  actions 
cataly tiques.  Elle  cherche  à  ramener  tous  les  résultats  éleclrothérapeuti- 
ques  à  un  somme  d'actions  de  courants  parmi  lesquelles  se  trouvent 
aussi  les  actions  trophiques  précédemment  indiquées,  mais  auxquelles 
appartiemient  encore  les  actions  sur  les  vaisseaux  sanguins  et  sur  les 
nerfs  vaso-moteurs,  sur  les  phénomènes  éleclrolytiques  etosmotiques  et 
les  effets  mécaniques  du  courant.  Je  vous  ai  expliqué  dernièrement 
(7"  leçon,  p.  122)  que  ces  efiets  «  catalytiques  »  sont  encore  bien  hypo- 
thétiques ;  que  nous  masquons  sous  un  mot  choisi  par  nécessité,  notre 
ignorance  d'un  grand  nombre  d'actions  de  courants  encore  passable- 
ment inconnues  ;  il  résulte  déjà  de  cela  que  nous  ne  pouvons  pas  choi- 
sir ces  effets  comme  base  de  notre  théorie  électrothérapeutique,  mais 
tout  au  plus  comme  point  de  départ  de  recherches  ultérieures.  R.  Re- 
mak  a  saisi  avec  une  grande  perspicacité  la  haute  importance  de  ces 
actions  ;  mais  jusqu'ici  son  ardeur  générale  a  l'éussi,  aussi  peu  que 
les  efforts  de  ses  successeurs,  à  bien  faire  comprendre  ces  actio'ns,  à 
les  analyser  dans  leurs  éléments  et  à  expliquer  par  là  les  effets  curatifs 
du  courant,  dans  les  difl'érentes  formes  de  maladies. 
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Nous  sommes  donc  forcés  d'avouer  franchement  la  défectuosité  des 
bases  théoriques  de  notre  science  et  puissance  électrothérapeutiques  ; 
lelectrothérapie  doit,  encore,  aujourd'hui,  comme  par  le  passé,  être 
assise  sur  une  base  purement  enip  'wique  ;  c'est  seulement  par  un  grand 
nombre  d'expériences  ultérieures,  que  nous  nous  mettrons  peu  à  peu 
en  état  d'établir  une  idée  théoriquement  exacte  des  effets  curatifs  de 
l'électricité. 

Nous  devons  assurément  dans  ces  efforts  nous  servir,  comme  d'un 
excellent  fil  d'Ariane,  des  faits  physiologiques  et  des  hypotlièses  qui  en 
résultent.  Elles  nous  fourniront  les  premiers  jalons  dans  le  choix  des 
méthodes,  les  voies  exactes  pour  l'interprétration  et  le  contrôle  de 
leurs  résultats  ;  mais,  en  cela,  nous  ne  devons  pas  perdre  de  vue  que 
tout  d'abord  Yexpérience,  rien  qu'une  expérience  accumulée  et  crili- 
quement  tamisée  pourra  seule  prononcer  le  dernier  mot  dans  toutes  ces 
questions.  Nous  devons  aussi  nous  dire  que  le  résultat  éventuel  d'une 
méthode  érigée  sur  une  base  physiologique  ne  garantit  en  aucune  fa- 
çon V exactitude  de  cette  base  théorique,  mais  que  cette  exactitude  doit 
toujours  être  garantie  par  des  expériences  et,  autant  que  possible,  par 
l'expérimention  pathologique  et  thérapeutique. 

Après  ces  considérations  générales,  je  veux  d'abord  vous  énumérer, 
enm'appuyant  sur  nos  analyses  précédentes,  toutes  les  actions  de  cou- 
rant qu'il  est  possible  d'utiliser  en  thérapeutique  ;  je  vous  dirai  en  peu 
de  mois  dans  quel  but  on  peut  les  utiliser  en  thérapeutique  et,  avec 
quelles  méthodes  on  peut  le  mieux  les  obtenir. 

L'action  de  courant,  indubitablement  utilisée  le  plus  souvent,  capable  (Jl. 
de  l'usage  le  plus  multiple  et  de  la  graduation  la  plus  délicate  est  Vac- 
iion  excitante  et  stimulante.  Elle  est  indiquée  sous  des  conditions  très 
différentes  dans  les  maladies  périphériques  et  souvent  aussi  centrales  : 
et  d'abord  partout  où  nous  pouvons  nous  attendre  à  faire  disparaître 
des  états  pathologiques  par  de  fortes  excitations  ;  partout  où  nous 
voudrons  vaincre,  par  un  acte  vigoureux  d'excitation,  des  résistances 
de  conductibilité  dans  les  voies  nerveuses  sensibles  ou  motrices,  où 
nous  voudrons,  par  une  excitation  plus  fréquente,  pour  ainsi  dire 
par  l'exercice,  ranimer  l'excitabilité  abattue,  rouvrir  des  voies  de  con- 
ductibilité à  moitié  encombrées  et  devenues  impraticables  ;  de  plus  là 
où  nous  désirons,  par  actions  sur  les  nerfs  Irophiques,  exciter  la  nutri- 
tion des  parties  et  faciliter,  par  la  production  de"  contractions  mus- 
culaires, le  rétablissement  de  muscles  atrophiés  ;  ou  bien  là  où  il  s'agit 
poumons  de  remplacer  les  exercices  actifs  ou  passifs  des  muscles  par 
une  espèce  de  gymnastique  électrique  ;  enfin  là  aussi  où  il  faut  agir 
d'une  manière  excitante  ou  modifiante,  par  voie  réflexe,  en  partant 
des  voies  sensibles,  sur  les  organes  centraux  et,  par  ceux-ci  sur  les  or- 
ganes périphériques  les  plus  divers,  sur  les  voies  vaso-motrices,  sur 
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les  nerfs  ol,  musclos  vaso-moleurs,  sur  l;i  respiraLion  ai  la  oircula- 
lion,  elc. 

G  fist  là  un  iioiiilire  lies  iiolahle  d'acliuiis  po.-^siljle.s  ;  Jcs  nnîUiodes 
que  nous  pouvons  employer  pour  y  parvenir,  f^e  devinent  sans  peine 
d'après  ce  que  je  vous  ai  déjà  dit!  elles  introduisent  dans  le  corps  le 
courant  faradique,  au  moyen  d'électrodes  huinides,  d'une  forme  et 
d'une  grandeur  (•.onvenai)les,  quand  elles  veulent  exriter  des  parties, 
situées  au-dessous  de  la  peau  et  plus  profondément  encore  ;  par  cftntre 
avec  des  électrodes  sèches  et,  de  préférence,  au  moyen  d'un  pinceau  ou 
d'une  brosse  métallique,"  quand  vous  ne  voudrez  exciter  avec  une 
grande  cnerf,ne  que  les  nerfs  cutanés  ou  les  autres  éléments  de  la  peau  ; 
cette  dernière  méthode  se  recommande  surtout  pour  produire  les 
actions  réflexes. 

Dans  le  courant  galvanique,  vous  avez  à  votre  disposition,  pour 
Texcitation  et  l'irritation,  des  méthodes  encore  plus  diverses  ;  de  la  ma- 
nière la  plus  simple,  l'action  irritante  que  possèdent  les  fermetures 
dit  pôle  négatif,  qui  peuvent  être  répétées  avec  une  force  et  une  fré- 
quence croissantes;  bien  moins  efficaces  sont,  dans  ce  but,  les  ferme- 
tures et  les  ouvertures  du  pôle  positif  ;  cependant  ou  peut  aussi  les  em- 
ployer à  l'occasion.  —  Une  excellente  méthode  pour  obtenir  des  exci- 
tations est  la  forme JaOile  du  courant,  pratiquée  pour  la  première  fois 
par  R.  Remak  et  spécialement  la  forme  lahile  du  pôle  ndgatif.  Cette 
action  labile  s'effectue  de  manière  à  ce  que,  avec  la  Ka  bien  humectée, 
on  frotte  en  montant  et  en  descendant,  avec  assez  de  rapidité  et  d'é- 
nergie, le  tronc  nerveux  ou  le  muscle  à  exciter,  avec  une  force  de  cou- 
rant suffisante  pour  obtenir  des  contractions  énergiques  et  ondulatoires 
(ordinairement  on  se  contente  de  la  force  de  courant  qui,  dans  le  même 
nerf,  produit  de  réelles  KaFS).  L'action  puissamment  excitative  de  cette 
manipulation  ne  provient,  en  tout  cas,  point  des  fluctuations  qui  se 
manifestent  dans  la  force  du  courant;  car  on  peut,  avec  l'inlroductio» 
d'un  galvanomètre  et  avec  l'exécution  soigneuse  du  traitement  «  la- 
bile »  voir  que  l'aiguille  ne  subit  presque  aucune  déclinaison,  malgré 
l'apparition  des  commotions  les  plus  vives  ;  cette  action  est  bien  plutôt 
la  conséquence  exclusive  du  fait  que,  lors  du  frottement,  de  nouvelles 
parties  du  nerf  ou  du  muscle  entrent  successivement  dans  le  domaine 
de  l'électrode  et  dans  la  plus  grande  densité  du  courant,  et  sont  ainsi, 
excitées.  C'est  là  une  excellente  méthode  pour  exciter  les  nerfs  et  les 
muscles  avec  une  intensité  modérée  et  obtenir  ainsi  les  résultats  les 
plus  favorables.  On  peut  aussi  procéder  labilement  à  laide  du  pôle 
positif,  mais  avec  un  effet  moins  intense  ;  les  effets  les  plus  actifs  s'ob- 
tiennent sur  les  muscles  qui  se  trouvent  à  un  point  très  élevé  de  la 
réaction  de  dégénérescence  ;  ils  donnent  aussi  d'abondantes  commotions 
labiles  avec  le  pôle  positif.  Rémak  désigne,  sous  le  nom  d' «  excitation 
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labile  terminale  »,  le  frottement  avec  la  Ka  snr  les  i)arlies  des  muscles  f,^.^ 
lon^3~sTriiée3  dans  le  voisinage  de  TextrémiLé  des  tendons,  tandis  que 
le  muscle  est  en  même  temps  traversé,  autant  que  possible  dans  toute 
son  étendue  longitudinale  ;  celte  opération  est  aussi  très  eflicace,  sur- 
tout sur  différents  longs  muscles  des  extrémités. 

Enfin  le  remède  excitant  le  plus  intense  consiste  dans  les  commulalions 
rapidement  exécutées  du  couranl,  particulièrement  dans  le  revirement 
sur  la  Ka,  après  que  le  pôle  positif  a  auparavant  agi  assez  longtemps, 
i.a  répétition  fréquente  de  ces  revirements  de  courant  (ou  alternatives 
voltaïques,  comme  on  les  appelle  aussi)  est  souvent  l'unique  moyen 
de  produire  des  commotions,  sur  des  muscles  atrophiés  à  un  haut 
degré,  et  d'une  excitabilité  considérablement  diminuée  et  de  les  rendre 
peu  à.  peu  plus  accessibles  à  l'excitation  électrique.  Ces  courants  sont 
en  conséquence  utilisés  d'une  manière  prépondérante,  dans  des  cas,  de 
paralysie  invétérée,  avec  atrophie  étendue. 

L'endroit  où  il  faut  appliquer  ces  différents  procédés  excitants,  dé- 
pend naturellement  tout  à  fait  du  siège  et  de  la  nature  de  la  maladie, 
puis  aussi  du  but  que  l'on  se  propose  spécialement  d'atteindre.,!'^ 
ferai  seulement  remarquer  ici  en  peu  de  mots  que,  quand  il  s'agit  de 
vaincre  les  résistances  de  conductibilité,  sur  la  voie  nerveuse,  l'excita- 
tion des  nerfs  sensibles  doit  partir  périphériquement  du  siège  de  la 
lésion,  tandis  que  celle  des  nerfs  moteurs  doit  partir  autant  que  pos- 
sible du  centre  ;  Texcitation  de  nerfs  et  de  muscles  en  dégénérescence 
et  s'atropiTrant,  doit  tout  d'abord  se  régler  sur  cette  excitation  même 
et  pour  obtenir  des  actions  réflexes,  il  faut  choisir  soigneusement, 
dans  chaque  cas,  la  zone  nerveuse  sensible  la  plus  favorable  à  l'exci- 
lalion  électrique. 

En  deuxième  ligne,  nous  désirons  très  souvent  nous  servir  des  actions 
modifiantes,  changeant  V excitabilité,  du  courant  électrique.  Il  y  a  effec- 
tivement ciuantilé  de  cas  où  l'on  peut, en  se  basant  sur  des  appréciations 
théoriques,  espérer  un  résultat  favorable  de  ces  actions:  partout  où 
l'on  admet  une  diminution  de  l'excitabilité  des  nerfs  et  des  muscles, 
dans  beaucoup  de  paralysies  et  d'anestbésies,  dans  certaines  maladies 
vaso-molrices  et  même  dans  certains  étals  de  diminution  de  l'acLiviié 
de  la  moelle  épinière  et  du  cerveau,  on  est  en  droit  d'employer  lac- 
tion  catélectrolonisante  du  courant  (action  excitante,  fortifiante,  anti- 
paralytique, réfrigérante)  ;  tandis  que  ià  où  l'on  est  en  droit  d'ad- 
mettre une  augmentation  d'excitabilité  des  nerfs  et  des  muscles,  d'états 
d'irritation  sur  les  voies  nerveuses  sensibles,  motrices  et  vaso-motrices, 
d'états  anormaux  d'excitation,  même  dans  le  système  nerveux  central, 
(ainsi  par  exemple  dans  les  névralgies,  les  crampes,  les  points  dou- 
loureux constants,  l'irritation  spinale,  le  mal  de  tête,  l'insomnie,  l'hy- 
peresthésie  de  l'acoustique,  les  migraines  angiospastiquès,  etc.)  on  a 
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en  premier  lieu  ù  amener  l'action  anéleelrolonisanle  Au  courant;  (on 
peut  aussi  nommer  cetle  action,  suivant  les  cas  particuliers,  affaiblis- 
sante, cahimnLe,  lihiilive,  nnlinévralgique,  anlispastiquo). 

Les  nuUhodes,  dont  nous  disposons  pour  atteindre  ces  effets  sont 
très  simples.  Elles  sont  certainement  moins  sûres,  quand  on  emploie 
le  courant  faradique,  sur  l'action  modifiante  duquel  nous  connaissons 
peu  de  chose  ;  on  admet  ordinairement  que  l'on  détermine  une  aug- 
mention  do  l'excilahilité  à  l'aide  des  courants  faradiques  faibles,  tan- 
dis que  des  courants  faradiques  très  énergiques  et  très  forts,  diminue- 
raient, assure-t-on,  l'excitabilité,  Céla  a  été  déduit  surtout  de  faits 
pathologiques  et  thérapeutiques  ;mais  je  vous  rappelle  ce  que  j'ai  déjà 
dit  précédemment  :  quand  même  il  serait  certain  qu'assez  souvent  une 
névralgie  ou  une  crampe  disparaît, sous  l'action  de  courants  fara- 
diques très  énergiques,  il  ne  s'en  suit  pas  que  cela  soit  arrivé  par 
suite  de  la  diminution  de  l'excitabilité  ;  car  cela  a  encore  besoin  d'être 
démontré. 

Pour  amener  la  diminution  de  l'excitabilité,  on  se  sert,  dans  beau- 
jfltif  coup  de  cas,  avec  efficacité,  des  courants  d'induction  dénommés  pro- 
gressifs,  adoptés  en  premier  lieu  par  Frommhold  ;  si  les  électrodes 
sont  bien  fixées,  larges  et  humides,  on  y  introduit  le  courant  fara- 
dique fout  à  fait  faible  ;  ensuite,  en  tirant  peu  à  peu  le  rouleau,  ces 
courants  augmentés,  suivant  les  circonstances,  jusqu'à  une  force  aussi 
grande  que  possible  et  cependant  encore  supportable,  restent  pendant 
quelque  temps  maintenus  à  ce  degré  d'énergie  puis  diminuent  lente- 
ment; on  peut  répéter  plusieurs  fois  ce  procédé  dans  le  cours  d'une 
séance. 

Je  trouve  encore  plus  sûres  les  méthodes,  d'après  lesquelles,  des 
actions  modifiantes  peuvent  être  produites  au  moyen  du  courant  gal- 
vanique ;  ici  je  n'ai  besoin  que  de  vous  rappeler  ce  qui  a  été  dit,  en 
temps  et  lieu,  à  propos  de  l'électrotonus.  Si  vous  désirez  amener  une 

—  augmentation  de  l'excitabilité,  vous  n'avez  qu'à  appliquer  le  pôle  né- 
gatif d'une  manière  stable,  avec  une  force  et  une  durée  de  courant 
croissantes,  afin  d'obtenir  les  différents  degrés  de  cette  augmention  ; 
même  après  l'ouverture  du  courant,  une  forte  modification  positive  de 
l'excitabilité  se  fait  attendre  pendant  quelque  temps.  Voulez-vous  par 

«jb.  contre  diminuer  l' excitabilité,  le  moyen  à  employer  est  l'action  stable 
du  pôle  positif  ;  ici  encore  la  force  et  la  durée  du  courant  amènent  une 
augmentation  de  l'effet  désiré.  Mais  il  se  présente  ici  aussi  une  nou- 
velle et  grande  difficulté  :  à  l'ouverture  du  courant,  après  la  cessation 
de  l'anélectrotonus,  se  manifeste,  comme  on  le  sait,  immédiatement 
une  notable  modification  positive,  une  augmentation  de  l'excitabilité, 
qui  met  en  question  tout  le  résultat  de  l'application  précédente.  Voilà 
ce  qu'il  faut  éviter  en  fout  cas  et  cela  se  fait,  à  ce  qu'il  paraît,  avec  une 
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assez  grande  certitude  et  d'une  manière  le  plus  souvent  suffisante 
pour  la  pratique,  par  ce  qu'on  appelle  esquivement  du  cou7'ant,  c'est-à- 
dire  que  l'on  diminue  la  force  du  courant  avec  la  plus  grande  précau- 
tion et  insensiblement  (à  l'aide  du  compteur  d'éléments,  de  la  coulisse 
de  fermeture  ou  d'un  rhéostat),  de  degré  en  degré,  jusqu'à  ce  qu'on 
arrive  à  zéro.  Qu'en  fait,  ce  procédé  habilement  conduit^  soit  suivi  du 
résultat  souhaité,  c'est  ce  que  beaucoup  de  cas  d'hyperesthésie  de  l'a- 
coustique, tendent  à  prouver  d'une  façon  brillante,  attendu  que,  dans 
ces  cas,  même  quand  l'excitabilité  du  nerf  s'est  élevée  à  un  haut  degré, 
on  peut  par  ce  procédé,  éviter  entièrement  la  réaction  de  l'ouverture 
du  pôle  positif  et  faire  disparaître,  pour  un  temps  plus  ou  moins  long, 
les  bruits  subjectifs. 

A  propos  des  diPférentes^formes  de  maladies,  j'aurai  à  traiter  de 
nouveau  des  modifications  spéciales  de  ces  méthodes  de  traitement  et 
cela  d'une  manière  plus  détaillée.  Parmi  les  effets  modifiants,  il  faut 
•compter  indubitablement  ce  que  Heidenhain  a  décrit,  il  y  a  longtemps, 
sous  le  nom  d'action  réfrigérante  du  courant  galvanique.  Elle  est  obte- 
nue, avec  le  plus  d'efficacité,  par  des  courants  stables  et  ascendants; 
mais  il  est  probable  qu'elle  repose,  pour  la  plus  grande  partie,  sur  l'ac- 
tion éJeclrolonisante  du  pôle  négatif  et  elle  peut  très  bien  trouver  son 
application  dans  des  cas  où,  par  des  efforts  excessifs,  par  des  excès, etc., 
il  s'est  produit  une  espèce  de  lassitude  ou  d'épuisement  des  appareils 
moteurs.  ^ 

Autant  les  aclions  catalyliques  du  courant  peuvent  être  obscures,  \j  ^ 
même  dans  leur  nature  la  plus  délicate,  autant  on  s'accorde  néan- 
moins sur  leur  existence  et  leur  utihsalion  extraordinairement  mul- 
tiple,. 

J'en  al  parlé  en  détail  antérieurement  (7«  leçon,  page  123)  et  j'ai  be- 
soin, pour  le  moment,  de  répéter  simplement  ce  qu'on  entend  par  ces 
mots,  depuis  que  H.  Remak  en  a  parlé  pour  la  première  fois  ;  ce  sont 
les  elfets  produits  sur  les  nerfs  vaso-constricteurs  (que  peut-être  il  faut 
diviser  aujourd'hui  en  vaso-constricteurs  et  vaso-dilatateurs)  et  sur  les 
vaisseaux  sanguins,  peut-être  aussi  sur  les  vaisseaux  et  sur  le  courant 
lymphatiques  ;  les  actions  sur  les  phénomènes  osmotiques,  sur  les 
dispositions  moléculaires,  l'échange  moléculaire  et  le  mouvement  du 
liquide  dans  les  tissus,  les  actions  électrolytiques  et  cataphoriques, 
peut-être  aussi  les  effets  produits  sur  les  nerfs  trophiques,  bref  les 
infiuences,  résultant  de  tout  cela,  sur  les  phénomènes  de  résorption  et 
de  nulrition  en  général.  11  existe,  efi"ectivement,  quantité  d'actions 
qui  doivent  assurer  au  courant  électrique  une  influence  extraordinaire- 
ment puissante  et  multiple  sur  des  phénomènes  morbides  très  divers 
dans  le  système  nerveux,  ainsi  que  dans  les  autres  tissus  du  corps.  Il 
en  est  de  même  de  toutes  les  perturbations  inflammatoires  possibles 
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(le  naluro  aiguë  ol  l'.lii-oiiiqiK;  (névrite,  niyélile,  sclérose,  elc).  dans  les 
processus  exsudalifs  les  plus  divers,  dans  les  rliurnalismes  articulaires, 
dans  les  muscles  et  les  neri's,  dans  les  extravasations  saiij^nines,  dans 
tous  les  phéiionnènes  de  dé^M-nérescence,  dans  les  troubles  palpables 
et  innpalpables  de  la  nutrition  du  sysième  fierveux  !  On  ne  peut  son- 
ger presque  à  aucune  forme  de  troubles,  pour  laquelle  on  n'ait  l'espoir 
d'une  influence  heureuse  possible  par  l'action  catalytique  du  courant. 

En  général,  il  est  impossible  de  nier  l'existence  de  ces  actions,  mais 
nous  n'en  sommes  pas  moins  fort  éloignés  de  les  produire  avec  certi- 
tude, quand  nous  en  avons  le  désir.  Nous  n'en  sommes  pas  moins  éloi- 
gnés de  pouvoir  désigner,  dès  ce  moment-ci,  toutes  les  formes  et  tous 
les  cas  de  maladie,  dans  lesquels  on  a  quelque  droit  de  faire  appel 
avec  un  espoir  fondé,  à  ces  effets  catalytiques. 

Dans  une  leçon  précédente  (p.  124),  j'ai  recueilli  le  nombre  toujours 
croissant  des  faits  physiologiques  que  l'on  peut  regarder  comme  la 
base  des  elTels  catalytiques  ou  du  moins  comme  le  point  de  départ  de 
recherches  ultérieures  dans  ce  sens;  je  vais  maintenant  réunir  quel- 
ques expériences  pathologiques  et  thérapeutiques,  qui  parlent  en  fa- 
veur de  re.x.islence  et  de  l'importance  pathologique  de  ces  effets  cata- 
lytiques et  qui  offrent  une  base  en  quelque  sorte  certaine,  pour 
l'appréciation  et  l'élaboration  ultérieure  de  cette  intéressante  ques- 
tion. Ces  faits  ont  été  recueillis  et  décrits  en  grand  nombre,  et  en 
pleine  connaissance  de  cause  par  R.  Remak. 

Citons  ici  en  première  ligne  les  résultais  du  traitement  galvanique  dans 
les  différentes  formes  de  névrite.  R.  Remak  nous  communique  lui-même 
plusieurs  observations  de  névrite  primaire  et  secondaire  au  plexus  brachial 
et  à  d'autres  zones  nerveuses,  ainsi  que  de  névrite  noueuse,  dans  lesquelles 
la  douleur  et  l'entlure  disparurent  plus  ou  moins  rapidement  après  l'emploi 
du  courant  galvanique.  Mor  Meyer  vit  une  névrite  du  médian  disparaître  très 
vite,  malgré  une  enflure  sensible,  par  l'emploi  de  l'action  stable  de  l'An  ;  il 
a  publié  récemment  quelque  chose  de  semblable,  à  propos  de  la  névrite  trau- 
matique  et  autres.  F.  R.  l<'ischer  a  décrit  un  cas  indubitable  de  névrite  du 
médian,  émanant  de  mon  service,  dans  lequel  la  douleur  et  l'enflure  se  dis- 
sipèrent sous  l'action  du  môme  remède  et  j'ai  pu,  depuis,  constater  dans 
plusieurs  cas,  ce  résultat  favorable.  Par  contre,  le  cas  communiqué  par 
Althaus  n'est  pas  péremptoire. 

Plus  nombreuses  sont  les  observations  d'arthrites  de  différentes  espèces. 
Remak  a  publié  quantité  de  guérisons  remarquables  d'affections  articu- 
laires aigucs  et  chroniques,  rhumatismales  et  Iraumaliques,  qui  ne  laissent 
guère  de  doute  sur  l'action  réellement  antiphlogistique  du  courant  galva- 
nique ;  entre  autres  guérisons,  celle  d'un  hydarthrose  du  genou  gravement 
éntlé,  non  moins  que  celle  d'une  coxalgie  chronique.  M.  Rosenlhal  vil  dis- 
paraître, sous  le  traitement  galvanique,  plusieurs  exsudations  chroniques 
articulaires;  Mor  Meyer  parle  de  différents  cas,  dans  lesquels  la  faradisa- 
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lion  iriiac  part,  la  o.aivanisaLioii  de  l'aiilro,  l'iirenl  employées  avec  succès. 
Calieu  a  obtenu  un  bon  résultat  dans  une  arthrite  vraie  par  un  tivaitomeul 
loiriqiie,  avec  l'appareil  de  rotation.  Chéron  en  dit  autant  du  traitement  gal- 
vanique appliqué  log  iquement  au  rhumatisme  articulaire  déformant.  WeisUog 
a  vu,  dans  des  inflammations  traumatiques  et  scrofuieuses  des  articulations, 
des  résultats  notables  dus  à  la  faradisation  locale  et  il  la  déclare  péremptoi- 
rement «  lantiphlogistique  le  plus  énergique,  le  plus  infaillible,  le  plus  pré- 
cieu.x  contre  toutes  les  inflammations  traumatiques  ».  E.  Heniak  employa  le 
courant  galvanique  avec  succès  contre  des  rhumatismes  monoarticulaires. 
Moi-même  je  puis  semblablcment  parler  de  résultats  excellents,  dans  des 
exsudations  articulaires.  Benedikt  aussi  raconte,  dans  son  ouvrage,  toute 
une  série  d'observations  de  cette  nature  couronnées  de  succès  —  Onimus 
et  Legros  décrivent  aussi  un  cas  très  favorable,  rentrant  dans  la  présente 
question.  Erdmann  a  traité  avec  un  brillant  succès,  faradiquement  et  gal- 
vaniquement  un  cas  sérieux  d'inllammation  articulaire,  multiple  et  chro- 
nique. 

On  a  de  plus  déterminé  souvent  la  résolution,  la  diminution  de  tumeurs  glandu- 
laires par  des  courants  électriques  :  Remak  a  fait  résoudre  avec  le  courant  gal- 
vanique, des  glandes  lymphatiques  dures  et  enflées  (par  dilatation  des  vais- 
seaux lymphatiques)?  et  réduit  une  glande  strumeuse.  Mor  Meyer,  se  voyant 
en  face  de  tumeurs  lymphatiques  multiples,  grandes  et  dures,  les  a  fondues 
et  diminuées  en  employant  des  courants  faradiques  très  forts  et  souvent 
interrompus.  Gbvostek  a  traité,  au  moyen  des  courants  galvaniques  stables, 
beaucoup  de  glandes  strumeuses  en  partie  anciennes,  et  en  a  obtenu  souvent 
la  diminution,  avec  une  rapidité  merveilleuse  dans  certains  cas  et  un  succès 
complet.  11  vit  de  même  diminuer  rapidement  des  bubons  anodins,  par  le 
même  procédé,  et  Seeger  prétend  avoir  obtenu  des  résultats  semblables  dans 
des  gonflements  glanduleux  inflammatoires.  Onimus  et  Legros  citent  pareille- 
ment quelques  exemples  de  tumeurs  glanduleuses  guéries  par  eux.  L'une  de 
ces  guérisons.est  remarquable  en  ce  qu'il  s'agissait  de  deux  tumeurs  glandu- 
leuses symétriques,  dont  une  fut  traitée  seulement  avec  le  pôle  positif  et 
l'autre  avec  le  pôle  négatif;  la  première  fut  guérie  plus  tôt  que  la  seconde. 

Non  moins  surprenants  sont  les  résultais  (jue  quelques  observateurs  ont 
obtenus  au  moyen  du  courant  galvanique,  contre  des  cicatrices  dures,  la  rai- 
deur des  arliculations  et  les  périustoses  par  suite  de  blessures  par  armes  à  feu  ; 
Mor  Meyer  vit  dos  cicatrices  profondes  de  muscles  s'amollir  et  disparaître  ;  des 
périostoses  produites  par  armes  à  feu,  rétrocéder  avec  une  surprenante  ra- 
pidité. Les  deux  elTels  furent  obtenus  par  l'emploi  du  pôle  positif.  D'autre 
part  Chéron  vit  la  rigidité  des  articulations  et  des  exsudations  plastiques, 
après  des  blessures  par  armes  à  feu,  guérir  principalement  par  l'action  stable 
de  la  Ka. 

Rnlin  nous  possédons  des  observations  sur  l'action  manifeste  des  courants 
dans  des  conlusions,  extravasalions  sanguines,  des  subluxaiions  cl  inflammalions, 
Remak  en  vit  le  brillant  succès  dans  une  foulure  de  l'articulation  de  la  main  : 
enflure  et  rigidité  disparurent  rapidement  II  en  fut  de  même  d'une  distor- 
sion du  pied  assez  grave.  Il  fut  aussi  heureux  dans  des  cas  chroniques  de  la 
même  espèce,  et  sut  guérir,  à  l'aide  du  courant,  la  rigidité  et  l'épaississe^ 
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jiienl  succédunl  ù  des  inllaminalions  articulaires.  ChvosLek  Iriomplia  ég-alf- 
nieiil  nu  moyen  de  lu  palvanisaLioii  labiie  des  nerfs,  d'une  iulilLratioii  l'rau- 
matiiiue,  clironico-iullaininaloire  de  la  Jambe;  Sycianko  veiil  avoir  guéri  a 
plusieurs  reprises  et  avec  une  surprenante  rapidité  une  gingivite  uiguë,  pai 
l'application  du  prtie  positif;  Chéron  et  Moreau-Wolfanirment  avoir  eu  beau- 
coup de  succès  dans  des  orcliiles  l)lennorbagiques  et  traumaliques  et  contre 
des  liypertrophios  chroniques  de  la  prostate,  grâce  au  courant  galvanique. 

Voilà  des  exemples  oMi  nombre  sullisarit!  On  pourrait  aisément  r-n 
augmenter  le  Jiombre,  mais  il  y  en  a  déjà  as.sez  pour  df-montrer  que, 
sur  plusieurs  organes  situés  à  la  surface  du  corps,  l'influence  du  cou- 
rant électrique  a  guéri,  d'une  manière  visible  et  palpable,  de  graves 
lésions  analomiques.  Nul  doute  que  des  résultats  semblables,  peut-être 
en  moindre  quantité,  peuvent  s'obtenir  dans  des  parties  d'organes  el 
des  tissus  plus  profondément  placés;  mais  nous  serions  entraînés  trop 
loin,  si  nous  voulions  citer  toutes  les  observations  de  maladies  palpa- 
bles de  la  moelle  épinière  et  du  cerveau,  dans  lesquelles  indubitable- 
ment on  a  obtenu  des  résultais  heureux,  au  moyen  du  courant  élec- 
trique, résultats  que  l'on  ne  peut  guère  expliquer  autrement  qu"en  les 
a^Dpelant  «  catalytiques  ». 

En  tout  cas  il  est  certain  que  cp.s  résultats  existent,  quelle  que  soi! 
notre  ignorance  sur  leur  nature,  et  leur  mode  d'action.  Il  faudra  faire 
encore  de  nombreuses  observations,  exemptes  de  préventions  et  con- 
sciencieuses, pour  amener  à  une  solution  finale,  cettè  question,  qui 
forme  peut- être  la  pierre  angulaire  de  l'électrothérapeutique. 

Les  actions  catalytiques  appartiennent,  en  première  ligne,  a.\x  cou- 
rant galoaniq  w;.  Avec  cette  thèse,  concordent  aussi  a  priori,  d'après 
notre  connaissance  des  actions  de  courants,  les  expériences  pratique? 
et  cela  d'une  manière  suffisante.  La  plupart  des  résultats  connus  jus- 
qu'ici sont  dus  sous  ce  rapport,  au  courant  galvanique  et  c'est  en 
cela  que  consiste  aussi  sans  doute  sa  grande  supériorité  sur  le  courant 
faradique,  surtout  dans  le  traitement  des  organes  placés  profondément. 
Mais  le  courant  faradique  peut  aussi  revendiquer  des  succès  notables, 
comme  cela  résulte  des  nombreuses  citations  que  nous  venons  de 
faire. 

Le  meilleur  moyen  d'obtenir  les  actions  catalytiques  du  courant 
galvanique,  paraît  être  l'irrigation  stable  de  la  partie  malade  (quand  le 
courant  est  suffisamment  fort  et  persistant).  II  est  probablement  utile 
de  faire  alterner  souvent  la  direction  des  deux  courants,  en  d'autres 
termes,  de  changer  de  pôle,  parce  qu'ainsi  les  actions  vaso-motrices, 
électrolytiques  et  cataphoriques  du  courant  sont  indubitablement 
augmentées.  La  790siijo)i  des  éleclrodes  dépend  naturellement  tout  à  fait 
de  la  situation,  de  la  grandeur,  et  de  la  facilité  d'atteindre  la  partie 
malade  ;  s'il  s'agit  d'un  petit  noyau  névrotique,  on  peut  le  couvrir  en- 
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lièrement  avec  l'une  des  électrodes,  en  plaçant  l'autre  électrode  sur 
une  partie  indifierenle  du  corps.  S'il  s'agit  d'une  articulation  malade  ou 
d'un  foyer  dans  le  cerveau,  on  dispose  les  deux  électrodes  de  telle 
f'iiçon  que  la  partie  malade  se  trouve  entre  les  deux  et  soit  irriguée  de 
la  façon  la  plus  directe  et  la  plus  intense.  On  peut  procéder  autrement 
dans  d'autres  formes  morbides  ;  mais  toujours  de  façon  à  ce  que  la 
partie  malade  soit  atteinte  le  plus  sûrement  possible  et  par  des  traînées 
de  courant  suffisamment  épaisses. 

Naturellement,  vous  vous  poserez  ici  la  question  suivante  ;  les  deux 
pôles  n'ont-ils  pas  des  actions  différentes  et  l'un  ne  mérite-t-il  pas  la 
préférence  dans  un  cas  et  l'autre  pôle  dans  un  autre  cas?  A  priori  la 
chose  est  assez  probable,  mais  jusqu'ici  nous  n'avons  aucune  certitude 
à  cet  égard. 

On  admet  ordinairement  que  partout  où  il  s'agit  de  manifestations 
plus  fortes  d'excitation,  de  processus  plus  actifs,  d'une  accumulation 
plus  abondante  de  liquide,  d'une  plus  grande  richesse  de  sève  dans  les 
tissus,  d'affection  très  douloureuse,  l'application  du  pôle  positif  sur 
la  partie  malade  mérite  la  préférence,  tandis  qu'il  faut  appliquer  le 
pôle  négatif  là  où  les  processus  sont  plus  torpides,  plus  lents  à  s'écou- 
ler, chroniques,  partout  où  les  tissus  sont  plus  riches  en  sang  et  en 
lymphe,  partout  où  on  constate  des  indurations,  des  scléroses  etc. 
Assurément  il  n'y  a  pas  de  fait  péremptoire  en  faveur  de  chacune  de 
ses  opinions  ;  malgré  cela  on  peut,  toujours  commencer  ces  opéra- 
tions par  le  choix  d'une  de  ces  méthodes.  Gomme  des  faits  de  nature 
diverse  parlent  en  faveur  d'une  conception  opposée  ou  du  moins, 
comme  il  s'agit  beaucoup  moins  ici  de  l'action  des  pôles  que  de  l'irri- 
gation directe  et  complète,  j'ai  ordinairement  préféré  placer  les  deux 
pôles  sur  la  partie  malade  et  changer  souvent  la  direction  3Bs-coti- 
raîîfs,  ou  bien  en  faisant  agir  un  pôle  seulement,  j'employais  d'abord 
l'un  puis  l'autre. 

Ghvostek,  en  se  fondant  sur  des  conceptions  théoriques  conclut,  qu'il 
ne  faut  employer  que  des  courants  de  courte  durée  et  de  force  médio- 
cre (total  de  3  à  10 minutes,  avec  alternance  des  points  d'application); 
il  veut  que  les  effets  catalytiques  proviennent  principalement  de  l'ex- 
citation des  nerfs  vaso-moteurs  et  trophiques  ;  cependant  il  regarde 
comme  plus  avantageux  de  traiter  la  partie  malade  directement  et  non 
pas  simplement  les  nerfs  qui  y  appartiennent,  pour  utiliser  aussi  les 
actions  électrolytiques  du  courant.  Dans  beaucoup  de  cas  il  paraît  en 
outre  utile,  à  côté  de  traitement  de  la  partie  malade,  de  procéder  en- 
core à  un  traitement  stable  et  labile  des  parties  avoisinantes,  vaisseaux, 
voies  13'mphatiques,  muscles,  peau,  pour  agir  ainsi  indirectement  sur 
la  circulation  de  la  lymphe,  la  nutrition  des  parties  malades.  Des  in- 
terruptions réitérées  du  courant  et  même  des  revirements  peuvent 
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être  utiles,  pour  renforcer  l'action  isolée  du  courant,  pour  détendre 
les  muscles  tendus,  pour  activei'  I.i  nutrition  des  muscles  atrophiés,  etc. 
Tout  cela  se  recommando  aussi  pour  le  traitement  des  articulations 
malades  et  ce  pnicédé  est  souvent  d'une  utilité  évidente. 

l'ouï"  obtenir  tous  ces  ellels  calalyliques,  le  courant  faradique  est 
bien  moins  actif;  lo  moyen  de  l'appliquer  est  simplement  de  diriger 
aussi  droit  que  possible  à  travers  la  partie  malade  des  courants  plus  ou 
moins  forts  et  ondulatoires,  comme  on  fait  d'ordinaire  pour  les  affec- 
tions des  articulations.  Pour  faire  résoudre  desluineurs  glanduleuses, 
M.  Meyer  a  employé  le  courant  faradique,  de  telle  façon  qu'il  laissait 
agir  en  tout  pendant  quelques  minutes,  avec  des  électrodes  humectées, 
le  plus  fort  de  tous  les  courants,  mais  en  l'interro'npant  plusieurs  fois; 
ainsi  se  produit  une  division  immédiatement  sensible  des  tumeurs  et 
les  grosseurs  se  réduisent  aussi  peu  à  peu. 

Se  basant  sur  quelques  observations  faites  sur  des  hommes,  H.  Re- 
mak  a  encore  établi  une  catalyse  JndîVecle.  Elle  consisterait  en  une 
modification  de  la  circulation  et  de  la  nutrition  des  différents  tissus 
qui  serait  amenée  par  la  galvanisation  des  troncs  nerveux  qui  les  in- 
nervent. Remak  prétend  avoir  vu  que  de  cette  manière,  en  galvanisant 
des  parties  nerveuses  éloignées  du  foyer  de  la  maladie,  les  extravasa- 
tions  sanguines  se  résorbaient  plus  rapidement,  les  gonflements  d'ar- 
ticulation disparaissaient,  les  muscles  atrophiés  augmentaient  de  vo- 
lume, etc.  Il  recommandait  même  comme  remède  particulier  et  sûr, 
pour  calmer  les  douleurs  dans  les  parties  enflammées,  les  articulations 
l'action  stable  du  pôle  positif  sur  le  tronc  nerveux  correspondant 
aussi  loin  que  possible  du  foyer  de  la  maladie.  Il  n'y  a  rien  à  dire  en 
soi  contre  la  possibilité  de  pareilles  irifluences  et  cela  d'aulant  moins 
que  nous  pouvons  exercer  indubitablement  en  agissant  sur  les  fibres 
vaso-dilatatrices  ou  vaso-constrictrices  qui  parcourent  les  tronc  ner- 
veux, une  influence  sur  la  circulation  de  parties  éloignées.  Cependant 
il  serait  à  désirer  au  plus  haut  point,  que  ces  observations  isolées  fus- 
sent confirmées  et  multipliées  et  qu'ainsi  la  théorie  de  la  catalyse  in- 
directe pût  être  placée  sur  une  base  plus  solide  et  plus  large.  Chvoslek 
a  publié,  sous  ce  rapport,  à  ce  qu'il  me  semble,  des  expériences  très 
importantes  :  il  vit  disparaître  en  très  peu  de  temps  une  infiltration 
des  deux  jambes,  inerte,  chronique,  provenant  d'un  traumatisme,  le 
tout  au  moyen  d'une  galvanisation  labiie  des  nerfs  péroniers  et  tibiaux 
et  il  déclare  avoir  fait  disparaître  pi-esque  complètement  un  pannusde 
la  cornée  avec  forte  hypérémiede  la  conjonctive,  par  une  galvanisation 
longtemps  prolongée  du  sympathique. 
1  o*4r^-  Celte  question  a  en  effet  acquis  une  importance  inopinée  et  très  consi- 
'  hr^^w-  dérable  par  une  série  d'allirmulions  et  d'hypothèses  qui  se  rattachaieni, 
'      comme  méthode  thérapeutique,  ix  la  galvanisation  dti  sympathique  du 
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COU.  R.  ReniaU  liii-mèinc  el  plus  lard  Bcnédikt,  en  partie  aussi  M.  Meyer 
Beard,  Rockwell,  etc.  affirmèrent  que  ce  mode  d'application  avait  de 
l'influence  sur  les  processus  vaso-moteurs  et  trophiques  du  cerveau, 
de  la  moelle  épinière,  du  visage,  de  Tœil,  des  muscles  et  articulations, 
même  de  la  peau  et  de  toutes  les  autres  parties  possibles  du  corps  et 
que,  par  conséquent,  on  doit  en  attendre,  en  lait  de  pathologie,  des 
avantages  extraordinaires  dans  beaucoup  de  formes  morbides  ,  peu 
accessible  à  un  autre  traitement,  particulièrement,  à  un  traitement 
direct.  Efleclivement,  on  prétend  avoir  vu  de  nombreuses  guérisons 
dues  à  cette  méthode  dans  certaines  hémiplégies  cérébrales,  dans  des 
névralgies  du  trijumeau,  dans  la  migraine,  dans  les  paralysies,  des 
crampes  de  la  région  faciale,  des  muscles  des  yeux,  dans  les  paralysies 
■bulbaires  ;  de  plus  dans  la  névrorétinite  et  dans  Talrophie  des  nerfs 
de  la  vision,  dans  la  maladie  de  Basedow,  dans  l'épilepsie,  dans  l'a- 
trophie musculaire  progressive,  dans  la  paralysie  saturnine,  dans 
l'arthrite  déformante,  dans  la  sclérodermie  et  dans  différentes  autres 
maladies  cutanées  (prurigo,  eczéma,  etc.).  Si  toutes  ces  observations 
étaient  exactes  et  confirmées  ultérieurement,  nous  posséderions  assu- 
rément dans  cette  méthode  un  des  processus  électrothérapeutiques 
les  plus  eiricaces. 

On  ne  peut  douter  de  l'exactitude  d'une  partie  des  observations 
mentionnées  ci-dessus  ;  mais  il  n'est  pas  dit  pour  cela  qu'il  faille  attri- 
buer au  sympathique  du  cou  tout  le  mérite  des  résultats  obtenus; 
car,  dans  les  méthodes  usuelles  de  la  galvanisation  du  sympathique 
que  je  vais  bientôt  mentionner,  le  sympathique  n'est  jamais  atteint 
exclusivement  par  le  courant,  mais  il  est  certain  que  de  notables  traî- 
nées de  courant,  aboutissent  au  pneumogastrique,  à  la  carotide,  aux 
nerfs  de  la  base  du  crâne  et  au  cerveau  lui-môme,  au  plexus  brachial 
et  cervical  el  particulièrement  à  la  portion  cervicale  de  la  moelle 
épinière  et  de  la  moelle  allongée  avec  ses  centres  nombreux  et  impor- 
tants pour  les  vaisseaux,  les  pupilles,  la  respiration,  le  cœur,  la  nutri- 
tion des  muscles  et  des  articulations,  elc.  On  peut  se  demander  si 
précisément  ces  parties  ne  sont  pas  plus  iuiportantes  que  le  sympathi- 
que du  cou. 

Je  ne  veux  pas  attacher  grande  importance  au  fait  que  les  nom- 
breuses recherches  physiologiques  sur  le  sympathique  du  cou,  chez  des 
personnes  bien  portantes,  dont  j'ai  déjcà  parlé  précédemment  (page  iOo\ 
ont  été  sans  résultat,  en  ce  qui  concerne  l'utilisation  thérapeutique  de 
celte  méthode.  Gela  ne  prouve  rien  du  tout  et  c'est  une  manie  tout  aussi 
peu  scientifique  qu'elle  est,  malheureusement,  fréquente,  de  vouloir  dé- 
duire de  résultats  négatifs,  obtenus  sur  des  nerfs  sams,  des  conclusion^ 
définitives  pour  des  états  et  phénomènes  pathologiques.  Avons-nous 
pu  obtenir  un  point  d'arrêt  sûr,  des  innombrables  expériences  physio- 
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logiques  surles  nerfs  sensibles  et  moteurs  el  savons-nous  que  et  comment 
on  peut  faire  cesser  une  ni'ivralgie  ou  une  crampe  par  voie  électrolhé- 
rapeutiqiie?  ou,  pour  choisir  un  exemple  encore  plus  frappant,  les 
expériences  éleclrii|ucs  fuiles  par  les  piiysioiogistes  sur  iu  moeile  épi- 
niôre  nous  ont-elles  fourni  le  point  d'appui  m(';me  le  plus  léger,  pour 
la  galvanisation  thérapeutique  de  cet  organe  ?  Les  succès  thérapeuti- 
ques obtenus  dans  le  traitement  de  la  moelle  épiniére  sont-ils  par 
hasard  moins  certains,  parce  que,  dans  les  circonstances  normales, 
nous  ne  pouvons  pas  exercer  chez  l'homme  la  moindre  action  visible, 
sur  la  moelle  épinière,  au  moyen  du  courant?  Ou,  pour  mentionner 
quelque  chose  d'analogue  sur  un  autre  terrain,  l'étude  physiologique 
du  bromure  de  potassium  nous  a-t-elle  fourni  des  points  d'appui  pour 
le  traitement  de  l'épilepsie  à  l'aide  de  ce  remède?  Ou  la  physiologie 
nous  a-t-elle  appris  quelque  chose  des  propriétés  de  l'arsenic,  qui  nous 
fassent  comprendre  les  guérisons  indubitables  qu'il  procure  dans  la 
chorea  minor  et  dans  le  tic  douloureux  ? 

Dans  des  cas  semblables,  pour  la  pratique,  Vexpé?'iet2ce  seule  peut 
nous  guider  avec  succès.  Les  résultats  négatifs  des  études  physiologi- 
ques ne  peuvent  donc  nullement  nous  empêcher,  en  face  des  ^faifs 
thérapeutiques  positifs,  d'employer,  ultérieurement,  ce  qu'on  appelle  la 
galvanisation  du  sympathique,  comme  une  méthode  thérapeutique  et 
d'apprécier  sa  valeur.  Ils  ne  nous  obligent  qu'à  plus  de  circonspection 
dans  l'explication  de  ces  faits  et  nous  font  un  devoir  de  ne  pas  attribuer 
au  sympathique,  sans  des  raisons  décisives,  des  propriétés  que  peut- 
otre  il  ne  possède  pas.  C'est  pourquoi  encore  je  souscris  volontiers  à 
la  proposition  de  remplacer  la  dénomination  préjudiciable  de  galva- 
nisaLion  du  sympathique^  jusqu'à  nouvel  ordre,  par  celle  de  «  galva- 
nisalion  du  cou  «,  bien  qu'en  tout  cas  cette  dernière  désignation  pré- 
cise moins  nettement  le  lieu  d'application  des  électrodes  ;  pour  la  même 
raison  le  terme  de  «  galvanisation  subaurale  »  proposée  par  de  Wat- 
teville,  pourrait  encore  convenir. 

La  méthode  la  plus  pratique  y  relative,  est  certainement  celle  qu'a 
indiquée  Mor  Meyer  ;  un  pôle  (électrode  moyenne)  est  introduite  au 
coin_de  la  mâchoire  inférieure  d'un  côté,  tout  contre  l'os  hyoïde,  en 
plein  dans  la  direction  postéro-supérieure  vers  la  colonne  vertébrale, 
l'autre  pôle  quelque  peu  plus  grand  (grande  électrode)  est  placé 
sur  le  côté  opposé  de  la  nuque,  tout  près  des  5  ou  7  épines  vertébrales 
du  cou.  D'ordinaire,  on  met  la  Ka  à  la  preniière  place  (voisinage  du 
ganglion  cervical  supérieur)  ;  pourtant,  on  peutaussi,  en  cas  de  besoin, 
appliquer  là  le  pôle  positif.  L'action  modérée  de  forts  courants 
(6-10  cléments  Stohrer)  suffit  habituellement  ;  le  plus  souvent  on  em- 
ploie un  courant  stable,  toutefois  des  courants  labiles,  des  interruptions 
de  courant,  même  des  revirements  peuvent  être  aussi  maintes  fois 
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indiqués.  La  durée  d'application  n'a  pas  besoin,  règle  générale,  d'al- 
ler au  delà  de  1  à  3  minutes.  D'ailleurs  suivant  les  circonstances  du 
cas,  elle  aura  lieu  des  deux  côtés  ou  seulement  sur  un  seul. 

Une  autre  mélhode  a  été  employée  de  préférence  par  Benedikt  ;  il 
place  le  pôle  positif,  en  forme  de  bouton,  dans  la  fosse  jugulaire,  le 
négatif  au  ganglion  supérieur  ;  pour  des  raisons  anatomiques  et  phy- 
siques, celte  mélhode  n'est  pas  aussi  pratique  que  l'autre.  Elle  nous 
prive,  plus  que  de  raison,  de  la  puissante  action  exercée  sur  la  moelle 
cervicale . 

Les  modes  d'application  du  courant  sur  les- autres  portions  du  sym- 
pathique (ganglions  les  plus  inférieurs,  du  cou,  de  la  poitrine  et  du 
ventre),  en  cas  qu'on  veuille  les  utiliser,  à  l'exemple  de  R.  Remak, 
pour  des  besoins  thérapeutiques,  sont  tout  indiqués  par  les  rapports 
anatomiques. 

C'est  ici  le  cas  de  rappeler  encore  très  brièvement  certaines  actions 
l'axes  des  courants  électi'iques,  qui  se  rangent  également  au  nombre 
des  actions  catalytiques,  en  tant  qu'il  s'agit  de  resserrement  et  d'élar- 
gissement des  vaisseaux  ;  je  veux  parler  des  changements  produits 
dans  les  vaisseaux  du  cerveau  et  de  la  moelle  par  une  excitation  fara- 
dique  (et  autre)  de  la  peau  et  des  troncs  nerveux  périphériques.  Cet 
ordre  de  faits  a  tout  récemment  de  nouveau  attiré  sur  lui  l'attention 
et  ils  méritent  une  certaine  considération,  car  si  les  faits  qui  sont  déjà 
connus  sont  ultérieurement  confirmés,  on  pourra  les  utiliser  en  théra- 
peutique. Le  resserrement  et  l'élargissement  des  vaisseaux  de  la  pie- 
mère,  on  été  observés,  au  cerveau  et  à  la  moelle  (bien  que  d'une  façon 
inconstante)  par  divers  observateurs  (Callenfels,  Nothnagel,  Brown- 
Séquard,  etc.),  à  la  suite  d'une  excitation  des  nerfs  et  des  organes 
périphériques.  Nothnagel  notamment  a  trouvé  que,  par  une  excitation 
delapeau,  moins  certainement  par  celle  des  troncs  nerveux  y  afférents, 
il  pourrait  se  produire  un  resserrement  des  vaisseaux  du  cerveau. 
Tout  récemment  Rumpf,  à  l'occasion  d'expériences  sur  les  réflexes 
vasculaires  accompagnant  le  transfert  de  la  sensibilité,  a  de  nouveau 
constaté  ces  faits  et  trouvé  que,  par  une  faradisation  énergique  et 
longue  de  la  peau,  il  se  produisait  une  hypérémie  de  l'hémisphère  du  côté 
opposé,  après  une  anémie  préalable  ;  il  propose  d'utiliser  ces  modifica- 
tions, d'origine  périphérique,  de  la  contraction  vasculaire  des  organes 
centraux  pour  le  traitement  de  leurs  affections.  Probablement  on  peut 
en  réalité  ramener  à  de  pareilles  actions  une  partie  des  résultats  de 
l'électrisation  périphérique,  lors  de  maladies  des  organes  centraux  (dont 
nous  parlerons  dans  une  partie  spéciale).  Rumpf  lui-même  a  décrit  tout 
récemment  quelques  cas  dans  lesquels  la  faradisation  cutanée  périphéri- 
que a  paru  exercer  une  influence  très  favorable  sur  les  hypérémies 
centrales,  la  névrite  optique,  le  tabès  dorsalis,  etc.  La  méthode  utihsée 
Erb.  —  ÉleclrothérapiR.  16 
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dans  celte  circonstance  consistait  à  promener  le  pinceau  faradique  sur 
la  poitrine,  le  dos  et  les  bras,  d'une  façon  vigoureuse  et  lente,  la  force 
du  courant  étant  moyenne  et  durant  pendant  5  ou  0  minutes,  fin  tout 
cas  ces  faits  réclament  des  recherches  ultérieures. 

Vous  déduirez  facilement,  des  considérations  que  je  viens  de  vous 
communiquer,  la  conviction  que  nos  théories  sur  l'emploi  thérapeu- 
tique de  l'électricilé  sont  encore  très  défectueuses  et  très  insuffisantes. 
Les  brillantes  espérances  que  nous  fondions  sur  les  progrés  de  nos  con- 
naissances, ne  se  sont  pas  réalisées.  Nous  restons  en  face  de  quantité 
d'énigmes,  pour  la  solution  desquelles  il  n'a  encore  été  fait  qu'un  pas; 
notre  tâche  la  plus  importante  continue  à  être  le  développement  de  l'é- 
lectrolhérapie  sur  une  voie  empirique. 

Nous  sommes,  avouons-le,  consolés  par  des  résultats  pratiques,  in- 
dubitables, superbes  et  satisfaisants.  Chaque  jour  nous  en  apporte  de 
pareils  et  nous  apprend  à  jeter  des  regards  de  gratitude  sur  l'utilisa- 
tion de  ce  puissant  remède  physique,  surtout  dans  la  thérapeutique 
des  maladies  nerveuses  si  nombreuses.  Finalement,  nous  pouvons  aussi 
nous  consoler  par  un  coup  d'œil  jeté  sur  d'autres  branches  de  la  thé- 
rapeutique, sur  notre  ignorance  du  mode  d'action  des  médicaments  les  j 
plus  vantés.  Savons-nous  bien  de  quelle  manière  la  quinine  fait  dis- 
paraître la  fièvre  intermittente  et  l'acide  salycilique,  le  rhumatisme  ar- 
ticulaii'e  aigu  ;  savons-nous  de  quelle  manière  l'arsenic  agit  dans  les 
maladies  de  la  peau  et  l'iodure  de  potassium  sur  la  syphilis  tertiaire? 
Et  cependant  nous  aurions  tort  de  troubler  notre  joie  des  guérisons  \ 
ainsi  obtenues,  parles  regrets  que  nous  cause  l'ignorance  de  leur  ma-  j 
nière  d'agir.  El  c'est  ainsi  que,  dans  l'électrothérapie,  le  nombre  et  la  | 
grandeur  des  résultats  obtenus,  doivent  nous  pousser  à  rapprocher  de 
plus  en  plus  d'une  solution  définitive  les  problèmes  dont  des  recher- 
ches ultérieures,  actives  et  réfléchies,  nous  feront  triompher. 

QUATORZIÈME  LEÇON 

Sommaire  :  Méthode  des  applications  thérapeutiques  dans  des  maladies  locales. 
Méthode  polaii'e  ou  de  direction.  —  Avantages  delà  métliode  polaire.  —  Méthodes 
empiriques.  — Influence  exercée  sur  l'ensemble  de  l'organisme.  1 .  La  faradisation 
{îénérale  (d'apr6s  Beard  et  Rockwcl).  2.  La  galvanisation  générale.  3.  La  galvani- 
sation centrale  (Beard).  4.  Le  bain  électrique.  —  Différentes  méthodes  de  Iraile- 
vicnt.  1"  Traitement  galvanique  de  points  ,1e  pression  et  de  douleur.  2»  Traite- 
ment à  l'aide  de  courants  galvaniques,  faibles  mais  continus. 

Après  nos  dernières  considérations,  surtout  générales  et  théoriques, 
il  nous  faut  maintenant  nous  attaquer  aux  questions  plus  concrètes  et 
plus  pratiques.  Et  ici  nous  avons  d'abord  à  décider  co7)iment  et  avec 
quelle  méthode  lec/mique  {cho'w  et  grandeur  des  électrodes,  leurlocali- 
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salion,  leur  position  relativement  aux  parties  malades,  etc.),  on  peut 
obtenir  de  la  manière  la  plus  elTicace  et  la  plus  certaine  les  actions  élec- 
Irothérapeutiques  désirées. 

D'après  ce  qui  précède,  vous  aurez  compris  qu'il  ne  peut  guère  être 
question  ici,  sur  notre  terrain,  d'une  méthode  fondée  à  priori^ 
offrant  une  garantie  du  succès.  Cette  méthode  doit  plutôt  être  décou- 
verte empiriquement  ou  du  moins  essayée,  et  contrôlée  empirique- 
ment. 

Toutefois,  sur  la  base  de  certaines  hypothèses  théoriques  et  idées 
physiques  non  encore  élucidées,  il  s'est  élevé  une  vive  polémique  qui 
dure  presque  encore  pour  savoir  si  l'on  doit  choisir  comme  principe 
général  de  la  méthode,  la  direction  du  courant  ou  simplement /es  ac- 
tions polaires  distinctes.  La  première  voie,  celle  de  la  méthode  dite  de 
direction,  a  été  d'abord  suivie  parR.  Remak,  et  il  est  vrai  sous  la  pres- 
sion des  théories  physiologiques,  qui  avaient  pris  l'habitude  d'expli- 
quer toute  la  loi  de  commotion  et  les  manifestations  électrotoniques, 
comme  une  fonction  essentielle  de  la  direction  des  courants.  Sans  doute 
Remak  lui-même  a  déjà  reconnu  l'importance  des  actions  polaires  ; 
mais  il  a  tenté  de  la  préciser,  en  considérant  l'action  du  pôle  positif 
comme  celle  d'un  courant  descendant  et  l'action  du  pôle  négatif  comme 
celle  d'un  courant  ascendant.  La  définition  et  la  mesure  étaient  donc 
pour  lui  dans  la  direction  des  courants,  alors  que  le  contraire  aurait 
dû  avoir  lieu.  Benedikt  a  ensuite  également  choisi  de  préférence  la 
direction  des  courants,  bien  que  d'une  façon  peu  logique,  comme  fon- 
dement de  ses  méthodes  thérapeutiques,  et  il  a  déterminé  ainsi  la  po- 
sition à  donner  aux  électrodes  ;  beaucoup  d'autres  savants  ont  suivi 
Benedikt  et  Remak. 

Par  là  dessus  est  arrivé  Brenner,  avec  sa  méthode  polaire  bien  mo- 
tivée et  bien  combinée,  d'après  laquelle  l'action  des  pôles  distincts  et, 
par  suite,  la  localisation  appropriée,  chaque  fois,  de  l'un  ou  l'autre 
pôle  sur  la  partie  malade,  devrait  être  la  mesure  pour  la  méthode 
électrothérapeulique. 

Aucune  de  ces  deux  méthodes  au  reste  n'a  été  pratiquée  et  réalisée 
d'une  manière  parfaitement  logique  ;  on  n'a  été  pour  ou  contre  l'une  ou 
l'autre  de  ces  méthodes  que  dans  des  anal\'ses  théoriques,  et  cela 
d'autant  plus  qu'un  examen  superficiel  devait  démontrer  que  certaines 
parties  des  actions  électrolhérapeuliques  sont  peu  affectées  ou  même 
pas  du  tout  par  cette  polémique.  Que  faire  en  effet  avec  la  direction 
des  courants,  dans  le  traitement  des  tumeurs  glanduleuses,  des  goitres, 
des  inflammations  articulaires,  etc.?  Cette  direction  des  courants 
n'avait  un  sens  que  dans  l'électrothérapie  du  système  nerveux. 

En  tout  cas,  il  y  a  pour  nous  un  certain  intérêt  à  nous  occuper  de 
cette  question  et  à  peser  les  avantages  et  les  inconvénients  des  deux 
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mélliodes,  pous  nous  l'aire  un  jugement  motivé  qui  nous  guidera  dans 
nos  études  ultérieures. 

En  ce  qui  regarde  la  dircclion  du  courant  nous  savons  d'ahord  ;  qua^ 
dans  la  plupart  des  cas,  il  est  impossible  de  faire  passer  d  une  luçon 
ellicace  le  courant  dans  une  direction  déterminée,  par  un  nerf  du  corps 
non  lésé  ;  qu'il  faut  plutôtconsidérer  au  moins  trois  directions  différentes 
de  courant,  dans  chaque  opération  ;  encore  faut-il  admettreque  ces  cou- 
rants diminuent  rapidement  de  densité  ;  c'est  ce  que  nous  avons  prouvé 
antérieurement  avec  détails  (p.  70).  La  seule  disposition  imaginable, 
dans  laquelle  une  direction  déterminée  des  courants  serait  possible,  du 
moins  dans  des  sections  de  nerfs  distinctes,  serait  celle,  dans  laquelle 
le  courant  serait  dirigé  d'une  extrémité  (main  ou  pied)  vers  une  partie 
plus  centrale  de  celte  extrémité  ou  vers  le  tronc;  et  encore  ne  serait- 
elle  suffisante  que  pour  les  moitiés  périphériques  des  nerfs  ;  mais  toute 
réflexion  rigoureuse  permet  de  reconnaître  que,  déjà  dans  le  voisinage 
de  l'électrode  centrale  (au  centre  de  celle-ci,  surtout  quand  elle  se 
trouve  sur  le  tronc),  des  traînées  de  courant,  de  directions  diverses, 
sont  inévitables  ;  d'ailleurs  ce  mode  d'application  pourrait  bien  n'être 
sufïïsant  que  pour  le  plus  petit  nombre  des  cas.  Les  partisans  de  la 
méthode  des  directions  doivent  donc  commencer  par  imaginer  des 
méthodes  toutes  différentes  de  celles  qu'on  a  employées  jusqu'ici,  afin 
de  mettre  réellement  en  action,  dans  un  cas  donné,  exclusivement  une 
direction  de  courant,  et  d'en  démontrer  l'efFicacité. 

En  outre  et  c'est  à  vrai  dire  le  plus  important,  nous  n'avons  aucune 
preuve  pour  croire  qu'en  général,  dans  la  direction  des  courants,  se 
trouve  un  facteur  qui  détermine  réellement  les  actions  de  ces  courants. 
Au  contraire,  les  recherches  des  ph3'siologiste3  nous  ont  prouvé  d'une 
manière  tout  à  fait  positive  que  toutes  les  actions,  jusqu'ici  connues 
des  courants,  actions  excitantes,  modifiantes,  électrolytiques,  elc.  sont 
exclusivement  des  actions  palabres  et  se  manifestent,  comme  telles  pour 
toute  direction  de  courant  si  ce  n'est  pour  la  direclion  exactement  trans- 
versale. En  réalité,  la  direction  de  chaque  courant  parait  n'exercer 
aucune  influence  décisive  sur  la  réalisation  des  actions  polaires.  C'est 
seulement  dans  quelques  cas  déterminés  (3°  degré  de  la  loi  de  commotion 
de  Pflùger),  que  la  continuation  du  processus  d'excitation  qui  ne  surgit 
pas  moins,  est  entravée  dans  un  sens  ou  dans  l'autre  ;  mais,  avec  la 
meilleur  volonté  du  monde,  on  ne  peut  pas  considérer  cela  comme  un 
effet  de  direction.  Le  point  décisif,  dans  cette  question,  est  que  l'arrêt 
de  conductibilité  se  montre  tantôt  dans  le  courant  descendant  tantôt 
dans  le  courant  ascendant,  qu'il  se  manifeste,  pour  les  nerfs  sensibles 
comme  pour  les  nerfs  moteurs,  dans  une  direction  de  courant  opposée 
et  qu'il  peut  être  ramené  simplement  à  certaines  actiotis  polaires  (entra- 
vant la  conductibilité). 
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[I  semble,  d'après  cela,  qu'il  n'cxisle  aucun  moLifpour  faire  de  la 
direclioa  des  courants  la  base  de  notre  méthode  ;  en  tout  cas,  il 
n'existe  pas  pour  cela  de  nécessité  à  base  scientifique,  tandis  que  les 
considérations  d'utilité  pratique  et,  dans  quelques  cas,  sans  doute  aussi 
certaines  conjectures,  peuvent  nous  déterminer  à  employer  une  pareille 
méthode. 

Par  contre  il  faut  maintenant  placer  dans  la  balance  des  argu- 
ments d'un  grand  poids  pour  la  préférence  de  la  méthode  polaire  ; 
arguments  d'ordre  physiologique  et  physico  technique,  mais  aussi 
d'expérience  thérapeutique. 

En  première  ligne,  les  analyses  physiologiques  nous  ont  prouvé 
que  tous  les  effets  de  courants,  exactement  connus  jusqu'ici  et  théra- 
peutiquement  utilisables,  d'une  façon  consciente,  sont  comme  je 
viens  de  le  dire,  des  actions  exclusivement  polaires  et  paraissent  se  rat- 
tacher au  voisinage  de  l'un  ou  de  l'autre  pôle,  comme  aussi,  en  géné- 
ral, toutes  les  actions  du  courant  sont,  surtout  les  plus  intenses,  dans  le 
voisinage  immédiat  des  pôles. 

En  deuxième  ligne,  il  est  bien  plus  facile  techniquement,  et  bien  plus 
sûr  de  mettre  des  parties  quelconques  du  corps,  nerfs,  muscles,  etc., 
sous  r action  aussi  intense  que  possible  d'un  pôle  ou  de  l'autre,  que  d'éta- 
blir dans  ces  parties  du  corps  une  direction  de  courant  déterminée  et 
agissant  avec  une  intensité  uniforme.  On  peut  presque  toujours  attein- 
dre ce  but  avec  facilité  et  certitude,  à  l'aide  de  connaissances  anatomi- 
ques  positives  et  de  considérations  physiques  exactes,  en  choisissant 
convenablement  l'électrode  diflérente  et  l'électrode  indifférente.  Il  est 
vi^ai  qu'ici  on  ne  peut  éviter  une  grave  objection  ;  l'action  exclusive 
d'un  pôle  sur  une  partie  déterminée  du  corps  comme  nous  l'avons  vu 
antérieurement,  n'est  pas  possible  ;  inévitablement,  l'action  de  l'autre 
pôle  doit  se  manifester  en  même  temps.  Mais  si  vous  vous  rappelez 
plus  exactement  comment  se  partagent  les  traînées  de  courant,  le  peu 
de  densité  et  par  conséquent  d'énergie  de  ces  traînées  dans  la  plupart 
<les  cas,  il  ne  vous  sera  pas  difficile  de  croire  que  l'action  du  pôle  dif- 
férent doit  être  extraordinairement  prépondérante,  a  tel  point  que  l'ac- 
tion secondaire  du  pôle  peut-être  négligée  dans  la  plupart  des  cas. 
Encore  peut-on  la  diminuer  par  un  certain  procédé  et  l'on  peut  laisser 
Agir  l'action  polaire  primaire  du  pôle,  d'une  façon  plus  énergique  sur 
toutes  les  sections  de  nerfs  qu'il  s'agit  d'influencer. 

Ce  sont  donc  absolument  les  mêmes  motifs,  qui  nous  ont  déterminés, 
dans  le  temps,  à  choisir  la  méthode  polaire  pour  des  explorations  élec- 
triques destinées  à  établir  un  diagnostic  sur  l'homme  vivant,  et  qui 
nous  forcent  maintenant  d'en  faire  dans  la  plupart  des  cas,  la  base  de 
la  pratique  thérapeutique. 

Ajoutez  à  cela  qu'en  troisième  ligne  il  existe  déjà  un  certain  nombre 
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d'expériences  Ihévapeutiques  qui  prouvent  l'exactitude  et  l' efficacité  de  lu 
méthode  polaire.  Les  faits  les  plus  frappants  sont,  en  tout  cas,  ceux 
que  l'on  a  notés  à  propos  du  bourdonnement  nerveux  d'oreilles,  de  l'h)'- 
peresthd'sie  de  l'acoustique,  etc.  (Bi-enner,  Ilagen,  Erh,  etc.).  Ici  ordinai- 
rement, le  pôle  indiqué,  d'après  la  formule  de  réaction  galvanique,  est 
extrêmement  efficace  pour  faire  cesser  les  bourdonnements  et  diminuer 
1  hyperesthésie,  tandis  que  le  pôle  contraire  est  inerte  ou  même  nui- 
sible. Holst  a  imaginé,  d'après  les  principes  de  la  méthode  polaire,  un 
traitement  galvanique  de  la  migraine  et  il  en  a  obtenu  des  résultats 
favorables,  conformément  à  ses  prévisions.  0.  Berger  attribue  à  l'em- 
ploi d'une  méthode  strictement  polaire  (action  stable  du  pôle  positif) 
des  succès  véritablement  brillanls  dans  le  traitement  de  la  névralgie 
faciale.  Althaus  a  employé  le  môme  procédé  dans  le  traitement  des 
maux  de  dents.  Dans  d'autres  névralgies  aussi,  la  méthode  polaire 
s'est  montrée  efficace  et  l'on  pourrait  bien  ranger  dans  la  catégorie 
qui  nous  occupe  les  courants  «  circulaires  »  employés  par  Remak.  Le 
traitement  des  points  de  compression  douloureux,  qui  a,  depuis  quelque 
temps,  recouvré  son  ancienne  vogue,  s'effectue  en  général  strictement 
d'après  la  méthode  polaire. 

On  a  donc  recueilli,  de  différents  côtés,  d'importants  matériaux  ;  il 
en  résulte  un  renfort  de  preuves  en  faveur  de  la  préférence  de  l'emploi 
de  la  méthode  polaire  en  thérapeutique. 

Mais  ce  qui  est  décisif  dans  celte  question  ne  peut  être  que  ce  qui, 
dans  l'état  actuel  de  nos  connaissances,  doit  constituer  notre  premier 
but,  dans  toute  espèce  de  traitement  électrique,  et  c'est  :  de  soumettre 
la  partie  malade,  avec  le  plus  de  certitude  et  d'intensité  possible,  en  évi- 
tant toutes  les  actions  secondaires  et  nuisibles,  à  l'action  d'un  courant 
électrique  d'une  densité  suffisante.  Arriver  à  ce  résultat,  au  moyen  d'un 
diagnosl.ic  solide  et  plus  encore  en  l'appuyant  sur  des  conceptions 
nettes  et  précises,  de  physique,  est  assurément  la  première  et  la  plus 
importante  condition  imposée  à  notre  méthode  ;  c'est  en  cela  que  con- 
siste, à  mon  avis,  le  mérite  principal  du  thérapeutisle. 

Comme  malheureusement,  dans  la  plupart  des  cas,  nous  ne  savons 
pas  encore  comment  agit  le  courant  électrique,  nous  devons,  au  moins, 
prendre  nos  mesures  pour  qu'il  agisse,  en  d'autres  termes,  pour  qu'il 
agisse  réellement. 

Il  est  évident  qu'à  cet  effet,  en  tant  qu"il  s'agit  d'agir  directement 
sur  les  petites  parties  distinctes  de  l'organisme-,  il  faut  employer  de 
préférence  la  méthode  polaire,  parce  qu'elle  est  la  plus  pratique,  celle 
qui  garantit  le  succès  avec  le  plus  de  certitude.  Pour  des  parties  du 
corps  plus  grandes,  pour  de  vastes  troncs  nerveux,  pour  la  moelle  épi- 
nière,  etc.,  on  peut  déplacer  à  diflerentes  reprises,  le  pôle  différent 
(mais  cela  n'a  rien  de  commun  avec  ce  qu'on  appelle  le  Irai- 
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tement  Jabile)  sur  toute  rétendue  de  la  partie  malade;  dans  ce  cas, 
lëlectrode  indifférente  peut  être  placée,  n'importe  où  ou  dans  un 
endroit  spécifié,  en  vertu  de  considérations  physiques.  Elle  peut  même, 
E.  Remak  le  remarque  très  justement,  être  employée  simullané- 
ment  comme  deuxième  électrode  différente,  par  exemple  pour 
le  traitement  de  points  douloureux,  pour  agir  sur  le  locus  morbi 
même,  etc. 

Toutefois  en  dernière  instance,  l'expé7'ience  peut  seule  décider  si  tel 
pôle  et  lequel  sera  particulièrement  actif;  a  priori^  on  ne  pourra 
prédire  cela  avec  certitude  que  dans  un  nombre  de  cas  limité.  Or 
l'expérience  a  décidé,  dans  certains  cas,  pour  l'hyperesthésie  de 
l'acoustique,  certaines  névralgies,  la  migraine,  les  points  de  pression 
douloureux,  etc.  Mais  il  y  a  beaucoup  d'autres  cas  où  elle  n'a  pas  en- 
core dit  sou  mot.  Naturellement  on  peut  et  doit,  dans  l'examen  empi- 
rique, se  laisser  guider  par  les  principes  et  faits  physiologiques  ;  mais 
il  faut  user  de  la  plus  grande  circonspection  dans  l'appréciation  des 
phénomènes  qui  se  produisent  et  l'on  doit  s'imposer  le  contrôle  le  plus 
sévère.  Au  reste,  il  ne  faudra  pas  s'étonner  si  par  ci-par-là  il  advient 
quelque  chose  de  contraire  à  notre  théorie.  Dans  un  grand  nombre  de 
cas,  vous  verrez  les  deux  pôles,  dont  les  actions,  sous  plus  d'un  point, 
ne  diffèrent  que  quantitativement,  agir  identiquement  ou  semblable- 
ment  et,  en  ce  qui  regarde  spécialement  l'obtention  des  actions  cata- 
lytiques,  nous  n'avons  pas  encore  pu  donner  la  préférence  à  un  pôle 
plutôt  qu'à  l'autre  ni  délimiter  leurs  effets  respectifs. 

D'après  tout  ce  qui  a  été  dit,  il  est  probable  que  la  direction  des  cou- 
rants n'a  pas  une  influence  prépondérante  sur  un  résultat  thérapeu- 
tique quelconque  ;  mais  cela  n'est  pas  encore  démontré.  Ici  encore 
l'expérience,  et  une  expérience  contrôlée  par  des  recherches  modifiées 
sous  toutes  les  formes,  dira  seule  le  dernier  mot.  En  tout  cas,  une 
certaine  direction  peut  être  utile  dans  certains  cas  pour  dégager  et 
faire  jailhr  l'une  ou  l'autre  action  polaire  ;  mais  elle  n'est  en  cela 
qu'au  service  de  la  méthode  polaire. 

Vous  voyez  donc,  Messieurs,  qu'il  ne  s'agit  réellement  ici  encore 
que  de  méthodes  empiriques  ;  on  ne  saurait  assez  éviter  les  illusions  sur 
le  terrain  des  conceptions  théoriques  ;  il  en  est  de  même  des  illusions 
thérapeutiques,  sur  le  terrain  d'expériences  non  contrôlées.  Malheu- 
reusement la  bibliographie  thérapeutique  fourmille  de  semblables  illu- 
sions, défaut  qu'au  reste  elle  a  de  commun  avec  la  plupart  des  bran- 
ches thérapeutiques  spéciales  ;  et  le  défaut  de  contrôle  et  de  critique 
des  expérience  a  provoqué,  sur  ce  terrain,  beaucoup  d'illusions  invo- 
lontaires et  inconscientes.  Toutefois,  quiconque  connaît  la  difficulté 
qu'il  y  a  à  réunir  des  expériences  thérapeutiques  sûres  et  indubitables, 
saura  excuser  ce  défaut. 
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Go  qui  a  été  exposé  jusqu'ici  s'applique  essentiellement  au  Iraile- 
meiil  local  dos  maladies  locales. 

Mais  il  l'aut  aussi  nu'iUiuiinoi' oiicDi'o  quelques  autres  méthodes  qui 
ont  en  vue  une  action  plus  gén&raU'  exercée  sur  tout  l'orr/anismc.  Ces 
méthodes  ont  été  imaginées  pour  comhattre  certaines  formes  de  ma- 
ladies, dans  lesquelles  il  s'agissait  d'une  aflection  générale  atteignant 
l'ensemble  du  système  nerveux  (comme  pour  les  din'crentes  Cormes 
de  lanévrosthénie,  d'hystérie,  d'hypochondrie,  etc.)  ou  dans  lesquelles, 
par  suite  d'une  maladie  du  sang  et  de  la  nutrition,  lise  produisait  une 
faiblesse  générale  de  l'organisme,  qui  devait  être  combattue  (par 
exemple  dans  l'anémie,  dans  la  chlorose  avec  ses  perturbations  ner- 
veuses, dans  la  faiblesse  générale  des  muscles,  etc.),  ou  enfin  de  for- 
mes maladives,  dans  lesquelles  on  cherchait  par  une  excitation  de  tout 
l'organisme,  surtout  du  système  nerveux,  à  combattre  certains  troubles 
enracinés,  étendus  ou  particuliers  (comme  dans  la  faiblesse  généi-ale, 
dans  l'hystérie,  dans  la  faiblesse  vaso-motrice  étendue,  dans  unemala- 
die  dlQ'use  de  la  peau,  dans  une  aCfeclion  multiple  des  articulations, 
etc.).  On  ne  saurait  douter  que  souvent  ces  méthodes  amènent  d'heu- 
reux résultats  ;  citons-lès  ici,  pour  éviter  toute  longueur  dans  la  par- 
tie spéciale. 

i.  La  faradisation  générale  [irunée  d'abord  par  Beard  et  Rockwell  et 
pratiquée  par  eux  sur  une  vaste  échelle.  Elle  a  pour  but  une  excita- 
tion faradique  aussi  complète  que  possible  de  l'ensemble  de  l'orga- 
nisme, mais,  qui  porterait  surtout  son  action  sur  le  système  nerveux 
central,  le  système  musculaire  et  la  peau. 

Voici  quelle  est  leur  méthode  :  le  malade  est  déshabillé  presque 
complètement  ou  légèrement  vêtu  avec  une  chemise,  une  jaquette  et 
des  pantalons  ;  on  l'élend  sur  un  tabouret  et  onplace  les  pieds  nus  sur 
une  très  grande  électrode  en  forme  de  plaque,  revêtue  de  la  manière 
ordinaire  et  hien  humectée,  (ou  bien  sur  un  plat  rempli  d'eau  tiède) 
qui  est  relié  à  laKa  de  la  spirale.  L'An  est  formée  de  la  main  humectée 
du  médecin  (qui  dans  cette  opération,  prend  l'électrode  dans  l'autre 
main  et  fait  passer  le  courant  à  travers  son  propre  corps,  comme 
Béard  et  Rockwell  le  faisaient  au  commencement,  d'une  manièi'e  pres- 
que exclusive)  ou  encore  mieux  d'une  grande  électrode  *  formée  d'un 
épais  bonnet  éponge,  de  5  à  8  centim.  de  diamètre  (fig.  26)  et  c'est 
avec  cette  électrode  que  successivement  toutes  les  parties  du  corps 
sont  mises  autant  que  possible  en  contact.  Chez  des  personnes  sensi- 

•  Celle  électrode  peut  ôtre  fixée  fi  une  manivelle  oi-dinaire  ;  toutefois,  pour  ma- 
nier l'appareil  sous  les  vûlements,  ce  qu'on  ne  peut  éviter  quand  il  s'agit  de  femmes, 
on  fera  bien  de  munir  celte  électrode  d'une  manivelle  courte  et  ayant  la  forme  d'un 
bouton  (comme  l'indique,  mais  pas  trop  exactement  la  fig.  26),  la  manivelle  qui  peut 
ôtre  saisie  fortement  par  la  main. 


FARADISATION  GÉNÉRALE  249 

bles  la  «  main  électrique  «  se  recommande  plus  que  l'électrode  à  épon- 
ges, pour  le  front,  la  tête  et  la  région  antérieure  du  cou,  parce  que  le 
médecin  a  par  là  un  excellent  contrôle 
de  la  force  du  courant  et  que  ce  mode 
d'application  peut  être  considéré  comme 
très  doux  à  cause  de  la  bonne  faculté 
d'adaptation  de  la  main. 

On  commence  par  le  front,  en  le 
faisant  traverser,  ainsi  que  les  tempes, 
d'un  courant  nettenaent  sensible  ;  on 
passeensuite  au  vertex  où  le  pôle  positif 
séjourne  assez  longtemps;  ensuite  avec 
un  courant  un  peu  plus  fort,  on  traite  la       liieciio.ic  ùponV^u  (^^-amunt.  ronde,  avec 

.  1    1     1  -  conrtiî  manivnllo,   pour  proooder  une 

région  de  1  occiput  et  de  la  nuque;  après       laradisation  générale.  Coupe  transversale, 
^  ^  demi  grandeur   naturelle.  Épais  bonnet 

quoi,  avec  une  force  de  courant  encore  éponge. 

plus  grande,  on  promène  l'électrode  de  haut  en  bas,  pendant  quelque 
temps,  le  long  de  la  colonne  vertébrale,  pour  agir  spécialement  sur  la 
moelle  épinière  ;  elle  peut  séjourner  un  peu  plus  longtemps  sur  diffé- 
rents points,  sur  des  apophyses  épineuses  douloureuses,  sur  un  foyer 
de  maladie  ;  vient  ensuite  la  faradisation  du  cou  (avec  un  courant  plus 
faible)  pour  exciter  le  sympathique,  le  pneumogastrique  le  phrénique 
et  les  muscles  du  cou;  plus  loin  on  faradise  la  région  antérieure  de  la 
poitrine,  surtout  celle  du  cœur,  puis  l'abdomen,  avec  des  courants  plus 
énergiques  ;  le  pôle  positif  peut,  en  ce  moment,  rester  fixé  sur  l'épigas- 
tre  pour  atteindre  le  plexus  cœliaque,  puisse  promener  lentement  par 
dessus  tout  le  ventre  pour  exciter  l'activité  intestinale  et  les  muscles 
de  l'abdomen  ;  enfin  entre  en  ligne  une  excitation  énergique  des  mus- 
cles de  la  peau  du  dos  et  de  toutes  les  quatre  extrémités;  l'électrode 
est  promenée,  avec  des  pressions  énergiques  sur  toutes  ces  parties, 
particulièrement  sur  les  troncs  des  nerfs  principaux  et  sur  les  mus- 
cles, avec  un  courant  assez  fort  pour  que  partout  se  produisent  des 
contractions  musculaires,  vives  et  énergiques  et  que  tous  les  muscles 
soient  exposés  autant  que  possible,  plusieurs  fois,  à  l'action  excitante 
du  courant;  on  peutensuite  terminer  par  un  traitement,  réitéré  et  de 
peu  de  durée  de  la  moelle  épinière. 

Toute  cette  manœuvre  doit  durer  de  10  à  20  minutes,  et  varier  natu- 
rellement d'intensité  et  de  durée,  dans  sa  localisation  spéciale  chez 
les  différents  individus  et  les  fornies  de  maladies  les  plus  diverses. 

Beard  et  Rockwell  attribuent  à  cette  méthode  les  effets  suivants: 
l'action  immédiate  est  généralement  réfrigérante  et  tonique  ;  les  dou- 
leurs présentes,  la  lassitude  générfile,  etc.  disparaissent  momentané- 
ment ;  les  battements  du  pouls  deviennent  réguliers  :  mais  chez  les 
personnes  très  sensibles  peuvent  aussi  se  manifester  du  vertige,  du 
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malaise,  des  Iremblemenls,  des  commencemenls  de  syncopes.  Dan.s 
les  1,  2,  jours  qui  siiivonl  l'application,  il  peut  aussi  se  produire 
certains  ellels  de  réaction  :  douleurs  aux  muscles,  surexcitation  ner- 
veuse, exagération  de  certains  symptômes,  douleurs  de  têtes  In- 
somnies, etc. 

Généralement  les  effets  (/«mô/es  sont  :  1  amélioration  du  sommeil, 
une  augnienlalion  de  l'appétit,  une  digestion  et  une  défécation  plus 
facile,  un  accroissement  de  la  circulation,  augmentation  du  volume  et 
de  la  dureté  des  muscles,  ainsi  que  du  poids  du  corps,  apaisement  des 
douleurs  et  de  la  susceptibilité  morbide,  du  sentiment  de  pression  à 
la  téte  et  autres,  diminution  de  névrosité  et  de  la  dépression  menlale, 
enfin  développement  des  facultés  intellectuelles  et  physiques.  Beard  et 
Rockwell  cherchent  à  ramener  ces  effets  qui  ne  se  présentent  natu- 
rellement pas  toujours  ni  partout,  au  même  degré,  soit  à  l'excitation 
électrique  directe  de  tout  le  système  nerveux  central,  soit  aux  puis- 
santes contractions  musculaires,  souvent  réitérées  pendant  l'application. 

Ils  donnent,  comme  indication  générale  de  cette  méthode,  que  ce 
sont  surtout  les  «  maladies  constitutionnelles  »  qui  devraient  se  la  voir 
appliquer  en  première  ligne, tandis  que  l'application  locale  suffit  pour  les 
afl'ections  locales.  Pour  mieux  préciser,  la  faradisation  générale  est 
indiquée  dans  toutes  les  formes  morbides,  accompagnées  d'une  fai- 
blesse générale  de  la  nutrition  et  des  fonctions  vitales  (telles  que  la  né- 
vrosthénie,  l'hystérie,  l'hypocondrie,  la  dyspepsie  nerveuse,  l'anémie, 
la  chlorose,  la  paralysie,  la  névralgie  par  causes 'constitutionnelles,  et 
certaines  perturbations  des  fonctions  des  organes  sexuels  et  digestifs); 
de  plus,  dans  des  manifestations  morbides,  dont  la  cause  locale  qui 
existe  probablement  ne  peut  être  reconnue  (comme  dans  maints  cas 
de  névralgie  et  de  paralysie,  d'épilepsie,  d'hystérie,  etc.)  ;  enfin  aussi 
dans  des  maladies  qui,  incurables  en  elles-mêmes,  sont  accompagnées 
d'une  faiblesse  générale  de  nutrition  et  d'autres  S3'mptômes  (insomnies, 
nervosité,  faiblesse  générale,  etc.)  qui  peuvent  être  adoucis.  La  fara- 
disation générale  n'a  pas  encore  trouvé  beaucoup  d'autres  adeptes  ; 
cependant  il  faut  regarder  ce  qui  a  été  publié  sur  ce  sujet  par  d'autres 
auteurs  (Vater  Von  Artens,  P.-J.  Mobius,  Engelhorn,  Fr.  Fischer), 
comme  une  confirmation  des  assertions  des  auteurs  américains.  On 
parle  de  succès  satisfaisants,  brillants  môme,  dans  des  cas  de  névro- 
sthénie  cérébrale  et  spinale,  de  chlorose,  de  cas  généraux  d'épuisement 
nerveux  de  personnes  affectées  d'aliénation  mentale,  etc.  Bien  que  je 
ne  dispose  pas  moi-même  de  nombreux  matériaux  relatifs  à  cette  ques- 
tion, j'ai  cependant  employé  assez  souvent  la  faradisation  générale 
pour  me  convaincre  de  son  action  souvent  très  salutaire.  Un  inconvé- 
nient toutefois  s'oppose  à  l'emploi  de  cette  méthode,  c'est  qu'elle  est 
fort  compliquée  et  qu'elle  fait  perdre  beaucoup  de  temps. 


GALVANISATION  GÉNÉRALE  231 

2.  La  galvanisalion  générale  est  le  pendant  exact  de  Ja  méthode  sus- 
dite, excepté  qu'elle  s'effectue  à  l'aide  du  courant  galvanique.  Ici  pa- 
reillement, on  applique  aux  pieds  le  pôle  négatif  et  l'on  manipule  le 
pôle  positif  sur  le  corps  du  malade,  absolument  de  la  même  manière 
qu'on  a  fait  pour  la  faradisation  générale  d'après  ma  description.  Les 
efîetsseraient  identiquement  les  mêmes, disentBeardet  Rockwell. Cepen- 
dant il  faudra  observer  plus  de  circonspection  à  l'égard  du  système 
nerveux  central,  et  vraisemblablement  avec  l'An  sur  les  muscles,  on 
n'obtiendra  pas  d'excitations  aussi  énergiques  qu'à  l'aide  du  courant 
faradique.  Quant  aux  deux  savants  américains,  ils  n'ont  utilisé  cette 
méthode  que  d'une  manière  secondaire  ;  moi-même  je  ne  possède  pas 
une  expérience  suffisante  sur  la  galvanisation  générale. 

3.  Par  contre,  Bearda  indiqué  encore  une  autre  méthode  pour  utiliser 
le  courant  galvanique.  Il  lui  donne  le  nom  de  galvanisation  centrale 
(Vater  Von  Artens  aimerait  mieux  qu'on  l'appelât  pancentrale),  et  il 
lui  attribue  une  grande  efficacité.  Elle  consiste  à  poser  sur  l'épigastre 
un  grand  pôle  négatif  en  forme  de  plaque,  tandis  que  le  pôle  positif  est 
appliqué,  au  moyen  d'une  grande  éleclrode-éponge  ronde,  sur  la  tête, 
les  sympathiques  et  tout  le  long  de  la  colonne  vertébrale,  pour  agir  sur 
tout  le  système  nerveux  central,  sur  le  vague  et  sur  le  sympathique. 
Avec  un  faible  courant  (de  2  à  8  éléments),  on  commence  par  frotter 
le  front,  d'une  extrémité  à  l'autre,  doucement,  puis  le  centre  du  crâne, 
la  région  du  vertex,  juste  entre  les  oreilles,  à  laquelle  Beard  attache 
une  importance  spéciale  et  que  l'on  occupe  l'espace  de  1  à  2  minutes. 
Le  pôle  positif  est  ensuite  promené  de  haut  en  bas  pendant  1  à  5  mi- 
nutes, des  deux  côtés,  le  long  du  sympathique  du  cou  et  des  pneumo- 
gastriques ;  enfînde  la  même  manière,  pendant  3,  4,  5  et  6  minutes,  on 
frotte  toute  la  colonne  vertébrale  lentement,  de  haut  en  bas,  en  tenant 
spécialement  compte  du  cou. 

Cette  méthode  que,  pour  son  action  générale,  on  peut  comparer  à 
«  la  faradisation  générale  »  mais  qui  agit  plus  exclusivement  sur  le 
systèmenerveuxcentral,  trouverait  son  emploi  dans  les  névroses  les  plus 
diverses,  particulièrement  là  où  la  nutrilion  générale  et  la  force  muscu- 
laire sont  encore  relativement  intactes  (nutrition  et  force  sur  lesquelles 
la  faradisation  générale  est  spécialement  appelée  à  agir).  Au  reste,  les 
deux  méthodes  peuvent  être  combinées  d'une  manière  très  efficace  et 
employées  alternativement.  Beard  dit  avoir  vu  la  galvanisation  cen- 
trale guérir,  d'une  manière  brillante,  l'hystérie,  l'hypocondrie,  la 
chorée,  la  névrosthénie  cérébrale  et  épinière,  la  gastralgie,  la  dyspep- 
sie nerveuse,  etc.  Il  raconte  aussi  les  effets  salutaires  produits  par  elle 
sur  toute  sorte  de  maladies  cutanées  (eczéma  chronique,  prurigo, 
acné,  etc.). 

Moi-même  j'ai  employé  cette  méthode  dans  un  petit  nombre  de  cas, 
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sans  réussite  bien  marquée  ;  mais  je  ne  saurais  regarder  mon  insuccès 
comme  une  preuve  sul'fisante,  elje  crois  que  de  nouvelles  expériences 
pourraioiil,  amener  des  résullals  plus  salisfuisanls.  Les  résultats  men- 
tionnés pur  Beurd  sont  tellement  remarquables  que  leur  confirmation 
pourrait  jeter  une  vive  lumière  sur  didërentes  questions  importantes 
en  théorie. 

A.  J'ai  encore  à  parler  brièvement  d'une  autre  méthode  d'action  élec- 
trique générale,  sur  le  corps;  elle  a  fait  son  apparition  et  on  l'a  décrite 
sous  plusieurs  formes  ;  mais  elle  n'est  pas  encore  généralement  adoptée  ; 
je  veux  parler  du  bain  électrique. 

On  peut  préparer  des  bains  électriques  de  la  façon  la  plus  diverse  et 
de  toutes  les  formes  de  ces  bains,  on  a  raconté  des  merveilles  d'effica- 
cité. 

•  Voici  l'une  de  ces  formes  :  la  baignoire  en  métal,  dans  laquelle  se 
trouve  le  malade,  est  mise  en  rapport  avec  un  pôle,  tandis  que  l'autre 
pôle  se  rattache  à  une  barre  métallique  revêtue  d'un  conducteur  hu- 
mide et  planant  au-dessus  de  la  baignoire  ;  le  malade  tient  en  main 
cette  barre  métallique  pour  cette  opération,  il  faut  avoir  soin  que  le 
malade  soit  maintenu  en  suspension  dans  l'eau,  au  moyen  d'un  esca- 
beau placé  sous  lui,  d'une  ceinture  ou  d'un  drap,  de  façon  à  ce  que  son 
corps  ne  soit  en  aucun  point  en  contact  immédiat  avec  le  métal  de  la 
baignoire.  Dans  cette  méthode,  les  bras  du  malade  forment  les  points 
d'entrée  ou  de  sortie  du  courant  (c'est-à-dire  un  des  pôles  du  courant 
faradique  ou  galvanique)  ;  l'autre  pôle  est  lormé  de  toute  la  surface 
du  corps  mise  en  contact  avec  l'eau.  Delà  sorte,  et,  suivant  les  circon- 
stances, le  courant  peut  acquérir  dans  les  bras  une  force  pénible. 

Dans  une  autre  forme  du  bain  électrique,  la  baignoire  se  compose 
d'un  corps  non  conducteur  (bois,  ciment  ou  métal  fortement  émaillé) 
et  l'on  amène  vers  l'eau  du  bain,  qui  entoure  le  malade,  les  électrodes 
des  courants  primaire  et  secondaire  faradiques,  ou  du  courant  galva- 
nique. De  la  sorte,  le  corps  ne  reçoit,  des  traînées  de  courant  qui  tra- 
versent l'eau,  que  la  portion  qui  lui  revient  d'après  les  lois  d'Ohm,  sui- 
vant une  direction  et  une  densité  gouvernées  par  la  position  chaque 
fois  «variable  ou  invariable»  des  pôles.  Par  un  rapprochement  plus  ou 
moins  grand  des  différentes  parties  du  corps  vers  les  électrodes,  celles- 
ci  peuvent  être  exposées,  avec  plus  ou  moins  d'intensité  à  l'action  du 
courant.  Si  l'on  veut  alors  introduire  dans  le  bain  les  plus  grandes 
quantités  possibles  de  courant,  on  fera  bien  d'employer  de  très  grandes 
électrodes,  du  côté  de  la  tête  et  du  côté  des  pieds,  ou  d'appliquer  des 
surfaces  métalliques  aussi  grandes  que  possible  et  courbées  d'une  ma- 
nière convenable  ;  ces  surfaces  doivent  être  reliées  aux  fds  polaires. 
De  plus,  on  peut  augmenter  la  force  du  courant  si,  au  lieu  de  l'eau 
pure  et  simple,  on  prend  de  l'eau  qui  est  devenue  meilleure  conductrice 
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parle  fait  d'une  addition  de  sel  ou  de  soude  ou  par  une  légère  acidi- 
fication. 

La  température  de  ces  bains  peut  être  élevée  ou  baissée  à  volonté, 
conformément  aux  indications  générales  du  cas;  on  peut  aussi  appro- 
prier aux  conditions  individuelles  la  force  des  courants  que  l'on  em- 
ploie ;  ordinairement,  on  modérera  cette  force,  assez  pour  cjue  l'on 
éprouve  une  légère  sensation  provoquée  par  le  courant  qui  traverse 
la  baignoire  ;  la  durée  des  bains  varie  entre  dix  et  trente  minutes. 

On  a  aussi  employé  des  bains  électriques  locaux  (Weisflog),  qui 
se  caractérisent  en  ce  qu'une  électrode  est  remplacée  par  une  écuelle 
remplie  d'eau,  dans  laquelle  il  faut  plonger  la  partie  malade.  Il  ne  faut 
absolument  pas  repousser  à  priori  l'idée  que  le  bain  électrique  puisse 
produire  des  effets  très  notables  ;  c'est  à  ce  bain,  préférable  à  tout 
autre  procédé,  qu'appartient  en  tout  cas,  comme  Schweig  a  raison  de 
le  faire  remarquer,  le  titre  d'électrisalion  «  générale  »,  vu  que,  dans  le 
bain  électrique,  presque  tout  le  corps  est  simultanément  soumis  à  l'in- 
fluence du  courant  électrique  (à  la  seule  exception  de  la  tète  et  du 
visage).  Bien  qu'on  doive  s'attendre  à  priori  à  ce  qu'une  excitation  de 
toute  la  surface  de  la  peau,  générale,  uniforme  et  cependant  pas  très 
intense,  à  ce  que  l'irrigation  du  corps  entier  par  le  courant,  dans  un 
sens  ou  dans  l'autre,  ne  manquent  pas  d'exercer  une  puissante  action 
sur  les  fonctions  du  corps,  la  circulation,  la  respiration,  l'échange 
moléculaire  et  la  nutrition,  les  conditions  vaso-motrices,  les  actes  du 
système  nerveux,  le  sommeil,  etc.,  nous  n'avons  malheureusement  pas 
encore  de  recherches  exactes  et  il  serait  fort  à  désirer  qu'on  y  procédât 
bientôt  d'une  façon  systématique  et  fructueuse,  de  manière  à  élucider 
pour  nous  la  question  des  effets  physiologiques  du  bain  électrique. 

Au  reste,  les  expériences  thérapeutiques,  dont  jusqu'ici  on  a  publié 
les  comptes  rendus,  ne  sont  pas  de  nature  à  inspirer  une  confiance 
extrême  dans  les  effets  si  prônés  du  bain  électrique. 

Les  résultats  les  plus  brillants  paraissent  avoir  été  ceux  obtenus  dans 
certaines  formes  de  tremblement,  surtout  le  tremblement  mercuriel  et 
le  tremblement  alcoolique  (Chapot-Duvert,  G.  Paul.)  Puis  sont  venus 
les  effets  obtenus  dans  des  rhumatismes  articulaires,  chroniques  et  in- 
vétérés (Bouillon-Lagrange,  Barth,  Schweig)  ;  une  sciatique  grave 
et  tenace  fut  guérie  par  Barth  à  l'aide  du  bain  galvanique.  Schweig 
recommande  vivement  le  même  remède  pour  la  névrasthénie  céré- 
brale, lorsqu'elle  est  accompagnée  d'une  grande  excitabilité,  au  moyen 
du  courant  descendant,  sans  cela  avec  le  courant  ascendant  ;  Weisflog 
a  constaté  l'utilité  des  bains  faradiques  locaux  très  prolongés,  dans 
desphlegmasies  anciennes  et  traumatiques  des  articulations.  Les  effets 
curatifs  pour  toutes  les  névroses  possibles,  les  troubles  généraux  de 
nutrition,  etc.,  manquent  jusqu'à  ce  jour  d'une  base  de  faits  suffisante. 
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Ici  donc  encore  des  essais  tliérapeuliques  exacts,  comme  ceux  que 
l'on  pourrait  instituer  aisément  dans  tout  grand  hôpital,  seraient  très 
désirables,  dans  lo  but  d'obtenir  dos  indications  plus  précises. 

Pour  terminer,  j'ai  maintenant  encore  à  mentionner  deux  méthodes 
de  traitement,  bien  propres  à  Être  appliquées  d'une  façon  plus  géné- 
rale et  en  faveur  desquelles  existe  déjcà  toute  une  série  de  faits  recom- 
mandables. 

1°  La  première  est  le  trailement  (jalvaniqua  des  points  de  pression  et 
douloureux,  c'est-à-dire  des  points  do  pression  qui,  étant  plus  ou  moins 
exempts  de  douleur,  ont  une  influence  évidente  sur  la  production  ou 
l'apaisement  des  névralgies  et  des  crampes,  ou  encore  des  points  dou- 
loureux qui  se  manifeslent  sous  la  pression  des  doigts,  ou  l'exploration 
électrique  et  sont  constatés  conjointement  avec  les  autres  symplùmes 
de  crampes,  névralgies,  tabès  dorsalis  et  autres,  sans  développer, 
lors  de  la  pression,  une  influence  sensible  sur  l'état  momentané  des 
symptômes. 

R.  Remak  a  le  premier  appelé  l'attention  sur  ces  points  et  leur  haute 
importance  thérapeutique.  Il  les  a  rencontrés  dans  maintes  névralgies, 
sur  ou  dans  le  voisinage  de  la  colonne  vertébrale,  ainsi  que  dans  les 
douleurs  névralgiformes  des  tabétiques  et,  cà  la  suite  d'une  application 
stable  du  pôle  positif,  sur  ces  points,  il  a  constaté  fréquemment  un 
efl'et  merveilleusement  calmant.  Il  observa  la  même  chose  dans  main- 
tes formes  de  crampes,  notamment  dans  le  spasme  facial,  quand  il 
appliquait  le  courant  sur  des  points  par  lesquels,  à  l'aide  d'une  pres- 
sion, on  pouvait  effectuer  un  arrêt  ou  une  augmentation  de  la  cranape 
et  que  l'on  pouvait  trouver  souvent,  à  une  dislance  plus  ou  moins 
éloignée  du  tronc  de  nerfs  attaqués,  particulièrement  sur  la  colonne 
vertébrale  et  sur  les  apophyses  transverses  du  cou.  Il  attribue  ces 
derniers  effets,  en  partie  à  l'influence  exercée  sur  les  ganglions  du 
sympathique  et  à  la  catalyse  indirecte.  Onimus  et  Legros  parlent  de 
plusieurs  observations  de  ce  genre  faites  dans  le  tabès. 

Plus  lard  Mor  Meyer  a  fixé  son  attention  sur  ces  points  de  pression 
et  de  douleur  de  la  colonne  vertébrale,  correspondants  aux  apophyses 
épineuses  et  plus  souvent  encore  aux  apophyses  transverses  et  il  les  a 
trouvés  dans  un  grand  nombre  de  névroses.  Il  croit  qu'il  doivent  leur 
naissance  à  difl'érents  processus  analomiques  (périostite,  névrites, 
petits  abcès  glandulaires,  exsudations  inflammatoires,  etc.),  et  qu'ils 
sont  dans  le  rapport  le  plus  intime  avec  les  manifestations  névrotiques 
que  souvent  ils  provoquent  et  entretiennent  ;  il  trouva  pareillement, 
dans  le  traitement  galvanique  de  ces  points  de  pression,  à  l'aide  du 
pôle  positif,  un  excellent  remède  thérapeutique  pour  différentes  né- 
vralgies, spasmes  (chorée,  crampe  des  écrivains)  et  même  dans  le  tabès 
dorsalis.  Tout  récemment  Mor  Meyer  a  trouvé  des  semblables  points 
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de  pression  dans  les  plexus  nerveux  ou  dans  d'autres  endroits  des  tra- 
jets nerveux  et  il  a  trouvé  confirmées  ses  expériences  antérieures 
concernant  l'action  eETicace  du  pôle  positif  sur  ces  points  ;  il  en  est  de 
même  des  névralgies,  de  la  crampe  des  écrivains,  du  spasme  facial,  de 
la  migraine,  du  hoquet,  etc.  Il  conseille  de  commencer  toujours  le  trai- 
tement, avec  de  faibles  courants  (de  4  à  8  éléments),  ces  courants 
étant  souvent  plus  efiicaces  que  des  courants  plus  forts. 

Rosenbach  trouva,  au  moyen  de  l'exploration  électrique,  très  pro- 
pre à  la  découverte  de  ces  points  de  douleur  toute  une  série  de  points 
dans  la  chorea  minor  (sur  la  colonne  vertébrale,  le  cou,  différents 
endroits  de  la  poitrine),  ici  encore  le  traitement  galvanique  parut  pro- 
duire des  résultats  excellents. 

Tout  récemment  Brenner  a  aussi  parlé  de  semblables  points  doulou- 
reux sur  la  colonne  vertébrale,  dans  la  scialique,  le  tabès,  etc.  ;  il  en 
constate  l'existence  au  moyen  du  courant  galvanique,  en  descendant 
lentement  avec  le  pôle  négatif  le  long  de  la  colonne  vertébrale,  le 
courant  ayant  une  force  qui  excite  nettement  la  peau,  mais  sans  cau- 
ser de  douleur.  Dans  des  endroits  déterminés  qui  souvent  ne  sont  pas 
plus  douloureux,  quand  on  les  presse,  que  des  parties  saines,  les  ma- 
lades se  contractent  vivement,  à  cause  d'une  sensation  de  douleur 
intense,  sans  que  le  galvanomètre  indique  ordinairement,  en  ces  en- 
droits, une  forte  déclinaison  de  l'aiguille  ;  ces  endroits  sont  souvent  en 
rapport  très  direct  avec  le  siège  des  douleurs  névralgiques  ou  lanci- 
nantes, surtout  quand  il  s'agit  de  douleurs  en  ceinture.  Leur  traitement 
logique  à  l'aide  du  pôle  posilif  fait  disparaître  peu  à  peu  ces  sensa- 
tions douloureuses  et  amène  ordinairement  la  fin  de  la  névralgie,  de 
la  douleur  en  ceinture  ainsi  qu'une  notable  amélioration  dans  le 
tabès.  M.  Meyer  a  vu  des  faits  semblables  dans  deux  cas  de  tabès. 
Voigt  aussi  a  vu  et  traité  avec  succès  de  semblables  points  douloureux 
galvaniques  sur  la  colonne  vertébrale,  chez  quelques  tabétiques. 

Moi-même,  jusqu'ici  n'ai  constaté  que  dans  des  cas  tout  à  faits  isolés, 
des  manifestations  semblables  et  très  souvent  j'ai  cherché  infructueu- 
sement ces  points  de  pression  et  de  douleur.  Dans  un  cas  récent  de 
tabès,  j'ai  remarqué  que  le  phénomène  se  manifesta  nettement  et  que  le 
résultat  du  traitement  galvanique  fut  très  satisfaisant.  Peut-être  le 
traitement  électrique  de  Holst.  appliqué  avec  succès  a  l'hyperesthésie 
ovarienne  chez  les  hystériques,  peut-il  se  ranger  dans  la  catégorie 
qui  nous  occupe. 

En  tout  cas  ces  faits  sont  très  intéressants  et  susceptibles  de  provo- 
quer des  études  ultérieures;  mais  pour  le  moment,  ils  échappent 
encore  complèlemeni  à  une  interprétation  plus  exacte  ;  une  explication 
satisfaisante  de  l'apparition  des  points  douloureux,  provenant  de  la 
pression  et  des  courants  électriques,  ne  peut  pas  encore  être  donnée 
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ici,  et  encore  moins  nno  explication  de  leurs  rapports  avec  l'étal  pa- 
lliologiqiio  principal  et  avec  l'action  thérapeutique  remarquable  de 
leur  traitement  galvanique.  Kn  tout  cas,  il  est  indubitable  que,  dans 
des  cas  nombreux,  le  li-aitemeul  de  ces  points  de  pression  et  de  dou- 
leur est  d'une  utilité  incontestable  et  ils  mériteront  certainement  à  l'a- 
venir d'être  pris  en  soigneuse  considération.  Je  veux  encore  indiquer 
comme  indispensable  que  les  points  de  douleur  galvanique  ne  soient 
déterminés  qu'à  l'aide  du  galvanomètre,  comme  l'a  fait  déjà 
Bi'enner. 

La  meilleure  méthode  de  traitement  de  ces  points  paraît  être  \! ac- 
tion stable  exercée  sur  eux  par  le  pôle  positif,  avec  un  courant  faible  ou 
médiocrement  intense.  Le  pôle  négatif  peut,  durant  cette  opération, 
être  appliqué  indifféremment  à  tel  ou  tel  endroit  ou  à  des  points  de 
douleur  plus  périphériques,  suivant  les  circonstances  du  cas  ;  la  durée 
de  l'application  doit  être  d'une  à  cinq  minutes.  Naturellement  on  peut 


Figure  27. 


Simple  élémenL,  d'après  Cîiiisolli.  a  =:  plaque  <lc  zine,  sur-  le  devant  :  b  ^  plaque  de  cuivre,  sur  l'arrièr**. 
Ratlacliement  au  moyen  d'un  fil  de  cuivre  plus  ou  moias  long  et  rev^-lu  d'une  gaine,  e  =  endroit  de  la 
soudure  ;  d  =  petit  bouton  autour  duquel  s'enlace  le  111,  pour  livitor  les  raptures  qui  sont  trop  fréqueDles-. 

ajouter  à  cette  application  tous  les  procédés  électrothérapeutiques 
ultérieurement  possibles. 

2°  L'autre  méthode  à  mentionner  encore  ici  est  celle  que  quelques 
savants  proposent  et  qui  en  partie  a  été  employée  sur  une  vaste 
échelle  ;  cest  un  traitement  avec  des  courants  galvaniques,  1res  faibles, 
mais  ayant  une  longue  action  continue.  Je  parle  de  courants  de  1,  2.  3  et 
au  plus  4  éléments,  qui  sont  introduits  dans  la  partie  malade,  soit  que 
les  métaux  producteurs  du  courant  sont  eux-mêmes  directement  appli- 
qués sur  la  peau  ou  au  moyen  d'électrodes  convenables  et  doivent  ainsi 
fonctionner  continuellement  pendant  une  série  d'heures,  de  jours  et  de 
semaines. 

Ciniselii  a  probablement  été,  parmi  les  moderne?  (les  recherches 
antérieures  avec  de  semblables  couples  simples  datent  déjà  de  la  jeu- 
nesse du  galvanisme),  le  premier  qui  ait  recommandé  l'application 
d'un  semblable  «  élément  simple  »  (d'une  couple  de  disques  de  zinc 
et  de  cuivre,  relié  à  l'aide  d'un  fil  isolé,  voir  ci-contre  la  fig.  2.)  sur  la 
peau,  pour  la  guérison  de  différentes  affections  nerveuses.  Ces  plaques 
peuvent  être  de  diverses  grandeurs  (à  peu  près  comme  nos  électrodes 
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«  moyennes  »  et  «  grandes  »  )  ;  elles  doivent  être  nainces  et  nexibles, 
nottoyées  et  polies,  cavant  chaque  application,  et  elles  doivent  être 
fixées  au  moyen  d'emplâtres  ou  de  compresses  aux  endroits  désirés, 
auxquels  leur  courbure  doit  correspondre.  Leur  action  devient  plus 
intense,  quand  on  place  dessous  un  petit  linge  blanc  humecté  d'eau 
salée  ou  acidulée  et  qui  doit  toujours  rester  humide.  Il  est  à  remar- 
quer que,  dans  cette  opération,  le  zinc  représente  le  pôle  positif  et  le 
cuivre  le  pôle  négatif.  D'autres  plaques  métalliques  quelcon- 
ques peuvent  être  employées  à  la  confection  de  ces  «  éléments 
simples  ». 

Pour  obtenir  des  effets  thérapeutiques,  il  faut  porter  ces  plaques 
tous  les  jours,  pendant  plusieurs  heures  (2,  6,  12  et  même  plus),  on 
peut  même  les  garder  pendant  des  journées  et  des  semaines  entières. 
Si  la  peau  est  très  sensible,  il  peut  se  former,  sous  les  plaques, 
des  inflammations  et  des  abcès  purulents  ;  dans  ce  cas,  il  faut  souvent 
changer  l'endroit  d'application  et  diminuer  la  durée  de  l'emploi. 

Le  port  de  ces  petits  apppareils  fut  trouvé  utile  par  Ciniselli,  dans 
des  névralgies,  des  paralysies,  des  maux  de  tête,  etc.  Ces  plaques  sont 
d"un  prix  très  modéré  ;  on  peut  aisément  leur  donner  la  forme  et  les  di- 
mensions voulues  ;  on  les  garde  même  durant  le  travail. 

Une  autre  méthode,  en  principe  tout  à  fait  analogue  aux  précéden- 
tes, de  l'usage  de  courants  galvaniques  faibles  mais  continus  a  été 
essayée,  sur  une  large  échelle  par  Le  Fort  et  proclamée  très  efficace. 
Elle  consiste  dans  l'application  d'un  courant  de  2,  3  et  au  plus  4  élé- 
ments galvaniques  (Pile  Trouvé-Callot  :  élément  de  zinc  et  de  cuivre, 
sans  diaphragme  ou  les  petits  éléments  de  papier  de  Trouvé,  ou  n'im- 
porte quel  autre  élément  d'une  durée  suffisante).  Ce  courant  est  intro- 
duit dans  la  partie  malade,  à  l'aide  des  électrodes  ordinaires  et  il  doit 
fonctionner  continuellement  pendant  des  jours  et  des  semaines  ou 
avec  des  courtes  interruptions,  éventuellement,  rien  que  pendant  la 
nuit.  Ce  qui  vaudrait  le  mieux  dans  ce  but,  ce  sont  des  électrodes  en 
étain' très  flexibles,  d'une  grandeur  moyenne,  que  l'on  recouvre  de 
cuir  et  que  l'on  humecte  d'eau  salée  ;  pour  les  tenir  humides,  on  les 
recouvre  de  papier  caoutchouc  et  on  les  consolide  avec  du  diachylon 
ou  des  bandes. 

Le  Fort  regarde  ces  faibles  courants  comme  indiqués  particulière- 
ment pour  toutes  les  paralysies,  toutes  les  parésies  avec  atrophie  sim- 
ple ou  graisseuse  des  muscles,  dans  les  paralysies  réflexes,  à  la  suite 
de  contusions,  partout  oii  la  nutrition  des  muscles  est  mauvaise  et 
enfin  aussi  dans  des  contractures.  Ses  résultats  ont  été  incontestable- 
ment très  bons  et  il  se  peut  bien  que,  grâce  à  cette  méthode,  on 
puisse  remplacer  de  nombreuses  applications  usuelles  du  courant 
galvanique. 

Ehb.  —  Èleclrotliérapie.  17 
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Vullat  a  esiayé  ceLle  méthode  conlro  les  atrophies,  les  parésies  et 
les  paralysies  des  muscles,  si  nombreuses  à  la  suite  des  affections 
articulaires  et  il  en  rapporte  on  effet  des  rt'isult.ils  rem.irquaijles.  Après 
peu  de  jours  ou  de  semaines,  il  se  maiiiCeste  dc'Jù  une  amélioration  et 
la  guérison  de  ces  cas  est,  dit-on,  plus  rapide  qu'avec  tout  autre  trai- 
tement. On  commence  à  l'employer,  lorsque  la  période  indammatoire 
aiguë  est  terminée  et  a  fait  place  à  un  état  plus  chronique  ou  quand 
cet  état  existe  à  ftrhiri.  Vallat  recommande,  i-ègle  générale,  lo 
direction  descendante  du  courant.  Plus  lard  on  peu  ajouter  à  cette 
méthode  la  faradisation  des  muscles  ;  mais  seule,  cette  faradisation  est 
bien  moins  efficace. 

Dès  la  première  publication  de  Ciniselli,  je  me  suis  proposé  d'es- 
sayer plus  souvent  l'emploi  de  ces  courants  faibles  mais  continus  ; 
j'ai  recommandé  l'élément  simple  à  beaucoup  de  malades  et  j'en  ai 
obtenu  quelques  résultats.  Un  collègue  souffrant  d'une  crampe  des 
écrivains  se  sentait  mieux  pendant  le  jour,  quand  il  portait  l'élément. 
Qand  il  y  avait  douleur  à  la  tête,  insomnie,  je  l'ai  souvent  employé 
avec  succès,  en  l'appliquant  à  la  tête;  mais  cela  donnait  surtout  de 
bons  résultats,  dans  plusieurs  cas  de  névrosthénie  hystérique  poussée 
à  un  haut  degré  chez  des  femmes  délicates,  et  accompagnée  de  fai- 
blesse musculaire  très  considérable  :  je  leur  faisais  porter  l'élément 
sur  le  dos,  tous  les  jours  pendant  quelques  heures.  Si  seulement  il 
n'était  pas  si  difQcile  de  distinguer  ce  que  fait  l'influence  psychique. 
Dans  un  cas  de  tremblement  sénile,  je  trouvai  que  le  courant  faible 
mais  continu  (de  4  éléments)  était  utile  ;  j'ai  aussi  employé  le  procédé 
Le  Fort,  dans  plusieurs  cas  d'atrophie  du  triceps  après  des  inflamma- 
tions de  l'articulation  du  genou  ;  dans  un  de  ces  cas,  j'ai  eu  un  succès 
marqué. 

Ce  procédé  me  parait  donc  mériter  des  épreuves  ultérieures  et  objec- 
tives ;  mais  jusqu'à  quel  point,  peut-on  le  mettre  en  parallèle  avec  la 
«  chaîne  de  Pulvermacher  »  dite,  électrique,  que  l'on  porte  depuis 
et  avec  d'autres  chaînes,  au  moyen  des  quelles,  Hiffelsheim  entre  autres 
paraît  avoir  fait  de  nombreuses  expériences.  Ces  dispositions  et  d'au- 
tres semblables,  telles  que  par  exemple  les  petites  colonnes  de  M.  Mayer 
fournissent-elles  des  courants  réellement  continus  et  suffisamment  uti- 
lisables ?  Ce  sont  là  des  questions  sur  lesquelles  je  ne  saurais  émettre 
aucun  jugement,  car  je  ne  les  connais  pas,  et  elles  jouent  un  trop  grand 
rôle  dans  la  thérapeutique  profane  et  le  charlatanisme. 

Je  ne  crois  pas  devoir  approfondir  ici  les  manifestations  de  la  mélal- 
loscopie  que,  de  diflerents  côtés,  l'on  a  cherché  à  ramener  à  des  cou- 
rants électriques  très  faibliv-;. 
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Sommaire  :  Principes  généraux  ei  préceptes  techniques  relatifs  au  traitement  électri- 
que.— Traitement  in  loco  morhi.—  Techniquede  la  localisation  du  courant  ;  fara- 
disaiion  locale  des  nerfs  et  des  77niscles  moteurs.  —  Plan  de  traitement.  —  Con- 
naissance personnelle  des  efîels  de  courants.  —  Choix  de  la  force  des  courants. 
—  Choix  et  direction  des  électrodes.  —  Éviter  les  excitations  inutiles.  —  Durée 
et  fréquence  des  applications  distinctes.  Durée  totale  du  traitement.  —  Exercice  de 
ce  traitement  par  des  gens  qui  ne  sont  pas  médecins. 

Avant  de  passer  à  la  partie  spéciale,  de  vous  éclairer  sur  les  indica- 
tions électrothérapeutiques  et  les  modes  d'application  dans  les  difTé- 
rentes  formes  de  maladie,  je  voudrais  vous  communiquer  d'abord,  d'un 
côté,  une  série  de  principes  généraux,  qui  doivent  diriger  vos  premiers 
essais  électrothérapeutiques,  d'autre  part  un  certain  nombre  de  pré- 
ceptes spéciaux  techniques,  que  j'ai  reconnus  comme  pratiques  durant 
ma  longue  expérience  et  sur  lesquels  j'ai  dû  insister  toujours,  parce 
que  mes  élèves  m'en  donnaient  assez  souvent  l'occasion.  Il  me  semble 
qu'inculquer  exactement  ces  principes  et  ces  préceptes,  puis  se  fami- 
liariser complètement  avec  eux,  avant  de  commencer  les  expériences 
thérapeutiques,  sont  des  choses  désirables  au  plus  haut  degré,  qui  peu- 
vent vous  préserver  de  maintes  méprises  et  de  nombreux  insuccès. 
Vous  en  serez  récompensés,  si  vous  accordez  toute  votre  attention  à 
ces  choses  qui  vous  paraîtront  peut-être  indifférentes. 

Je  pose  comme  principe  suprême  le  traitement  in  loco  inorbi,  c'est- 
à-dire  l'application  de  l'électricité  sur  la  partie  malade  elle-même. 
Nous  sommes  heureusement  à  même  de  pouvoir  appliquer  ce  remède  di- 
rectement sur  la  partie  malade  et  avec  une  force  et  une  densité  que  nous 
pouvons  déterminer  exactement  par  nous  même,  contrairement  à  ce  • 
qui  se  passe  pour  d'autre's  médicaments  que  nous  ne  pouvons  faire  agir 
que  par  des  détours  et  sous  une  forme  très  atténuée.  Il  ne  peut  y  avoir 
aucun  doute  que,  dans  la  grande  majorité  des  cas,  ce  qui  vaut  le  mieux 
c'est  d'agir  directement  sur  le  foyer  de  la  maladie.  Ce  précepte  a 
beau  être  évident,  on  ne  le  viole  pas  moins  tous  les  jours,  malgré 
son  ancienneté  et  ce  n'est  pas  uniquement  par  l'ignorance  du  dia- 
gnostic. 

Cette  règle  ne  trouve  malheureusement  que  trop  de  limites  dans 
l'étroitesse  de  nos  connaissances  diagnostiques  ;  car  la  première  con- 
dition de  cette  règle  est  un  diagnostic  local  et  solide  !  Combien  ce 
diagnostic  laisse-t-il  encore  à  désirer,  que  de  fois  nous  sommes  dans 
le  doute  sur  la  localisation  la  plus  exacte  des  troubles  nerveux  I  Que 
de  fois  nous  sommes  même  hors  d'état  de  déterminer  d'une  manière 
exacte  le  locus  morbi !  C'es\.  ce  que  sait  tout  névropathologiste  expé- 
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rimenlé  ;  mais,  pour  le  moment,  nous  ne  pouvons  pas  aller  plus 
loin.  Toutefois  (piaud  nous  pouvons  déterminer  le  loyer  delà  maladie, 
la  première  rèf^le  h  suivre  c'est  assurément  de  faire  agir  sur  ce  foyer  de 
maladie,  le  courant  électri(iue  pour  peu  que  ce  dernier  soit  indiqué,  — 
Dans  les  cas  d'incertitude  diagnostique  sur  une  localisation  plus  pré- 
cise, il  ne  nous  reste  pas  autre  chose  à  faire,  que  de  soumettre  à 
l'action  du  courant  et  d'une  manière  systématique,  les  différentes 
localisations  possibles  ;  en  faisant  ces  expériences,  le  mieux,  est  d'aller 
de  la  périphérie  vers  l'organe  central. 

Il  n'y  a  qu'une  exception  apparente  à  ce  principe  essentiel,  c'est 
quand  nous  cherchons  à  guérir  maintes  affections  par  voie  indirecte,  par 
exemple  en  utilisant  les  voies  réflexes,  en  procédant  à  la  catalyse  indi- 
recte, en  procédant  à  ce  qu'on  appelle  la  galvanisation  du  sympathique. 
Par  ce  procédé,  nous  cherchons  aussi  à  modifier  le  foyer  de  la  ma- 
ladie, quoique  par  un  détour,  et  nous  atteignons  ce  but  assez  souvent. 
C'est  là  tout  autre  chose  que  de  chercher  par  exemple  à  guérir,  par  la 
faradisation  des  muscles  paralysés,  une  paralysie  émanant  du  cerveau. 

C'est  aussi  dans  le  traitement  plus  symptomatique  de  quelques  suites 
d'une  maladie  locale  (par  exemple  de  paralysies,  d'anesthésies,  de 
contractures,  de  douleurs,  etc.)  qu'il  importe  de  tenir  compte  de  ce 
principe  essentiel  et  de  s'y  conformer  le  mieux  possible  (en  choisissant 
avec  discernement  les  lieux  d'application). 

Dans  certains  cas  de  névroses  plus  disséminées  ou  générales,  de  ma- 
ladies constitutionnelles  ëTaûlres  semblables,  ou,  pour  atteindre  un  but 
déterminé,  en  agissant  sur  l'ensemble  du  système  nerveux  ou  sur  toute 
la  nutrition,  il  est  naturel  d'éviter  un  traitement  électrique  local.  Ici 
les  méthodes  récemment  décrites  (voir  la  14«  leçon)  de  la  faradisation 
et  de  la  galvanisation  générales,  du  bain  électrique,  etc.,  rentrent  en 
possession  de  leur  droit. 

La  conséquence  nécessaire  du  principe  sus-mentionné  est  de  recher- 
cher la  technique  la  plus  exacte  joour  la  localisation  du  courant,  afin 
d'atteindre  complètement  et  totalement  le  but  désiré. 

Pour  cela  il  vous  faut,  en  première  ligne,  une  solide  instruction  de 
physique  et  avant  tout  une  intelligence  pratique  des  lois  d'Ohm.  Il 
faut  que  vous  sachiez  à  chaque  instant,  où  et  comment  vous  devez 
appliquer  les  électrodes,  quelles  doivent  èti'e  leurs  dimensions,  quelle 
force  de  courant  vous  devez  employer  pour  soumettre  à  l'action  désirée 
et  nécessaire  du  courant  telle  ou  telle  partie  déterminée  du  corps  ; 
j'espère  vous  avoir  suffisamment  pénétré  par  mes  leçons  antérieures, 
de  cette  nécessité. 

11  faut  de  plus  pour  cela c/t's  connaissances  anatomiques  approfondies. 
11  faut  que  vous  ayez  une  connaissance  exacte  de  la  situation  des 
différentes  parties,  particulièrement  du  .système  nerveux;  il  faut  que 
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VOUS  sachiez  avec  certitude  quels  sont  les  rapports  des  parties  plus 
profondes  du  corps  avec  la  surface;  spécialement  pour  ce  qui  concerne 
les  différents  segments  du  cerveau  et  de  la  moelle  épinière. 

Il  faut  donc  que  vous  sachiez  où  l'on  doit  placer  les  électrodes,  pour 
laisser  atteindre  ces  parties  par  les  traînées  les  plus  denses  du  courant. 
Ce  sont  là  des  notions  que  l'on  ne  peut  acquérir  que  par  des  études 
consciencieuses,  principalement  par  des  excercices  nombreux  et  pra- 
tiques sur  des  corps  vivants  et,  vous  ne  feriez  pas  mal,  sur  votre  propre 
corps. 

Vous  aurez  le  plus  souvent,  en  procédant  à  cette  localisation  exacte 
du  courant  sur  les  nerfs  et  les  muscles,  à  tenir  compte  des  enseigne- 
ments que  Duchenne  a  donnés  le  premier,  et  qui  ont  été  développés 
par  Ziemssen.  Pour  toutes  les  études  exactes,  dans  ce  sens,  je  vous 
renvoie  aux  excellents  travaux  de  ces  savants  ;  vous  y  trouverez  quan- 
tité de  notions  sur  les  effets  physiologiques  de  la  contraction  des 
différents  muscles  du  corps. 

Ici,  je  vous  donnerai  seulement  une  esquisse  courte  et  schématique 
de  la  «  faradisation  locale  «  des  nerfs  moteurs  et  des  muscles,  au 
moyen  de  quelques  dessins  et  de  remarques  courtes  et  pratiques. 

Sur  la  tête  (voir  fig.  28),  c'est  naturellement  la  zone  du  nerf  facial  qui 
importe  le  plus  et  qui  est  très  souvent  l'objet  d'une  sérieuse  expérimentation 
électrique.  On  peut  aussi  l'exciter  aisément  et  avec  succès.  L'esquisse  donne 
à  peu  près  l'idée  des  ramificalions  du  facial  ;  les  points  les  plus  gros  indi- 
quent les  principaux  lieux  d'excitation.  Dans  les  explorations  plus  exactes, 
on  fera  bien  de  chercher  d'abord  le  tronc  du  nerf;  on  y  réussit  surtout  à 
l'aide  d'une  fine  électrode  que  l'on  pousse  sous  le  conduit  auditif  externe 
d'arrière  eu  avant,  en  dedans  et  en  haut,  vers  le  bord  de  la  mûchoire  infé- 
rieure. Quand  le  courant  est  fort,  il  se  produit  alors  une  contraction  totale 
de  la  région  faciale,  d'une  manière  frappante.  On  peut  arriver  au  même 
résultat,  du  conduit  auditif  externe,  en  poussant  une  fine  électrode  de  dehors 
et  d'en  haut  fortement  en  dedans  en  bas  et  en  en  avant. 

Pour  une  exploration  comparative  et  plus  exacte,  j'ai  l'habitude  de  parta- 
ger le  facial  en  trois  rameaux  principaux  (ou  plutôt  en  trois  ramifica- 
tions), et  de  les  examiner  chaque  fois  sur  deux  points,  immédiatement 
avant  l'oreille  et  à  peu  près  au  milieu  de  son  parcours.  Le  rameau  supérieur 
appartient  aux  muscles  d'au-dessus  de  la  fente  palpébrale.  Le  rameau 
■(  moyen  »  appartient  aux  muscles  situés  devant  la  mâchoire  supérieure, 
entre  la  fente  des  paupières  et  celle  de  la  bouche.  Le  rameau  inférieur  appar- 
tient aux  muscles  de  la  mâchoire  inférieure.  Je  sais  que  les  nombreuses  varié- 
tés des  ramifications  faciales  ne  permettent  pas  un  examen  sérieux  et  uni- 
forme; cependant  j'ai  éprouvé  ce  procédé  d'une  manière  pratique  un 
nombre  incalculable  de  fois.  Les  points  d'excitation  pour  l'examen  des  parties 
situées  devant  l'oreille  se  trouvent  sur  l'os  zygomatique,  immédiatement  au- 
dessus  de  cet  os  et  enfin  sur  le  bord  de  la  branche  ascendante  de  la  mâchoire 
inférieure. 
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Pour  l'excitation  au  milieu  du  parcours,  je  choisis  trois  points  placés  l'un  sui- 
l'autre  sur  une  lif,'nc  presque  droite  :  à  la  tempe  (c'est  en  môme  temps  le 
point  (l'excilatiou  pour  le  rameau  frontal,  qui  est  choisi  pour  l'examen 
général  quantitatif,  d'excitabilité)  au  coin  antérieur  et  tout  près  du  bord 
inférieur  do  l'os  zygomatique,  enfin,  au  milieu  du  bord  inférieur  de  la  partie 
horizontale  de  la  mâchoire  infiM  ieure. 


Fifrni'c  28 
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Ensuite  les  muscles  distincts  entrent  eux-mêmes  dans  la  série  ;  la  position 
de  leurs  points  d'excitation  se  trouve  aisément  dans  l'esquisse;  ils  varient 
beaucoup  suivant  les  personnes  à  étudier  et  il  faut  les  trouver  avec  une  élec- 
trode très  fine,  posée  légèrement,  avec  un  courant  aussi  faible  que  possible; 
cela  est  un  peu  douloureux,  dans  beaucoup  d'endroits,  à  cause  des  rameaux 
du  trijumeau. 

Les  muscles  des  yeux  ne  sont  en  aucune  manière  accessibles  à  l'excitation 
électrique. 

Les  muscles  masticateurs  ne  sont  accessibles  qu'à  l'excitation  directe,  avec 
un  fort  courant,  aux  points  indiqués  dans  l'esquisse. 
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Le  imiscle  occipital  et  \os  muscles  postérieures  de  i'arrii'iro  de  roreille 
peuvent  être  très  facilement  excités  sur  le  processus  mastoïde  en  agissant  su7- 
le  nerf  auriculaire  postérieur. 

Au  cou  (voir  fig.  28),  il  faut  faire  attention  à  toute  une  série  de  troncs  de 
nerfs  importants  et  considérables  ainsi  qu'à  quelques  muscles  tant  grands 
que  petits. 

Le  nerf  hypoglosse  peut  ûtre  excité  par  un  courant  énergique  chez  beau- 
coup de  personnes,  tout  en  arriére  et  au-dessus  de  Ja  corne  de  l'os  hyoïde,  en 
V  pressant  profondément  une  fine  électrode  ;  .l'effet  de  cette  opération  est 
une  contraction,  une  court>ure,  un  froncement,  etc.,  deJa  moitié  de  la  langue 
correspondante  (pas  de  mouvement  de  déglutition  !)  Uue  .excitation  directe  de 
la  langue,  du  voile  du  falais  et  des  muscles  supérieurs  du  gosier,  peut  s'effec- 
tuer aisément  au  moyen  d'une  électrode  convenable  (le  mieux  sera  avec  un 
interrupteur  à  manivelle). 

Le  nerf  accessoire  est  très  facile  à  exciter  dans  une  grande  partie  de  son 
trajet  ;  le  point  épais,  à  peu  près  au  milieu,  indique,  ou  peu  s'en  faut,  sa 
place  la  plus  excitable  (c'est  en  même  temps  le  point  à  choisir  pour  l'exa- 
men de  l'irritabilité  quantitative).  Les  deux  muscles  innervés  par  lui,  le 
sterno- cleido-mastoldien  et  le  trapèze  sont  faciles  à  exciter  isolément;  le 
premier  seulement  fait  quelquefois  des  difficultés. 

Les  muscles  splénius  et  angulaire  de  Vomoptate  doivent  être  souvent 
isolément  excités  aux  points  indiqués. 

Les  différents  muscles  de  l'os  hyoïde  et  du  corjps  thyroïde  ne  sont  que  rare- 
ment l'occasion  d'une  faradisation  localisée;  on  les  trouvera  aisément  en  .se 
donnant  un  peu  de  peine. 

Dans  la  fosse  sus-claviculaire,  se  trouvent  de  nombreux  troncs  nerveux 
et  des  points  d'excitation  très  rapprochés  les  uns  des  autres  :  le  plexus 
brachial  avec  toute  ses  ramifications  ellenerf  phréniquc,  le  dernier  est  dif- 
ficile à  exciter  isolément  :  l'opération  doit  se  faire  avec  une  fine  électrode, 
pour  éviter  lestroncs  nerveux  avoisinants  et  cette  électrode  glisse  facile- 
ment, à  cause  de  la  contraction  du  scalène  et  du  stérno-cleido-mastoïdien. 
Le  nerf  est  placé  horizontalement  sur  le  bord  postérieur  de  ce  dernier  mus- 
cle ;  l'effet  de  son  excitation  est  un  mouvement  iaspiratoire  subit,  la  propul- 
sion de  l'épigaslre  jointe  à  un  bruit  inspiratoire  du  larynx.  L'opération 
réussit  surtout  quand  l'excitation  est  double,  au  moyen  d'une  Ka  divisée. 

La  respiration  artificielle  chez  des  asphyxiés,  au  moyen  de  la  faradisation 
rythmique  du  nerf  phrénique  a  été  employée  pour  la  première  fois  d'une 
manière  systématique  et  avec  succès  par  Ziemssen,  sous  l'instigation  deDu- 
chenne.  Elle  s'effectue  le  mieux  par  une  excitation  bilatérale  avec  des  élec- 
trodes éponges,  larges  et  plates  (Ka  divisée,  tandis  que  l'An  repose  sur  le 
sternum  ou  sur  l'épigastre)  soit  pour  atteindre  sûrement  le  phrénique  lui- 
même,  soit  pour  mettre  en  action,  au  moyen  d'une  excitation  simultanée  les 
branches  du  plexus  brachial,  les  muscles  auxiliaires  de  la  respiration  (tels 
que  les  pectoraux,  scalènes,  dentelés,  rhomboïdaux,  etc.).  Pendant  ce 
temps-là,  il  faut  fixer  la  tête,  les  épaules  et  la  partie  supérieure  du  bras  a 
l'aide  d'auxiliaires.  Le  courant  faradique  très  énergique  est  alors  fermé 
chaque  fois  pour  une  ou  deux  secondes,  puis  ouvert  pendant  un  temps  égal 
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el,  peiiduiil.  ce  temps,  on  seconde  l'expiration  |)ar  une  forte  pression  sur  )<; 
ventre.  De  lu  sorte,  la  respiration  urtificieile  peut  ôtre  entretenue  pendant 
plusieurs  heures,  comme  cela  résulte  de  nombreuses  observations  communi- 
«juées  par  Zienissen  etpar  d'autres.  On  pourrait  éventuellement  se  servir  aussi, 
pour  cette  excitation,  du  courant  galvanique  (KaFF), 

Les  branches  distinctes  du  pkxm  brachial  peuvent  <;tre  atteintes  isolément, 
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avec  un  peu  de  précaution,  surtout  chez  des  personnes  maigres  ;  il  faut,  à  cet 
etretuncline  électrode,  un  toucher  délicat,  une  force  de  courant  bien  graduée  ; 
l'extrémité  supérieure  doit  alors  être  fixée  à  une  demi-hauteur  et  la  tête  légè- 
rement tournée  de  l'autre  côté.  C'est  ainsi  que,  par  exemple,  le  nerf  axillaire 
(contraction  du  muscle  deltoïde)  dans  la  partie  supérieure,  le  nerf  thoracique 
postérieur  (contraction  des  rhomboïdaux,  etc.)  se  trouvent  un  peu  plus  en 
arrière,  le  nerf  thoracique  latéral  long(pourle  muscle  dentelé  supérieur),  un 
peu  plus  vers  le  bas  et  vers  l'extérieur;  ce  dernier  nerf  est  souvent  aussi  exci- 
table dans  le  creux  axillaire  ou  le  long  de  son  trajet  sur  le  thorax.  Tout  près 
et  au-dessus,  ainsi  qu'au-dessous  de  la  clavicule,  mais  plus  vers  l'intérieur,  on 
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trouve  )e  nerf  thoracique  antérieur  (pour  le  muscle  grand  pectoral).  Les  prin- 
cipaux rameaux  de  plexus,  le  nerf  médian,  musculo-cutané  et  radial  (beau- 
coup plus  rarement  le  cubital)  peuvent  ûtre,  bien  qu'ils  ne  soient  pas  isolés, 
excités  d'ici  (avec  différentes  combinaisons  des  muscles.  Enfin,  d'un  point  cir- 
conscrit, à  peu  près  à  deux  ou  trois  centimètres  au-dessus  de  la  clavicule,  un 
peu  en  dehors  du  rebord  postérieur  du  sterno-cleido-mastoïdien,  juste  devant 
l'apophyse  transverse  de  la  sixième  vertèbre  cervicale,  on  peut  produire  une 
contraction  simultanée  des  muscles  deltoïde,  biceps,  brachial  interne,  et  long 
Supinateur  (vraisemblablement  le  plus  souvent  aussi  du  sous-scapulaire  et  du 
sus-scapulaire)  (point  supra-claviculaire  Erb,  E.  Remak,  Hœdemaker).  Ce 
point  n'est  pas  sans  importance  pratique. 

A  l'exlrémilé  supérieure,  du  côté  de  la  flexion  (fîg.  30),  on  peut  ensuite 
explorer  les  troncs  importants  des  principaux  nerfs.  Au  haut  du  bras,  le 
cubital  et  le  médian  sont  faciles  à  exciter  dans  tout  leur  parcours,  le  long  du 
muscle  bicipital  interne;  le  point  le  plus  excitable  pour  le  cubital  se  trouve 
un  peu  au-dessus  du  condyle  interne  (en  même  temps  le  point  propre  à 
l'exploration électric^ue  quantitative);  pour  le  médian,  au  coude, là  où  il  repose 
assez  horizontalement  sur  le  faisceau  musculaire  des  fléchisseurs.  La  meil- 
leure tenue  du  bras,  pour  l'excitation  de  ces  nerfs,  est  une  flexion  faible  (voir 
le  dessin)  avec  la  plus  grande  flaccidité  possible  de  tous  les  muscles  ;  la  force 
nécessaire  de  courant  est  très  petite.  L'effet  de  l'excitation  du  cubital  est  une 
flexion  cubitale  et  une  adduction  de  la  main,  courbure  des  trois  derniers 
doigts,  adduction  du  pouce,  disposition  conique  de  la  main.  L'efi'et  de  l'ir- 
ritation médiane  est  :  une  forte  pronation  de  l'avant-bras,  une  flexion  de 
l'articulation  de  la  main,  fermeture  de  la  main  en  poing,  contraction  de 
l'éminence  thénar. 

Le  nerf  musculo-culané  peut-être  facilement  atteint  par  une  fine  électrode 
«ntre  le  coraco  brachial  et  le  biceps. 

A  l'avant  bras  les  deux  principaux  troncs  nerveux  sont  faciles  à  rencontrer 
au-dessus  de  l'articulation  de  la  main:  les  points  les  plus  excitables  sont 
marqués  dans  lafig.  30;  le  cubital  se  trouve  tout  près  du  tendon  du  mus- 
cle cubital  interne  ;  il  faut  souvent  chercher  avec  soin  le  médian,  à  l'aide 
d'une  fine  électrode  entre  les  tendons  du  radial  interne  et  du  long 
palmaire. 

Les  muscles  sont,  à  partir  de  leurs  points  moteurs,  plus  ou  moins  facile- 
ment excitables  ;  pour  le  Deltoïde  (portion  antérieure),  se  trouve  un  point 
non  loin  de  la  clavicule  ;  le  Biceps  a  deux  points;  le  B rachial  interne  ne  peut 
être  excité  isolément  que  par  une  fine  électrode  que  l'on  pousse  sous  le  biceps, 
en  relâchement,  en  évitant  soigneusement  le  nerf  médian.  La  longue  portion 
antérieure  du  triceps  se  contracte  facilement,  à  partir  des  points  indiqués. 

A  l'avant-bras,  on  ne  peut  pas  aisément  exciter  d'une  manière  isolée  les 
muscles  de  la  flexion,  i\  faut  chercher  avec  soin  les  différents  points;  les  en- 
droits indiqués  dans  la  fig.  30  peuvent  en  cela  servir  d'indicateurs.  L'exci- 
tation du  fléchisseur  superficiel  des  doigts  est  particulièrement  difficile.  A  la 
main,  les  petits  muscles,  surtout  chez  les  personnes  qui  n'ont  pas  l'épiderme 
épais,  chez  les  pianistes  ou  chez  les  violonistes,  sont  faciles  à  exciter  avec 
une  fine  électrode  et  un  courant  énergique  ;  cela  s'applique  surtout  à  l'émi- 
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neiice  Ihénar  et  l'IiypoLliénar  ;  pour  les  lombricaux,  cela  ne  réussit  pas  tou- 


Figure  30 


M.  liiceps  (longue  porl  ) 


M.  triceps  (port,  interne  ) 


Nerf  cubiUjj 


JI.  nécliifs.du  carpe  cul). 

M.  flechii=f.  commun 
[>rof-  des  doigts 


M.  fieclii??.  suporf.  des 
doigts  (doigts  II  et  III.) 


11.  fléehiss.  des  doigts 
iiide.iet  auriculaire. 


Neif.  cubilui 

11.  palmaire  in  t. 
M.  abducteurdu  p.  doigt 
11.  court  fléehiss. du  p.  i|. 

M.  opposant 

.Mu.  lombricaux 


.M.  deltoïde 
(moilléaot  ) 


-N'eil  mufculo- 
culanë 


M.  fléehiss.  du  carpe 
radial 


M.  fléehiss.  snperf. 
des  doicls 


—   II,  loug  fléehiss.  du  pouue 
'Sc\i  médian 

M.  eourb.  abdnct.  du  pouce 
M.  opposant  du  pouce 

II.  court  fléehiss.  du  pow 

.M.  adducteur  du  pouce 


Jours;  il  sont  souvent  faiblement  développés  et  leur  excitation  est  très  dou- 
loureuse à  cause  des  branches  cutanées  voisines. 
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L'avant-bras  et  la  maiii  se  prêtent  surtout  aux  études  faites  par  le  savant 
sur  son  propre  corps. 
Dans  ]e  creux  de  Vaisselle,  on  peut  aussi  isoler  aisément  les  grands  faisceaux 


de  nerfs,  ce  qui  a  quelquefois  une  certaine  importance  pûur  le  diagnostic 
local.  Ainsi  le  nerf  radial  et  l'axillaire,  de  même  que  le  thoracique  latéral 
dont  l'excitation  détermine  la  position  caractéristique  de  l'omoplate  produite 
par  le  dentelé. 

Sur  la  face  antérieure  de  l'extrémité  supérieure  (flg,  31),  le  nerf  radial  au 
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bras  est  importanl  en  première  ligne  et  aussi  assez  difficile  à  exciter,  au 
point  ofi  il  contourne  l'os  ;  on  le  ciierclic  à  |)eu  prés  au  milieu  d'une  ligne 
qui  relie  l'insertion  du  deltoïde  et  du  condyle  externe  ;  on  enfonce  une  fine 
électrode  profondément,  entre  les  renllements  musculaires  du  triceps  et  du 
brachial  interne,  vers  les  os,  et  l'on  n'y  trouve  le  plus  souvent  qu'un  petit 
point  facile  il  exciter  et  qui  échappe  aisément  à  l'électrode.  L'elfet  de  cette 
excitation  est  une  supination  de  l'avant-hras,  une  forte  extension  de  l'arti- 
culation de  la  main,  une  extension  des  phalanges  principales,  écart  des 
doigts,  abduction  du  pouce. 

Au  reste  il  ne  se  trouve  que  des  points  musculaires  à  la  partie  postérieure 
du  bras  :  l'un  pour  la  [)artic  postérieure  du  délloide,  ordinairement  deux 
pour  la  In'anche  externe  du  biceps,  un  pour  le  brachial  interne  (rameau  du 
nerf  radiall.  Ensuite  sur  toute  la  région  radiale  de  l'avant-bras,  il  est  très 
facile  et  instructif  de  trouver  les  points  d'excitation  pour  le  \on g  supinateur, 
le  radial  externe  long  et  court,  les  faisceaux  distincts  de  l'extenseur  commun 
des  doigts,  pour  le  cubital  externe,  pour  les  extenseurs  de  l'index  et  de  l'auri- 
culaire, pour  les  extenseurs  et  le  long  abducteur  du  pouce.  On  ne  peut  d'ordi. 
uaire  pas  souvent  exciter  isolément  le  court  supinateur  ou  même  pas  du  tout. 
On  ne  peut  l'exciter  facilement  que  lors  de  l'atrophie  de  l'extenseur  des 
doigts,  et  quand  ce  dernier  est  inaccessible  à  l'excitabilité  faradique  (par 
exemple  dans  la  paralysie  saturnine). 

Au  tronc  il  n'y  a  pas  ordinairement  grand'chose  àlrouver  par  l'exploration 
électrique.  À  la  surface  antérieure,  les  muscles  intercostaux  et  les  musclesde 
l'abdomen  ne  peuvent  être  amenés  à  une  contraction  totale,  mais  ils  éprouvent 
habituellement  une  contraction  partielle  provenant  de  plusieurs  points  mo- 
teurs. Les  muscles  du  dos  et  ceux  de  l'omoplate  sont  excités  le  plus  souvent 
d'unemanière  directe  et  l'on  n'y  trouve  guère  de  points  moteuis  accentués.  On 
excite  les  masses  sacro-lombaires  surtout  avec  de  grandes  ou  moyennes  élec- 
trodes, que  l'on  place  toutes  deux  sur  le  muscle,  avec  un  courant  très  fort  ; 
l'effet  est  l'allongement  et  la  courbure  latérale  de  la  colonne  vertébrale. 

A  l'extrémité  inférieure,  lu  surface  antérieure  delà  cuisse [ûg.  32j  présente  au 
total  des  rapports  assez  simples.  On  peut  atteindre  le  nerf  crural  tout  près  et 
un  peu  en  dehors  des  vaisseaux  de  la  cuisse.  On  fera  bien  de  presser  l'élec- 
trode un  peu  en  haut  sur  le  bassin  et  d'employer  un  fort  courant.  L'effet 
est  :  contraction  totale  du  quadriceps  et  du  couturier,  forte  extension  de  la 
jambe,  saillie  visible  des  renflements  musculaires  distincts.  On  ne  peut  exci- 
ter le  nerf  obturateur  qu'eu  enfonçant  profondément  une  forte  électrode 
entre  les  muscles,  vers  le  bassin,  au  point  indiqué.  Elfet  :  contraction  totale 
des  adducteurs.  Pris  un  à  un,  les  muscles  sont  presque  tous  faciles  à  exciter 
le  tenseur  du  fascia  lata  ordinairement  sur  deux  points,  le  couturier  à  une 
grande  hauteur.  Le  quadriceps  commun  est  plus  difficile  à  atteindre  ;  l'élec- 
trode doit  être  enfoncée  profondément  et  solidement,  mais  elle  descend  aisé- 
ment en  glissant.  Le  droit  fémoral  et  le  crural  sont  difficiles  à  exciter  isolé- 
ment ;  par  contre,  le  vaste  interne  le  long  d'une  ligne  tout  entière,  à  son  bord 
interne  ;  les  adducteurs  sont  facilement,  excitables  aux  points  indiqués;  le 
grandadducleur,'p]us  facilement  à  partir  de  lasurface  postérieure  de  la  cuisse. 

Sur  cette  surface  postérieure,  se  trouve  le  grand  fessier  que  l'on  ne  peut 
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mettre  en  contraction  que  par  une  excitation  directe  mais  qui  présente  ha- 
bituellement plusieurs  points  moteurs. 

Le  tronc  du  nerf  ischiatique  sera  excité  de  préférence  tout  près  du  bord 
inférieur  des  fessiers  avec  profonde  introduction  de  l'électrode  et  courant 
très  fort  ;  avec  le  plus  de  certitude,  vers  les  ischions.  L'effet  est  une  énergique 
extension  de  la  jambe  et  du  pied,  la  contraction  du  mollet  étant  prépondé- 
rante. Dans  le  jarret,  ses  deux  extrémités  sont  très  faciles  à  exciter  :  juste 
dans  le  milieu,  se  dirigeant  vers  le  bas,  se  trouve  le  nerftibial  ;  son  point  le 
plus  excitable  se  trouve  dans  le  repli  principal  transversal  du  jarret;  effet  : 

Figure  32 


contraction  totale  du  mollet,  forte  flexion  plantaire  du  pied,  flexion  des 
orteils.  Plus  loin,  en  dehors,  transversalement,  vers  la  tête  du  péroné,  se  trouve 
le  nerf  péronier  ;  son  point  le  plus  excitable  (en  même  temps  que  le  point 
choisi  par  moi  pour  l'examen  de  l'excitabilité  quantitative)  existe  pareille- 
ment un  peu  dans  le  haut  du  repli  susnommé  ;  effet  :  forte  flexion  dorsale 
du  pied,  avec  abduction  ou  adduction  plus  ou  moins  manifeste;  extension 
des  doigts. 

Les  muscles  du  plan  postérieur  de  la  cuisse  sont  difficiles  à  exciter  sur 
leur  parcours  et  ne  donnent,  quand  l'excitation  les  atteint,  que  de  faibles 
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« 


fffels  moteurs  ;  il  est  opportun  de  tenir,  dans  ce  cas,  la  jambe  passivement 
llécbie  ;  c'est  dans  le  voisinage  des  points  indiqués  que  l'on  réussit  le  plus 
facilement. 

A  la  jambe,  il  s'agit  le  jjIus  souvent  d'une  excitation  directe  des  muscles 
il  partir  des  points  moteurs;  au  mollet  (fig.  33)  on  trouve  facilement  les 

Figure  33 


Nerl  ieliitt»li(iuc 

M.  biceps  fom.  longue  branelic 
M.  Ijireps  (courto  brnnclio) 


N.  péronler 


M.  gastrocDÔm.  (branelie 
externe) 


M.  soléaire 


M.  long  llàchibs.  du  pouco 


M.  grand  fessier 


M.  grand  adducteur 
M.  simitcndineux 
M-  semlmembraneux 


N.  libial 


M.  gastrocnëm  (brancbeint. 


M.  soléaire 


M  flécliiss.  comm.  des  orlei 


N.  tibial 


points  des  gastrocniimiens  et  du  soléaire,  le  dernier  ne  peut  être  excité  qu  a 
partir  de  ses  bords,  sur  plusieurs  points.  Plus  bas  on  trouve  en  dedans,  le 
point  pour  le  fléchisseur  commun  des  orteils  ;  vers  l'extérieur,  celui  du  fléchis- 
seur du  grand  orleil;  plus  loin  au-dessous,  tout  en  dedans,  à  partir  du  tendon 
d'Achille,  se  trouve  le  nerf  libial  au  moyen  duquel  on  obtient  une  contrac- 
tion générale  des  muscles  de  la  plante  des  pieds. 

Sur  la  face  antérieure. de  la  jambe  {ûg.  U)  on  peut  exciter  en  haul,  près  de 
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^.m.  d«  péroné  le  tronc  du  nerf  péronier.  Les  points  moteurs  pour  le  libial 
!:Svextensear  commun  des  orleils,  le  long  péronier  sont  places  a  peu  près 
'^'^  Td^^TZamenl  des  courants  asse.  forts  ;  plus  loin  vers  le  bas  se 
frotè  en  cS:-s  le  P^^  pour  le  court  péronier,  encore  plus  bas,  sur  le 
|)ord  du  libia,  le  long  extenseur  du  pouce. 


Fig-urc  34 


M.  tibial  anlie  r 


M.  long,  extens.  conim. 
des  orteils 


M.  péronier  court 


M.  lonsç  extenseur  du  pouce 


Mu.  interos.seux  dor?nux 


  Nerf  péronier 


M.  gastrocnéui  extern. 
M.  long,  péronier 


M.  soléaire 


M.  long.  Jléfliiss.  dupouco 


M.  court  extenseur  couiui. 
des  orteils 


iM.  abducteur  du  pot.  orteil 


Sur  le  dos  du  pied  se  trouvent  le  court  extenseur  des  orteils,  l'abducteur  du 
petit  orteil  et  les  interosseux  dorsaux  faciles  à  exciter.  A  la  plante  du  pied,  ce 
n'est  qu'avec  de  très  forts  courants  que  l'on  amène  à  se  contracter  les  mus- 
cles isolés;  dans  la  règle,  ceci  n'a  aucun  intérêt  soit  diagnostique  soit  thé- 
rapeutique. 


Les  localisations  de  courant,  sur  diverses  autres  parties  du  corps, 
s'indiquent  facilement  d'elles-mêmes,  pourvu  que  l'on  tienne  soi- 
gneusement compte  des  rapports  anatomiques  ;  j'en  reparlerai,  quand 
j'arriverai  aux  chapitres  spéciaux  qui  les  concernent  :  la  question  ne 
manque  pas  d'importance  ;  mais  je  ne  veux  faire  ici  que  quelques 
remarques  préliminaires.  Sui-  le  crdne,  il  importe  de  connaître  la 
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projection  des  difFéreiiles  parties  du  cerveau  sur  la  surface  c'esl- 
à-diro  de  coriiiaîlre  cxacleinent  les  points  de  la  surface  sur  la  ligue 
droite  de  joncLiun  des(|uels  sont  situées  les  sections  plus  profondes  du 
cerveau.  Ainsi  par  exemple,  la  région  de  la  troisième  circonvolution 
frontale  (centre  du  langage)  doit  être  cherchée  uti  peu  en  avant  et 
au-dessus  de  Toreille  (voir  fig.  28  et  29);  la  région  des  circonvolu- 
tions centrales  s'étend  de  là  en  arrière  vers  le  verlex,  la  moelle 
allongée  se  trouve  entre  les  processus  mastoïdes  et  les  deux  fosses 
auriculo-mastoïdiennes,  la  région  des^grands  ganglions  de  la  base 
doit  être  cherchée  entre  les  tempes;  la  moitié  antérieure  de  la 
région  des  tempes  correspond  à  la  fosse  antérieure  ;  sa  moitié  posté- 
rieure, à  celle  de  la  fosse  moyenne  du  crâne  ;  la  fosse  postérieure  du 
crâne,  avec  ses  nerfs,  est  placée  entre  les  processus  mastoïdes,  etc.  — 
On  se  fait  assez  souvent,  sur  ces  positions  relatives,  chez  l'homme 
vivant,  des  idées  qui  ne  correspondent  pas  exactement  à  la  réalité. 
—  J'ai  déjà  mentionné  (p.  240)  la  place  du  ganglion  supérieur  du 
sympathique,  au  cou,  le  ganglion  inférieur  doit  être  cherché,  avec 
une  large  électrode,  tout  près  du  sterno-cleido-mastoïdien,  au-dessus 
de  la  clavicule  ;  l'autre  électrode  serait  placée  de  préférence  vis-à-vis, 
sur  la  colonne  dorsale.  —  Sur  le  dos,  il  faut  tenir  un  compte  exact 
de  la  position  du  renflement  cervical  (des  troisième  et  quatrième 
vertèbres  cervicales  jusqu'à  la  deuxième  vertèbre  dorsale)  ;  il  faut 
pareillement  tenir  compte  du  renflement  lombaire  (de  la  dixième 
vertèbre  dorsale  jusqu'à  la  deuxième  vertèbre  lombaire).  —  La  posi- 
tion de  l'estomac,  du  plexus  cœliaque,  de  la  vessie,  de  l'utérus,  des 
ovaires,  etc.,  s'indique  d'elle-même. 

Maintenant,  dans  chaque  cas  distinct,  que  vous  aurez  à  traiter, 
commencez  par  vous  faire  U7i  plan  exact  pou?-  ce  traitemenl.  Rien 
n'est  plus  fâcheux,  ni  plus  désagréable  que  d'être  indécis  et  irrésolu 
sous  ce  rapport.  Vous  choisissez  la  méthode  la  plus  .spéciale,  après 
une  appréciation  aussi  exacte  que  possible  de  toutes  les  circonstances 
afférentes  et  sur  la  base  la  plus  rationnelle;  vous  vous  arrêterez 
ensuite  quelque  temps  à  cette  méthode,  pour  en  étudier  l'efficacité. 
Si  son  inefficacité  se  manifeste  clairement,  vous  passerez  à  une 
deuxième,  peut-être  môme  à  une  troisième  et  quatrième  méthode 
ultérieure  ;  mais  en  tout  cas  évitez  de  toutes  vos  forces  la  fluctuation 
jourii  ilière  d'une  méthode  à  l'autre.  Avec  cette  fluctuation,  vous  ne 
pourrez  jamais  obtenir  de  résultats  positifs,  ni  surtout  des  données  à 
utiliser  scientifiquement. 

Je  déclare  indispensable,  pour  tout  électrothérapeuli.-le  pratique 
la  connaissance  personnelle  la  plus  exacte  des  effets  et  de  l'énergie  de 
chaque  courant.  Faites,  aussi  souvent  que  possible,  des  expériences 
sur  votre  propre  corps;  établissez  sur  vos  différents  nerfs  la  loi  de 
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commotion  ;  pratiquez  la  faradisation  locale  de  tous  les  nerfs  et  mus- 
cles que  vous  pouvez  atteindre  sur  votre  propre  corps  ;  étudiez  toutes 
les  sensations  que  produisent  sur  différentes  parties  de  votre  corps,  les 
difTérenles  forces  de  courant  (déterminées  par  le  nombre  des  élé- 
ments et  la  déviation  de  l'aiguille)  voyez  comment  les  sens,  la  peau, 
le  cerveau,  etc.,  réagissent  contre  le  courant.  C'est  ainsi  seulement 
que  vous  gagnerez  le  malade  et  qu'en  face  de  ses  indications  souvent 
tout  à  fait  exagérées  ou  erronées  vous  conquerrez  la  certitude  et 
l'autorité  nécessaires.  Vous  apprendrez  alors  tout  particulièrement  de 
quelle  manière  on  doit  s'y  prendre  pour  obtenir  les  résultats  désirés, 
avec  les  excitations  les  plus  faibles  ! 

Une  règle  dont  il  ne  faut  jamais  se  départir  est  celle-ci  :  ne  pas 
commencer  avec  des  courants  trop  intenses!  Le  meilleur  procédé,  en 
pareil  cas,  est  d'éprouver  la  force  du  courant,  d'abord  sur  soi-même, 
sur  le  visage  ou  sur  la  main.  Songez  à  la  facilité  avec  laquelle  on 
oublie  de  régler  l'intensité  du  courant,  quand  on  a  à  traiter  des 
patients  qui  se  succèdent  rapidement  les  uns  aux  autres.  Il  peut  se 
faire  que  les  vingt  éléments  que  l'on  vient  d'employer  pour  une 
sciatique  restent  encore  intercalés,  au  moment  où  l'on  doit  galvani- 
ser les  yeux  d'un  malade.  Contre  ces  petits  oublis  dangereux,  le 
meilleur  moyen  est  de  faire  l'épreuve  sur  sa  propre  joue  !  Partez  tou- 
jours de  coui'ants  faibles,  dans  un  cas  distinct  ;  quand  vous  inondez 
tout  d'abord  un  malade  avec  un  courant  très  fort,  avant  de  connaître 
son  degré  de  résistance  au  courant,  l'effet  peut  être  très  fâcheux  et 
vous  enlever  toute  la  confiance  du  patient  ;  le  résultat  d'ailleurs  peut 
être  très  nuisible.  —  Le  meilleur  procédé  employé  pour  contrôler 
sans  cesse  l'intensité  du  courant  employé  est  incontestablement  d'a- 
voir un  galvanomètre  dans  le  cercle  du  courant  ;  cela  vous  donne  au 
moins  une  mesure  suffisante  pour  votre  jugement.  Aussi  me  suis-je 
fait,  depuis  une  longue  série  d'années,  une  règle  d'agir  toujours  à 
l'aide  d'un  galvanomètre  intercalé  ;  je  me  trouverais  fort  embarrassé 
sans  cet  instrument  ;  voilà  pourquoi  je  vous  recommande  instam- 
ment de  suivre  mon  exemple.  Si  vous  n'avez  pas  de  galvanomètre 
sous  la  main,  vous  pourrez  avoir  une  appréciation  approximative  de 
l'intensité  du  courant,  en  étudiant  l'intensité  de  la  chaleur  qui  se 
manifeste  sur  votre  peau  ou  bien  en  observant  les  commotions  nettes 
mais  pas  trop  fortes  produites  par  la  fermeture  du  pôle  négaif  ; 
mais  ici  encore  il  faut  avoir  fait  quelque  expérience,  pour  pouvoir 
porter  un  jugement. 

Il  est  particulièrement  important  de  n'employer  pour  la  tête  que  des 
courants  toujours  faibles  (à  moins  que  l'on  n'ait  des  raisons  décisives 
pour  l'emploi  de  courants  plus  forts,  comme  c'est  bien  souvent  le  cas, 
dans  le  traitement  de  certaines  maladies  d'oreilles).  Ainsi  commencer 
Ere.  —  Électrolhérapie.  18 
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en  tout  cas  avec  des  courants  tout  <à  lait  faibles  parce  qiio  rien 
n'effraio  plus  les  malades  que  d'avoir  à  supporter  subitement  et  sans 
prcparalioii  des  phénf»m(''nes  d'excitation  d'une  certaine  force,  du 
côté  du  siège  de  rinteliigence  ou  du  corveau  (éclairs  de  lumière,  ver- 
tiges). En  toute  circonstance,  évitez  autant  que  possible,  quand  vous 
opérez  sur  la  tûte,  d'interrompre  subitement  le  courant  ou  de  lui  faire 
éprouver  des  revirements,  quand  ce  n'est  pas  absolument  nécessaire  ! 
Le  mieux  est,  surtout  quand  on  a  afl'aire  à  des  personnes  délicates,  à 
des  gens  qui  ont  des  vaisseaux  alhéromaleux,  et  ont  eu  déjà  une  ou 
plusieurs  attaques  d'apoplexie,  de  faire  entrer  et  sortir  doucement  le 
courant  électrique  avec  l'aide  du  rhéostat  ou  du  moins  en  plaçant  ou 
enlevant  les  électrodes,  avec  une  grande  circonspection  (il  iaut  les 
déplacer  de  haut  en  bas,  lentement,  jusqu'à  la  basf!  du  cuir  chevelu). 
Vous  épargnerez  par  là  aux  malades  maintes  surprises  et  à  vous- 
mêmes  maints  désagréments. 

En  employant  le  courant  galvanique,  vous  pourrez  d'après  nos 
explications  antérieures,  adopter  pour  règle  de  choisir  toujours  les 
plus  grandes  électrodes  possibles,  surtout  quand  vous  voulez  agir  sur 
des  parties  profondément  placées.  Au  commencement  de  mes  études 
électrothérapeutiques,  j'utilisais  exclusivement  les  électrodes  rondes, 
petites  et  ayant  la  forme  de  boutons,  que  l'on  adjoignait  aux  appa- 
reils d'alors.  Je  me  convainquis  rapidement,  comme  Ilemak  l'a 
déclaré  à  plusieurs  reprises,  qu'il  vaut  mieux  employer  les  grandes 
électrodes,  c'est  ainsi  que  j'arrivai  aux  électrodes  moyennes  et  aux 
grandes  (troisième  leçon,  p.  37)  ce  sont  celles  que  j'utilise  maintenant 
presque  exclusivement,  bien  que  les  formes  «tout  à  fait  grandes  » 
trouvent  souvent  leur  emploi.  Que  l'on  choisisse  donc,  à  moins  que 
des  motifs  particuliers  n'exigent  l'emploi  de  petites  électrodes,  des 
électrodes  aussi  grandes  que  le  permettent  la  forme  anatomique  des 
parties  et  la  possibilité  d'adapter.  Pendant  qu'on  les  emploie,  les 
électrodes  doivent  être  fréquemment  humectées,  sans  quoi  l'intensité 
du  courant  décroît  rapidement  ;  c'est  surtout  avec  de  l'eau  chaude 
qu'il  faut  les  mouiller. 

Faites-vous  de  plus  un  devoir  de  manier  les  électrodes  avec  vigueur 
et  dextérité.  Posez-les  surtout  avec  calme  et  adresse,  quand  vous 
opérez  avec  des  courants  intenses  !  Il  n'y  a  rien  de  plus  désagréable 
pour  le  patient  que  de  recevoir  des  coups  électriques  inattendus  et 
répétés,  produits  par  une  pose  incertaine  et  maladroite  des  électrodes 
(comme  il  arrive  trop  souvent  aux  débutants). 

Un  autre  précepte,  qui  va  de  soi,  est  d'éviter,  autant  que  possible, 
toute  excitation  inutile.  Ainsi,  quand  ce  ne  sera  pas  nécessaire,  pas 
d'interruptions,  pas  de  changements  du  courant,  pas  de  fermetures 
réitérées!  Vous  devrez  vous  conformer  à  cette  règle  surtout  dans  le 
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traitement  du  système  nerveux  central,  dans  la  recherche  d'actions 
catalyliques  déterminées,  quand  il  faudra  traiter  des  névralgies,  etc. 
Cette  rè"-le  est  violée  fréquemment,  au  grand  détriment  des  malades. 
Il  y  a  des  médecins  qui  croient  n'avoir  pas  assez  l'ait  si,  dans  chaque 
séance,  ils  n'ont  pas  produit  au  moins  deux  fortes  commotions,  par 
des  interruptions  ou  même  des  changements  de  courant  et  qui  ont 
ainsi  procuré  aux  malades  et  à  eux-mêmes  une  preuve  évidente  de 
l'action  énergique  de  ce  remède.  Assurément  c'est  là  agir  de  travers 
dans  bien  des  cas  et  «  la  marche  anodyne  »  du  courant  électrique  est 
bien  préférable. 

Nous  touchons  ici  à  une  question  d'une  certaine  importance  et  qui 
n'est  pas  encore  complètement  résolue,  celle  de  la  durée  de  chaque 
application  et  des  séances?  Jadis,  et  particulièrement  sous  l'influence 
de  la  faradisation  localisée  de  Duchenne,  qui  faisait  perdre  beaucoup 
de  temps,  on  faisait  de  longues  séances,  d'un  quart  d'heure,  d'une 
demi-heure,  d'une  heure  et  plus  encore.  Moi-même  n'étant  encore 
que  jeune  assistant,  j'ai  dû  faradiser  tous  les  jours,  pendant  deux  heu- 
res, une  personne  atteinte  d'une  atrophie  musculaire  étendue,  pro- 
gressive. Assurément,  c'était  le  meilleur  moyen  de  m'exercer  à  la 
faradisation  locale.  Depuis  l'introduction  du  courant  galvanique,  les 
séances  sont  devenues  peu  à  peu  bien  plus  courtes  ;  mais  évidemment 
ce  n'est  pas  parce  que  le  temps  a  manqué  aux  diOerents  thérapeutis- 
tes  par  suite  de  l'augmentation  de  leurs  malades.  Non,  mais  on  a 
évidemment  compris,  de  tous  côtés,  que  de  longues  applications 
étaient  superflues,  dans  presque  tous  les  cas,  même  nuisibles  dans 
quelques-uns,  et  qu'ils  peuvent  avoir  parfois  des  conséquences  perni- 
cieuses. Aujourd'hui  les  thérapeutistes  sont  assez  généralement  d'ac- 
cord sur  ce  point,  qu'avec  de  courtes  séances  on  peut  arriver  aussi 
loin  et  même  plus  loin  qu'avec  de  longues  séances.  A  cela,  il  y  a 
naturellement  de  nombreuses  exceptions:  quand  il  s'agit  du  traite- 
ment local  de  rhumatismes  articulaires  chroniques,  de  l'obtention 
d'effets  catalytiques  énergiques,  d'une  électrisation  générale,  etc.,  on 
sera  obligé  de  prolonger  longtemps  la  durée  de  chaque  application. 
Toutefois,  en  général,  adoptez  l'excellente  devise  de  Beard  et  Rockwell 
«  il  vaut  mieux  beaucoup  trop  peu  qu'un  peu  trop  ». 

Pour  la  plupart  des  cas  ordinaires,  le  mieux  sera  de  faire  durer, 
chaque  application  en  particuher  (c'est-à-dire  l'application  sur  une 
partie  déterminée)  d'une  demi-minute  à  2  jusqu'à  8  minutes  au 
plus  ;  quant  à  une  séance  entière  qui  se  compose  de  plusieurs  appli- 
cations distinctes,  elle  doit  durer,  selon  le  nombre  des  applications,  de 
2,5,  10  à  15  minutes  au  plus.  Gela  devra  généralement  vous  suffire. 

On  ne  peut  établir  de  règle  fixe  relativement  à  la  fréquence  de  ces 
séances.  En  général,  on  n'en  tient  qu'une  par  jour.  On  sera  très  rare- 
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inenl  forcé  d'en  faire  deux  on  (rois  par  jour;  on  peut  cependant  faire 
une  cxceplion,  f|iian(l,  par  exornitle,  il  sagit  de  graves  nr'ivralgies.  Par 
contre,  deux,  trois  ou  (jiialre  si-ances  par  semaines  pourront  vous 
suffire  rrécjneminenl,  dans  des  cas  qui  restent  longtemps  en  traite- 
ment, parce  que  le  mal  est  chronique  et  que  la  guérison  traîne  en 
longueur.  Ce  sont  là  des  questions  individuelles,  qui  se  règlent  à 
l'amiable.  On  conçoit  qu'il  est  encore  plus  difficile  de  fixer  d'avance  la 
durée  totale  d'un  traitement.  Il  serait  j)lus  simple  de  dire:  le  traite- 
ment finira  au  jour  de  la  guérison  définitive,  au  bout  de  trois  jours, 
trois  mois,  trois  années  ou  plus  encore. 

Mais  dans  tous  les  cas  chroniques,  et  particulièrement  dans  les  for- 
mes incurables  et  si  nombreuses,  mais  qui  peuvent  être  soulagées 
momentanément,  on  pourra  se  demaiider  si  le  traitement  devra  être 
continue  ou  non  d'une  manière  uniforme.  On  ne  peut  cependant  pas 
traiter  éternellement  de  pareils  malades  (bien  que  plus  d'un  élec- 
trothérapeutiste  fasse  preuve  à  cet  égard  d'une  constance  inexprima- 
ble). Le  plus  souvent,  il  n'est  pas  possible  de  continuer  le  traitement 
à  outrance,  pour  des  motifs  extra-médicaux,  parce  qu'on  en  est  empêché 
par  ses  occupations  et  parce  que  la  dépense  devient  excessive  pour  le 
patient.  Dans  de  pareils  cas  posez-vous  la  règle  suivante  :  pom^sum-e 
le  ti^aitement  électrique  tant  qu'on  peut  en  espéj'er  ou  en  attendre  des 
résultats  favorables.  Si  cela  n'est  plus  pos^^ible,  interrompez  la  cure  en 
vous  réservant  de  la  recommencer  au  bout  de  quelque  temps.  Vous 
verrez  assez  souvent  qu'après  de  pareils  intervalles,  se  manifeste  une 
action  plus  prompte  et  plus  énergique.  (Les  cas  oli  l'on  continue  à 
traiter  le  malade  pour  le  soulager  ou  poui-  acquiescer  au  désir  qu'il 
en  exprime,  se  dérobent  naturellement  à  toute  règle.) 

On  [xjurrait  donc  dire  en  général  que,  pour  ces  cas  chroniques, 
vous  traiterez  le  malade  pendant  deux,  quatre  ou  six  mois,  puis  vous 
interromprez  le  traitement  pendant  un  temps  égal,  qui  pourra  être 
rempli  utilement  par  d'autres  remèdes  (bains  d'eau,  bains  d'air,  mas- 
sage, etc.).  Vouspouvez  aussi  faire  tous  les  ans,  deux  ou  trois  fois,  une 
série  de  -40,  30,  60  séances  quotidiennes  et  vous  pourrez  de  la  sorte  trai- 
ter avec  avantage,  pendant  une  série  d'années,  les  nombreux  cas  de 
jiaralysie  spinale  infantile,  de  labes,  de  myélite  chronique,  de  para- 
lysie spinale  spasmodique,  d'hémiplégie,  d'hystérie,  névrosthénie,  etc., 
invétérés.  Naturellement  toutes  ces  questions  sont  dominées  par  des 
circonstances  extérieures,  par  la  situation  des  malades,  etc.,  plus 
lincore  que  pai-  le  traitement  et  parle  cours  de  la  maladie. 

Il  faut  enfin  que  je  touche  encore  à  un  point,  très  simple  en  théo- 
lie,  mais  assez  difficile  en  pratique  et  dont  on  nous  demande  très 
souvent  la  solution.  Voici  la  question:  qui  doit  exécuter  le  traitement 
électrique'}  qui  aura  assez  de  temps  et  de  patience  pour  procéder  à 
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l'exécution  de  celte  méthode  de  traitement  si  longue,  quoique  en  appa- 
rence si  uniforme? 

La  seule  réponse  péremptoire  ne  peut,  à  mon  avis,  être  que 
celle-ci  :  ce  sera  le  médecin  lui-même  et,  autant  que  possible,  un 
spécialiste  en  fait  de  traitement  électrique.  Car  il  ne  suffit  pas,  comme 
on  paraît  le  croire  généralement  de  posséder  des  connaissances 
médicales  générales  et  d'être  un  excellent  médecin  praticien;  il  ne 
suffit  pas  de  s'être  procuré  un  appareil  électrique,  pour  devenir 
immédiatement  un  habile  éleclrothérapeutiste.  La  possession  de  l'ap- 
pareil ne  suffit  pas  ;  je  pense  vous  avoir  convaincus,  dans  mes  leçons 
précédentes,  de  la  nécessité  de  se  procurer  une  large  somme  de  con- 
naissances et  j'ajouterai,  une  expérience  pratique  non  médiocre.  En 
effet  quelque  simple  que  paraisse  l'éiectrisation,  elle  est  loin  d'être 
aussi  simple  qu'on  se  l'imaginerait.  11  faut  qu'on  l'apprenne,  qu'on  s'y 
exerce,  comme  pour  tout  autre  métier  manuel.  Il  faut  du  temps,  de 
l'exercice,  de  l'attention,  du  goût  pour  la  science;  c'est  de  quoi  j'ai  pu 
très  souvent  me  convaincre  en  voyant  faire  mes  élèves  et  mes  auxiliai- 
res. —  Naturellement  on  ne  peut  exiger  que  tout  médecin  praticien 
s'occupe  d'électrothérapie  ;  un  médecin  est  généralement  trop  chargé 
d'autres  occupations  pour  pouvoir  se  faire  éleclrothérapeutiste  ;  tout 
ce  qu'on  peut  attendre  de  lui,  c'est  qu'il  soit  familiarisé  avec  les  prin- 
cipales propriétés  de  celte  médication,  qu'il  la  conseille  en  temps 
opportun,  et  qu'il  sache  indiquer  à  ses  malades  la  bonne  voie  comme 
cela  est  en  usage  dans  l'ophlhalraologie.  On  peut  vouloir  que  le 
médecin,  qui  veut  se  charger  lui-même  d'éleclriser,  possède  au  moins 
les  éléments  indispensables  de  cette  branche  de  la  médecine  ;  il  faut 
qu'il  sache  appliquer  à  chaque  cas  morbide  le  traitement  qui  promet 
le  plus  d'efficacité,  mais  je  dois  me  déclarer  nettement  contre  ces 
électrisations  faites  au  hasard,  sans  plan  et  sans  méthode,  comme 
cela  n'arrive  que  trop  souvent  et  qui  font  croire  aux  malades,  qu'ils 
ont  maintenant  été  suffisamment  éleclrisés. 

Je  dois  protester  encore  davantage  contre  des  faits  qui  se  produi- 
sent de-çà  et  de-là  :  On  voit,  par  exemple,  un  barbier  ou  même  un  sim- 
ple artisan,  qui  s'est  procuré  un  appareil  électrique,  éleciriser  à  lorl 
et  à  travers  les  malades  atteints  des  affections  les  plus  diverses.  Si  les 
profanes  se  rendent  en  pèlerinage  chez  cette  espèce  de  charlatan,  il 
ne  faut  pas  s'en  étonner.  Mais  si  des  médecins  se  contentaient  pure- 
ment et  simplement  de  renvoyer  leurs  clients  à  un  semblable  empiri- 
que avec  le  conseil  de  se  faire  éleciriser,  je  ne  pourrais  m'empôcher  de 
dire  qu'ils  ont  agi  sans  conscience.  On  serait  pareillement  coupable,  si 
l'on  renvoyait  à  des  infirmiers  ou  à  des  gardes-malades  le  soin  d'é- 
leclriser, sans  que  ces  individus  possédassent  la  science  nécessaire 
pour  procéder  à  ce  genre  de  médicalion. 
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On  nous  (loiiiiiiido  souvent  si  ]V-If!clris;ilir)n  ne  pourrait  pas  être 
oiloctiiéc  par  les  malades  eux-mêmes,  par  leurs  parents,  leurs 
dnmestiqfies  ou  leurs  gardiens.  Quiconque  a  vu  avec  quelle  mala- 
dresse ce  traitement  est  exécuté,  souvent  par  des  médecins  peu  fami- 
liarisés avec  cette  méthode,  attendra  encore  bien  moins  de  profanes, 
de  fomiues.  do  serviteurs  et  de  gardfs-malades  et  partagera  mon  avis: 
savoir  qu'il  faut  donner  à  cette  questimi  une  réponse  négative.  Mais 
très  souvent  par  pi  lié  pour  l'état  des  malades,  sous  la  pression  des 
circonstances,  un  médecin  se  résoudra  à  électriser  et  se  disculpera  en 
disant  qu'il  vaut  encore  mieux  quelque  chose  que  rien  du  tout.  Jadis 
j'étais  bien  plus  disposé  à  abandonner  le  traitement  aux  malades 
eux-mêmes  ou  à  leurs  parents  ;  mais  je  me  suis  convaincu  de  plus  en 
plus  qu'en  général  on  ne  gagne  rien  ou  pas  grand'chose  à  ce 
sj^stème.  Les  difficultés  de  la  chose  sont  bien  plus  grandes  qu'on  ne 
le  pense  ordinairement  et  l'ori  est  souvent  étonné  de  voir  avec  quelle 
naïveté  on  dirige  les  courants  ou  plutôt  on  ne  les  dirige  pas.  Passe 
encore  dans  des  cas  relativement  simples  et  quand  il  s'agit  de  faire 
tenir  les  électrodes  tranquilles,  pendant  quelques  minutes,  sur  un 
[loint  dé;(  rminé  ;  évidemment  il  n'j'  a  pas  là  de  difficulté.  Mais  dans 
tous  les  cas  plus  compliqués,  lors  du  traitement  d'organes  plus 
importants,  alors  qu'il  s'agit  de  posséder  quelques  connaissances 
anatomiques  et  physiologiques,  la  question  devient  plus  grave.  Si 
malgré  cela  et  dans  des  cas  semblables,  vous  vous  décidez  quelquefois 
à  donner  au  malade  ou  à  ses  proches,  en  main,  la  batterie  et  les 
électrodes,  conformez-vous  du  moins  à  la  règle  suivante  :  le  traite- 
ment du  malade  doit  être  commencé  et  dirigé  pendant  quelque 
temps  par  le  médecin  lui-même,  pour  qu'il  puisse  enseigner  les  dis- 
positions individuelles  de  l'excilabilité  et  de  la  résistance  au  courant; 
que  l'on  n'emploie  que  des  méthodes  simples  plus  ou  moins  infailli- 
libles  et  qu'elles  soient  suivies  et  accomplies  par  les  personnes 
auxquelles  on  aura  confié  cette  tâche,  sous  la  surveillance  réitérée, 
personnelle  et  consciencieuse  du  médecin.  Il  serait  bon,  en  pareil  cas, 
de  donner  à  ces  personnes  des  indications  détaillées,  faciles  à  com- 
prendre et  transcrites  sur  le  papier. 

Et  maintenant,  Messieurs,  laissez-moi,  en  terminant  ce  chapitre, 
vous  recommander  encore  une  fois  instamment  de  ne  laisser  passer 
aucune  occasion  d'acquérir  l'habileté  et  la  dextérité  nécessaires,  au 
tnoyen  d'exercices  préliminaires  sur  votre  propre  corps,  en  pratiquant 
les  méthodes  d'exploration,  en  étudiant  ù  l'ond  toutes  les  circonstan- 
ces physiques.  Avant  toutes  choses,  marchez  avec  le  plus  grand 
calme  et  le  plus  grand  sang-froid  vers  l'appréciation  des  résultats 
.-alutaires  dus  à  vos  efforts  électrothérapeutiques. 
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SIXIÈME  PARTIE 
Électrothérapie  Spéciale 


Bibliographie.  —  11  y  a  liea  de  consulter  pour  ce  chapitre,  outre  les  ouvrages 
spéciaux  indiqués  dans  diverses  leçons,  les  anciens  travaux  de  Grapengiesscr, 
Augustin,  Helwag  et.  Jacobi,  Bischoff,  Ph.  Th.  Walther,  Sundelin 
Most  et.  A.  fvoir  les  indications  bibliographiques  de  la  p.  .3)  qui  renferment  une 
discussion  très  remarquable.  —  En  outre  : 

Duchenne  (de  Boulogne),  D(!  l'électrisation  localisée  et  de  son  application 
à  la  physiol.,  à  la  paliiol. ,  et  à  la  thérapeut.  Paris  l8ïo(2.  Edit.  1861;  3  Edit.  1872). 
—  Bequerel,  Traité  d.applicat.  de  l'électricité  à  la  thérap.  Paris  1857.  — Tripier, 
Électrothérapie.  Paris,  1861. —  Applications  de  l'électricité  etc.  Paris,  1874.  —  Van 
Holsbeck,  Compend.  d'électricité  médicale.  Paris,  1861. —  Mor,  Meyer,  Die 
Elektric.  in  ihrer  Anwendung  auf  d.  pract.  Médicin.  Berlin  18?4.  (2.  Edit.  1861  ; 
3.  Edit.  1868).  —  B.  A.  Erdmann,  Die  iirtl.  Anwendung  der  Elektricit;it  in  der 
PLysiol.,  Pathol.u.  Thérapie.  18o6.  (2.  Edit.  1838;  4.  Edit.  1877.)  —  Baierlacher, 
Die  Inductionselectricitat.  Niirnberg  1857.  —  H.  Remak,  Galvanotherap.  d.  Ner- 
ven-  u.  Miiskelkrankheiten  Berlin  1838.  —  Applicat.  du  courant  constant  au  trai- 
tement des  névroses.  Paris  1865.  —  Althaus,  A  treatise  on  médical  electricity  etc. 
1859.(3.  Edit.  1874.)—  M.  Rosenthal,  Die  Electrotherapie,  ihre  Begriindung  u. 
Anwendung  etc.  Wien  1863.  (2.  Edit.  1872.)  —  W.  Erb,  Galvanotherap.  Mittheiungen, 
Deutsch.  Arch.  f.  klin.  Medic.  111.  1867.  —  Benedikt.  Elektrolhérapie.  Wien  1868. 
(2.  Edit.  1874/76.)  —  Brenner,  Untersuch.  u.  Beobacht.  aufd.  Gebiete  der  Elec- 
trother.  Tome  1 .  et.  2.  Lcipsig.  1868/69.  —  Sceligmiiller,  Ueb.  d.  .Anwendung der 
Elektr.  b.  Krankheilen.  Corresp.-Bl.  d.  Ver.  d.  Aerzte  in  Merseburg.  1867.  No.  6. 
et.  7.  — Fr.  Pieber,  Compendium  d.  Electrotherapie.  Wien  1869.  —  Pierson, 
Compend.  d.  Electrotherapie.  Leipzig  1875.  3.  Edit.  1882.  —  Tibbits ,  Med.  elec- 
tricity. London  1873.  —  Russel  Reynolds,  Lectures  on  the  ciinical  uses  of  elec- 
tricity. London  1S71.  -  Beard  and  Rockwell,  A  practical  treatise  on  the  mé- 
dical and  surgical  uses  of  electr.  etc.  New-York  1871.  —  Onimus  et  Legros, 
Traité  d'électricité  médicale,  etc.  Paris,  1872.  —  Teissier,De  la  valeur  thérapeut. 
des  courants  continus.  Paris,  1878.  -  R.  Remak,  Article  ,, Electrotherapie  "  in 
Eulenb.'s  Real-Encyclop.  d.  gesammt.  Heilk.  Wien,  1880. 

Nous  arrivons  maintenant  à  notre  tâche  principale  ;  à  1  étude  des 
effets  salutaires  de  l'électricité  dans  les  formes  morbides  disllncles, 
à  l'exposé  des  indications  nécessaires  à  l'emploi  de  ce  traitement,  au 
moment  de  formuler  exactement  les  méthodes  convenables  aux  diffé- 
rentes maladies  et  à  leurs  innombrables  modifications,  par  conséquent 
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à  Vélectrol/iérapie  spéciale,  dans  l'intérêt  de  laquelle  nous  avons  fait 
toutes  nos  recherches  antérieures  et  toutes  nos  observations. 

J'ai  dù,  dans  mes  dernières  leçons,  vous  expliquer  que,  grâce  à  nos 
nos  connaissances  électrophysiologiques,  de  nombreuses  expériences 
et  une  élude  approfondie  des  phénomènes  pathologiques,  comme  de 
l'action  des  courants  électriques,  nous  avons  conquis  de  nombreux 
points  d'appui  qui  nous  permettent  d'attendre  de  l'électricité  des  gué- 
risons  1res  variées;  mais  j'ai  dû  ajouter  qu'il  ne  saurait  être  question 
de  la  certitude  de  nos  théories,  ni  d'espérances  conçues  à  priori.  Nous 
sommes  au  contraire  placés  encore  plus  ou  moins  sur  le  terrain  de 
l'empirisme  pur  et  nous  devons  déclarer  que  ï électro-thérapie  propre- 
ment dite  plonge  encore  toujours  ses  racines  dans  le  terrain  de  l'expé- 
rience. 

De  là  résulte  pour  nous,  avant  toutes  choses,  la  tâche  d'examiner  le 
plus  consciencieusement  possible  les  observations  élecli'othérapiques  que 
nous  possédons,  de  voîr  si  ces  faits  permettent  de  croire  à  des  guérisons 
tout  à  fait  certaines,  s'ils  résistent  victorieusement  au  contrôle  de  la 
méthode  de  recherche  inductive  et  s'ils  doivent  être  ainsi  utilisés  comme 
base  de  la  fixation  des  indications  thérapeutiques? 

Cela  veut  dire,  ni  plus  ni  moins,  que  le  critique  doit  tamiser  toutes 
les  observations  accumulées,  aussi  hien  les  siennes  que  celles  qui  fi- 
gurent dans  la  bibliographie  de  tous  les  autres  spécialistes,  c'est  là  en 
effet  une  tâche  difficile  à  surmonter,  surtout  quand  nous  songeons  aux 
obstacles  qui,  sur  ce  terrain,  peut-èti^e  encore  plus  que  sur  tous  les 
autres,  s'opposent  à  la  constatation  de  faits  thérapeutiques  irrécu- 
sables !  Abstraction  faite  de  l'élément  subjectif  qui  s'attache,  sous  bien 
des  rapports  à  ces  découverles,  abslraclion  faite  des  idées  préconçues 
dont  la  plupart  des  spécialistes  sont  envahis  à  l'égard  de  leurs  mé- 
thodes de  guérison,  des  illusions  plus  ou  moins  inconscientes  auxquelles 
les  spécialistes  sont  exposés  si  souvent,  il  s'agit  précisément  ici,  et 
d'une  façon  prépondérante,  des  formes  de  maladies  au  sujet  desquelles 
l'observateur  le  plus  consciencieux  et  le  plus  défiant  peut  devenir  la 
proie  des  erreurs  les  plus  grossières.  Dans  les  maladies  nerveuses  et 
spécialement  dans  les  névroses  fonctionnelles  si  nombreuses,  bien  des 
changements  sont  possibles  ;  bien  des  améliorations  en  apparence 
spontanées,  bien  des  guérisons  remarquables  se  manifestent,  l'impul- 
sion psychologique,  beaucoup  d'autres  actions  extérieures  et  en  partie 
presque  entièrement  inconnues,  jouent  souvent  ici  un  si  grand  rôle  que 
le  posl  hoc,  ergo  propter  hoc  entraîne  très  souvent  la  conviction  sur  des 
voies  trompeuses.  —  Dans  d'autres  cas,  il  s'agit  de  processus  morbides 
si  longs,  d'une  durée  de  traitement  si  prolongée  qu'avec  la  possibilité 
de  rémissions  et  d'améliorations  spontanées,  le  jugement  sur  le  résul- 
tait thérapeutique  est  aisément  Iroublé.  Ou  bien,  comme  d'autres  raédi- 
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calions  simultanées  lie  sont  pas  exclues,  leurs  njsullaLs  favorables,  les 
conséquences  d'autres  cures  (bains,  etc.),  peuvent  à  tort  être  attribuées 
à  l'électricité.  C'est  ainsi  que  se  dressent  de  tous  côtés  des  obstacles 
presque  invincibles  contre  l'acquisition  d'expériences  thérapeutiques 
certaines;  le  recueil  statistique  de  grandes  séries  d'expériences  lui- 
même  permet  à  peine  une  conclusion  positive,  vu  que  les  cas  distincts 
sont  ordinairement  très  différents  les  uns  des  autres,  même  quand  ils 
portent  le  même  pavillon  diagnostique  ;  c'est  au  point  qu'ici  encore  se 
manifestent  de  grandes  sources  d'illusion.  Sous  ce  rapport,  il  n'y  a  que 
les  séries  d'expériences  recueillies  par  des  observateurs  scrupuleux  qui 
puissent  revendiquer  une  plus  grande  valeur. 

Si,  malgré  ces  diCTicultés,  le  savant,  d'une  grande  expérience,  ne  perd 
pas  tout  à  fait  l'espérance  de  sortir  de  cet  océan  d'erreurs,  cela  tient  à 
ce  que,  précisément  quand  on  a  une  grande  expérience,  il  se  manilesle 
tant  de  causes  de  joie  et  d'émulation,  tant  de  preuves,  d'une  nature,  il 
est  vrai,  plutôt  subjective  en  faveur  des  effets  bienfaisants  de  l'élec- 
tricité, qu'il  en  naît  une  impulsion  incessante  pour  des  travaux  et  re- 
cherches ultérieures,  sur  ce  terrain  si  difficile. 

Mais  pour  la  fixation  des  résultats,  pour  la  construction  lente  et 
presque  insensible  des  bases  d'une  électrothérapie  scientifique,  il  faut 
assurément  faire  un  choix  aussi  judicieux  que  possible  parmi  les  expé- 
riences ;  dans  cette  riche  collection  de  cas,  on  ne  doit  et  on  ne  peut 
•choisir  que  ceux  qui  reposent  sur  une  observation  positive  et  exacte  et 
dans  lesquels,  par  la  promptitude  et  la  grandeur  du  résultat,  par  l'em- 
ploi exclusif  de  l'électricité  et  par  toutes  les  circonstances  concomi- 
tantes, on  peut  établir,  avec  le  plus  de  certitude  possible,  que  le  résul- 
tat thérapeutique  doit  être  attribué  réellement  à  l'électricité  seule  et 
non  pas  au  hasard,  ni  à  d'autres  influences  simultanées.  Une  pareille 
quantité  de  cas,  tamisée  avec  discernement,  est  encore,  sous  bien  des 
points  de  vue,  un  piwn  desiderium  ;  c'est  ce  qui  ne  fait  pas  mystère 
pour  le  savant  compétent.  Compléter  autant  que  possible,  et  seulement 
avec  des  observations  choisies,  cette  quantité  d'observations  est  encore 
toujours  la  tâche  principale  de  l'électrothérapie  scientifique. 

Une  deuxième  tâche  importante  est  aussi  le  choix  définitif  des  mé- 
thodes^ d'après  lesquelles  le  li'ailement  électrique  doit  se  faire  le  plus  lo- 
giquement, dans  les  différents  cas  distincts.  Ce  choix,  comme  on  vous  l'a 
dit  antérieurement,  ne  peut  pas  s'eflecluer  à  priori,  en  vertu  de  notre 
connaissance  des  ditl'érentes  actions  physiologiques  des  courants,  bien 
que  ces  actions  doivent  nous  servir  de  guides  dans  nos  recherches  ;  au 
contraire,  cela  n'est  possible  qu'en  vertu  d'une  expérience  riche  et  ta- 
misée logiquement.  Indubitablement,  une  méthode  exacte  et  basée  sur 
la  science  peut  seule  nous  conduire  au  but  ;  des  expériences  faites  au 
hasard,  sans  système,  sans  choix  judicieux,  ne  fourniront  jamais  de 
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matériaux  utilisubles.  Celui  qui,  dans  le  Iraitemenl  dune  myélite  dor- 
sale, place  un  pôle  sur  un  pied  et  l'autre  sur  la  main  du  même  côté,  ou 
celui  qui  cherche  à  guérir  une  atrophie  musculaire  progressive,  à  l'aide 
du  pinceau  faradique  et  autres  méprises  semblahles  (j'en  ai  vu  de  mes 
propres  yeux  l),  celui-là  ne  pnurra  jamais  se  flatter  de  recueillir,  dans 
ses  expériences,  des  matériaux  importants.  Avant  tout,  il  faut  que  des 
théories  physiques,  claires  et  précises,  forment  les  bases  d'une  bonne 
méthode.  D'ailleurs,  cotte  méthode  doit  tout  d'abord  être  déterminée  et 
dirigée  par  notre  expérience  physiologique,  par  notre  connaissance  des 
effets  les  plus  importants  des  courants  ;  si  ces  secours  lui  font  défaut, 
elle  peut  naturellement  rester  sur  le  terrain  empirique  ;  mais  toujours 
l'expérience  doit  prononcer  l'arrêt  décisif  et  péremptoire  ;  c'est  ainsi 
seulement  que  nous  arriverons  peu  à  peu  à  une  méthode  claire  et  per- 
fectionnée. 

C'est  d'après  ces  principes  que  je  me  suis  efforcé  d'élaborer  une 
électrothérapie  spéciale;  mais  plus  je  m'occupais  de  cette  tâche,  plus 
j'étais  forcé  d'avouer  qu'il  existe  sous  ce  rapport  de  grandes  lacunes 
dans  nos  connaissances.  Malheureusement  les  faits  exacts  et  positifs 
nous  font  encore  bien  des  fois  défaut  et  je  reconnais  franchement  que 
mes  propres  expériences,  mes  propres  et  nombreuses  observations  ren- 
ferment encore  beaucoup  de  défectuosités,  beaucoup  de  lacunes,  dé- 
sagréments dont  je  souffre  vivement,  sans  que  j\y  puisse  porter  un  re- 
mède efficace.  Il  faudra  donc  encore  travailler  beaucoup  dans  ce  sens 
d'après  les  méthodes  scientifiques  les  plus  strictes  et  les  plus  rigou- 
reuses. Il  faut  encore  ajouter  que  pour  moi  le  devoir  de  l'électrothéra- 
pie  ne  me  paraît  pas  d'attirer  le  plus  grand  nombre  de  maladies 
possibles  dans  la  sphère  de  son  activité  ;  il  ne  faut  pas  recourir  à  elle, 
partout  où  elle  peut  être  un  peu  utile,  mais  seulement  quand  elle  est 
préférable  à  d'autres  médications,  quand  son  efficacité  est  prépondé- 
rante. Dans  les  cas  où  nous  possédons  d'autres  médicaments  plus  effi- 
caces, nous  pouvons  nous  passer  d'elle  ;  ainsi  je  regarderais  comme 
déraisonnable  de  vouloir  traiter  la  fièvre  périodique  avec  le  courant 
électrique  (bien  cependant  que  ce  courant  ne  soit  pas  tout  à  fait  ineffi- 
cace contre  cette  maladie),  au  lieu  d'employer  la  quinine  ;  on  pécherait 
de  même  si  l'on  voulait  traiter  le  rhumatisme  articulaire  aigu  à  l'aide 
du  pinceau  faradique,  au  lieu  de  le  traiter  avec  l'acide  salycilique  ou 
si  l'on  voulait  assignera  l'électricité  une  place  importante  dans  la  thé- 
rapeutique des  maladies  cutanées  et  autres  affections.  On  peut  naturel- 
lement bifler  sans  remords  des  conseils  semblables,  quelque  intéres- 
sant et  justifiable  que  soit,  en  fin  de  compte,  l'examen  scientifique  de 
la  sphère  d'activité  des  courants  électriques,  môme  dans  ces  direciions 
diverses,  La  science  n'est  pas  forcée  de  se  délimiter  elle-même  sous  ce 
rapport  ;  mais  l'électrothérapie  pratique  a  cependant  pour  tâche  de 
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déterminer  quelles  formes  de  maladies  doivent,  en  première  ligne,  être 
soumises  au  traitement  électrique  ;  dans  quels  cas  morbides  l'électri- 
cité doit  être  préférée  comme  remède  souverain  et  incomparable  ;  c'est 
seulement  après  cela  que  l'on  peut  s'occuper  de  maladies,  contre  les- 
quelles l'électricité  n'exerce  qu'une  faible  influence,  dans  lesquelles 
elle  peut  parfois  être  un  peu  utile  et  où  elle  mérite  jusqu'à  un  certain 
point  d'être  comparée  à  d'autres  remèdes. 

Ne  perdons  point  de  vue  ce  principe  dans  les  considérations  spéciales 
qui  vont  suivre  sur  les  diiïérentes  formes  de  maladies. 


1.  Maladies  du  cerveau  y  compris  les  Psychoses. 


Bibliographie:  Nothnag-el,  Hitzigetc,  Ki-ankheiten  dos  Gehirns.  v.  Ziemssen's 
Handb.  d.  spec.  Patliol.  XI  l.  2.  Edit.  1878.  —  Leto  u  rneaii ,  L'électrisation 
céplialiqiie.  Gaz.  hebdom.  \81S,  20.  Sept  ,  1879.  No  40.  —  Influence  de  l'électri- 
cité sur  la  tempérât,  des  organes.  Journ.  de  Ihérap.  1881.  No  9.  —  L.  Lowenfeld, 
Experimentelle  u.  l<ritische  Untersuchungen  zur  Elektrothérapic  des  Gehirns,  insbe- 
sondera  uber  die  Wirkung  de.  Galvanis.  d.  Kopfs.  Miinchen  1881.  — Uber  d. 
Behandhing  von  Gehirn- u.  Riickenmarkskrankheitcn  vermiltelst  d.  Inductionsstroms. 
Munich  1881.  —  Rumpf,  Uebcr  réflexe.  Deulsch.  med.  Woch.  1880.  Nr.  29.  — 
Der  farad.  Pinsel  bel  Hyperamien  d.  Centralorgane  u.  ihrer  Haute.  Deutsch.  med. 
Woch.  1881.  Nr.  36.37.  —  Plies,  Galvauolherap.  Mittheilungen.  Deutsh. 
Klin.  1868.  Nr.  16—49.  —  Fr.  Richter,  Ueber  Geliirnaffectionen  und  deren 
Behandlung.  Schmidfs  Jahrb.  187:).  Nr.  7.  P.  73.  —  Servaes,  Ueb.  d.  Nutzen 
d.  Elcklrotlicrapie  b.  der  Behandlung  von  cerebralen  Luiimungen.  Deutsch.  med. 
Woch.  187.').  Nr.  8.  — Brenner,  Untersuch.  u.  Beobacht.  etc.  t^me  II.  P.  127. 
1869.  —  Neftel,  Ein  Pall  v.  vorûbergehender  .\phasie  etc.  Arch.  f.  Psych.  u. 
Nerv.  VIII.  P.  409.  1878.  —  .\lthaus,  On  the  Ireatment.  of  certain  forms  of  cé- 
rébral paralysis  by  the  continuons  galvanic  current.  Brit.  med.  Journ.  1870.  avril  23. 

—  Ueber  Asthénie  d.  Gehirns.  Centralbl.  f.  Nervenheill;.  etc.  1882.  Nr.  7  et.  8. 

—  0.  Berger,  Zur  elektr.  Bekandl.  d.  Tic  convuls.  u.  d.  Chorea  minor.  Cen- 
tralbl. f.  Nervenheilk.  etc.  187'J.  Nr.  10.  —  Emminghaus,  Wirkuug  der  Galva- 
nisation am  Kopfe  bel  Aphonie  Arch.  f.  Psych.  u.  Nerv.  IV.  P.  559.  1874.  — 
Benedilit,  Zur  Casuialik  d.  progress.  Liihmung  de  Gehirnnerven  (Bulpiiralyse). 
D.  Arch.  f,  klin.  Med.  XI.  P.  110.  1872.  —  W.  Erb,  Zur  Caauistik  d.  bulbiiren 
Lilhmungcn.  Arch.  f.  Psych.  u.  Nerv.  IX.  P.  325.  1879.  —  Krankheiten  d.  ver- 
lUng.  Marks,  v.  Ziemssen's  Handb.  d.  spec.  Palli.  XI.  2.  2.  Edit,  1878.  —  Lange, 
Ueber  d.  Anwendung  der  Inductionsolektricit.'it  gegen  paralyt.  Conlracturen.  Wien. 
med.  Woch.  1867.  Nr.  4  et  5.  —  Vulpian,  De  l'influence  de  la  faradisalion  loca- 
lisée sur  l'anesthésie  de  causes  diverses.  Paris  1880. 

Psychoses.  Schtile,  Handb.  der  Geisteskrankheiten  v.  Ziemssen's  Handb. 
tome  XVI.  2.  Edit.  1880,  —  J.  Teilleux,  De  l'application  de  l'électricité  au 
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SEIZIÈME  LEÇON 

Sommaire  :  Remarques  préalables,  —  Bases  physiologU/ues,  expérimentales  et  théo- 
riques de  l'électrothérapie  du  cerveau.  —Faits  thérapeutiques.  Recueil  d'une  série- 
d'observations  distinctes.  —  Déductions  îi  en  tirer.  —  Guérisons  négatives  ou  par- 
tielles. —  Désignation  des  formes  morbides  dans  lesquelles  on  peut  attendre  des 
effets  salutaires  de  l'emploi  de  l'électrolliérapie  et  de  celles  où  il  n'en  faut  rien 
espérer. 

A  l'emploi  direct  des  courants  éleclriques  sur  le  crâne,  dansdiflë- 
rentes  maladies  cérébrales,  s'opposèrent  longtemps  dirTérenls  préjugés. 
Les  observations  publiées  depuis  longtemps  sur  l'efTicacité  de  la  mé- 
thode thérapeutique  dans  de  semblables  afl'ections  et  particulièremenl 
les  ind'cations  précises  de  Remak  sur  ce  point,  furent  accueillies  avec 
une  dcliance  et  une  incrédulité  extrêmes.  Une  autorité  compétente 
(V.  Ziemssen)  allirma  et  on  y  crut  assez  généralement,  que  le  courant 
électrique  ne  peut  pénétrer  dans  les  os  du  crâne,  ni  dans  le  cerveau,  tan- 
dis que  d'autres  savants  (Duchenne),  ayant  une  opinion  diamétralement 
opposée,  ne  pouvaient  signaler  avec  assez  de  vivacité,  les  dangers  d'une 
pareille  application,  principalement  du  courant  galvanique  sur  la  tête. 
Ce  que  les  uns  regardaient  comme  impossible,  les  autres  le  déclaraient 
très  dangereux,  particulièrement  pour  le  cerveau  et  pour  les  organes 
de  rinlcllect.  Mes  expériences  prouvèrent  que  le  premier  de  ces  pré- 
jugés physiques  reposait  sur  une  erreur  et  que  le  cerveau  pouvait  être 
atteint  très  facilement,  même  par  des  courants  galvaniques  et  fara- 
drques.  On  apprit  à  renoncer  insensiblement  à  un  préjugé  physiolo- 
gique, d'après  lequel  l'application  de  courants  éleclriques  au  crAnc 
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renfermait  en  lui  des  dangers  particuliers.  Depuis  longtemps  le  con- 
traire a  été  prouvé  par  des  expériences  faites  sur  des  personnes  saines 
et  sur  des  malades  et  surtout  par  de  nombreuses  explorations  et  parle 
traitement  de  l'appareil  auditif,  à  l'aide  de  courants  galvaniques  sou- 
vent très  forts.  L'application  des  courants  électriques  sur  la  tête  est 
très  bien  supportée  par  toutes  les  personnes  bien  portantes  ;  mais  pour 
un  cerveau  malade,  il  faut  naturellement  agir  avec  une  certaine  cir- 
conspection; quant  aux  histoires  effrayantes  de  sérieuses  perturbations 
du  cerveau,  d'apoplexies,  d'amauroses,  etc.,  parsuitede  la  faradisation 
ou  de  la  galvanisation  de  la  tête,  elles  n'ont  été  aucunement  confirmées 
d'une  façon  authentique.  On  pouvait  donc  risquer,  avec  quelque  assu- 
rance, Fessai  du  traitement  électrique  sur  les  maladies  du  cerveau  ;  mais, 
avant  toutes  choses,  on  dut  se  demander  si  et  jusqu'à  quel  point,  à 
propos  de  maladies  du  cerveau,  on  pouvait  tenter  l'emploi  du  courant 
électrique  et  en  attendre  une  guérison  plus  ou  moins  certaine. 

Une  observation  plus  approfondie  prouve  qu'en  réalité  il  existe  dif- 
férents points  d'appui  qui,  dans  une  série  de  cas  permettent  d'espérer 
une  influence  favorable  de  l'électricité  sur  le  cerveau  malade.  Assuré- 
ment le  simple  fait  que  les  courants  électriques  agissent  généralement 
sur  le  cerveau,  qu'ils  provoquent  du  vertige,  de  l'étourdissement,  du 
malaise,  qu'ils  influent  favorablement  sur  le  sommeil  n'est  qu'un  motif 
peu  déterminant  en  faveur  de  l'emploi  thérapeutique  des  courants  élec- 
triques ;  mais  cette  base  est  souvent  la  première  et  la  seule  qui,  pour 
beaucoup  de  remèdes  de  notre  arsenal  pharmaceutique,  motive  leur 
emploi  dans  différentes  maladies  organiques  !  On  pouvait  toutefois  en 
conclure  que  des  actions  excitantes  et  modifiantes  sur  la  substance  céré- 
brale sont  possibles  ;  que  peut-être  il  s'opère  des  changements  dans  les 
conditions  moléculaires  et  nutritives  les  plus  délicates,  et  ainsi  s'ou- 
vrait la  perspective  d'obtenir  une  influence  favorable,  sur  des  troubles 
fonctionnels  du  cerveau,  sur  des  états  de  lassitude  et  d'épuisement  et 
peut-être  aussi  sur  des  excitations  morbides  de  ce  cerveau,  dans  l'in- 
somnie, dans  les  dérangements  psychiques,  etc. 

Des  arguments  plus  importants  sont  fournis  par  les  données  que 
nous  possédons  sur  Vinfluence  électrnphysiologique  éprouvée  par  les  vais, 
seaux  cérébraux  ;  en  première  ligne,  leur  modification  directe  (rétré- 
cissement et  élargissement),  comme  Lijwenfeld  le  prouva  expérimen- 
talement. Ainsi  j'ouvre  au  moins  une  possibilité  plus  nette  d'accélérer 
ou  de  ralentir  la  circulation  dans  le  crâne  et  le  cerveau,  d'agir  comme 
modifiant  sur  les  conditions  de  nutrition,  peut-être  d'effacer  des  phé- 
nomènes pathologiques  tels  qu'anémies,  hypérémies  tant  primaires 
que  secondaires  avec  leurs  conséquences.  D'après  les  expériences  de 
Lowenfeld,  ce  serait  possible  par  la  voie  directe;  mais  moins  certaines 
sont  les  bases  physiologiques  pour  l'action  vaso-motrice  indirecte  sur  le 
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cerveau,  en  agissant  sur  le  sympaUiique  du  cou  el  Ja  moelle  cervicale, 
uclion  dont  nous  avons  déjà  parlé  (7°  leçon  p,  105  et  suivantes). 

Il  y  a  de  ml^ine  peu  de  fails  à  l'appui  d'une  action  indireele,  encore 
plus  éloignée,  sur  la  rirculaliondu  cerveau,  exercée dcsréfkxes  par- 
tant de  la  peau:  loulelois  les  expériences  récentes  de  Runipf  etles  expé- 
riences thérapeutiques  publiées  par  lui,  laissent  entrevoir  la  possibilité 
d'obtenir,  dans  celte  direction  aussi,  des  résultats  favorables  et  cela 
par  ru[)plicalion  faradique  du  pinceau  sur  la  peau  (voir  plus  haut 
p.  ^-iO).  C'est  par  des  faits  de  ce  genre  que  s'expliquent  peut-être 
maintes  guérisons  d'affections  cérébrales  par  le  traitement  électrique 
périphérique. 

Encore  moins  claires  sont  les  actions  probablement  moléculaires  et 
dynamiques  qui  se  produisent  sur  différentes  fonctions  du  cerveau, 
sans  doute  aussi  par  par  rexciLalion  de  nerfs  sensibles,  mais  peut-être 
sans  l'intervention  de  la  circulation.  Je  ne  veux  pas  citer  ici  les  expé- 
riences métalloscopiques,  qui  sont,  certes,  assez  remarquables,  mais 
seulement  rappeler  les  i-ésuUats  des  expériences  de  Vulpian  qui,  par 
une  faradisation  locale,  entièrement  circonscrite,  de  différents  points 
de  la  peau,  sur  l'avant-bras,  vit  disparaître  des  hémianesthésies  céré- 
brales, provoquées  sans  doute  en  partie  par  des  modifications  anato- 
miques  du  cerveau. 

Mais  des  espérances  de  bien  plus  longue  portée  sont  éveillées  par 
les  actions  cataly tiques,  des  courants  électriques,  constatées  seulement 
avec  certitude  sur  d'autres  parties  du  corps,  et  sur  lesquelles  je  me 
suis  déjà  étendu  (13=  leçon,  p.  235  et  suivantes).  La  possibihté  d'une 
action  directe  sur  le  cerveau  et  sur  ses  parties,  étant  admise,  on  est 
bien  autorisé  à  admettre  que  cesactions  ne  feront  pas  défaut  dans  le  cer- 
veau, même  en  cas  de  certaines  maladies  el  l'on  entrevoit  alors,  d'une 
manière  très  probable,  que  les  courants  électriques  produiront  la  ré- 
sorption des  exlravasations  sanguines,  qu'ils  faciliteront  les  condi- 
tions de  circulation,  le  cours  de  la  sève,  qu'ils  feront  disparaître  les 
œdèmes  el  les  fluxions  collatérales,  qu'ils  amélioreront  la  nutrition 
des  parties  el  qu'ils  élimineront  ou  du  moins  diminueront  les  états 
chronico-inflammaloires,  sclérotiques,  dégénératifs  et  autres  sembla- 
bles, et  ainsi  s'ouvre  toute  une  série  de  possibilités  thérapeutiques. 

Vu  les  progrès  remarquables,  faits  par  la  névropalhologie  mo- 
derne dans  le  diagnostic  local  des  maladies  cérébrales  et  vu  la  possi- 
bilité physique  indubitable  de  diriger  le  courant  électrique  et  spécia- 
lement le  courant  galvanique  en  droite  ligne,  et  avec  une  as.^ez  grande 
densité  sur  n'importe  quelle  partie  du  cerveau  ou  à  peu  près,  on  a  des 
raisons  suffisantes  pour  justifier  des  expériences  thérapeutiques  dans 
les  maladies  cérébrales. 

Si  maintenant  nous  regardons  autour  de  nous,  pour  apprendre  quel 
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résultat  oui.  eu  ces  expériences  thérapeutiques  faites  jusqu'ici  en  grand 
nombre,  quel  bien  elles  ont  fait  aux  malades,  nous  rencontrons  l'ac- 
cord presque  unanime  des  savants  sur  ce  point  :  dans  beaucoup  de 
maladies  cérébrales,  disent-ils,  l'application  des  courants  électriques 
et  particulièrement  galvaniques,  à  la  téte  ou  même  à  des  régions  plus 
éloignées  a  eu,  sans  aucun  doute,  des  résultats  favorables,  instantané- 
ment ou  plus  tard.  La  stricte  démonstration  de  cette  théorie,  qui  est 
plus  ou  moins  l'expression  de  la  conviction  personnelle  des  divers  sa- 
vants, puisée  dans  un  grancHiombre  d'expériences,  ne  repose  pas  sur 
un  grand  nombre  de  faits  dûment  constatés  ;  cependant  on  trouvera 
un  assez  gi'and  nombre  de  cas  que  le  thérapeutiste  regardera  comme 
suffisant  pour  expliquer  les  ad  ions  curatives  de  l'électricité.  Gitons-en 
rapidement  quelques-uns,  choisis  parmi  un  grand  nombre. 

io  Observation  de  Neftel.  Nëoresthénie  cérébrale,  médecin  à  forte  clientèle, 
âgé  de  42  ans,  Lombé  malade  à  la  suite  de  travaux  des  plus  accablants.  Il 
souffre  d'un  manque  d'énergie  corporelle  et  inlellccluelle.  Son  activité  est  fort 
diminuée;  insomnie  continuelle,  tête  embarrassée;  accès  de  mélancolie. 

Dégoût  et  incapacité  de  travailler  et  de  lire  ;  épuisement  facile  ;  faiblesse 
générale  ;  sensation  de  pesanteur  aux  reins.  L'examen  ne  donna  qu'un  l'é- 
sultat  négatif;  un  peu  d'albumine  dans  l'urine;  pas  de  produits  morpholo- 
giques. Traitement  galvanique  :  pôle  négatif  sur  la  nuque,  pôle  positif  stable 
et  lentement  labile  sur  les  paupières,  le  front,  les  tempes  et  la  fosse  auriculo- 
masillaire  des  deux  côtés.  Même  procédé  en  changeant  les  électrodes  de 
place  ;  finalement  galvanisation  du  sympathique  du  cou.  Dès  la  fin  de  hVpre- 
mière  séance,  soulagement,  moins  d'insomnies;  amélioration  progressive, 
guérison  finale,  plus  d'alb'umine. 

2°  Observation  personnelle.  Névrose  d' (motion.  Hémiparésie  du  côté  droit. 
Négociant  âgé  de  46  ans,  a  eu,  il  y  a  dix  semaines,  une  forte  émotion  (par 
suite  d'une  injure  qui  lui  fut  faite)  :  immédiatement  après,  pesanteur 
à  l'estomac,  malaise,  perle  d'appétit,  plus  tard  vertiges,  marche  chancelante, 
ensuite  peu  à  peu,  faiblesse  croissante,  tremblement  de  lu  main  droite,  à  tel 
point  qu'il  ne  pouvait  plus  écrire  ;  lassitude  générale,  marasme,  tendance  à 
pleurer,  dépression  morale,  sommeil  inquiet,  souvent  presque  nul.  La  mé- 
moire a  soulfert;  quand  il  parle,  il  arrive  souvent  que  ses  idées  lui  échap- 
pent. Voici  les  résultats  de  l'examen  :  faible  parésie  du  facial  droit.  —  Lan- 
gue, palais,  mastication,  déglutition  normaux.  11  en  est  de  même  des 
mouvements  des  yeux  et  des  pupilles.  Le  bras  droit  est  notablement  plus 
faible  que  le  bras  gauche;  quand  le  malade  étend  la  main,  il  tremble  vive- 
ment; mouvements  de  la  main  un  peu  maladroits  et  faibles  ;  pression  de  la 
main  droite  beaucoup  plus  faible  que  celle  de  la  main  gauche  (Dynamo- 
mètre dr.  26o  — g.  51»).  La  sensibilité  de  l'extrémité  droite  supérieure  est 
normale.  Sesréflexes  tendineux  un  peu  exagérés.  —  Motilité  et  sensibilité  de 
l'extrémité  inférieure  droite,  normales;  les  réflexes  tendineux  et  celui  de  la 
plante,  à  cette  extrémité,  sont  un  peu  exagérés.  Traitement  galvanique: 
six  éléments  pour  la  région  comprise  entre  la  nuque  et  le  front  ;  huit  élé- 
l'^KB.  —  Élccti'olhérnpie.  19 
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iiiciils,  le  syiiip,'iLlii(|ii(;  du  cou  ;  ilix-liiiiL  L-ir-inoiiLs  \hi\i:  in'jgfilif  l.-ihilc,  à  tra- 
vers les  iierl's  el  les  muscles  du  Itras  droil,  ({uolidieiiiieiueiil. 

26  juin  1870.  Avant  la  premifire  séance  ;  IJynarn.  à  dr,  '26»  à  i^.  '■'>l° 
id.  Après  id  :       ,>  dr.  '.iO" — j,'.  ii° 

.\niélioration,  sommeil  meilleur  uitérieinement. 

29  juin  :  État  variable  :  en  somme  amélioration. 

Avant  le  traitement  galv.  :  Dynam.  à  dr.  'Ai"  — 
Après  id.  :      »       à  dr.  ■42"  —  fs.  il" 

11  juillet.  Douleurs  de  tête,  vertige,  sommeil  meilleur. 

Avant  le  traitement  galv.:  Dynam.  à  di'.  40°  à  g,  41" 
Après  id.  :       »       à  dr.  40»  à  g.  43" 

12  juillet.  Le  patient  ressent  une  amélioration,  spécialement  pour  la  tête 
et  le  langage  ;  il  dort  bien  mieux  en  général.  Il  se  plaint  encore  de  douleurs 
dans  le  bras,  lequel  est  réellement  plus  fort,  mais  n'est  pas  encore  tout  à 
fait  remis  ;  la  légère  différence  persiste  encore  pour  le  visage.  II  est  forcé  de 
partir. 

30  Observation  personnelle.  —  Insomnie  ;  dépression  psychique.  — -  Veuve,  de 
41  ans  ;  depuis  environ  deux  mois,  à  la  suite  d'affections  morales,  dal  de 
grande  dépression  d'esprit,  senllmenl  d'angoisse  précoi'diale  très  manifeste  et 
perte  de  sommeil  presque  absolue  (avec  idées  noires,  inquiétudes  dans  les 
membres,  etc.).  —  Un  peu  d'anémie.  —  Appétit  et  digestion  bons. 

Le  chloral  et  la  morphine  ne  sont  pas  supportés.  —  Ordon.  :  Soir,  thé  de 
valériane  et  traitement  électrique. 
Le  21  janv.  Faradisation  de  la  tête,  à  l'aide  de  la  main. 

22  janv.:  Aucune  amélioration  encore  ;  forte  angoisse;  faradisation  de  la 
tête,  et  en  outre  depuis  la  nuque  jusqu'à  l'épigastre. 

23  janv.  :  Sommeil  d'une  demi-heure  ;  angoisse  bien  moindre. 

2^  janv.  :  Insomnie  par  suite  de  douleurs  abdominales  et  de  diarrhées. 
2ojanv.  :  Sommeil  de  deux  heures;  coliques  ont  disparu. 

26  janv.  :  Insomnie  (était  l'après-midi  en  compagnie). 

27  janv.  :  Insomnie;  angoisse  disparue  ;un  traitement  galvanique  est  main 
tenant  établi  ;  quatre  éléments  depuis  le  front  {-}-)  jusqu'à  la  nuque,  stable, 
1  1/2  min.;  six  éléments,  depuis  la  nuque  jusqu'à  l'épigastre,  stable 
1  1  /2  min . 

28  janv.  :  Sommeil  de  deux  heures.  Angoisse  dissipée  pour  longtemps. 

29  janv,  ;  Sommeil  de  2  heures  1/2. 

-  30  et  31  janv.  :  Pas  dormi  (Menstrues  en  imminence,  approchantes),  mais 
état  moral  très  bon. 
lof  févr.:  Sommeil  de  3  heures. 

2 /(iw.  :  Sommeil  de  plus  de  ii  heures  ;  bien-être.  Début  des  menstrues. 
Avec  elles  deux  nuits  presque  sans  sommeil  ;  migraine  ;  légère  angoisse,  point 
de  traitement  galvanique. 

"}  févr.  :  Nuit  passée  tout  entière  à  dormir.,  7-8  /lewes.  Depuis  des  mois,  nulle 
nuit  n'avait  été  aussi  bonne,  traitement  galvanique. 

0  févr.  :  îi-C  heures  de  somincil.  Angoisse  totalement  passée. 

7  févr.  :  7  1/2  heures  de  sommeil  sans  interruption.  Pas  de  maux  de  tôle,  pas 
d'angoisse  ;  se  sent  tout  à  fait  bien.  Elle  part  aujourd'hui  en  voyage  ;  une 


ÛBSEUVATIONS  291 

comniiinic.-ilion  ultérieure  uous  apprend  ([ue  rainéliorfition  s'est  maintenue-, 
chaque  nuit  de  4  à  ii  heures  de  sommeil. 

40  Observation  de  Rumpf.  —  Uypéréinic  du  cerveau  (névrosthénie  céré- 
jjpale).  —  Négociant,  47  ans,  pas  très  nerveux  s'étant  toujours  hicn  porté. 
Par  suite  d'une  grande  tension  d'esprit  et  d'excitation  morale,  d'abord  sen- 
timent désagréable  de  pression  à  la  lête,  puis  le  visage  rougit  facilement  et 
sentiment  de  congestion  à  la  tête.  Pesanteur  et  lourdeur  croissante  de  la  tête  ; 
de  temps  à  autre,  violente  douleur  de  tôle;  sensation  pénible  de  vertige, 
surtout  en  levant  et  en  baissant  la  i^ie  ;  bourdonnements  d'oreilles,  diminu- 
tion de  l'activité,  émotions  même  pour  des  causes  futiles,  sommeil  très  mau- 
vais. —  Fonctions  spinales  tout  à  fait  normales.  Objectivement  tout  est 
normal.  Brùmure  de  potassium  sans  succès.  Traitement:  Vigoureuses  fric- 
tions faites  avec  le  pinceau  faradique  sur  le  dos,  la  poitrine  et  les  extrémités 
supérieures.  Après  cela  besoin  de  dormir,  tête  plus  dégagée.  Après  un 
deuxième  traitement  semblable,  disparition  de  tous  les  phénomènes  fâ- 
cheux. 

b"  Observation  personnelle  —  Hémiplégie  lat.  droite  (ex  hœmorrhagia  céré- 
brale) 2o  ans.  Ébéniste.  Le  10  février  1872  (dans  un  bal)  début  subit  de 
l'hémiplégie,  sans  perte  de  connaissance  et  sans  aphasie,  mais  avec  langage 
indistinct  (anarthrie).  Paralysie  latérale  droite  complète,  même  pour  le  vi- 
sage; fourmillements  mais  conservation  de  la  sensibilité. 

Amélioration  lente  et  graduelle  jusqu'à  l'état  normal.  Auparavant  tout  à 
fait  bien  portant.  État  au  8  avril  1872  :  Hémiplégie  latérale  droite. 

Parésie  des  branches  faciales  inférieures.  Langue  obliquant  un  peu  vers  la 
droite.  Luette  rectiligne.  Voile  du  ])alais  normal.  Avant-bras  très  peu  mobile  ; 
main  et  doigts  pas  mobiles  du  tout.  Une  certaine  mobilité  à  l'articulation 
de  l'épaule.  Légère  contracture  des  tléchisseurs  au  bras.  Extrémités  inférieure 
et  supérieure  parétiques  et  raides,  mais  le  patient  peut  marcher.  Sensibilité 
normale,  léger  sentiment  d'engourdissement  au  bout  des  doigts.  Pupilles 
et  mouvements  des  yeux  normaux.  Pas  d'aphasie.  Cœur  tout  à  fait  normal. 

Traitement  galvanique.  Longitudinalement  à  travers  la  moitié  gauche  du 
crâne,  stable  et  transversal,  à  partir  de  la  tempe  gauclie  jusqu'au  plexus  bras 
chial  droit  ;  ensuite  encore  le  pôle  négatif  labile  au  travers  des  nerfs  du  bras 
droit.  Le  jour  suivant,  le  patient  accuse  une  amélioration  notable.  Une  obser- 
vation plus  exacte  donne  (le  9  avril),  avant  le  traitement  galvanique,  une 
immobilité  absolue  des  doigts  ;  la  main  ne  peut  être  approchée  que  jusqu'à 
un  pouce  ^  du  nez  et  des  cheveux  des  tempes.  Après  le  traitement  (seulement 
sur  la  tête  !),  le  patient  porte  aisément  la  main  jusqu'au  nez  et  jusqu'aux 
cheveux  du  front  ;  il  peut  un  peu  fléchir  les  doigts  ;  les  mouvements  de 
l'avant-bras  s'elfectuent  un  peu  plus  aisément.  —  H  avril  :  le  patient  re- 
marque, après  chaque  séance,  une  amélioration  notable,  même  à  la  jambe 
qui  jusque  alors  n'avait  été  ni  examinée  ni  traitée  !  —  Ib  avril,  amélioration 
croissante  ;  les  mouvements  du  bras  sont  plus  libres  ;  la  flexion  des  doigts  est 
possible,  mais  très  faiblement.  Le  patient  se  touche  aisément  la  tête  et  le 
nez  ;  la  jambe  notamment  (qui  n'a  jamais  été  traitée)  se  meut,  après  chaque 
séance,  plus  facilement,  et  est  plus  vigoureuse.  —  1  août  1872  :  le  malade, 
sort  très  amélioré.  Sa  marche  est  presque  entièrement  libre  et  légère.  La 
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inoLililé  du  hrns  esl  bien  meilleure  ;  elle  est  déj/i  li'és  bonne  infime  dans  les 
extenseurs  ;  plus  de  conLraclures  ;  il  lui  est  encore  impossible  d'écrire  à 
cause  des  diflii;idir's  de  la  pronuLion.  I.a  lAle  esl  libre.  A  [lartir  de  la  fin  de 
septembre,  le  patient  peut  di;  nouveau  reprendre  son  métier. 

0"  Observation  de  Brenner.  Jliimipli'iiie  cérébrale.  Améliorulion  notable  et 
subite  de  la  paralysie.  38  ans,  négociant,  est  atteint  de  syphilis  en  1803.  Ré- 
cidives fréquentes.  Traitement  irrégulier.  Knviron  un  an  et  demi  apiés,  le 
patient  se  réveille  le  matin  avec  liémiplégie  complète  du  côté  droit,  dévia- 
tion de  la  face  et  trouble  de  la  parole.  Quatre  semaines  après,  paralysie  com- 
plète des  extrémités  supérieure  et  inférieure  de  droite,  avec  une  très  faible 
contracture  do  llc-vion,  parésie  des  branches  inférieures  du  facial,  sans 
ancsthésic  cutanée.  —  Après  environ  i  minute  d'excitation  faradique  des 
muscles  du  haut  du  bras,  le  patient  put  subitement  lever  de  nouveau  le  bras, 
détacher  le  bras  du  tronc  et  courber  l'avant-bras  ;  le  résultat  obtenu  à  la 
jambe  fut  encore  plus  remarquable.  Quelques  contractions  ayant  été  opérées 
en  prenant  pour  point  de  départ  le  nerf  crural  et  le  nerfpéronier,  le  malade 
se  ieva  et  marcha,  en  traînant  la  jambe,  mais  sans  appui,  par  la  chambre. 
La  continuation  du  traitement  diminua  la  paralysie,  mais  pas  beaucoup  et 
il  resta  une  hémipai  ésie  durable  avec  contracture. 

7"  Observation  personnelle.  Héniiplégie  latérale  droite.  Amélioration  subite. 
—  Fonctionnaire  âgé  de  53  aus,  subitement  paralysé,  il  y  a  3  ans,  sans  at- 
taque. D'abord  paralysie  complète.  Maintenant  le  faciès  est  bien,  la  jambe  est 
encore  faible,  avec  de  fortes  contractures  de  flexion.  L'excitabilité  électrique 
est  normale.  Immédiatement  après  la  faradisation  des  nerfs  et  des  muscles 
du  bras,  le  patient  peut  remuer  un  peu  mieux  les  doigts  ;  il  en  est  de  même 
après  le  passage  d'un  courant  galvanique  transversalement  ou  le  long  de  la 
tête.  .\près  cette  première  séance  (explorative)  s'était  manifestéeune  notable 
amélioration.  Le  patient  se  trouvait  plus  agile  et  plus  vigoureux. 

11  pouvait  se  lever  plus  aisément  de  sa  chaise  et  marcher  sans  canne  ;  mais 
le  bras  n'allait  pas  mieux  ;  d'ailleurs  un  traitement  électrique  prolongé  ne 
put  ajouter  grand'chose  à  cette  amélioration  qui  n'avait  été  que  momen- 
tanée. 

8°  Observation  de  Nef  tel.  Hémiplégie  latérale  droite.  Aphasie  (par  embolie  ?) 
Homme  de  38  ans.  Le  23  février  1877,  violente  attaque  d'apoplexie,  suivie 
d'une  hémiplégie  du  côté  droit  et  d'une  aphasie.  Prompte  amélioration,  sui- 
vie d'une  parésie  de  l'extrémité  inférieure  etplus  encore  de  l'extrémité  supé- 
rieure. Trouble  de  la  vue  et  de  l'ouïe  au  côté  droit,  mal  de  tête,  accès  de 
mélancolie,  faiblesse  générale,  insomnies,  bruit  systolique,  à  la  pointe  du 
cœur.  Parésie  du  muscle  droit  interne  de  l'œil,  du  côté  droit.  Défectuosité 
dans  le  champ  visuel,  de  l'anl  droit,  sous  forme  d'une  hémianopie  nasale.  — 
Traitement  galvanique  (à  partir  du  19  mars  1877);  1"  pôle  négatif  sur  la 
nuque.  Pôle  positif  stable  et  lentement  labile  sur  les  paupières,  le  front,  la 
tempe  et  la  fosse  auriculo-maxillaire  des  deux  côtés.  De  quatre  à  sept  élé- 
ments de  .Siem.  ;  2"  même  procédé  avec  placement  des  électrodes  en  sens  in- 
verse ;  3"  galvanisation  du  sympathique  du  cou  (pôle  négatif  sur  le  ganglion). 
Amélioration  immédiate  :  tête  pins  libre,  sommeil  moins  souvent  inter- 
rompu ;  l'insuITisancc  du  droit  interne  disparaît,  de  même  que  la  défec- 
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luosilé  du  cliainp  visuel.  La  parésie  des  exlrémiLés  droites  s'améliore  aussi  ; 
(elles  ne  furent  traitées  que  deux  fois,  plus  particulièrement  dans  un  ])ut  de 
dia"-nostic).  —  Interruption  de  la  cure,  le  29  mars  (après  onze  séances).  — 
Quelques  semaines  après,  recrudescence  du  mal,  surtout  maux  de  tête,  ver- 
lio-es,  insomnies,  douleurs  au  bras  droit.  29  mai,  reprise  du  traitement 
(môme  procédé),  maintenant  encore  amélioration  notable,  après  huit  séances 
seulement. 

90  Observaiion  de  Mor  Meyer.  Hémiplégie,  fwbahlement  à  la  suite  d'une 
hémorragie.  26  ans,  négociant,  maladif,  battements  de  cœur,  hypertrophie- 
du  ventricule  gauche,  sans  altérations  des  orifices  ;  vertiges,  sjmcope  quel- 
que temps  après,  crampes,  hémiplégie  complète  sensorielle  et  motrice  du 
côté  gauche,  paralysie  de  la  vessie.  Amélioration  très  lente.  Deux  ans  plus 
tard  :  le  bras  gauche  peut  à  peine  se  soulever  de  manière  à  former  un  angle 
de  70  degrés;  il  est  maigre,  froid,  en  partie  anesthésié  ;  faible  contracture, 
flexion,  spasmes  notables  et  pesanteur  de  la  tète  ;  la  vessie  se  remet  de 
nouveau  assez  bien.  Traitement:  au  début,  simple  galvanisation  du  sympa- 
thique du  cou  (pôle  positif  sur  le  ganglion  supérieur  gauche).  Résultat 
très  satisfaisant  ;  après  douze  séances,  le  bras  peut  se  soulever  et  s'étendre  ; 
sa  sensibilité  s'est  améliorée;  le  malade  traîne  moins  la  jambe.  Âjoutez-y 
encore  des  courants  descendants  des  nerfs  et  des  muscles.  Après  les  quinze 
séances  suivantes,  les  mouvements  de  la  main  et  des  doigts  sont  bien  moins 
gênés  ;  température  du  bras  est  à  peu  près  normale  ;  la  sensibilité  n'est  pas 
encore  complètement  rétablie. 

10°  Ob$ermiion  de  Vulpian.  Monoplégie  du  bras  droit  avec  complète  anes- 
thésié (probablement  à  la  suite  d'une  hémorragie),  18  ans,  ouvrier  ;  atta- 
que d'apoplexie.  Perte  de  connaissance  ;  à  son  réveil,  on  trouve  l'extrémité 
supérieure  droite  complètement  paralysée.  A  part  une  aphasie  de  très 
courte  durée,  la  paralysie  est  limitée  exclusivement  sur  le  bras  droit; 
outre  la  paralysie  complcle  du  bras  il  existait  encore  une  anesthésié  com- 
plète. Différents  traitements  (nitrate  d'argent,  chlorure  d'or,  de  sodium  ; 
faradisation  et  galvanisation  du  bras  paralysé),  ce  traitement  n'amena 
qu'une  amélioration  très  légère  de  la  motilité  et  de  la  sensibilité.  Au  bout 
de  cinq  mois,  le  patient  est  soumis  à  la  faradisation  cutanée  (le  pinceau 
faradique  est  promené  avec  force  sur  une  région  très  circonscrite  de  l'a- 
vant-bras  droit).  Amélioration  rapide,  dans  la  sensibilité  comme  dans  la 
motilité.  La  sensibilité  s'améliore  de  jour  en  jour  de  haut  eu  bas,  la  moti- 
lité, au  point  que,  vingt  jours  après,  le  dynamomètre  indique  à  droite 
8  degrés  ;  à  gauche,  '61.  L'un  des  jours  suivants,  le  dynamomètre  indi- 
que 10  degrés  à  droite,  avant  la  faradi.sation,  et  17  après  la  faradisa- 
tion. Cinq  semaines  après,  la  sensibilité  est  rétablie  jusqu'au  bout  des 
doigts;  tous  les  mouvements  des  bras  s'effectuent  sans  effort  spécial.  Deux 
mois  après,  dynamomètre  3.'i  degrés  à  droite  ;  GO,  à  gauche.  Le  malade  se 
sert  de  sa  main  droite  aussi  bien  que  de  sa  main  gauchp  ;  seulement  la  pre- 
mière est  un  peu  plus  faible. 

M°  Observation  d'Althaus  :  hémiplégie  du  côté  gauche  (après  hémorra- 
gie). Dame  de  53  ans,  a  eu,  il  y  a, deux  mois,  une  attaque  d'apoplexie  du 
côté  gauche.  Maintenant  elle  recommence  à  marcher  un  peu  ;  mais  le  bras 
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reste  privé  de  loiiLo  force.  Le  l)ia.s  cl  la  jambe  sont  plus  chauds  qu'à 
droite.  Contracture  de  llexion,  dont  le  malade  ne  vient  à  bout  qu'avec 
beaucoup  de  sonfrranco,  AuffuieiiLuLioa  da  l'excitabililij  faradique.  Applica- 
tion du  courant,  ^'alvaniipn;  a  la  tempe  droite,  au  /,'anglion  supérieur  sym- 
pathique et  du  dos  jus(pi'aux  extrémités  des  nerls,  avec  revirements  du 
courant.  Ellet  remarquable  [)roduit  sur  les  tensions  musculaires.  Bientôt 
après  la  séance,  la  patiente  peut  étendre  son  bras  et  ouvrir  la  main  ;  elle 
marche  mieux  aussi;  mais  cette  amélioration  ne  dura  que  quelques  heures. 
Après  douze  séances  et  six  semaines  de  traitement,  la  malade  peut  très 
bien  marcher  toute  seule  et  elle  a  recouvré,  en  grande  partie,  l'usage  de 
son  bras,  dont  les  contractions  et  les  douleurs  ont  disparu. 

12»  Observalion  d'Allhaus.  Monoplégie  du  bras  droit  (par  endioiie?)  Nég-o- 
ciant  âgé  de  1)2  ans;  est  atteint  subitement  d'une  syncope  et  de  vertiges  et 
perd  immédiatement  l'usage  de  son  bras  droit  ;  pas  d'inconscience  ni  de 
trouble  de  la  parole.  La  jambe  et  le  vi.sage  sont  libres,  deux  jours  plus 
tard  :  paralysie  complète  de  l'avant-bras  et  de  la  main  et  anesthésie  presque 
complète  de  la  main  et  des  doigts.  Application  du  courant  galvanique  sur 
l'hémisphère  gauche,  pendant  une  minute  ;  après  cela,  le  patient  peut 
lever  la  main  et  remuer  un  peu  les  doigts.  Deux  jours  après,  le  mieux  s'est 
maintenu,  mais  sans  faire  de  progrès.  La  galvanisation  réitérée  du  cerveau 
provoque  de  nouveau  une  faible  amélioration  dans  le  mouvement  de  la 
main.  L'addition  de  la  galvanisation  périphérique  du  radial  et  du  médian 
amène  un  autre  mieux,  encore  plus  sensible.  Une  nouvelle  séance  de  gal- 
vanisme aboutit  à  une  guérison  complète. 

13°  ObservoÂion  de  Rumpf.  Hémiparésie  du  côté  droit  (Diagnostic  anatomi- 
que  vague).  Homme  de  36  ans,  malade  depuis  plusieurs  années.  Douleurs 
dans  le  dos,  dans  le  bras  droit  et  dans  la  hanche  droite.  Paresthésie  et 
faiblesse  de  tout  le  côté  droit.  Incapacité  de  travail,  perte  de  la  mémoire, 
lourdeur  de  tête,  insomnies,  mauvaise  humeur.  A  l'examen,  légère  parésie 
de  tout  le  côté  droit,  y  compris  le  facial  inférieur  ;  médiocre  ataxie  des 
mouvements  à  droite  ;  sur  tout  le  corps,  analgésie  évidente;  réflexes  tendi- 
neux très  forts  des  deux  côtés.  Au  pariétal  gauche,  cicatrice  osseuse  un 
peu  enfoncée  et  provenant  d'une  lésion  antérieure.  Traitement  galvanique 
assez  longtemps  prolongé,  mais  en  pure  perte.  Traitement  avec  le  pinceau 
faradique  (sur  le  tronc  et  aux  extrémités)  ;  il  produit  rapidement  une  amé- 
lioration ;  la  douleur  et  les  paresthésies  disparaissent  ;  le  sommeil  est  moins 
souvent  interrompu  ;  au  bout  de  six  semaines,  la  maladie  a  disparu  sans 
laisser  de  traces  autres  qu'une  faible  déviation  de  la  bouche  et  une  analgé- 
sie médiocre  ;  la  parésie  a  disparu. 

14"  Observalion  personnelle  :  Tremblement  de  la  tête,  accès  de  vertige  [Sclérose 
multiple  au  début?  )  Cordonnier,  âgé  de  41  ans,  bonne  santé  antérieure,  non 
syphilitique,  fin  mars  1877,  subitement,  violents  accès  de  vertige;  ensuite 
perte  de  connaissance  pendant  deux  jours;  après  cela,  douleurs  contusives 
de  la  tête  ;  douleurs  de  rein  et  tiraillements  dans  les  jambes.  A  chaque  ten- 
tative de  mouvement  se  produit  un  violent  tremblement  de  la  tête,  qui 
disparaît  quand  le  malade  se  couche  pour  se  reposer.  Les  semaines  et  les 
mois  suivants,  lente  décroissance  du  tremblement,  ce  qui  permet  au  patient 
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de  se  remeLlre  au  travail.  —  Avril  1878  :  de  nouveau,  violenl  vertige, 
maux  de  tête,  tiraillements  dans  les  jambes  ;  douleurs  lancinantes  et  bour- 
donnements dans  l'oreille  gauche  ;  pas  de  perte  de  connaissance,  mais 
retour  du  tremblement  avec  une  intensité  bien  plus  grande.  Amélioration  à 
l'hospice.  Le  malade  se  porte  assez  bien,  l'hiver  suivant. 

A  la  fin  de  mars  1879,  par  contre,  accès  de  vertige  avec  de  violents  maux 
de  tôte,  mais  sans  perte  de  connaissance;  nouveaux  tiraillements  et  nou- 
velles lourdeurs  de  jambes  ;  tremblement  de  la  tôle  avec  forte  recrudescence 
et  maintenant  aussi  tremblement  des  bras  ;  le  patient  s'énonce  avec  diffi- 
culté, sa  mémoire  est  ingrate  ;  diminution  de  la  capacité  intellectuelle,  de 
temps  à  autre  un  peu  de  faiblesse  de  la  vue.  Le  sommeil  est  inquiet  ;  la 
vessie  et  le  rectum  sont  libres.  État,  le  7  juin  -1879  ;  au  repos,  rien  d'anor- 
mal ;  mais  à  chaque  émotion  et  à  chaque  mouvement,  tremblement  vif  et 
vacillations  de  la  tète.  Yeux  normaux,  même  à  l'ophtalmoscope  ;  l'examen 
otologique  (des  oreilles)  donne  à  gauche  une  affection  invétérée  du  conduit 
auditif  et  de  l'oreille  moyenne.  La  langue,  le  palais,  la  mastication  et  la 
déglutition  sont  normaux.  Le  langage  est  un  peu  bégayé  et  quelque  peu 
diffus.  Aux  extrémités  supérieures,  à  part  une  certaine  incertitude  dans  les 
mouvements  et  de  faibles  commotions  à  gauche,  pas  de  perturbation  sensi- 
ble ;  spécialement  pas  de  tremblement  visible,  ni  d'ataxie.  —  Aux  extrémi- 
tés inférieures,  incertitude  des  mouvements  un  peu  plus  fortement  accentuée, 
mais  pas  d'ataxie  évidente,  du  reste,  objectivement,  absolument  rien  d'a- 
normal. Traitement  galvanique  :  en  travers  et  longitudinalement  à  travers 
la  tête,  le  sympathique  du  cou.  —  16  juin  :  les  tremblements  ont  visible- 
ment diminué  dans  ces  derniers  jours.  Aujourd'hui  il  n'y  a  plus  de  trace  des 
mouvements  d'oscillation  antérieurs.  Subjectivement  aussi,  le  malade  se 
sent  mieux.  Les  maux  de  tête  ont  entièrement  disparu  ;  par-ci  par-là 
encore  un  peu  de  pression  à  la  tête  ;  disposition  d'esprit  plus  vive,  sommeil 
meilleur.  Le  2  juillet  1879,  le  malade  est  renvoyé  complètement  guéri.  En 
octobre  1879,  plus  de  phénomènes  fâcheux  pour  la  tête.  Le  trémor  a  disparu 
pour  longtemps. 

lo"  Observation  de  Uor.  Meyer.  —  Hémiplégie  gauche,  après  une  encéphaliLe 
aiguè.  —  Enfant  mâle,  de  8  ans,  a  eu,  en  18G3,  une  perte  de  connaissance 
avec  crampes  violentes  et  une  paralj-sie  totale  de  la  moitié  gauche  du  corps. 
Mai  1866,  amélioration^,  de  la  jambe.  Janvier  1867,  le  bras  est  encore  com" 
plètement  impotent,  froid,  tiré  vers  le  thorax,  contracture  légère.  Région 
du  deltoïde  et  du  radial  paralysée  en  partie,  celle  du  cubital  complètement. 
Contractilité  électro-musculaire  intacte.  Pas  de  trouble  dans  la  sensibilité. 
Traitement  :  faradisation  des  muscles  paralysés.  Amélioration  notable  dès 
la  fin  de  la  treizième  séance.  Après  quarante-deux  séances,  la  mobilité  du 
bras  et  des  doigts  est  presque  normale. 

16»  Observation  personnelle:  parahjsie  d'un  grand  nombre  de  nerfs  biU- 
baires.  —  Journalier,  âgé  de  48  ans,  malade,  depuis  juin  1871  et  souffrant 
aux  extrémités  supérieures,  rigidité  des  lèvres,  violent  mal  de  tête,  vue  d'é- 
tincelles, parfois  diplopie.  Plus  tard,  souffrances  à  la  nuque.  La  tête  devient 
lourde  et  penche  en  avant  ;  difficultés  croissantes  de  la  mastication  et  de  la 
déglutition.  Durant  l'automne  de  1871,  fortes  douleurs  dans  les  jambes, 
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on  inAine  li-iiips,  f'aililcsse  dans  les  jambes  f;L  dans  k;s  bras.  Veilifre  long 
ol  violent,  bourdonnement  d'oreilles.  La  voix  devient  faible  ol  enrouée; 
la  langue,  lourde  ;  salivation  abondante,  sommeil  mauvais,  troublé  par 
des  douloui's  et  par  îles  bourdonnements  d'oreilles.  —  \ilnl  au  30  jan- 
vier 1872:  la  diflicuité  delà  parole  s'aceroît  légèrement.  Voix  faible. 
Pupilles  et  mouvements  des  yeux  normaux,  pas  de  plosis.  —  Ouïe 
éteinte  à  gauclie,  diminuée  à  droite,  bourdonnements  d'oreilles  continuels 
des  deux  côtés.  Muscles  de  la  boucbe  raides  et  inertes,  impossibilité  de 
siffler.  Le  patient  ne  peut  pas  bien  tirer  la  langue  ;  elle  manifeste  de  nota- 
bles contractions  (ibrillaires.  —  Voile  du  palais  et  luette  rectiligne.s,  ne  pou- 
vant que  difriciiement  êti'e  excités  d'une  manière  réilexe.  —  Douleurs  dans 
la  nuque  et  dans  le  dos.  Attitude  et  mouvement  de  la  téte  sans  anomalie. 
La  déglutition  est  pénible  ;  la  mastication  l'est  encore  davantage.  .Sensibilité 
partout  normale.  Au  bras  droit,  douleurs  vives  et  lancinantes;  sa  force  est 
lui  peu  diminuée,  les  jambes  se  fatiguent  vite,  etc.  Hyperestliésie  galvanique 
des  deux  nerfs  acoustiques  ;  polype  dans  le  conduit  de  l'oreille  gauche. 

Traitement  galvanique:  huit  éléments  Stohr  transversalement  par  le»  tem- 
pes les  apop.  mastoïdes  ;  dix  à  douze  élém.  par  le  sympatique  du  cou  ;  pôle 
positif  stable  avec  échappées  à  chaque  oreille.  Amélioration  notable  après 
peu  de  jours.  —  Le  3  février,  maux  de  tête  faibles  ;  jambes  plus  fortes  ;  la 
langue  peut  être  plus  aisément  tirée  ;  le  patient  peut  de  nouveau  siffler.  La 
mastication  et  la  déglutition  sont  décidément  meilleures.  —  Le  -12  février, 
amélioration  durable.  Tête  encore  un  peu  lourde  ;  presque  plus  de  douleurs 
aux  extrémités  ;  le  malade  mâche,  avale  et  siffle  très  bien.  La  langue  sort 
facilement.  Le  cours  ultérieur  de  la  maladie,  à  part  quelques  Iluctuations, 
est  très  satisfaisant.  Le  patient  est  renvoyé,  le  27  mars  (après  cinquante-deux 
séances),  guéri  (à  l'exception  des  phénomènes  auditifs). 

17°  Obseroaiion  personnelle.  Ensemble  de  symptômes  bulbaires  (Erb.).  Homme 
de  ."kj  ans,  tombé  malade  en  février  1808.  Violentes  douleurs  à  la  nuque  ; 
mal  de  tête  léger  ;  plus  tard,  faiblesse  dans  les  muscles  de  la  nuque,  de  telle 
sorte  que  la  tête  ne  peut  plus  être  portée  verticalement.  Au  commencement 
de  juin,  paresie  croissante  des  muscles  de  la  mastication  et,  en  même 
temps,  faiblesse  des  paupières  supérieures,  finalement  un  peu  d'embarras 
dans  la  langue  et  quelque  difficulté  dans  la  déglutition.  Le  reste,  normal. 
État  à  la  fin  de  juin  1868  :  Attitude  particulière  de  la  tête  par  l'effet  de  la 
parésie  dos  muscles  de  la  nuque,  ptosis  des  deux  côtés.  Faiblesse  notable  des 
muscles  de  la  mastication  ;  la  bouche  reste  ordinairement  ouverte  à  cause  de 
cela.  Motilité  de  la  langue  n'est  pas  notablement  troublée  ;  elle  manifeste 
des  contractions  fihriliaires.  Aplatissement  des  muscles  de  la  nuque.  — 
Extrémités  normales.  —  Hypéresthésie  galvanique  du  nerf  acoustique  gau- 
che. 

Traitement  Qcilvanique  :  Dix  éléments  .Stohr,  transversalement  par  les  pro- 
cessus mastoïdes  stables;  dix  éléments,  galvanisation  du  sympathique  du 
cou  et  pôle  négatif  labiio  à  travers  les  accessoires  et  les  muscles  de  la 
nuque.  Alors  .se  manifesta  une  lente  amélioration.  .\près  soixante  séances, 
le  patient  va  infiniment  mieux;  il  peut  mieux  tenir  sa  tête,  la  déglutition 
s'effectue  sans  obstacle.  La  mastication  s'améliore.  Renvoyé  le  7  septembre, 
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le  malade  revient  le  30  octobre,  après  avoir  fait  iisaso  d'iodnre  de  potas- 
sium. Après  son  retour,  amélioration  visible  ;  attitude  de  la  tète  essentiel! e- 
incnL  meilleure  et  plus  ferme,  ptosis  plus  faible,  déglutition  et  mastication 
très  bonnes.  La  bouche  ne  reste  plus  ouverte.  Après  vingt-trois  séances  nou- 
velles, le  malade  est  renvoyé,  le  7  décembre  1868,  comme  à  peu  près  guéri. 
Tenue  normale  do  la  tète  ;  mastication  et  déglutition  tout  à  fait  norma- 
les, etc.,  etc. 

Les  observations  que  l'on  vient  d'entendre,  mettent  hors  de  doute 
que.  dans  diiïéreates  maladies  cérébrablos,  on  peut  obtenir  des  gué- 
risons  à  l'aide  du  courant  électrique  (en  l'appliquant  de  manières  très 
diverses);  les  succès  peuvent  être  prompts  et  éclatants,  même  dans  des 
cas  où  d'autres  remèdes  ont  été  employés  et  sont  restés  plus  ou  moins 
efficaces.  Ainsi  nos  espérances  conçues  à  priori,  se  sont  réalisées  dans 
une  série  de  cas. 

Mais  n'allez  pas  croire,  Messieurs,  que  ce  soit  toujours  et  même 
systématiquement  le  cas  ;  nous  ne  voulons  ni  ne  pouvons  passer  sous 
silence,  ce  que  tout  thérapeuliste  et  névropatliologiste  expérimenté 
attestera  avec  nous.  C'est  qu'en  face  de  ces  guérisons  peu  nombreuses, 
mais  positives  et  éclatantes,  on  peut  dresser  une  liste  bien  plus  nom- 
breuse de  cas,  où  le  résultat  a  été  négatif.  Bien  des  fois,  un  emploi 
rationnel,  et  logique  au  plus  haut  point,  du  traitement  par  l'électricité 
reste  infructueu.K  dans  des  maladies  cérébrales,  ce  qui  ne  s'explique 
que  trop  souvent  par  la  nature  des  maladies  nerveuses,  qui  restent 
incurables,  même  pour  tous  les  autres  genres  de  médicaments. 

Il  y  a,  en  outre,  toute  un  série  de  cas,  que  Ton  ne  peut  pas  regar- 
der comme  des  preuves  péremploires  de  l'efficacité  de  l'électricité, 
car  les  guérisons  s'y  font  lentement,  insensiblement,  souvent  même 
grâce  à  d'autres  remèdes  employés  simultanément  avec  l'électricité  ; 
toutefois,  même  dans  cette  série,  l'efficacité  de  l'électricité  n'est  nulle- 
ment contestable  ;  elle  est  très  probable,  mais  on  ne  peut  la  démon- 
trer AHctorieusement. 

Il  se  présente  finalement  des  cas,  assez  nombreux  (voir  plus  haut 
les  observations  G  et  7),  où,  immédiatement  après  l'emploi  de  l'élec- 
tricité, une  amélioration  d'une  rapidité  surprenante  se  manifeste  dans 
bien  des  sens,  mais  cette  amélioration  après  quelques  pas  en  avant, 
reste  ensuite  stationnaire  et  équivaut  à  une  incurabilité.  Ainsi,  par 
exemple  et  notamment  dans  des  cas  de  paralysies  apoplectiques  invé- 
térés, on  voit,  dès  la  première  ou  plutôt  dès  les  premières  séances, 
apparaître  une  amélioration  surprenante,  presque  subite,  dans  la 
motilité;  on  voit  reparaître  des  mouvements  qui  semblent  tout  à  fait 
perdus.  Les  malades  peuvent  tout  à  coup  mieux  marcher,  se  servir 
plus  facilement  de  leurs  mains  et  permettent  de  croire,  croient 
eux-mêmes,  que  leur  guérison  totale  est  imminente  ;  mais  c'est  une 
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espérance  li-ompeuso  ;  bienlùt  après  survient  un  point  d'arrêt  et  le 
mieux  ik;  (ait  plus  (jue  des  progrès  lents  pour  ne  pas  dire  nuls.  On 
peut  aussi  voir  que  les  troubles  de  la  sensibilité,  concomitants  de 
l'hémiplégie,  les  paresthésics,  les  désordres  des  organes  cérébraux, 
l'aphasie,  l'anarthrie,  etc.,  disparaissent  promplemcnt,  après  un  trai- 
tement électrique,  sans  que  l'amélioration  de  la  molilité  fasse  les 
mômes  progrès.  Dans  tous  ces  cas,  on  obtient,  sans  doute,  d'une 
manière  tout  à  fait  surprenante,  une  amélioration  partielle  ;  mais, 
après  cela,  plus  rien,  malgré  tous  les  efforts  que  l'on  peut  faire.  Il 
s'agit  sans  d(Mite  ici  comme  Brenncr  l'a  déjà  très  bien  dit,  simplement 
de  disparition  do  troubles  secondaires,  de  fonctions  rendues  diffici- 
les par  la  pression  exercée  sur  le  voisinage  d'un  foyer  apoplectique, 
par  des  troubles  de  circulation  collatéraux,  l'œdème,  des  phénomènes 
de  réaction  inflammatoire,  etc.;  peut-être  un  certain  nMe  y  est-il  aussi 
joué  par  des  troubles  périphériques  secondaires  de  la  nutrition  dans 
les  nerfs  et  dans  les  muscles  ;  mais  le  rétablissement  de  l'activité  des 
voies  et  centres  nerveux,  tout  à  fait  détruits  ou  dégénérés  est  impos- 
sible ;  il  reste  donc  une  limite  infranchissable  dans  ces  troubles  de 
fonctionnement.  Ici  le  trouble  fonctionnel  est  ramené  par  le  courant 
électrique,  simplement  à  la  grandeur  déterminée  par  la  perturba- 
tion pathologico-anatomique  ;  mais  par  cela  môme  il  y  a  souvent 
pour  les  malades  un  grand  soulagement  de  gagné. 

La  possibilité  d'une  action  favorable  du  courant  électrique,  sur  de 
nombreuses  maladies  du  cerveau,  existe  donc  même  là  où  une  guéri- 
son  complète  ne  peut  être  espérée,  vu  la  nature  du  mal. 

D'après  tout  ce  que  je  viens  de  dire,  on  pourra  avec  plus  ou  moins 
de  certitude  espérer  des  résullaLs  heureux  du  traitement  électrique, 
dans  les  cas  et  catégories  de  maladies  cérébrales,  qui  suivent  :  tout 
d'abord,  dans  ce  qu'on  appelle  les  troubles  fonctionnels  du  cerveau, 
dans  les  différentes  névroses  cérébrales,  pour  lesquelles  nous  ne  con- 
naissons jusqu'ici  pas  de  bases  anatomiques;  ce  sont,  en  première 
ligne,  les  actions  catalytiques  du  courant,  son  action  sur  les  vais- 
seaux sanguins,  sur  les  actes  les  plus  délicats  de  l'échange  molécu- 
laire, que  nous  sommes  forcés  d'admettre  tout  d'abord  ;  mais  peut-être 
qu'un  certain  rôle  est  ici  joué  par  les  actions  excitantes  et  modifiantes 
du  courant.  Parlons  aussi  de  la  névrosthénie,  des  insomnies,  des  maux 
de  tête,  de  la  migraine,  des  formes  les  plus  légères  des  troubles 
psychiques;  de  différentes  formes  cérébrales  de  crampes,  de  la  cho- 
rée,  de  l'épilepsic,  des  troubles  cérébraux  de  l'hystérie,  etc. 

Mentionnons  en  outre  les  troubles  de  la  circulalion,  où  l'on  peut 
utiliser  les  actions  des  courants  électriques  sur  les  vaisseaux  sanguins 
du  cerveau,  devenues  assez  probables  depuis  les  recherches  de  Lowcn- 
feld,  ainsi  que  l'action  exercée  par  la  galvanisation  du  sympalhiquc, 
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action  indirecte,  vaso-motrice  encore  plus  problématique,  obtenue  par 
la  galvanisation  de  la  peau  ou  d'une  façon  réflexe  à  partir  de  la 
peau;  ainsi  l'hypérémie  et  l'anémie  du  cerveau  et  les  diiïérents  états 
morbides,  qu'on  en  a  déduits,  en  partie  à  tort. 

Ici  viennent  s'ajouter  les  épanchemenls  de  sang  dans  la  substance 
cérébrale  et  les  foyers  de  ramollissement  déterminés  par  la  thrombose 
ou  l'embolie,  oii  naturellement  on  ne  doit  plus  s'attendre  de  la  part 
du  courant  électrique  à  un  rétablissement  des  éléments  nerveux 
détruits,  déchirés  ou  tombés  en  nécrose.  On  peut  cependant  s'atten- 
dre, de  la  part  de  l'action  catalytique  et  vaso-motrice  de  ce  courant, 
à  une  influence  très  favorable  sur  la  résorption  des  épanchements, 
sur  le  rétablissement  de  la  circulation  collatérale,  sur  la  disparition 
des  états  secondaires  et  consécutifs  (perturbations  circulatoires  et 
inflammatoires),  sur  le  relèvement  de  la  nutrition  et  la  rét}pparition 
de  la  fonction  des  éléments  nerveux  qui  n'ont  pas  été  entièrement 
détruits. 

On  peut  enfin  espérer  aussi  de  l'action  catalytique  des  courants 
électriques  une  influence  bienfaisante  sur  toute  sorte  de  processus 
chi'onico-in/lammaloires  et  dégénératifs  du  cerveau,  sur  la  méningite 
et  l'encéphalite  chroniques,  sur  les  péhnomènes  sclérotiques,  sur  les 
différentes  formes  d'atrophie  et  de  dégénérescence  des  éléments  ner- 
veux. 

Mais  àpriori  il  nous  semble  qu'il  faille  exclure  une  action  favorable 
sur  les  tumeurs  et  néoplasmes  du  cerveau,  sur  les  processus  déjà  fort 
avancés  de  la  dégénérescence  grise  et  de  la  sclérose,  sur  les  épais- 
sissemenls  des  méninges,  sur  les  formes  plus  graves  de  l'atrophie  et  du 
ramollissement  sénile,  etc.  Mais  ici  encore,  surtout  quand  il  s'agit  de 
formes  pouvant  se  guérir  d'une  autre  manière,  comme  par  exemple 
de  gommes  syphilitiques,  etc.,  le  traitement  électrique  peut  souvent 
agir  d'une  manière  tout  à  fait  favorable  sur  les  états  secondaires  et 
consécutifs  à  ces  accidents,  qui  en  dérivent,  d'où  proviennent,  en  partie, 
les  symptômes  (tels  que  maux  de  tête,  insomnies,  lourdeur  de  tête, 
trouble  visuel,  paralysie,  anesthésie,  déglutition  difficile,  etc.). 
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DIX-SEPTIKME  LEÇON 

SoMMAiiiu  :  IJt'-voloppoiiioiitdes  niid\iudi!Hi-h-cU'iaUi:i-upituiU\tii:H.  -Ti-aU/-Mfml  direct  du 
cerveau:  actions caLalyliqiics  el  vaso-niolrices  elle»  mcHlioilcs  pour  le»  produire.  — 
ElTets  excilaiils  cl  inotiiOaiils,  —  Tecknif/ue  de  l'emploi  des  courants  galvanique  et 
Taradiqnc  dans  le  traitement  des  maladies  ci-rébrales.  —  Traitement  indirect  du  cw- 
iw/!<  .-galvanisation  du  sympathique;  actions  réflexes  provenantVle  la  peau.  —  Trai- 
tement sijmptnmali</ne . 

ï'Jectrodiiifpwslic  dans  les  maladies  cérèljrales.  —  lileclrotliérapie  des  différentes 
formes  morbides  :  néirosthénie  cérébrale,  insomnie,  liypérémie,  anémie,  hémor- 
ragie cérébrale,  ramolissemciit  du  cerveau,  inflammation,  dégénérescence,  sclé- 
rose, etc.  —  Maladies  Imlbo-irea.  —  Aflections  incurables  du  cerveau. 

Une  réflexion  pins  approfondie  nous  apprend  maintenant  que,  dans 
les  formes  morbides  énumérées  ci-dessus,  nous  pouvons  compter  en 
première  ligne,  sur  les  effels  vaso-moteurs  et  catalyliques  des  courants 
électriques,  inais  que  nous  avons  moins  à  espérer  de  leur  action  sim- 
plement excitante  et  modifiante.  C'est-à-dire  que,  pour  le  courant  gal- 
vanique, dans  les  maladies  du  cerveau,  il  s'ouvre  une  sphère  d'action 
plus  grande  que  pour  le  courant  faradique,  bien  qu'À  p7'iori  on  ne 
jouisse  refuser  à  ce  dernier  toute  activité.  Lowenfeld  ne  va-t-il  pas  jus- 
qu'à prétendre  qu'en  faradisant  la  tête,  il  a  obtenu  un  élargissement 
des  vaisseaux  cérébraux  ! 

Il  résulte  simplement  de  nos  études  antérieures  sur  la  pbj'^siologie  et 
la  thérapeutique  générale  que,  pour  atteindre  notre  but,  nous  pouvons 
disposer  de  différentes  voies  et  méthodes,  dans  l'électrolhérapie  des 
maladies  cérébrales.  Nous  pouvons  essayer  d'agir  sur  ces  affections 
par  vpie  '^^"'ec/c^  par  une  application,  autant  que  possible  immédiate 
du  courant,  sur  le  foyer  de  la  maladie  ;  nous  pouvons  aussi  tâcher 
d'atteindre  le  même  but,  par  voie  indirecte,  à  l'aide  dé  l'action  vaso- 
motrice  et  principalement  par  la  gai vaii i s^t i on  du^^SNOTijoat hk} u e .  Nous 
pouvons  aussi  amener  une  modification  favoraljTéT^g?'  voiej'éjkxe,  par 
l'excitation  périphéiique  des  voies  centripètes.  Finalement,  une  action 
par  le  traitement  spécial  des  différentes  parties  périphériques,  troublées 
dans  leurs  fonctions  (nerfs  sensibles,  des  sens,  nerfs  et  muscles  mo- 
teurs, etc.,)  n'est  pas  interdite. 

La  méthode  plus  spéciale  pour  tous  ces  modes  d'application  est, 
sans  doute,  encore  assez  peu  développée  aujourd'hui.  En  général,  on  a 
procédé  jusqu'ici  d'une  manière  exclusivement  empirique  et  ce  n'est 
que  depuis  peu,  qu'il  semble  possible  de  trouver,  pour  la  science  qui 
nous  occupe,  des  bases  physiologiques  un  peu  plus  solides.  Mais, 
quand  même  la  solidité  de  ces  bases  serait  suffisammeni  démontrée, 
assez  pour  y  édifier  une  méthode  rationnelle,  on  n'aurait  pas  encore 
beaucoup  gagnéàcela,  tant  nos  connaissances  sont  encore  défectueuses 
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sur  le  processus  inlime  des  diflurenls  phénomènes  palhologiqiies  du 
cerveau  ;  nous  restons  donc  condamnés  à  un  empirisme  circonspect, 
malgré  les  méthodes  phis  récentes  et  plus  claires. 

En  première  ligne,  j'ai  à  parler  de  l'action  directe  sur  le  cerveau. 
Spécialement  en  ce  qui  concerne  les  acLions  calalyliques  et  leur  portée, 
l'essence  des  différents  troubles  pathologiques  est,  le  plus  souvent 
aussi  peu  connue  de  nous  que  les  actions  corrélatives  des  courants,  dont 
nous  attendons  une  guérison.  C'est  particulièrement  sur  le  mode 
d'action  de  l'un  ou  de  l'autre  pôle  ou  l'action  de  telle  ou  telle  direction 
de  courant,  que  plane  encore  une  déplorable  ignorance.  On  ne  peut 
donc  rien  savoir  de  positif  ici  que  par  l'essai  thérapeutique. 

Par  contre,  en  ce  qui  regarde  les  actions  vaso-motrices,  la  modifica- 
tion de  la  circulation  du  cerveau,  lors  de  l'électrisation  de  la  tête,  les 
indications  et  les  expériences  de  LOwenfeld  paraissent  du  moins  nous 
fournir  quelques  points  d'arrêt.  Mais  il  faut  se  rappeler  qu'il  n'a  opéré 
que  sur  des  lapins  et  que  les  résultats  obtenus  peuvent  bien  n'être  pas 
les  mêmes  que  chez  l'homme  ;  encore  ces  résultats  ne  sont-ils  ni  con- 
stants ni  indubitables  et  ne  peuvent-ils  être  acceptés  comme  positifs  et 
absolus.  Avant  tout,  d'ailleurs,  quand  même  nous  serions  certains  de 
pouvoir  amener  à  volonté  telle  ou  telle  modification  (suractivité  ou 
an'aiblissement)  de  la  circulation  dans  le  cerveau,  nous  resterions 
encore  souvent  dans  l'incertitude  et  nous  nous  demanderions  ce  qu'il 
faut  désirer  ou  effectuer  dans  tel  ou  tel  cas  pathologique.  Qui  oserait 
certifier  que,  chez  un  hémiplégique,  après  une  hémorragie  cérébrale, 
ou  une  embolie,  il  vaut  mieux  provoquer  une  hypérémie  ou  une  ané- 
mie de  la  moitié  malade  du  cerveau  ?  Tant  que  la  question  ne  sera  pas 
complètement  élucidée  et,  à  mon  avis,  nous  sommes  encore  loin  de 
compte,  surtout  quand  il  s'agit  de  pareilles  lésions  cérébrales,  nous  ne 
devrons,  malgré  les  indications  de  Lowenfeld,  pas  aller  plus  loin  que 
ne  le  permet  une  expérience  prudente. 

En  tenant  compte  de  ces  difficultés  et  en  ayant  conscience  des  éven- 
tualités, nous  pouvons,  en  marchant  sur  les  traces  de  Lowenfeld, 
choisir  le  mode  de  traitement  pour  agir  sur  la  circulation  dans  le  crâne 
et  dans  le  cerveau  : 

Pour  ixgiv  diffusément  et  uniformément  sur  l'ensemble  du  cerveau, 
vous  ferez  suivre  au  courant  la  direction  longitudinale,  avec  de  grandes 
et  larges  électrodes,  en  difi'érentes  directions,  suivant  le  but  qu'on  se 
propose.  Si  vous  voulez  augmenter  t afflux  du  sang  vers  le  cerveau,  hâ- 
ter la  circulation,  vous  mettez  le  pôle  positif  sur  la  nuque,  le  pôle  né- 
gatif sur  le  front;  mais  si  vous  voulez  diminuer  cet  afflux  du  sang  et 
ralentir  la  circulation,  vous  appliquez  le  pôle  positif  sur  le  front  et  le 
pôle  négatif  sur  la  nuque. 

Pour  les  foyers  locaux  de  maladies,  on  recommande  de  préférence 


•J"-*  MALADIES  DU  ClîRVKAi; 

la  direciion  Ivansvcrsale  (ou  oblique)  du  courant,  en  clioisif^saril  conve- 
nablemenl  les  poinls  d'applicalioii,  de  telle  sorte  que  le  foyer  de  la 
maladie  se  trouve  sur  la  ligne  qui  relie  les  deux  électrodes.  Le  choix 
du  pûle,  pour  la  partie  malade,  s'eflectue  d'après  l'indication  que 
voici  :  si  vous  voulez  afT/îlércr  la  circulation  et  élargir  les  vaisseaux, 
laites  agir  le  pôle  positif  sur  la  partie  malade  ;  si  vous  désirez  le  con- 
traire, mettez  le  pôle  négatif  sur  la  partie  malade  ! 

Par  rapport  à  l'action  excilanle  et  modifiante  des  courants  électri- 
ques sur  le  cerveau,  nous  n'avons  guère  dépassé  le  terrain  des  conjec- 
tures et  de  faibles  expériences;  ce  que  nous  possédons  de  meilleur  en 
ce  genre  a  été  découvert  empiriquement.  Qui  peut  en  efl'ct  considérer  les 
états  du  cerveau,  dans  les  différentes  névroses,  comme  résultant  d'une 
excitation,  d'une  compression  ou  d'une  paralysie?  Qui  peut  les  attribuer 
comme  tels  à  une  augmentation  ou  une  diminution  d'excitabilité?  Qui 
oserait  affirmer  que,  dans  le  cerveau,  se  manifeste  aussi  l'action  ané- 
leclrotonisante  des  pôles  et,  dans  ce  cas,  jusqu'à  quel  point  elle  se  fait 
sentir  ?  Tant  que  nous  n'aurons  pas  dépassé  le  point  oii  nous  en  som- 
mes aujourd'hui,  les  expériences  thérapeutiques  ne  seront  qu'un  mé- 
lange de  tâtonnement  et  de  circonspection. 

D'après  ces  considérations  nous  en  sommes  donc  réduits  à  ces  con- 
clusions :  que  nous  ferons  agir  le  courant  avec  une  intensité  suffisante  et 
une  assez  grande  densité  sur  lensemble  du  cerveau,  c  est-à-dire  sur  le 
foyer  de  la  maladie,  pour  obtenir  des  résultats  thérapeutiques.  Lors 
du  premier  choix  de  l'application  des  pôles  et  des  directions  des  cou- 
rants, nous  nous  laisserons  naturellement  guider  par  nos  conceptions 
théoriques,  étayées  sur  un  si  petit  nombre  de  faits  positifs;  quant  au 
reste,  notre  tâche  consiste  à  recueillir  avec  prudence  les  expériences 
dûment  constatées,  de  développer  ensuite  peu  à  peu  les  différentes 
méthodes  et  de  fixer  ainsi  lentement  mais  sûrement,  le  meilleur  pro- 
cédé à  suivre  dans  chaque  catégorie  de  maladies. 

Le  plus  souvent  il  sera  ici  question  du  courant  galva7iique.  Il  faudra, 
en  première  ligne,  choisir  les  électrodes  les  plus  convenables  et  les 
points  les  plus  avantageux  pour  l'application  des  pôles.  En  général, 
on  fera  bien  d'employer  de  grandes  électrodes,  ce  qui  augmente  la 
force  des  courants,  sans  accroître  leur  densité  outre  mesure.  Pour  la 
direction  transversale,  j'ai  antérieurement  toujours  choisi  les  électro- 
des «  moyennes  »,  pour  la  direction  longitudinale,  le  plus  souvent,  les 
a  grandes  »  électrodes.  Depuis  peu,  je  me  sers,  presque  exclusivement, 
des  grandes  électrodes  à  tête  (voir  pages  37-39),  particulièrement 
pour  la  direction  oblique. 

Les  méthodes  d'application,  que  j'ai  suivies  jusqu'ici,  sont  : 

a)  Pour  agir  sur  l'ensemble  du  cerveau  ou  bien  depuis  le  front  jus- 
qu'à la  nuque,  ou  bien  obliquement  depuis  la  tempe  du  front  d'un  côté, 
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uisciu'iui  côté  opposé  de  la  nuque  eL  de  l'occiput  (et  cela  ensuite  ua- 
iLu-oUement  et  successivement  des  deux  côtés  !).  J'appliquais  presque 
toujours  le  pôle  positif  par  devant  sur  la  tôle  ;  d'après  les  travaux  de 
Lôwenfeld,  je  pencherais  assez  maintenant  à  faire  dorénavant  mes  ex- 
périences dans  la  direction  opposée.  Çk  et  là,  j'ai  aussi,  dans  le  but 
d'une  action  plus  unipolaire,  su?-  le  cerveau,  appliqué  une  grande  élec- 
trode à  tète  sur  le  vertex,  en  d'autres  termes,  je  l'ai  fait  voyager  lente- 
ment du  front  jusqu'au  vertex,  tandis  que  l'autre  électrode  était  ap- 
pliquée sur  la  nuque,  sur  le  dos,  sur  le  sternum,  à  une  main  ou  aux 
pieds  ;  on  peut  recommander  ce  procédé,  particulièrement  pour  obte- 
nir des  effets  «  modifiants  ». 

h)  Pour  agir  sur  un  foyer  local  de  maladie,  j'emploie,  en  première 
ligne,  la  direction  longitudinale  depuis  le  front  jusqu'à  la  nuque,  sur 
le  côté  en  question  (le  pôle  positif  étant  appliqué  sur  le  front]  ;  ensuite 
la  direction  transversale  à  travers  la  région  correspondante  du  crâne, 
et  cela,  quand  la  lésion  a  son  siège  dans  la  fosse  antérieure  du  crâne. 
Je  dirige  le  courant  transversalement  à  travers  la  région  antérieure 
des  tempes  ;  quand  cette  lésion  doit  être  cherchée  dans  la  fosse 
moyenne  du  crâne,  je  dirige  le  courant  transversalement  à  travers  les 
parties  de  la  région  temporale  situées  immédiatement  devant  l'oreille  ; 
et,  s"il  faut  chercher  dans  la  fosse  postérieure  du  crâne  (moelle  allon- 
gée, protubérance,  cervelet,  cerveau  occipital),  transversalement  à 
travers  la  région  postérieure  de  l'oreille  (fosse  auriculo-maxillaire, 
apophyse  mastoïde,  et  un  peu  plus  haut).  Dans  ces  derniers  temps, 
j'ai  souvent  aussi  employé  la  direction  oblique  (particulièrement  de  la 
région  des  tempes,  du  front  et  du  vertex,  vers  la  région  opposée  de  la 
nuque)  et  cela  toujours  de  manière  à  ce  que  le  foyer  de  la  maladie  se 
trouve,  autant  que  possible,  sur  la  ligne  directe  qui  relie  les  deux  élec- 
trodes. Cette  application  me  paraît  surtout  digne  d'être  recommandée, 
en  même  temps  que  «  les  grandes  électrodes  de  tête  »,  pour  agir  sur 
les  régions  motrices  de  l'écorce,  et  la  conductibilité  motrice  jusqu'aux 
pyramides,  pour  des  cas  d'aphasie  et  aussi  pour  des  lésions  dans  les 
grands  ganglions  du  centre,  dans  la  protubérance  et  la  moelle  allon- 
gée. Ici  encore,  j'ai  l'habitude  de  poser  toujours  le  pôle  positif  du  côté 
de  la  lésion  ;  cependant,  d'autres  expériences,  à  l'aide  du  pôle  négatif, 
paraissent  avoir  donné  de  bons  résultats. 

Pour  des  foyers  de  maladies  tout  à  fait  locaux,  particulièrement  su- 
perficiels (à  l'écorce,  dans  des  lésions  crâniennes,  etc.),  c'est  surtout 
l'application,  aussi  directe  que  possible,  d'un  pôle  sur  ce  point  et  de 
l'autre  pôle  directement  en  face  ou  sur  un  point  du  corps  éloigné, 
qui  se  recommande. 

Des  méthodes  semblables  ou  peu  différentes  ont  sans  doute  été  uti- 
lisées par  la  plupart  des  savants  ;  Neftel  a  décrit  spécialement  la 
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.sienne:  il  place  une  élcclrode  d'une  manière  stable  auv  la  nuque,  tau- 
dis ((ue  l'autre  est  poussée  lentement  par  dessus  les  yeux,  le  front,  les 
li'uipes  et  la  l'osse  aurieulo-maxilluire,  avec  une  direction  de  courant 
alleiiiante  et  des  courants  faibles.  Neftel  trouve  que  le  pôle  positif  ap- 
pli(pié  par  devant  produit  de  meilleurs  efl'els  que  le  pôle  négatif. 

IJemploi  du  courant  faradiqut;,  si,  dans  certains  cas,  vous  voulez  y 
recourir,  s'effectue  d'après  les  même.s  prini;ipes  tecliniques,  avec  les 
mi'mes  élcclrodes  et  les  mômes  points  d'application.  Dans  les  cas  où 
vous  voudrez  agir  le  plus  doucement  possible,  vous  poui-rez,  pour  le 
traitement  de  la  tête,  vous  servir  de  ce  qu'on  appelle  «  la  main  fara- 
dique  ».  Vous  emploierez  alors  votre  propre  main  comme  électrode 
(c'est  ordinairement  le  pôle  positif  du  courant  secondaire)  et,  de 
l'autre  main,  vous  saisirez  l'électrode  correspondante  et  vous  ferez 
ainsi  traverser  votre  propre  corps  par  le  courant.  La  main,  servant  à 
l'application,  devra  être  bien  humectée  et  pourra  ensuite  aisément  être 
appliquée  partout  ;  elle  sert  en  môme  temps  à  contrôler  commodé- 
ment la  force  du  courant,  qui  entre  en  action  ;  l'autre  électrode  sera 
appliquée  quelque  part  sur  le  corps  des  malados  (nuque,  sternum, 
main).  Lowenfeld  recommande  de  faibles  courants  à  longue  durée 
pour  le  traitement  faradique  de  la  têtê. 

Pour  ce  traitement  direct  du  cerveau,  vous  ferez  bien  de  vous  rap- 
peler, en  général,  les  règles  et  précautions  suivantes  : 

N'employez  que  des  courants  faibles  ;  en  tous  cas,  ne  commencez 
jamais  qu'avec  de  très  faibles  courants  !  Ne  négligez  pas  de  contrôler 
à  l'aide  du  galvanomètre  (courants  de  quinze  à  vingt-cinq  degrés  de 
déclinaison  de  l'aiguille,  avec  intercalation  de  cent  cinquante  degrés 
de  résistance  au  courant).  Faites  attention  comme  mesure  de  la  force 
du  courant,  au  moins  toujours  aux  éclairs  de  lumière  et  aux  phéno- 
mènes de  vertige  qui  peuvent  survenir  !  Cela  concerne  particulière- 
ment le  courant  galvanique;  avec  le  courant  faradique,  on  peut  s'é- 
lever à  des  courants  plus  forts  ;  le  cerveau  n'en  sera  pas  compromis 
pour  cela  ;  mais,  par  contre,  on  devra  plutôt  redouter  les  actions  .d'ir- 
ritation sensibles  qui  se  produiront  alors.  Ne  faites' pas  de  brusques 
fermetures  ni  ouvertures,  encore  moins  de  changements  de  conrants! 
On  se  trouvera  bien  de  faire  glisser  et  descendre  les  électrodes  par- 
dessus les  cheveux.  Les  courtes  séances  sont  de  rigueur;  elles  dure- 
ront, à  chaque  place  ^  minute,  1  minute,  1  minute  l,  rarement  plus 
longtemps. 

Dans  beaucoup  de  cas,  il  sera  bon  de  faire  quelques  «  séances  d'é- 
preuves »  galvaniques,  comme  déjà  Richter  l'a  proposé.  Vous  recon- 
naîtrez alors  facilement  si  les  malades  peuvent  supporter  l'application 
et  souvent  aussi  si  elle  doit  être  nuisible  ou  utile. 

Bien  des  fois,  vous  pourrez,  outre  ce  traitement  direct,  employer 
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encore  un  traitement  indirect,  quand  il  s'agira  d'ad'ections  cérébrales. 
Ici  se  présente,  en  première  ligne,  la  question  de  la 

Galvanisaiion  du  sympathique,  si  souvent  recommandée  ot  si  rare- 
ment efficace.  Il  faudra  cependant  y  recourir,  toutes  les  fois  que  l'on* 
aura  l'espoir  d'agir,  dans  cette  voie,  sur  la  circulation  et  sur  la  nu- 
trition de  certaines  parties  du  cerveau  ou  de  tout  l'ensemble  cérébral. 
Si  la  lésion  est  unilatérale,  on  se  demande  aussitôt  s'il  ne  faut  traiter 
qu'un  sympathique  et  lequel?  Celui  qui  est  du  c6té  de  la  lésion  ou 
celui  qui  est  du  cùLé  de  l'hémiplégie  ou  de  toutes  les  autres  perturba- 
tions? Au  premier  coup  d'œil,  on  trouve  que  le  plus  simple  et  le  plus 
urgent  est  de  se  borner  à  traiter  le  premier;  mais  il  s'en  faut  de  beau- 
coup que  l'on  ait  toujours  agi  dans  ce  sens  et  nous  ignorons  encore  de 
quel  côté  on  a  raison. 

Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est  que  l'on  ne  peut  pas  affirmer  positive- 
mentque  le  sympathique  de  chaque  côté  n"influe  que  sur  la  circulation 
et  la  nutrition  de  la  moitié  du  cerveau  située  de  son  côté  et  qu'il  n'a  pas 
aussi  quelque  relation  avec  l'autre  partie  du  cerveau. 

Il  est  d'ailleurs  vraisemblable  que  ce  qu'on  appelle  la  galvanisation 
du  sympathique  agit  encore  sur  d'autres  parties  du  corps  :  base  du 
crâne,  pneumogastrique,  moelle  du  cou  où.  cependant  la  décussation 
est  déjà  en  partie  accomplie,  qui  peuvent  avoir  de  l'importance.  Ce  qui 
donc  paraît  le  mieux  convenir,  dans  tous  les  cas,  même  quand  il  s'agit 
d'une  maladie  unilatérale,  c'est  de  traiter  les  deux  sympathiques  ;  pour 
les  maladies  doubles  ou  diffuses  cela  va  de  soi. 

Samélhode  de  la  galvanisaiion  du  sympathique  est  la  méthode  ordi- 
naire (voir  p.  239).  J'emploie  habituellement  celle  de  Mor  Meyer,  le 
pôle  négatif  au  ganglion  le  plus  élevé,  au-dessous  de  l'angle  de  la  mâ- 
choire inférieure,  le  pôle  positif  sur  la  région  opposée  des  sixième  et 
septième  vertèbres  du  cou.  Des  expériences  ultérieures  pourraient  nous 
apprendre  s'il  ne  faut  pas,  à  l'occasion,  préférer  la  position  oppo- 
sée des  électrodes  avec  le  pôle  positif  au  ganglion.  * 

Une  autre  méthode  du  traitement  indirect  du  cerveau  est  ractionré- 
flexe  ayant  la  peau  comme  point  de  départ.  On  peut  l'essayer,  quand  on 
veut  obtenir  une  action  déterminée  sur  la  circulation  du  cerveau.  Elle 
peut  aussi  être  de  quelque  utilité  contre  toute  sorte  de  troubles  fonc- 
tionnels, contre  les  insomnies,  les  psychoses  et  enfin  dans  les  déran- 
gements de  fonctions,  spécialement  des  voies  sensibles  du  cerveau 
(hémianesthésie).  Vous  pourrez  agir  alors  en  excitant  de  plus  grandes 
parties  de  la  surface  de  la  peau  (d'après  Rumpf)  ou  seulement  en  exci- 
tant (d'après  Vulpian)  des  portions  de  la  peau  tout  à  fait  circonscrites 
et  localisées  avec  précision. 

Dans  le  premier  cas,  vous  frottez  avec  le  pinceau  faradique,  la  force 
du  courant  étant  suffisante  pour  provoquer,  à  partir  du  médian,  des  com- 
Erb.  —  Éleclrotliérapifi.  20 
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motions  au  coude,  vous  frôliez,  dis-je,  le  dos,  la  poitrine  et  les  extré- 
mités supérieures,  parfois  même  les  extrémités  inférieures,  pendant 
(piati'Oii  six  minutes.  Si  vous  voulez  de  |)référence  provoquer  une  con- 
traclion  des  vaisseaux  cérébraux,  vous  ferez  bien,  d'après  les  expé- 
riences physiologiques  de  Uumpf,  d'employer  des  courants  très  faibles; 
mais,  si  vous  désirer/,  le  contraire,  si  vous  voulez  obtenir  l'élaryisse- 
mmt  des  vaisseaux  cérébraux,  il  faut  employer  des  courants  de  très 
grande  intensité  ;  il  faut  loutclois  une  grande  prudence,  quand  il 
s'agil  de  maladies  organrquesdu  cerveau.  Nous  ne  sommes  pas  encoreà 
même  de  provoquer,  ù  uolrc  volonté,  avec  une  certaine  certitude  le 
rétrécissement  ou  la  dilalation  des  vaisseaux  du  cerveau. Quand  Lowen- 
ft;ld  émet  celle  hypothèse,  assurément  très  commode,  que  l'action  se 
règle  chaque  fois  d'après  l'état  actuel  des  vaisseaux  du  cerveau,  que 
dans  leur  rétrécissement  pathologique  l'élargissement  s'obtient  au 
moyen  de  la  faradisation  cutanée,  tandis  que  dans  leur  dilatation 
pathologique  leur  rétrécissement  s'obtient  par  le  même  procédé,  il 
ne  manque  rien  à  celle  hypothèse  si  ce  n'est  sa  confirmation  par  les 
faits. 

Dans  l'autre  cas  (Yulpian),  passez  le  pinceau  faradique  sur  la  peau 
du  côté  aneslhésié  ou  paralysé,  à  une  place  très  petite,  n'ayant  que 
quelques  cenlimclres  carrés,  au  moyen  de  courants  assez  forts,  de  huit 
à  dix  minutes  par  jour.  11  faut,  dans  ce  cas,  préférer  l'extrémité  su- 
périeure (la  face  externe  de  l'avanl-bras),  vu  qu'elle  paraît  avoir  sur 
le  cerveau  une  action  réflexe  plus  forte  que  celle  de  l'extrémité  infé- 
rieure. Ce  procédé  doit  agir  d'une  façon  très  favorable,  dans  beaucoup 
de  cas,  sans  aneslhésié. 

A  tout  cela  s'ajoute  flnalement,  dans  un  très  grand  nombre  de  cas, 
un  Irailemenl  symplomaiiqite,  c'est-à-dire  un  traitement  périphérique 
et  direct  des  principaux  troubles  de  fonctions  (paralysie,  contracture, 
aneslhésié,  aphasie,  troubles  de  l'intelligence,  etc.);  ce  traitement 
devra  se  conformer  aux  méthodes  spéciales,  dont  je  parlerai  dans  mes 
prochainesleçons  etil  peuls'accomplir  soit  avec  le  courant  galvanique, 
soit  avec  le  courant  faradique.  Jusqu'à  l'époque  où  l'on  entreprit  de 
comballre  directement  la  maladie  cérébrale,  ce  fut,  à  vrai  dire,  la 
seule  méthode  de  Irailemenl  des  lésions  cérébrales.  Spécialement, 
avec  le  courant  faradique,  on  n'a,  en  réalité,  jamais  tenté  autre  chose 
que  d'atteindre  ces  troubles  périphériquemenl.  Dans  les  cas  de  para- 
lysie, hémiplégies  et  contractures,  on  faradisait  ou  galvanisait  les 
muscles  et  les  nerfs  moleurs  périphériques;  dans  les  anesthésies,  la 
peau;  dans  l'aphasie  et  dans  l'anarlhrie,  la  langue  et  les  lèvres,  etc. 
Quelque  étrange  que  cela  puisse  paraître  au  premier  coup  d'oeil,  il  n'en 
est  pas  moins  vrai  que,  même  avec  ce  processus,  on  obtint  toute  une 
série  de  guérisons.  Nous  ne  sommes  d'ailleurs  pas  embarrassés  au- 
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jourd'l)ui,  qiumd  nous  cherchons  à  nous  expliquer  ces  résultais.  El 
d'abord,  nous  pouvons  admellre  des  actions  réilexes,  dont  les  unes 
concernent  les  voies  vaso-motrices  et  exercent  aussi  leur  influence  sur 
la  lésion  elle-même  (peut-être  môme  déploient-elles  des  effets  tro- 
phiques,  d'une  manière  encore  inconnue)  ;  les  autres  sont  transportées 
sur  les  voies  motrices  paralysées  et  y  exercent  une  influence  antipara- 
lylique,  comme  je  vous  l'expliquerai  plus  tard,  à  propos  des  paralysies. 
Au  reste,  il  est  permis  de  croire,  comme  Brenner  l'a  démontré  en  dé- 
tail, que,  dans  les  parties  périphériques  elles-mêmes,  soit  par  l'effet  de 
la  lésion  cérébrale  en  soi,  soit  par  le  repos  longtemps  forcé  et  par 
l'inertie  des  membres  paralysés,  toute  sorte  de  troubles  nutritifs  molé- 
culaires et  autres,  se  sont  produits,  qui  sont  ensuite  supprimés  par 
le  courant  électrique.  De  cette  façon,  on  réduit  le  trouble  fonctionnel 
à  sa  grandeur  réelle,  déterminée  par  l'anatomie. 

Voilà  pourquoi,  dans  tous  les  cas  qui  s'y  prêtent,  on  doit  tenir 
compte  du  traitement  périphérique.  C'est  précisément  dans  les  formes 
morbides  invétérées  et  non  encore  traitées  par  l'électricité,  que  l'on 
trouve  des  guérisons  d'une  rapidité  surprenante,  quoique  partielles. 


Avant  de  parler  des  formes  spéciales  des  affections  cérébrales,  qui 
peuvent  devenir  l'objet  de  l'électrolhérapie,  permettez-moi  de  faire 
quelques  courtes  réflexions  sur  F éleclrodiagnosiic  dans  les,  maladies  cé- 
rébrales ;  ces  réflexions  ne  peuvent  s'appliquer  qu'aux  nerfs  moteurs  et 
aux  muscles  ;  nous  pouvons  laisser  de  côté  les  nerfs  sensibles  et  ceux 
des  sens,  en  réservant  pour  les  chapitres  spéciaux  le  peu  que  nous 
en  savons. 

En  thèse  générale,  on  peut  dire  que  :  r exc'Uahililé  élecirique  des  nerfs 
molew's  et  des  muscles  reste  le  plus  souvent  invajiable,  aussi  bien  sous 
le  rapport  de  la  quantité  que  sous  le  rapport  de  la  qualité,  dans  lesma- 
ladies  cérébrales  et  spécialement  dans  les  paralysies  gui  émanent  du  cer- 
veau. Cette  règle  souffre  toute  une  série  d'exceptions,  que  l'on  peut  ai- 
sément spécifier,  mais  qui  n'ont  pas  d'imiiortance  pratique. 

Une  faible  élévation  de  Vexcitabilité  électrique  se  manifesta  assez 
souvent  dans  les  paralysies  apoplectiques,  peu  de  temps  après  leur  ap- 
parition et,  dit-on,  aussi  dans  les  paralysies  accompagnées  de  contrac- 
tures, mais  elle  est  ordinairement  insignifiante  et  ne  tarde  pas  à  dis- 
paraître. On  trouve  quelquefois  des  phénomènes  analogues  dans 
certaines  variétés  de  crampes,  qui  peuvent  être  d'origine  céré- 
brale, comme  par  exemple  la  chorea  minor.  Je  ne  sais  s'il  faut  ranger 
ici  la  tétanie  avec  son  élévation  si  considérable  d'excitabilité. 

On  a  trouvé  quelquefois  une  modification  qualitative  de  l'excitabilité 
galvanique  des  ne)' fs,  dans  des  tumeurs  cérébrales  et  dans  d'autres  af- 


feclions  et,  iiicideminent  aussi  dans  les  psychoses;  mais  tout  cela  n'est 
pas  d'une  importance  diagnostique  notable. 

Une  simple  diminiUion  de  l'exciln/AlUé  électrique  (sans  modification 
qualitative  et  sans  réaction  de  dégénérescence)  se  rencontre  quelque- 
fois dans  les  hémiplégies,  dont  est  frappée  la  jeunesse  et  même  l'en- 
fance (après  une  encéphalite,  une  hémorragie)  chex  lesquelles  se  ma- 
nifeste aussi  un  retard  dans  la  croissance  des  os  et  dans  la  nutrition  des 
muscles. 

X)')\  Enfin  la  réaction  de  dégénérescence  se  produit  quelquefois  là  où  les 
nerfs  du  cerveau  (facia.l,  trijumeau,  hypoglosse  et  accessoire),  ont 
éprouvé  une  grave  lésion,  à  la  base  du  crâne,  comme  par  exemple  dans 
les  tumeurs  de  la  base,  fractures  du  crâne,  etc.,  ou  dans  des  cas  où  les 
régions  centrales  des  nerfs  moteurs  du  cerveau  sont  malades  (comme, 
par  exemple,  la  réaction  partielle  de  dégénérescence  dans  la  paralysie 
bulbaire  progressive,  la  complète  dans  des  tumeurs  de  la  protubé- 
rance, etc.),  ou  enfin,  dans  des  cas  très  rares,  même  là  où  une  dégéné- 
rescence descendante  et  secondaire  des  voies  pyramidales  empiète  sur 
les  colonnes  antérieures  grises  de  la  moelle  épinière  et  provoque  ainsi 
l'atrophie  dégénérative  dans  la  zone  des  régions  nerveuses  médullaires. 

Mais,  dans  les  paralysies  cérébrales  si  nombreuses  après  l'hémor- 
ragie ou  l'embolie,  re.\.citabilité  électrique  reste  ordinairement  sans 
modifications,  souvent  pendant  dix  ans,  et  après  cela,  môme  avec  des 
méthodes  d'exploration  perfectionnées,  on  ne  peut  constater  la  moindre 
différence  entre  les  deux  côtés. 


Je  vais  vous  donner  maintenant  de  courtes  indications  concernant  le 
traitement  des  différentes  formes  de  maladies  ;  elles  ne  peuvent  naturel- 
lement pas  entrer  dans  tous  les  détails  et  pratiquement  elles  peuvent, 
dans  les  différents  cas,  subir  toute  sorte  de  modifications.  Ses  nuances 
individuelles  sont  d'ailleurs  si  considérables  qu'on  ne  peut  ici  que  don- 
ner des  instructions  générales  en  ce  qui  concerne  le  traitement. 

Parmi  les  troubles  fonctionnels  du  cerveau,  je  n'en  ai  plus  qu'un  petit 
nombre  à  signaler.  Les  plus  importants  (chorée,  épilepsie,  hystérie, 
paralysie  agitante,  etc.),  m'occuperont  d'une  manière  spéciale  dans 
mes  leçons  prochaines;  quant  aux  psychoses,  je  vais  en  parler  immé- 
diatement. Occupons-nous  donc,  en  première  ligne,  de  la  névrosthénie 
cérébrale,  forme  morbide  si  fréquente,  qui  a  été  décrite  récemment 
sous  différents  noms  et  à  laquelle  on  a  maintenant  assigné  une  place 
hxe  dans  la  nosologie.  Ses  principaux  symptômes  sont  une  pression  à 
la  tête,  une  lourdeur  de  tête,  insomnie,  dégoût  et  incapacité  de  travail, 
état  d'hypochondrie  et  de  dépression,  (roubles  vaso-moteurs,  différents 
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étals  d'anxiété  pathologique,  battements  de  cœur,  etc.  Cette  affection 
se  manifeste  sous  d'innombrables  nuances. 

Galvaniquement,  on  doit  la  traiter,  en  t7'aversant  la  tête,  longitudina- 
lement,  tranversalement  et  obliquement,  avec  des  courants  entièrement 
faibles  et  stables.  D'après  Lowenfeld,  il  faudrait  peut-être  déterminer 
la  direction  des  courants  plus  exactement,  de  façon  à  ce  que,  dans  le 
cas  de  congestion,  on  applique  sur  le  front  le  pôle  positif  et,  dans  des 
cas  d'anémie,  le  pôle  négatif  sur  le  devant  du  front,  etc.  Bien  des  fois 
il  est  aussi  utile  d'employer  successivement  les  deux  directions  de  cou- 
rants. On  peut  aussi  essayer  U7ie  méthode  polai?'e  )ngoureuse,  en  plaçant 
l'un  des  pôles  (la  grande  électrode  à  tête)  sur  le  vertex  et  sur  le  sinci- 
put,  l'autre,  aux  pieds,  suivant  le  choix,  l'An  ou  la  Ka  à  la  tète,  d'une 
à  cinq  minutes.  On  peut  encore  appliquer  ce  procédé  pour  l'emploi 
de  la  galvanisation  centrale,  d'après  Beard  (voir  plus  haut,  page  SJ31). 
Enfin,  dans  beaucoup  de  cas,  la  galvanisation  du  sympathique  et  de 
la  moelle  cervicale,  d'après  les  méthodes  connues,  est  d'une  grande 
utilité. 

Pour  le  traitement  faradique,  on  recommande  en  première  ligne 
une  douce  faradisation  de  la  tête  au  moyen  de  la  «  main  faradique  » 
ou  delà  grande  électrode  à  tête.  Le  mieux  est  de  traverser  la  tête 
longitudinalement  (le  pôle  positif  en  avant)  ou  bien  aussi  une  applica- 
tion unipolaire  à  la  tête,  tandis  que  l'autre  pôle  se  trouve  aux  pieds. 
De  la  sorte,  on  a  déjà  préparé  la  transition  vers  la  faradisation  géné- 
rale (voir  plus  haut,  page  248)  qui,  dans  beaucoup  de  cas,  est  d'une 
très  grande  utilité.  Rumpf  paraît  aussi  avoir  obtenu  d'excellents  résul- 
tats en  employant,  pour  la  peau,  le  pinceau  faradique  dans  quelques- 
unes  des  formes  morbides  rentrant  dans  cette  question. 

Commencez,  en  pareil  cas,  avec  précaution,  en  ayant  de  faibles 
courants  et  de  courtes  séances  ;  ces  malades-là  sont  souvent  très  irrita- 
bles. Si  les  débuts  sont  supportés  patiemment,  vous  pouvez  passer  h. 
des  actions  plus  énergiques,  surtout  avec  le  courant  faradique.  Les 
séances  galvaniques  ne  doivent  pas  durer  plus  de  1  3,  3  ou  5  minutes. 
Avec  la  faradisation,  on  peut  aller  de  o  à  10  minutes.  On  peut  tenir  de 
trois  à  six  séances  par  semaine.  Il  faut  ordinairement  faire  durer  le 
traitement  pendant  un  assez  long  espace  de  temps. 

Les  insomnies  qui,  chez  tant  de  malades,  jouent  un  si  grand  rôle  et 
sont  pratiquement  très  importantes,  peuvent  être  traitées  absolument 
de  la  même  manière.  L'expérience  de  tous  les  thérapeutes  leur  a  sou- 
vent appris  que,  par  le  traitement  électrique  des  parties  les  plus  di- 
verses du  corps,  mais  surtout  de  la  tête  et  du  cou,  on  provoque  assez 
fréquemment  une  envie  de  dormir  évidente  et  que  le  sommeil,  d'abord 
inquiété  et  troublé,  devient  ensuite  meilleur,  plus  profond  et  souvent 
tout  à  fait  normal.  Voilà  pourquoi  on  se  trouve  autorisé  à  soumettre 
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pnroillemeiil  ce  symplôino  lïïcheijx  à  un  Ir.iilemuiil  éleclriiiu';  «lii-ocL. 
A  cet  ell'el,  vous  puuire/,  (.'inployer  Lriules  les  mélliodes  (pie  je  viens  de 
vous  indiquer  pour  le  traîLemeul  de  la  n(';vroslhénie  cérr^brale.  Les  ré- 
sulUils  sont  souvent  élonnommenl  favorables  (voir  plus  haut  l'obser- 
vation 3).  Dans  beaucoup  de  cas,  le  bain  électrique  paraît  aussi  exer- 
cer une  action  très  salutaire,  parallèlement  à  la  laradisation  générale. 
Enfin,  je  puis  aussi  recommander,  pour  différents  cas,  le  port  d'un 
simple  élément  galvanique  h.  la  tête  (voir  plus  haut,  pages  250  et  sui- 
vantes). 


Parmi  les  modifications  anatomiques  plus  palpables  du  cerveau, 
il  faut  ranger  tout  d'abord  les  troubles  de  la  circulation  q[}\  deviennent 
occasionnellement  l'objet  d'un  traitement  électrique,  comme  par 
exemple  Vhypérémie  et  l'anémie  du  cerveau.  On  peut  ici  se  laisser 
guider  par  les  indications  de  Lowenfeld  :  direction  longitudinale  du 
courant  galvanique  à  travers  la  tête  ;  dans  l'hypérémie  Vkn  sur  le 
front;  dans  l'anémie,  la  Ka  sur  le  front  (c'est-à-dire  plus  exactement 
sans  doute  dans  l'hypérémie,  la  Ka,  dans  le  voisinage  des  centres 
vaso-moteurs,  dans  la  moelle  cervicale  ;  dans  l'anémie,  l'An,  ihidem  à 
la  nuque).  —  Joignez-y  le  traitement  convenable  du  sympathique  du 
cou  et  de  la  moelle  cervicale.  De  plus,  il  y  avait  à  rechercher  pour  le 
sympathique  si  l'emploi  du  pôle  négatif  ou  du  pôle  positif  sur  le  gan- 
glion supérieur  exerce  une  influence  différente  sur  la  circulation.  Un 
courant  faradique  modéré,  longitudinal  et  traversant  la  tête  peut  bien 
aussi  agir  sur  la  circulation  dans  le  crâne  (Lowenfeld);  il  en  est  de 
même  d'une  action  réflexe  ayant  la  peau  pour  point  de  départ,  au 
moyen  du  pinceau  faradique,  ce  qui  a  donné  de  bons  résultats  à  Rumpf 
dans  les  hypérémies.  On  se  demande  si  le  même  procédé  pourrait  être 
utile  aussi  contre  l'anémie  avec  des  courants  relativement  plus  in- 
tenses. 

Mais  l'objet  de  beaucoup  le  plus  fréquent  et  peut-être  aussi  le  plus 
important  de  tous  pour  l'électrothérapie  de  celle  sphère  a  été  de  tout 
temps  V hémorragie  cérébrale,  l'apoplexie  cérébrale  avec  ses  paraly- 
sies consécutives,  hémiplégies  ou  monoplégies,  avec  ou  sans  aneslhé- 
sie  simultanée,  avec  ou  sans  contractures  secondaires,  aphasie  ou 
anarthrie,  déviation  de  la  langue  ou  du  visage,  participation  des 
organes  du  cerveau,  etc.  Ces  formes  de  maladie,  extrêmement  fré- 
quentes, ont  été  jadis  les  seules  affections  cérébrales  que  l'on  ait  Irai- 
tées  par  l'électricilé  ;  à  l'époque  de  la  faradisation,  on  n'a  agi  que  sur 
la  périphérie,  et  depuis,  à  l'inslar  de  R.  Remak,  aussi  directement  sur 
le  cerveau  et  sur  le  foyer  de  la  maladie  lui-môme. 
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Ici,  avant  loiile.s  choses,  se  présente  à  nous  la  qLiesl.ion  bien  des  fois- 
débattue  de  savoir  quand,  à  quel  moment,  après  le  début  de  l'hémor- 
ragie et  de  la  paralysie  on  peut  commencer  Je  traitement  électrique,^ 
quand  il  doit  être  institué?  A  celle  question,  on  a  répondu  de  bien  des 
manières  diUerente-!  ;  d'un  côté,  Remak  a  voulu  utiliser  les  actions 
catalytiques  du  courant,  pour  la  résorption  plus  rapide  de  l'extravasat 
et  pour  combattre  rinflammation  réactive;  il  conseille  donc  de  com- 
mencer le  traitement  galvanique  de  très  bonne  heure,  une  ou  quel- 
ques semaines  après  le  commencement  de  l'hémorrhagie  ;  d'un  autre 
côté,  quelque  savants,  craignant  une  excitation  inopportune  et  la  re- 
crudescence de  l'hémorragie,  ont  recommandé  instamment  de  ne  pas 
entreprendre  trop  tôt  le  traitement  électrique  et  d'attendre  au  moins 
six  mois  après  l'hémorragie.  La  vérité  pourrait  ici,  comme  souvent, 
se  trouver  dans  le  juste  milieu.  Le  plus  grand  mérite,  dans  une  guéri- 
son,  revient  incontestablement  à  la  nature  et  nous  ferons  bien  de  dé- 
ranger le  moins  possible  le  procédé  que  suit  la  nature  et  d'attendre 
patiemment  qu'elle  ait  développé  et  réglé  son  plan.  En  tout  cas,  im- 
médiatement après  l'hémorragie,  il  faut  être  prudent,  pour  accorder 
du  repos  au  cerveau,  aux  vaisseaux  et  au  cœur  si  excitables.  D'autre 
part,  avec  un  peu  de  prudence  dans  Temploi  du  courant,  on  ne  court 
pas  un  grand  danger  assurément.  Je  commence  donc,  en  pareil  cas,  le 
traitement  électrique,  environ  b'ois  ou  qualité  semâmes  après  le  com- 
mencement de  la  pai^alysie.  Dans  des  cas  très  légers,  on  peut  s'y  prendre 
encore  plus  tôt  ;  mais,  dans  des  cas  plus  graves,  et  quand  on  a  affaire 
à  des  individus  très  irritables,  que  la  circulation  est  fort  excitée  et  que 
les  vaisseaux  sont  malades  sur  une  large  échelle,  on  fera  peut-être 
bien  d'attendre  encore  plus  longtemps.  Ici  encore,  les  différents  cas 
varient  naturellement  beaucoup. 

Une  grande  prudence,  cela  va  de  soi,  est  de  rigueur  dans  toutes  ces 
maladies,  où  il  faut  tenir  compte  de  l'état  de  la  circulation,  des  ané- 
vrismes  miliaireset  du  danger  de  nouvelles  hémorragies  dont  ils  peu- 
vent être  cause,  surtout  quand  il  s'agit  d'individus  déjà  fort  avancés 
en  âge.  Naturellement,  pour  le  traitement  direct  des  hémorragies 
cérébrales,  il  ne  faut  prendre  exclusivement  en  considération  que  le 
courant  galvanique.  La  méthode  de  son  emploi  consiste  à  traverser  la 
tête  longiludinalement,  transversalement  et  même,  si  c'est  possible, 
obliquement,  de  la  manière  déjà  plus  d"une  fois  indiquée.  Comme  il 
s'agit  le  plus  souvent  d'hémorragies  dans  la  région  des  gros  gan- 
glions de  la  capsule  interne,  ce  sera  la  direction  transversale  à  tra- 
vers la  partie  postérieure  des  tempes,  qui  entrera  en  première  ligne  ; 
il  en  sera  de  même  de  la  direction  oblique,  allant  de  cette  région  à  la 
nuque.  Plus  les  symptômes  indiqueront  qu'il  s'agit  d'un  foyer  dans  le 
voisinage  de  la  face  supérieure  du  cerveau  (troisième  circonvolution 
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IVonlale,  aphasie,  circonvolutions  centrales),  plus  vous  avancerez  vers 
celte  place  avec  l'autre  électrode  (voir  fig.  28,  page  202).  On  a  l'habi- 
tude de  placer  l'An  du  cAté  de  la  lésion,  dans  la  croyance  qu'elle  agit 
d'une  manière  moins  excitante  et  qu'elle  est  moins  dangereuse  ;  mais 
on  peut  se  demander  s'il  n'y  a  pas  moyen  quelquefois  de  s'y  preiuJre 
autrement,  car  il  est  difficile  de  décider  si,  dans  des  cas  pareils,  on 
doit  accélérer  ou  raleutii-  la  circulation.  Gela  doit  probablement  varier 
suivant  les  cas  ;  au  bout  du  compte,  la  question  n'est  pas  aussi  impor- 
tante qu'on  poui-rail  le  croire.  La  durée  et  la  fréquence  des  différentes 
applications  se  règlent  selon  l'habitude.  Ajoutex  ensuite  à  cela  la  gal- 
vanisation bilatérale  du  sympathique,  d'après  la  méthode  connue. 

'Dans  tous  les  cas  quelque  peu  anciens,  surtout  dans  ceux  avec  con- 
tractures dans  les  parties  paralysées  (par  dégénération  descendante 
des  voies  pyramidales),  vous  emploierez  utilement  la  direction  oblique, 
parce  qu'ainsi,  toute  la  voie  de  conductibilité  motrice  jusqu'aux  pyra- 
mides, est  impressionnée.  —  A  cela  vous  joindrez  ensuite  le  traitement 
de  la  moelle  épinière,  tel  que  je  le  décrirai  plus  tard. 

En  outre,  on  fera  bien,  presque  toujours,  de  ne  pas  négliger  le  Irai- 
lje|nent  symptomalique  périphérique  ;  contre  la  paralysie,  vous  em- 
ploierez labilement  la  Ka  (l'An  étant  appliquée  à  la  nuque);  vous 

.fermerez  à  plusieurs  reprises  le  pôle  négatif  ou  vous  faradiserez  les 
nerfs  et  muscles  paralysés  ;  contre  Yanesthésie,  on  peut  employer  le 
même  procédé  ou  les  méthodes  de  Yulpian  et  de  Rumpf;  contre  les 
Contractures,  vous  pourrez  renouveler  les  expériences  de  Remak  :  relâ- 

..c^erpent.des  muscles  par  de  forts  courants  stables  ou  une  interruption 

.,rèitéré,e  du  .courant  ou  par  des  courants  faradiques  ti'ès  forts  ;  ou,  d'a- 
près Lange  :  forte  faradisation  des  muscles  conlracturés,  puis  leur 
extension  passive,  fixation  de  l'extrémité  dans  la  plus  grande  extension 

^possible,  si^r  une  attelle,  puis  légère  faradisation  des  antagonistes  plus 
fortement  paralysés  (des  extenseurs).  Contre  l'aphasie,  l'anarlhrie,  les 
difFicultés  quelconques  de  déglutition,  l'hémianopie,  la  surdité,  etc., 
les  méthodes  usuelles.  Pour  toutes  ces  questions,  je  vous  renvoie  à 
,ij^es  futures  leçpns. 

yj  .I^jes  résultats,  du  traitement  électrique  dans  les  hémorragies  et 
,ieprs,con.séquences,  sont  excessivement  variables,  maintes  fois  brillants, 

souvent  négatifs,  à  tel  point,  que  l'on  ne  peut  guère  communiquer  à 
;  cet  égard,  de?  données  plus  positives  ;  mais,  en  tout  cas,  la  tentative 
_^/^un  traitemenl,  électrique  est  justifiable  dans  presque  tous  les  cas. 
_j..,Çonti;e  ,les  foyers  de.  ramollissement  du  cerveau,  produits  par  la  throm- 
.  hpse  Qi  l'enfibolie,  la  neyrpse  anémique  avec  ses  conséquences  ordinaires, 
^.(^epiiis  Tattaque  d'apoplexie  jusqu'à  l'hémiplégie  avec  contractures, 

anesthésie,  aphasie,  etc.,  il  faut  employer  le  même  procédé  que  pour 
iil,e^,,hé,i];iorragie3,  d'autant  plus  que,  bien  des  fois,  on  est  dans  l'impos- 
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sibilité  d  elablir,  avec  certitude,  le  diagnostic  des  deux  formes  de  i'iié- 
miplégie  apoplectique. 

Ici  peut-être,  faudrait-il  surtout  tendre  à  augmenter  l'afflnx  du 
sang,  rétablir  et  favoriser  la  circulation  collatérale.  Ainsi  dans  la 
direction  longitudinale,  à  travers  la  moitié  correspondante  du  crâne 
il  faut  placer  l'An  à  la  nuque,  et  dans  la  direction  transversale,  l'ap- 
pliquer du  côté  de  la  lésion.  Au  reste  vous  devez  agir  ici  absolument 
comme  pour  les  hémorragie  cérébrales. 


Contre  les  autres  lésions  anatomiques  du  cerveau,  telles  que  /'m- 
flamination,  les  dégénérescences,  l'atrophie,  la  sclérose,  Ihydrocépha- 
lie,  etc.,  le  procédé  électrothérapeutique  est  en  général  identique. 

Dans  les  formes  de  maladie  plus  diffuses  (méningite  chronique, 
périencéphalite  diffuse,  sclérose  multiple,  hydrocéphalie,  etc.),  on 
recommande  spécialement  un  courant  dont  le  trajet  traverserait  lon- 
gitudinalement  le  crâne  ou  obliquement  des  deux  côtés  au  moyen  de 
très  grandes  électrodes  (et  sans  doute  aussi  avec  une  direclion  de 
courant  alternante  à  cause  des  actions  catalyliques  désirées)  ;  en 
outre,  le  traitement  du  sympathique  et  de  la  moelle  cervicale.  Par 
forme  d'essai,  vous  p.ouvez  en  tout  cas,  employer  l'action  réflexe,  à 
partir  de  la  peau  et,  de  plus,  la  faradisation  générale  et  la  galvanisa- 
tion centrale. 

Dans  des  maladies  nettement  locales,  les  applications  doivent  natu- 
rellement concorder  avec  le  siège  de  la  lésion  ;  ajoutez-y  éventuelle- 
ment le  traitement  symptomatique  et  périphérique  commandé  par  un 
cas  isolé. 

Il  ne  faudra  pas,  dans  de  pareils  cas,  perdre  tout  de  suite  courage, 
Messieurs  !  Il  survient  quelquefois,  môme  dans  de  graves  maladies 
organiques,  des  améliorations  et  des  guérisons  tout  à  fait  inatten- 
dues; je  me  souviens  moi-même  de  trois  cas,  dans  lesquels  des 
lésions  organiques  indubitablement  graves  (avec  amaurose,  violent 
mal  de  tête,  vomissements,  paralysies  partielles,  crampes,  etc.,1  de 
sorte  que  le  diagnostic  indiquait  presque  avec  certitude  une  tumeur 
et  dans  lesquels  cependant,  contre  toute  attente,  se  manifesta  une 
amélioration  durable  et  presque  une  guérison.  Dans  un  autre  cas  de 
maladie  grave,  en  apparence  désespérée,  du  cerveau  (et  des  ménin- 
ges), avec  de  sérieux  accès  d  cpilepsie,  une  démence  très  accentuée, 
un  tremblement  intense  et  général,  une  parésie  avec  tensions  muscu- 
laires et  exagération  des  réflexes  tendineux,  etc.,  se  manifesta,  après 
un  traitement  mixte  (électrique  et  médicamenteux,  etc.),  qui  avait  duré 
plusieurs  années,  une  amélioration  extraordinaire  sous  tous  les  rap- 
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ports.  Des  cas  somlilables  ravivent  le  courage  chancelant  et  Ja  porsé. 
vérance  en  fait  de  traitement  ;  car  s'ils  font  espérer  d'une  manière 
générale  la  possibilité  et  la  tendance  à  une  réorganisation  et  à  une 
guérisoii,  raniélioralion  peut  certainement  être  hâtée  par  un  Iraite- 
nient  électrique  prudent  et  judicieux . 

Je  veux  encore  mentionner  un  peu  plus  spécialement  les  maladies 
bulbaires  seules,  qui  forment  la  transition  aux  maladies  de  la  moelle 
épiniôrc,  mais  qui  sont  rangées  parmi  les  afleclions  cérébrales,  à 
cause  de  la  place  que  la  moelle  allongée  occupe  dans  le  crâne  et  de 
ses  rapports  intimes  avec  les  nerfs  du  cerveau,  en  fait  de  traitement 
électrothérapeutique. 

La  forme  la  plus  fréquente  des  maladies  bulbaires,  la  pai'alysie 
progressive  bulbaire  (l'atrophie  musculaire  progressive,  flans  la  région 
des  noyaux  moteurs  de  la  moelle  allongée),  doit  assurément  être 
déclarée  incurable  ;  les  prétendues  guérisons  de  cette  maladie,  racon- 
tées par  Benedikt,  se  rapportent  à  d'autres  formes  de  maladie.  Quoi 
qu'il  en  soit,  on  peut,  même  dans  cette  affection,  obtenir  par  le  trai- 
tement électrique  quelque  soidagement,  un  état  momentanément  sta- 
tionnaire  ou  du  moins  des  arrêts  à  la  marche  trop  rapide  de  la  mala- 
die. Mais  il  existe  encore  toute  sorte  de  formes  de  maladie  du  bulbe, 
contre  lesquelles  l'électricité  peut  souvent  rendre  des  services  satisfai- 
sants et  même  éclatants;  j'ai  moi-même  publié  différents  cas  de  ce 
genre  (voir  plus  haut  les  fjbservations  16  et  17)  ;  quelques-unes  des  ob- 
servations de  Benedikt  rentrent  dans  la  même  catégorie. 

La  méthode  du  traitement,  lé  traitement  direct  seulement  au  moyen 
du  courant  galvanique,  consiste  à  conduire  le  courant  transversale- 
ment d'une  façon  stable  à  travers  les  processus  mastoïdes  (attendu 
qu'il  s'agit  le  plus  souvent  d'une  maladie  latérale  —  avec  une  direc- 
tion du  courant  alternante)  ou  longitiidinalement,  du  front  à  la  nuque, 
incidemment  aussi  suivant  une  direction  oblique  déjà  souvent  men- 
tionnée. Le  seul  point  réellement  important,  c'est  que  la  moelle 
allongée  soit  toujours  placée  exactement  entre  les  deux  électrodes. 
Ajoutez-y  ensuite  de  nouveau  la  galvanisation  du  sympathique  et  de 
la  moelle  du  cou  (en  montant  ou  en  descendant,  slablement  et  labile- 
ment,  à  travers  la  colonne  cervicale,  depuis  les  vertèbres  supérieures  de 
la  poitrine  jusqu'à  la  nuque).  —  Dans  la  plupart  des  cas,  il  est  très 
utile  de  provoquer  une  série  de  mouvements  de  déglulition,  de  la 
manière  indiquée  plus  haut  (page  117)  de  dix  à  vingt,  dans  chaque 
séance  ;  de  plus  avec  cela,  la  galvanisation  périphérique  et  la  faradi- 
satiori  des  régions  névro-musculaires  participant,  d'une  manière  pré- 
pondérante, à  la  paralysie  et  à  l'atrophie  (langue,  lèvres,  voile  du 
palais,  éventuellement  aussi,  muscles  des  yeux  et  delà  mastication, 
phrénique,  etc.). 
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Le  li-aiLemeiil  de  ces  maladies  bulbaires  exige  le  plus  soLivenL  de 
faibles  courants,  de  courtes  séances  et  de  la  persévérance. 

Dans  des  maladies  cérébrales  réellement  incurables,  vous  ne  pouvez 
que  très  rarement  soulager  le  patient  à  l'aide  du  courant  électrique. 
Toutefois  vous  pourrez,  dans  certains  cas,  expcrieniia  docet,  essayer 
si  vous  ne  pourriez  pas,  par  hasard,  agir  favorablement  sur  quelques 
syi«plômes,  lels  que  le  mal  de  tète,  les  insomnies,  l'état  moral,  ou 
l'anesthésie,  la  paralysie,  les  troubles  de  la  vue,  les  difficultés  de  la 
déglutition,  etc.,  au  moyen  du  courant  électrique  et  adoucir  de  la 
sorte  les  souffrances  des  malades.  Les  processus  à  suivre  devront 
naturellement  être  conformes  à  ce  que  nous  avons  dit  jusqu'ici. 

L'ÉLECTROTHÉRAPIE  DES  PSYCHOSES 
DIX-HUITIÈME  LEÇON 

Sommaire:  Inlrodiiction.  —  Notices  historiques.  —  Travaux  d'Arwlt  et  leurs  ré- 
sultats. —  Coup  d'œil  rapide  sur  la  série  des  cas  que  nous  avons  sous  les  yeux.  — 
Actions  utUUables  du  courant  électrique.  —  Règles  et  méthodes  pour  le  traitement 
électrique  des  formes  différentes  de  psychoses.  —  Traitement  de  quelques  symp- 
tômes. 

En  ce  qui  concerne  un  groupe  d'aiïections  cérébrales  et  précisément 
un  des  plus  importants,  on  s'est  refusé  plus  que  de  raison  à  un  emploi 
large  et  systématique  du  courant  électrique.  Les  affections  psychiques 
n'ont  été  jusqu'ici  que  rarement  et  relativement,  d'une  façon  tout  à  fait 
insuffisante,  soumises  au  traitement  électrique.  Le  fait  est  d'autant 
plus  remarquable  que  les  meilleures  occasion's  d'essayer,  d'une  façon 
systématique  et  scientifique,  ce  traitement,  se  sont  offertes  aux  méde- 
cins, par  suite  de  la  séquestration  d'un  grand  nombre  de  ces  malades 
dans  des  asiles.  Un  examen  à  priori  d'un  grand  nombre  de  formes 
morbides,  rentrant  dans  cette  catégorie  permet  d'espérer,  avec  quel- 
que certitude,  un  résultat  éminemment  favorable  de  cette  médica- 
tion. 

KfTectivement,  le  courant  électrique,  avec  son  action  thérapeutique, 
variable  suivant  les  cas,  semble  appelé,  en  première  ligne,  à  faciliter 
des  guérisons,  dans  les  psychoses,  surtout  dans  leurs  formes  initiales 
et  dans  leurs  débuts,  où  cependant  il  s'agit  essentiellement  de  troubles 
de  fonction  ou  de  modifications  du  cerveau  plus  fines,  nutritives  et 
moléculaires,  ou  chez  lesquelles,  avec  les  méthodes  de  recherches 
actuelles,  on  ne  peut  guère  constater  que  des  changements  dans  la 
circulation.  Même  dans  les  cas  où  des  lésions  anatomiques  plus  gros- 
sières, des  processus  chroniques  d'inflammation  et  de  dégénères- 
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cence,  forment  la  base  de  la  psychose,  on  peut  s'attendre,  par  analo- 
gie avec  nos  autres  expériences,  à  luie  action  favorable  du  courant 
élcclriqno. 

C'est  ce  fpii  a  éUi  reconnu  tout  récemment  par  différents  psychia- 
tres, ([ui  ont  exprimé  l'espoir  de  trouver,  dans  le  courant  électrique, 
un  agent  Ihérapentique  d'une  grande  portée  pour  la  psychiatrie.  Mais 
Arndt  est  le  seul  qui  se  soit  occupé  de  la  question  d'une  manière 
vérilahlemenl  appi'of'ondie  et  qui  ait  publié,  par  suile,  une  série  de 
travaux  détaillés  et  c'est  sans  doute  à  cause  du  format  et  de  la  pro- 
lixité de  se-i  publications  ainsi  que  de  leur  caractère  par  trop  théori- 
que que  ses  écrits  n'ont  pas  obtenu  partout  la  vogue  et  le  contrôle 
qu'ils  auraient  mérité. 

Ce  qui  a  été  fait  avant  ArndI.  et  par  lui  ne  signifie  pas  grand'chose  ; 
vous  pourrez  d'ailleui's  lire  dans  ses  ouvrages  l'historique  de  la  ques- 
tion pour  les  temps  antérieurs  à  notre  époque. 

Dans  la  première  période  du  galvanisme,  au  commencement  du 
XIX"  siècle,  on  parla,  incidemment,  de  la  guérison  d'affections  psy- 
chiques ;  au  temps  de  l'appareil  de  rotation  et  d'induction,  le  traite- 
ment électrique  trouva  ses  entrées  dans  plusieurs  hospices  d'aliénés 
et  on  l'essaya  sur  une  vaste  échelle;  mais  le  courant  servit  plus  sou- 
vent d'épouvantail  et  de  mode  de  correction  que  de  méthode  de  gué- 
rison. Il  ne  parut  salutaire  que  dans  un  petit  nombre  de  cas.  Dans 
beaucoup  de  cas,  on  le  regarda  comme  directement  nuisible  et  c'est 
ainsi  que  ces  tentatives  furent  replongées  dans  le  sommeil  de  l'oubli, 
bien  que  différents  écrivains  français  (Teilleux,  Auzouy)  aient  attribué 
des  résultats  tout  à  fait  favorables  au  traitement  électrique  des  aliénés 
(avec  des  courants  de  contact,  voltaïques  et  faradiques). 

Les  exhortations  de'  R.  Remak,  en  faveur  du  traitement  des  mala- 
dies mentales  et  même  des  psychoses,  par  le  courant  galvanique,  res- 
tèrent longtemps  infructueuses;  seulement Benedikt rapporta,  en  1868, 
quelques  cas  de  résultats  heureux  du  courant  galvanique  dans  les 
troubles  psychiques  commençants.  Ce  savant  a  d'ailleurs  voué  à  la 
question  une  attention  incessante  et,  à  plusieurs  reprises,  il  en  a  vanté 
l'importance  spéciale.  Outre  les  travaux  d'Arndt,  nous  n'avons  plus 
que  les  publications  accidentelles  de  Neftel,  Jolly,  Fr.  Fischer,  Engel- 
horn,  Buch,  etc.,  à  mentionner.  Le  traité  le  plus  récent,  du  à  la  plume 
du  savant  et  expérimenté  Schiile,  prédit  à  l'électrothérapie  un  brillant 
avenir  dans  la  psychiatrie  et  il  est  probable  qu'il  ne  se  trompe  pas. 

On  pourrait  résumer  à  peu  près  comme  suit  les  indications  fournies 
par  Arndt  comme  rcisultats  de  ses  longues  et  pénibles  expériences  : 

«  Les  courants  électriques  ne  peuvent  guérir  que  les  troubles  psy- 
»  chiques  qui  reposent  sur  ce  qu'on  appelle  les  troubles  de  fonction,s, 
»  les  états  anormaux  et  transitoires  de  nutrition,  ou  les  troubles  de 
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»  circulation,  mais  ne  peuvent  contribuer  à  guérir  les  dérangoinents, 
»  qui  reposent  sur  des  modifications  organiques  plus  profondes;  mais 
»  on  peut  soulager  même  ces  derniers,  quand  on  renonce  à  l'espoir  de 
»  guérir  et  qu'on  se  borne  à  vouloir  calmer  le  patient. 

»  Lo  traitement  électrique  convient  donc  particulièrement  à  des  cas 
»  récents  et  nou  à  des  cas  qui  durent  depuis  des  années;  plutôt  aux 
»  formes  vagues  et  plus  légères  qu'à  celles  qui  se  manifestent  par  des 
»  accès  orageux,  bien  que  celles-ci  même  ne  doivent  pas  être  com- 
»  plètement  éliminées. 

»  Une  hyperesthésie  générale  et  notamment  une  hyperesthésie  psy'- 
i>  chique  très  élevée  constitue  une  conlre-indication  de  l'emploi  du 
»  courant  électrique. 

»  Le  courant  faradique  agit  simplement  comme  excitant,  comme  ir- 
»  ritant  ;  si  l'on  ne  veut  obtenir  que  ce  résultat,  on  peut  lui  donner  la 
»  préférence  ;  il  réussit  spécialement  dans  les  étals  de  simple  dépres- 
»  sion,  soit  primaires,  soit  venus  à  la  suite  de  processus  orageux.  Dans 
»  ces  occasions,  on  se  borne  à  une  excitation  cutanée  de  différents 
»  points  de  la  peau  ;  çà  et  là,  on  peut  faradiser  le  phrénique  pour  faci- 
»  liter  la  circulation  et  l'oxydation  du  sang. 

»  Par  contre  le  courant  galvanique  présente,  outre  son  action  exci- 
»  tante,  encore  d'autres  actions  (modifiantes,  changeant  l'état  moral, 
»  calmantes,  cataly tiques);  ses  actions  sédative  et  assoupissante  sur- 
»  tout,  apparaissent  avec  une  grande  netteté  ;  il  convient  donc  pou?' 
n  presque  toutes  les  autres  psychoses,  accessibles  au  traitement  élec- 
»  trique.  Mais  pour  le  succès,  la  méthode  employée  (la  direction  choi- 
»  sie  du  courant,  le  pôle  utilisé  pour  l'action)  n'est  pas  du  tout  chose 
»  indifférente  ;  mais  très  souvent  on  doit  commencer  par  la  détei'miner 
»  d'une  manière  empirique.  S'il  existe  des  états  d'excitation  accentuée, 
»  particulièrement  sur  le  terrain  de  la  circulation  et  de  la  respiration, 
»  (dont  dépendent  d'une  manière  si  multiple  et  tout  d'abord  les  mani- 
»  fcstalions  psychiques),  que  l'on  choisisse  le  courant  descendant.  A 
»  propos  d'affections,  qui  laissent  entrevoir  wie  paralysie  du  système 
»  vasculaire,  il  faut  employer  de  préférence  le  courant  ascendant.  Il 
»  paraît  donc  que,  pour  les  débuts  des  psychoses,  il  faut  employer  de 
»  préférence  le  courant  descendant,  c'est-à-dire  l'action  du  pôle  positif 
»  et,  pour  les  périodes  finales,  particulièrement  pour  les  maladies  gra- 
»  ves,  le  courant  ascendant,  c'est-à-dire  l'action  polaire  de  Ka.  Mais, 
»  pour  les  aliénés,  il  ne  faut  pas  diriger  le  courant  à  travers  la  tête  ;  il 
»  faut  le  diriger  plutôt  sur  la  moelle  épinière  (et  la  moelle  allongée) 
»  avec  ses  importants  centres  vaso-moteurs,  circulatoires  et  respira- 
»  toires,  éventuellement  aussi  sur  les  nerfs  périphériques  (quand  on  y 
»  trouve  des  états  d'excitation,  de  névralgies,  etc.).  On  ne  doit  pas, 
»  dans  ces  circonstances,  repousser  absolument  la  galvanisation  de  la 
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"  lôle  ;  mais  il  faut  la  borner  aux  cas  où  l'on  ne  veut  exciter  el  calmer 
"  que  tnonienlanéuieiil.  »  (Mais,  dans  ses  dernières  expériences,  Arndt 
a  recouru  régulièrement  à  la  galvanisation  de  la  tôle). 

«  Le  résultat  ne  se  produit  d'ordinaire  qu'après  un  traitement  de 
»  longue  durée  ;  la  force  du  courant  employé  doit  être  suClisante  et  la 
')  durée  de  son  action  dûment  prolongée  (de  dix  h  trente  minutes).  » 

Scliiile  s'est  appi'oprié  ces  conclu.sions,  qui,  en  tout  cas,  ont  encore 
besoin  de  plus  d'une  modification  ;  il  s'en  est  approprié  la  substance  et 
il  a  expérimenté  dans  beaucoup  de  cas^  à  ce  qu'il  paraît,  avec  succès. 
La  discussion  qui  doit  former  la  base  de  la  détermination  des  méthodes 
de  traitement  électrique,  dans  les  psychoses,  est  due  à  Arndt,  en  ma- 
jeure partie  et  dans  ses  points  les  plus  importants. 

Grâce  à  la  laradisation  essentielle  et  périphérique  de  la  peau  et  des 
muscles  sur  plusieurs  points  du  corps,  plusieurs  cas  de  simple  cUprea- 
sion,  de  grave  apathie  et  dmdifTérence  ont  été,  quelques-uns  du  moins, 
guéris,  d'une  manière  étonnante,  en  fort  peu  de  temps. 

Avec  l'application  prépondérante  ou  exclusive  du  courant  galvanique 
sw'  la  moelle  ce7'vicale  et  sur  les  nerfs  périphériques,  on  a  guéri  quel- 
ques cas  qui  présentaient  diverses  perturbations  psychologiques,  des 
états  de  dépi^ession  et  d'exaltation  et  qui  participaient  aussi  à  toute  sorte 
d'excitations  somatiques,  à  une  sensibilité  exagérée,  à  des  sensations 
anormales,  à  des  modiricalions  des  pupilles,  à  des  troubles  de  la  diges- 
tion, à  de  la  constipation  et  particulièrement  à  toute  sorte  de  pertur- 
bations vaso-motrices  fortement  accentuées.  Ici  l'action  stable  du  pôle 
positif  fut  d'une  eiïicacité  prépondérante. 

Dans  toute  une  multitude  d'autres  cas,  où  une  influence  favorable  se 
lit  sentir,  mais  auxquels  on  peut,  il  est  vrai,  opposer  de  nombreux 
insuccès,  Arndt  a  mis  sous  l'action  d'un  pôle  (ordinairement  le  pôle 
positif)  la  tète  elle-même,  la  moelle  cervicale,  le  sympathique,  le  vague, 
etc.,  tandis  que  l'autre  pôle,  éloigné  de  là,  était  appliqué  aux  lombes, 
aux  cuisses,  à  la  main  ou  au  pied.  C'étaient  des  cas  très  diflerents  les 
uns  des  autres,  pour  leurs  caractères  psychologiques  :  états  d'exalta- 
tion et  de  dépression,  sentiments  très  vifs  de  frayeur,  plusieurs  cas  de 
grave  catatonie,  aliénation  primaire,  psychoses  hystériques,  psychoses 
réflexes,  etc.;  mais  presque  tous  s'étaient  développés  sur  une  base 
névro  et  psychopalhique  et  présentaient  en  grande  partie  toute  sorte  de 
symptômes  d'excitation  et  de  faiblesse  irritable  dans  la  zone  des  nerfs 
vaso-moteurs  et  circulatoires,  des  pneumogastriques  et  de  la  respi- 
ration, des  splanchniques  et  des  nerfs  génitaux.  En  général  aussi, 
dans  cette  occasion,  le  pôle  positif  parut  avoir  une  action  très  favo- 
rable sur  le  système  nerveux  central  ;  cependant  Arndt  a  aussi  ren- 
contré quelques  cas,  dans  lesquels  celte  aclion  s'est  montrée  nuisible, 
tandis  qu'alors  le  pôle  négatif  obtenait  le  succès  désiré.  Le  choix  de  la 
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méthode  doit  donc  se  laire  avec  prudence  et  être  modifié  chaque  fois 
d'après  les  résultais  obtenus  ou  les  insuccès. 

Benedikt  nous  communique  avec  son  laconisme  habituel  toute  une 
série  d'observations,  d'après  lesquelles  toute  sorte  de  dérangements 
psychologiques  et  de  symptômes  disparurent  ou  furent  améliorés  par 
différentes  méthodes  de  traitement  électrique  :  faradisation  générale, 
galvanisation  du  dos  et  du  sympathique,  galvanisation  longitudinale  à 
travers  la  tête;  lui  aussi  attache  une  grande  importance  au  traitement 
du  dos  et  du  sympathique  parce  qu'il  voit,  dans  les  troubles  vaso-mo- 
teurs d'importantes  causes  des  symptômes  psychologiques.  Neftel  aussi 
rapporte  quelques  succès.  M.  Buch  décrit  un  cas  d aliénaLion  p7nmaire 
aiguë  avec  des  hallucinations,  dans  lequel  l'application  momentanée 
d'un  très  faible  courant  (deux  éléments),  transversalement  à  travers 
les  tempes  produisit,  d'une  manière  évidente,  une  amélioration  no- 
table. 

Fr.  Fischer  vit  guérir,  en  peu  de  temps,  un  cas  de  mélancolie  grave 
et  hypocondriaque,  avec  de  vives  hallucinations  de  tous  les  sens,  par  la 
galvanisation  (longitudinale  et  transversale  à  travers  la  tête).  Le  même 
observateur  fut  redevable  d'un  brillant  succès  à  la  faradisation  géné- 
rale, dans  un  cas  de  mélancolie,  avec  idées  de  persécution  et  manifesta- 
tions vaso-motrices  intenses.  Dès  la  première  séance,  il  constata  une 
grande  amélioration  momentanée,  qui  devint  durable  à  partir  de  la 
quinzième  séance  et  aboutit  à  une  guérison  complète. 

Engelhorn  constata  pareillement  l'excellent  effet  de  la  même  mé- 
thode dans  deux  cas  (de  folie  épileptique  et  hystérique),  dans  lesquels 
existaient  une  faiblesse  extrême  et  générale,  des  insomnies,  etc.  Lôwen- 
feld  aussi  a  agi  d'une  manière  très  heureuse  sur  plusieurs  cas  de  trou- 
ble psychique  et  d'insomnies,  par  la  faradisation  générale. 

Ilitzig  et  Schiile  rapportent  qu'ils  ont  obtenu  des  résultats  favo- 
rables mais  momentanés,  par  le  traitement  galvanique  de  la  tête  et 
particulièrement  delà  nuque,  dans  la  paralysie  progressive.  J'ai  traité 
moi-même  toute  une  série  de  cas  de  paralysie  commençante,  en  galva- 
nisant (longitudinalcment  et  obliquement  la  tête,  le  sympathique  au 
cou),  sans  toutefois  obtenir  de  résultats  considérables  ou  même  dignes 
d'être  mentionnés. 

Dans  quelques  cas  de  mélancolie  périodique,  j'ai  employé  le  courant 
galvanique  d'après  différentes  méthodes  ;  il  parut  efficace  à  plusieurs 
reprises,  mais  ne  produisit  pas  pendant  quelque  temps,  de  succès 
éclatants.  Dans  un  cas  d'apathie  siupide  prolongée,  qui  était  en  voie  de 
guérison,  celle-ci  fut  hâtée,  surtout  le  retour  de  la  voix,  par  la  galva- 
nisation à  la  tête  et  au  sympathique. 
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Uni;  riiviie  des  Iravaux  publiés  jusqu'à  cojoiir  et  des  iudicalioiis  re- 
latives il  l'électrolliérapic  des  psychoses,  nous  permet  tuuleCois  d'ailir- 
mor  (pie,  dans  certains  cas,  les  psychoses  peuvent  être  influencées 
d'une  façon  très  l'avorahle  ou  même  guéries  par  le  courant  électrique, 
et  cela,  dans  des  cas  réputés  inciu-ahles  et  résistant  depuis  longtemps 
il  toute  autre  médicamenlatiou,  Touteloisi,  malgré  les  pénibles  recher- 
ches d'Arndt,  il  n'est  encore  question  ni  d'indications  surfisamment 
claires  et  précises,  ni  d'une  méthode  parfaite  et  appropriée  ii  tel  ou  tel 
cas.  Il  faudra  encore  recueillir,  à  cet  effet,  beaucoup  d'autres  observa- 
tions classées  systématiquomeut. 

Il  résulte  maintenant  d'une  étude  plus  approfondie,  qu'il  faut,  en 
première  ligne,  utiliser  les  actions  calalyliques  du  courant  galvanique. 
La  somme  des  actions  que  nous  comprenons  sous  cetle  dénomination, 
a  le  plus  de, chances  de  combattre  énergiquement  la  somme  des  modi- 
fications moléculaires,  nutritives  et  autres,  éventuellement  même  les 
troubles  plus  grossiers,  inflammatoires  et  de  dégénérescence  qui  for- 
ment la  base  des  psychoses,  quelque  incompréhensibles  que  soient  ces 
deux  choses  en  fin  de  compte. 

En  deuxième  ligne,  il  faut  s'occuper  assurément  des  actions  vaso- 
motrices  des  courants  électriques  et  surtout  des  courant  galvaniques  ; 
en  effet,  l'expérience  nous  apprend  que  les  nerfs  vaso-moteurs  jouent 
un  rôle  prépondérant  dans  l'apparition  et  les  formes  symptomatiques 
de  beaucoup  de  psychoses.  D'ailleurs,  nous  pouvons  espérer  agir  indi- 
rectement, par  une  régularisation  ou  une  modification  de  l'aitlux  san- 
guin, sur  les  conditions  de  nutrition  etde  réaction  del'organe  central. Ce 
résullaLpeutètreoblenu,  soit  quenous  agissionsen  lesmodifiant,  sur  les 
cenlresVaso-moteurs  dansla  moelleallongée  et  dansla  moelle  cervicale, 
et  les  plus  récentes  recherches  de  Rieger  et  de  von  Forster  '  admet- 
mettent  directement  celte  possibibilité,  soit  que  nous  agissions  sur  le 
contenu  des  vaisseaux  dans  le  cerveau,  par  l'application  directe  des 
pôles(commc  fait  Lowenfeld)  sur  le  crâne.  Dans  touteslescirconstances 
nous  pouri'ons  utiliser  ces  puissants  ell'ets,  quand  les  cas  s'y  prêteront. 

L'utilisation  des  actions  modifiantes  du  courant  est  bien  moins  riche 
en  promesses;  je  ne  puis  m'empêcher  de  regarder  comme  trop  préma- 
turée la  tentative  faite  par  Arndt  pour  ramener  toutes  les  actions  du 
courant  galvanique  à  l'éleclrolonus  du  pôle  positif  et  du  pôle  négatif 
des  appareils  des  nerfs  centraux,  en  ne  voulant  les  expliquer  que  par 
là.  Déjà,  d'après  des  arguments  généraux,  j'ai  dû,  dans  le  passé  (voir 
1"  leçon,  page  229),  me  prononcer  contre  cet  usage  exclusif  de  l'action 
électrotonique  pour  rinterprélation  des  résultats  thérapeutiques;  je  le 
fais  ici  en  in.sistant  doublement,  parce  que  nous  avons  affaire  aux 

1.  Rici,'ei- et  von  Foi-stcr,  .\iis'c  u.  Rilcljenmarlc.  Arcli.  f.  Oplillialmol.  (Tirage  !i 
pari). 
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parties  les  plus  compliquées  du  système  nerveux .  Qu'est  donc  un  ané- 
lectrotonus  du  cerveau,  des  centres  vaso-moteurs  ?  Qu'en  savons-nous 
donc?  Je  suis  certainement  le  dernier  qui  ait  voulu  nier  les  faits  acquis 
par  Arndt,  qui  n'ait  pas  voulu  reconnaître  l'eflet  diflerent  des  pôles  ; 
mais  contentons-nous  d'abord  des  faits  et  cherchons  ensuite  à  en  aug- 
menter le  nombre,  à  les  contrôler,  au  lieu  de  les  entourer  dès  à  présent 
d'explications  aussi  hypothétiques  et  de  lancer  peut-être  toute  la  re- 
cherche dans  une  fausse  direction.  En  tout  cas,  le  fait  des  différentes 
affections  thérapeutiques  des  deux  pôles,  mis  par  Arndt  au-dessus  de 
toute  contestation,  est  du  plus  haut  intérêt  et  il  y  a  urgence  à  l'élu- 
cider. 

Enfin  l'action  excitante  des  courants  électriques  peut  être  utilisée  en 
psychiatrie  ;  cela  est  constaté  tout  d'abord  par  l'excitation  périphé- 
rique des  nerfs  de  la  peau  et  des  muscles,  excitation  de  laquelle  on 
peut  attendre  une  influence  modifiante  sur  la  fonction  et  la  circulation 
des  organes  centraux.  Peut-on  aussi  utiliser  une  action  directement 
excitante  sur  le  cerveau  et  la  moelle  épinière,  spécialement  sur  la 
moelle  cervicale  ?  C'est  là  une  question  encore  à  résoudre;  toutefois, 
le  fait  est  probable,  et  l'on  pourrait  s'occuper  ici  d'une  partie  des  effets 
revendiqués  par  Arndt  comme  clectrotoniques. 

Je  suis  trop  peu  expérimenté  sur  ce  terrain  vaste  et  difficile  pour 
pouvoir  étabhr  des  règles  péremptoires,  en  ce  qui  concerne  le  traite- 
ment électrique  des  psychoses  ;  je  me  borne  donc  à  de  courtes  indica- 
tions, à  de  simples  conseils,  qui  seront  peut-être  utiles  aux  personnes 
disposées  à  étudier  la  question  d'une  manière  plus  spéciale. 

En  première  ligne,  vos  recherches  se  porteront  sur  des  cas  récents  et 
relativement  faciles  à  traiter,  particulièrement  sur  les  états  psychopa- 
tiquès,  plus  vagues  et  encore  incomplets,  sur  les  anxiétés  morbides,  avec 
insomnies,  n'ayant  pas  encore  de  caractère  bien  prononcé,  etc.  ;  à  ces 
cas  convient  bien  la  simple  direction  longitudinale  (ou  la  direction 
oblique)  à  travers  la  tête,  à  peu  près  suivant  la  méthode  de  Neftel.  En 
cela  vous  pourrez  choisir  la  direction  du  courant,  éventuellement,  d'a- 
près les  indications  de  Lowenfeld  (voir  plus  haut,  page  303)  ;  vous 
pourrez  en  outre  accomplir  la  galvanisation  simultanée  du  sympathi- 
que, et,  éventuellement,  celle  de  la  moelle  cervicale. 

Si  ces  cas  se  relient  à  une  forte  anémie,  à  une  faiblesse  et  à  une  apa- 
thie générale,  à  une  quasi  impuissance  de  la  digestion,  etc.,  on  est  au. 
torisé  à  essayer  la  faradisation  générale,  alternant  peut-être  avec  le 
traitement  galvanique. 

Dans  des  cas  plus  graves  et  plus  accusés,  dans  la  mélancolie  caracté- 
risée, dans  la  stupeur  et  dans  les  affections  analogues,  dans  l'excita- 
tion maniaque,  dans  la  calatonie,  dans  les  psychoses  hystériques  et 
réflexes,  etc.,  vous  ferez  bien  d'imiter  Arndt,  en  apphquant  avec  une 
Erb.  — Électrolhérapie.  21 
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énergie  siiffisanle,  une  inleiiKilé  et  une  durée  croissaule.'j  (mais  avec 
prudencej),  l'aclion  grandissante  el  unipolaire  du  courant  galvanique 
sur  la  irjle,  la  nuque,  le  sympalhiqne,  etc.,  tandis  que  le  pôle  indifl'é- 
rent  est  nppliqu(;  aux  pieds  et  à  l'abdomen  (c'est  donc  à  peu  près  «  la 
galvanisation  centrale  »  de  Beard,  voir  i)a;;e  251).  Le  choix  de  l'élec- 
trode difl'érente  dépendra  alors  particulièrement  de  la  qualité  des 
troubles  somatiques  en  présence  (principalement  vaso-moteurs,  circu- 
latoires et  respiratoires)  et  de  la  direction,  exaltation  ou  dépression 
des  anomalies  psychiques.  Dans  des  états  d'excilation  prononcée  i  c'est- 
à-dire  surtout  dans  des  périodes  initiales)  choisissez  le  pôle  positif; 
dans  les  états  accentués  de  dépression  et  de  marasme,  dans  les  phéno- 
mènes de  faiblesse  vaso-motrice  et  de  paralysie  (c'est-à-dire  particuliè- 
rement dans  les  périodes  finales,  comme  par  exemple  dans  la  mélan- 
colie secondaire,  dans  la  mélancolie  slupide),  prenez  au  contraire 
le  pôle  négatif.  Mais  n'oubliez  pas  alors  que  l'essai  décide  d'abord 
de  tout  et  que,  maintes  fois,  c'est  précisément  le  pôle  contraire  à  vos 
présuppositions  théoriques  qui  se  montre  le  plus  efficace. 

On  ne  sait  pas  encore  au  juste  si  des  résultats  de  l'exploration  élec- 
trique, on  peut  déduire  des  règles  pour  le  choix  thérapeutique  du  pôle 
différent  ;  quand  l'excitabilité  s'accroîtra  sous  vos  yeux  (élévation 
quantitative,  apparition  prématurée  de  la  secousse  de  fermeture  du 
pôle  positif,  faible  apparition  de  la  secousse  d'ouverture  du  pôle  posi- 
tif), il  faudrait  alors  choisir  le  pôle  positif;  si  l'on  constatait  leur  dé- 
pression, on  choisirait  le  pôle  négatif.  Nous  possédons,  à  vrai  dire,  un 
recueil  d'expériences  approfondies  sur  l'excitation  électrique  des  alié- 
nés (fait  particulièrement  par  Bénédikt  et  Von  Tigges),  mais  ces  expé- 
riences ont  présenté  une  telle  variété  de  phénomènes  et  datent  encore 
du  temps  oii  l'épreuve  d'excitabilité  quantitative  n'était  pas  encore 
bien  connue,  si  bien  que  l'on  ne  peut  en  déduire  des  conclusions  pé- 
remptoires. 

Si  les  méthodes  précitées  ne  conduisent  pas  au  but,  on  peut  en  es- 
sayer encore  d'autres.  Quand  il  y  a  stupeur,  état  presque  slupide  ou 
simple  dépression,  on  peut  aussi  employer  le  courant  faradique,  sous 
forme  d'excitation  électrocutanée,  sur  plusieurs  points,  ou  mieux  en- 
core, sous  forme  de  faradisatioii  générale. 

Dans  la  mélancolie  périodique,  il  y  a,  outre  le  traitement  de  l'accès 
même  (traitement  qui  d'ordinaire  ne  mènera  pas  au  but),  celui  qui 
concerne  les  intervalles  lucides  pour  les  prolonger,  en  d'autres  termes, 
pour  empêcher  le  retour  de  l'accès;  je  vous  prie  instamment  de  faire 
des  expériences  à  cet  effet.  Comme  méthode  de  traitement,  en  pareil 
cas,  je  vous  recommande  tout  d'abord  la  galvanisation  de  la  tèle, 
peut-être  aussi  le  port  régulier,  sur  la  tête  ,  d'un  simple  élément  gal- 
vanique (voir  la  page  257).  Dans  la  démence  paralytique,  il  faut  traiter 
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la  tête  le  sympathique  et  avant  tout  la  moelle  cervicale  et  toute  la 
moelle  épinière.  Pour  cela,  Schiile  recommande  le  courant  ascendant; 
encore  cela  doit-il  varier  suivant  les  circonstances.  Au  reste,  vous 
n'obtiendrez  pas  grand'cliose  dans  cette  psychose,  pas  plus  d'ailleurs 
que  dans  toutes  celles  qui  reposent  sur  de  graves  lésions  organiques. 

Dans  des  étals  violents  d'excitation,  manie  aiguë,  délire  furieux,  etc., 
vous  ne  voudrez  sans  doute  pas  procéder  à  des  expériences.  Dans  l'hy- 
peresthésie  nerveuse  générale  et  particulièrement  dans  l'hypereslhésie 
psychique,  où  le  simple  essai  d'un  traitement  électrique  suffit  pour 
émouvoir  et  effrayer  les  malades,  ce  traitement  paraît  aussi  être  con- 
treindiqué  ou,  si  on  veut  absolument  l'employer,  c'est  à  condition  de 
l'entourer  de  toutes  les  précautions  possibles. 

Chez  bien  des  aliénés,  vous  pourrez  cependant  vous  attaquer  spé- 
cialement à  des  symptômes  isolés  de  la  psychose,  tels  par  exemple  que 
l'insomnie,  d'après  les  méthodes  publiées  récemment  (page  309  )  ;  de 
plus,  les  kallucinalions,  notamment  celles  de  l'ouïe;  si  par  hasard  elles 
sont  reliées  à  l'hyperesthésie  galvanique  de  l'acoustique,  c'est  le  cas 
de  recourir  au  procédé,  qui  sera  indiqué  plus  tard,  pour  le  traitement 
galvanique  du  bourdonnement  nerveux  des  oreilles.  Jolly  n'en  a  pas 
retiré  de  résultats  particuliers  ;  par  contre,  Erlenmeyer  prétend  avoir 
obtenu  des  succès  et  Fr.  Fischer  obtint  un  jour  un  brillant  succès,  en 
galvanisant  la  tête,  lors  d'hallucinations  de  l'ouïe,  sans  hyperesthésie 
de  l'acoustique.  Althaus  a  vu  disparaître,  à  la  suite  d'une  seule  appli- 
cation galvanique  sur  les  centres  auditifs,  des  hallucinations  de  l'ouïe 
qui  persistaient  depuis  plusieurs  jours. 

Les  seniimenls  d'anxiété  pathologiques  sont  fréquemment  dissipés 
par  la  faradisation  ou  la  galvanisation  du  creux  épigastrique  et  de  la 
i-égion  du  cœur  (Voir  plus  haut  l'observation  3). 

Les  aneslhésies,  parésies  et  atrophies  chez  les  aliénés  seront  traitées 
avec  les  méthodes  à  indiquer  plus  tard,  contre  ces  symptômes.  Vané- 
mie  générale,  la  dyspepsie,  la  consomption,  la  constipation,  etc.,  peuvent 
subir  une  action  salutaire  soit  à  l'aide  de  la  faradisation  générale,  soit 
,,aifTiioyen  de  différentes  applications  électriques  locales.  (Nous  en  re- 
parlerons plus  tard). 

Il  est  clair  qu'ici  s'ouvre  encore  pour  les  chercheurs  un  champ  vaste 
et  fécond  ;  mais  il  est  clair  aussi  qu'un  procédé  large  et  systématique 
peut  seul  faire  faire  des  progrès  sur  ce  terrain.  Ce  sont  naturellement 
surtout  les  hospices  et  asiles  d'aliénés  qui  sont  a^Dpelés  à  favoriser  les 
efforts  faits  pour  soulager  ou  guérir  les  aliénés.  Mais  je  suis  tenté  de 
croire  que  les  maisons  de  santé  ouvertes,  qui  s'élèvent  aujourd'hui  de 
tous  côtés  pour  le  traitement  des  maladies  nerveuses,  seraient  en  posi- 
tion de  faire  des  expériences  étendues,  parce  que  c'est  là  que  s'accu- 
mulent les  formes  récentes,  légères,  vagues,  guérissables,  les  personnes 
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irascibles,  ce  qui  conslilue  les  signes  de  début  avant-coureurs  de  psy- 
choses plus  graves.  Ici  l'on  peut  aisément,  en  s'y  prenant  à  temps, 
prévenir  de  très  graves  maladies.  Puissent  donc  les  médecins  attachés 
à  ces  élahlissemoiils  adopter  et  iililisrjr  systématiquement  le  traitement 
pour  leurs  malades!  Il  faut  naturellement  alors  se  faire  une  loi  de  ne 
choisir  que  des  cas  aussi  simples  et  aussi  schématiques  que  possible, 
dans  l'intérêt  de  la  fondation  et  du  développement  des  méthodes  élec- 
trolhérapeutiques. 


II.  Maladies  do  la  moelle  épinière 
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DIX-NEUVIÈME  LEÇON 

Sommaire  :  Introduction.  —  Bases  physiologiques  et  théoriques  de  l'électrothérapie 
de  la  moelle  épinière.  —  Faits  thérapeutiques .  —  Discussion  de  certains  cas.  — 
Conclusions  à  en  déduire.  —  Insuccès  thérapeutiques.  —  Formes  d'affections  mé- 
dullaires dans  lesquelles  l'on  peut  espérer  des  succès  électrothérapeutiques  ?  itfé- 
^Aorfes  et  technique  de  l'électrothérapie  de  la  moelle  épinière.  —  Traitement  direct  : 
Action  polaire  et  de  direction.  —  Méthodes  de  l'application  dans  les  maladies 
circonscrites  et  dans  les  maladies  étendues.  —  Traitement  indirect  en  pre- 
nant le  sympathique  pour  point  de  départ  ;  traitement  combiné  du  sympathique  ; 
en  prenant  la  peau  pour  point  de  départ;  d'une  manière  l'éflexe.  —  Excitation  di- 
plégique.  —  Traitement  des  points  de  pression  et  de  douleur.  —  Traitement  symp- 
iomatique. 

Arrivés  à  1  eleclrothérapie  des  maladies  de  la  moelle  épinière,  nous 
nous  trouvons  sur  un  terrain  plus  solide  que  ne  l'est  celui  des  maladies 
mentales.  Nous  possédons  ici  des  expériences  bien  plus  nombreuses  ; 
il  y  a  déjà  bien  plus  longtemps  que  les  maladies  de  la  moelle  épinière' 
sont  l'objet  d'études  électrolhérapeutiques  plus  approfondies  et  plus 
complexes  ;  d'ailleurs  la  pathologie  de  la  moelle  épinière  s'est  déve- 
loppée quelque  temps  plus  tôt  que  la  pathologie  cérébrale. 

Remak  a  eu  le  mérite  d'avoir  entrepris  et  développé  le  traitement 
électrique  des  maladies  de  la  moelle  épinière  avec  toute  l'énergie  de 
son  talent.  Ses  efl'orts  ne  furent  que  médiocrement  entravés  par  la 
croyance  de  savants  distingués  qui  furent  longtemps  persuadés  que  la 
moelle  épinière  ne  pouvait  être  atteinte  par  aucun  courant  électrique, 
quel  qu'il  fût,  dirigé  par  la  main  de  l'homme.  Même  sans  la  réfutation 
expérimentale  de  celte  erreur,  le  poids  des  faits  accumulés  aurait 
suffi  pour  démontrer  les  succès  évidents  du  traitement  électrique, 
dans  de  nombreuses  maladies  de  la  moelle  épinière,  en  dépit  des  scep- 
tiques, obstinés  sur  ce  point.  De  toutes  parts,  on  a  commencé  à  com- 
battre les  maladies  de  la  moelle  épinière  au  moyen  de  courants  élec- 
triques et  surtout  galvaniques  et  les  différents  Ihérapeutistes  ont  public 
les  heureux  succès  qu'ils  ont  dus  à  ce  traitement.  D'un  autre  côté,  on 
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ne  peut  nier  que  ces  réussites  furent  contrebalancées  par  un  nombre 
d'insuccès  égal  el  quelquefois  même  supérieur  à  celui  (ies  succès  ;  de 
plus,  dans  un  fir.ind  nombre  de  cas,  on  n'a  obtenu  que  dfjs  succès  mes- 
quins ou  partiels.  Malgré  cela  le  nombre  des  faits  positifs  et  permet- 
tant des  conclusions  ultérieures  est  si  grand  sur  ce  terrain  que  le  cou- 
rant électrique  a  conquis  une  place  sûre  et  éminenle  dans  la  thérapeu- 
tique des  maladies  chroniques  de  l'épine  dorsale.  Or  toute  l'électro- 
thérapie  repose  en  général  sur  ces  expériences  cliniques  et  thérapeu- 
tiques. 

Car  ce  que  nous  savons,  d'après  des  expériences  physiologiques,  de 
l'action  de  l'électricité  sur  la  moelle  épinière,  est  très  précaire  et  nul- 
lement propre  à  provoquer  un  jugement  favorable  en  faveur  de  fu- 
tilisalion  thérapeutique  des  courants  électriques  ou  ;i  fournir  des 
renseignements  sur  le  mode  et  Ja  manière  de  les  employer.  Je  vous 
renvoie  au  peu  que  je  vous  ai  communiqué  antérieurement  (7'=  leçon, 
page  H5),  à  propos  de  l'électrophysiologie  de  la  moelle  épinière  et 
vous  avouerez  que  cela  est  insuffisant  pour  nous  fournir  des  données 
positives  sur  l'usage  thérapeutique  des  courants  électriques,  dans  les 
lésions  de  la  moelle  épinière. 

Mais  grâce  à  nos  connaissances  générales  sur  l'action  des  courants, 
à  nos  nombreuses  expériences  thérapeutiques  sur  les  nerfs  périphé- 
riques et  sur  d'autres  organes  du  corps,  nous  avons  été  en  droit  de 
compter,  comme  nous  l'avons  dit  (16°  leçon),  à  propos  des  maladies 
cérébrales,  sur  toute  une  série  d'actions  curatives  déterminées  sur  la 
moelle  épinière  malade,  quoique  nous  eussions  à  notre  disposition  bien 
moins  de  bases  expérimentales  que  pour  le  cerveau. 

Ainsi  nous  avons  pu,  dans  beaucoup  de  cas,  espérer  des  actions  ca- 
talytiques  du  courant  une  influence  salutaire  sur  des  troubles,  plus  ou 
moins  grossiers,  de  la  nutrition,  sur  les  différentes  formes  et  terminai- 
sons de  l'inflammation,  sur  les  processus  de  dégénérescence  chronique, 
sur  ce  qu'on  appelle  les  maladies  fonctionnelles  de  la  moelle  épinière, 
etc.  ;  les  actions  vaso-motrices  des  courants  électriques  paraissent  non 
moins  utiles  dans  des  troubles  de  la  circulation  et  dans  le  but  de 
faire  disparaître  les  troubles  de  la  nutrition  et  cela  d'autant  plus  que 
des  expériences  récentes  prouvent  d'une  manière  de  plus  en  plus  pé- 
remptoire  que,  par  la  voie  indirecte  aussi  (moins  par  les  voies  vaso- 
motrices,  par  le  sympathique,  que  d'une  manière  réflexe,  en  partant 
de  la  peau),  une  influence  peut  être  exercée  sur  la  circulation  et  Taf- 
flux  sanguin  dans  la  moelle  épinière  aussi  bien  que  dans  le  cerveau  ; 
enfin  il  n'a  pas  été  possible  de  nier  l'utilité  des  actions  excitantes  el  mo- 
difiantes des  courants  électriques  sur  la  moelle  épinière  dans  de  cer- 
taines maladies  (notamment  dans  des  troubles  fonctionnels,  dans  les 
états  d'excitation  ou  de  faiblesse,  dans  certaines  formes  de  crampes, 
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dans  certaines  formes  fonctionnelles  de  paralysie),  (|iielqnc  peu  tran- 
sparenls  que  soient  ces  effets  an  point  de  vue  physiologique,  quelque 
peu  élucidée  que  peut  être  d'ailleurs  la  nature  de  la  maladie  au  point  de 
vue  pathologique.  A  tout  prendre,  il  est  certain  que  l'on  devait  compter 
spécialement  et  à  priori  sur  l'efficacité  des  effets  dits  catalytiques  (y 
compris  les  vaso-moteurs,  comme  l'a  fait  remarquer  en  premier  lieu 
Remak;  de  plus,  la  méthode,  suivie  par  la  plupart  des  observateurs, 
prouve  que  l'on  comptait  en  première  ligne  sur  ces  efTets. 

Mais  toutes  ces  considérations,  émises  à  priori^  ont  dû  rester  dépures 
chimères,  tout  que  leur  exactitude  n'a  pas  été  démontrée  par  des  expé- 
riences pratiques.  La  conviction  n'a  pu  tout  d'abord  être  entraînée  que 
par  des  recherches  fhérapeuliques,  par  une  large  et  multiple  expéri- 
mentaiion.  Et  celte  conviction  est  faite  depuis  longtemps  ;  l'expérience 
pratique  cite  quantité  de  guérisons,  positiveset  incontestables,  obtenues 
dans  les  afl'ections  les  plus  diverses  de  la  moelle  épinière  ;  elle  nous  a 
appris  que,  dans  beaucoup  de  cas,  nous  pouvons  aboutir  à  la  guéri- 
son  et  par  quelle  voie  ce  résultat  est  possible  et  même  par  une  voie 
qui  n'avait  pas  été  prévue  à  p7'io)n.  Vous  en  trouverez  la  preuve  dans 
les  quelques  observations  péremptoires  que  nous  publions  ci-contre 
(cette  quantité  pourrait  être  fort  augmentée)  : 

18°  Observ.  de  Hitzig.  —  Méning-ite  spinale  subaiguë,  33  ans,  ser- 
gent; mars  1865,  chute  de  cheval  suivie  do  longues  douleurs  dans  le  dos. 

—  Mai  i86o,  intlammatioa  de  la  poitrine  et  affection  de  l'estomac  (ulcère  ?). 

—  A  partir  de  juillet  IBGii,  souffrances  plus  grandes,  douleur  dans  le  dos, 
souffrances  excentriques  aux  extrémités,  hyperesthésie  générale  de  la  peau  ; 
fourmillement  et  sensation  d'engourdissement  dans  les  jambes  ;  secousses 
musculaires  totales  et  partielles  ;  diminution  de  l'activité  motrice  ;  inconti- 
nence d'urine.  Plus  tard,  grande  indécision  dans  les  mouvements,  surtout 
dans  l'obscurité  ;  il  ne^  peut  marcher  que  courbé,  à  cause  de  douleurs  in- 
tenses dans  le  dos.  Longues  insomnies.  —  État  en  janvier  1866  :  grande  fai- 
blesse dans  les  mouvements;  attitude  courbée  ;  le  patient  chancelle  beaucoup 
quand  il  a  les  yeux  fermés.  —  Pupilles  normales  ;  sensibilité  troublée  à  un 
haut  degré  ;  la  sensibilité  au  toucher  est  émoussée  et  il  existe  une  hyperes- 
thésie prononcée  ;  foiie  sensibilité  de  la  colonne  vertébrale  à  la  pression.  — 
Traitement  ultérieur  (avec  nitrate  d'argent,  iode,  dérivation)  sans  succès. 
Traitement  galvanique  avec  courants  descendantn  stables,  à  travers  le  dos. 
Après  huit  séances,  sommeil  tranquille  pendant  sept  heures  ;  presque  plus 
de  souffrances  spontanées;  sensation  de  soulagement  dans  les  jambes. 
Le  traitement  continuant,  on  constate  que  la  galmnisatiun  du  sympathique  a 
exercé  une  influence  salutaire  sur  l'ensemble  du  corps.  Ensuite,  on  traite  les 
nerfs  cruraux,  aussi  à  l'aide  de  courants  descendants.  Après  un  traitement  de 
6  semaines,  plus  de  symptômes  nerveux  ;  il  ne  reste  qu'une  médiocre  douleur 
lors  d'une  pression  sur  plusieurs  espaces  invertébraux. 

Pendant  9  mois,  le  patient  eut  à  faire  des  travaux  pénibles  ;  puis,  à  la 
suite  d'un  elibrt  et  d'un  refroidissement,  il  eut  une  rechute  avec  de  nouveaux 
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symplômes  très  accentués  et  très  graves,  dont  il  fut  débarrassé  presque  com- 
plètement par  leniAme  traitoinont  palv.'iiiiipio  prolongé  pendant '2  ou  'A  mois. 

l'J"  Observ.  personnelle  Méninffite  spinale  ehronique  (?).  Ilypérémie  de  la 
moelle  épinière  (?).  —  Adolescent  de  lîians,  fut  atteint,  en  février  i870,  d'une 
maladie  que  l'on  prit  jjour  une  inllainmation  cérébrale  (mal  de  tète,  vertige, 
vomissements,  synco[)es  d'une  longue  durée).  Dejtuis  ce  temps,  nombreux 
maux  de  téte,  santé  moins  bonne  qu'auparavant.  Depuis  août  1870,  beau- 
coup de  douleurs  aux  lombes  et  au  eôté  gauche.  A  partir  de  décembre  1870, 
plus  grande  faiblesse  dans  les  jambes;  il  se  fatigue  vite,  sensation  de  four- 
millement, d'cndolorisscment  et  de  froid  dans  celles-ci.  Extrémités  supé- 
rieures normales,  sommeil  inquiet,  parfois  vertige.  —  Ktat  au  20  janvier  1871  : 
diiïérentes  vertèbres  des  reins  très  sensibles  à  la  pression.  .Mouvements  des 
extrémités  inférieures  possibles  avec  une  force  suffisante  ;  mais  le  patient  se 
fatigue  vite  ;  après  avoir  marché  pendant  dix  minutes,  il  ne  peut  plus  avan- 
cer à  cause  de  la  pesanteur  et  de  la  raideur  des  genoux  et  d'une  grande  fai- 
blesse dans  les  jambes.  Il  ne  chancèle  pas  après  avoir  fermé  les  yeux.  La 
sensibilité  est  normale.  Les  réflexes  n'ont  pas  augmenté.  La  vue  est  mau- 
vaise, à  cause  des  leucomes  des  deux  côtés.  Les  deux  oreilles  fonctionnent 
bien.  Toutefois,  les  bourdonnements  d'oreilles  sont  fréquents  depuis  quel- 
<i::os  .semaines  (simple  byperesthésie  bilatérale  du  nerf  acoustique).  —  ïrai- 
lement  galvanique  :  12  éléments  Stohr,  en  montant  du  dos  vers  le  sympathique 
ilucou,  16  éléments  en  montant  àtravers  la  colonne  vertébrale,  lepôlenégatif 
y  étant  promené  lentement  de  haut  en  bas.  12  février  1871  :  Amélioration 
extraordinaire.  Maux  de  tête  et  bourdonnements  entièrement  disparus.  Plus 
de  douleurs  lombaires.  Paresthésies  et  faiblesse  des  jambes  complètement 
disparues.  Le  18  février,  il  sort  guéri  ;  seule,  la  réaction  anormale  du  nerf 
acoustique  subsiste  encore. 

20°  Observ.  personnelle.  —  Commotion  de  la  moelle  épinière  (apoplexie  mé- 
ningée ■?)  Journalier  de  5b  ans,  tombé  il  y  a  4  semaines  d'un  arbre,  sur  ses 
pieds  et  sur  son  séant.  11  fut  immédiatement  paralysé  des  jambes  et  il  fallut 
le  transporter  chez  lui.  Douleurs  vives  et  ditluses  aux  lombes  et  aux  jambes. 
Les  jambes  furent,  environ  6  jours,  paralj'sées,  ensuite  il  se  manifesta  peu 
à  peu  de  nouveaux  mouvements,  de  sorte  que  le  malade  put  un  peu  mar- 
cher. 11  n'y  eut  jamais  d'anesthésie.  La  mixtion  fut  tout  à  fait  normale.  — 
Les  douleurs  disparurent  peu  à  peu.  —  État:  faiblesse  évidente  des  jambes, 
marche  hésitante,  il  traîne  les  pieds,  pas  d'alaxie.  —  Station  sur  les  orteils 
ou  sur  un  pied,  difficile.  Après  avoir  été  longtemps  debout,  tremblement. 
Sensibilité  normale.  Réflexes  de  la  peau  et  des  tendons  conservés;  pas  d"a- 
trophie  manifeste  ;  excitabilité  électrique  simplement  diminuée.  Sphincters 
et  extrémités  supérieures  normaux.  Pas  de  changement  sur  le  dos  ni  sur  la 
colonne  vertébrale.  —  Traitement:  galvanisation  de  la  colonne  vertébrale 
et  des  jambes.  —  Résultat  frappant  :  après  un  petit  nombre  de  séances,  le 
patient  peut  très  bien  marcher  ;  au  bout  de  22  séances,  il  est  renvoyé  guéri. 

21°  observation  de  Lewin.  —  VarapUgie  complète  (à  la  suite  de  myélite  aiguë). 
Guèrison  par  le  courant  galvanique.  Femme  de  35  ans  non  hystérique  ;  ma- 
lade depuis  3  semaines  environ.  Fièvre,  faiblesse  et  engourdissement  des 
deux  jambes;  faibles  douleurs  tcnsives  ;  au  bout  de  huit  jours  para/ysie  su- 
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bite  et  complète  des  jambes,  vives  douleurs  lancinantes,  douleur  en  ceinture, 
paralysie  des  sphincters.  Réflexes  normaux.  La  sensibilité  n'est  pas  nota- 
blement ti'oublée.  Traitement  avec  des  courants  descendants  et  stables.  Au 
bout  de  0  jours,  douleurs  disparues.  La  jambe  gauche  peut  être  un  peu 
soulevée.  Au  bout  de  14  jours,  la  paralysie  des  sphincters  {  a  disparu. 
Au  bout  de  4  semaines  la  patiente  peut  lever  les  deux  jambes  et  rester  de- 
bout quelques  instants  ;  la  fièvre  a  diminué  (cessé).  Au  bout  de  7  semaines, 
la  patiente  peut  circuler  dans  la  chambre,  mais  en  traînant  un  peu  les 
jambes. 

22°  Observation  personnelle.  —  Paraplégie  traumatique.  Solda  t  âgé  de  23  ans, 
a  reçu  à  Werth  (6  août  1870)  une  blessure  par  arme  à  feu  de  la  colonne  ver- 
tébrale du  cou  (la  balle  a  passé  du  milieu  du  muscle  sterno-cleido  gauche 
jusqu'à  l'extrémité  postérieure  de  l'épine  droite  scapulaire,  probablement  en 
traversant  la  colonne  vertébrale).  Immédiatement  après,  paralysie  complète 
et  anesthésie  des  jambes  et  au-dessus,  jusqu'à  la  poitrine;  rétention,  et  plus 
tard  incontinence  d'urine  qui  disparait  au  bout  de  4  semaines.  La  sensibi- 
lité et  la  motilité  s'améliorent  peu  à  peu,  surtout  à  la  jambe  gauche  ;  la 
plaie  guérit  sans  incident.  État  au  20  octobre  1870  :  épines  des  6°  et  7^  ver- 
tèbres du  cou  un  peu  sensibles  à  la  pression.  Sensibilité  assez  bien  rétablie  ; 
elle  n'est  plus  qu'émoussée  un  peu  subjectivement  ;  tous  les  mouvements 
de  la  jambe  gauche  peuvent  de  nouveau  s'efTectuer,  mais  encore  sans  grande 
force  ni  sûreté  ;  par  contre,  la  jambe  droite  est  encore  fortement  parésique  ; 
les  mouvements  du  pied  et  des  orteils  sont  presque  imperceptibles.  Souvent 
tremblement  clonique  dans  les  jambes,  surtout  adroite  (clonus  du  pied).  Les 
bras  sont  libres.  Les  selles  et  la  mixtion  sont  normales.  Excitabilité  élec- 
trique dans  les  extrémités  supérieures,  bien  conservée.  Traitement  galvanique  : 
courants  stables  à  travers  le  dos,  surtout  en  tenant  compte  de  la  région 
blessée  ;  puis  le  pôle  positif  sur  la  nuque  et  le  pôle  négatif  labile  à  travers 
les  nerfs  des  jambes.  (Il  faut,  pour  le  traitement,  porter  le  patient).  Bés  lors 
l'amélioration  marche  à  grands  pas  ;  après  la  7^  séance,  le  patient  peut  déjà 
se  tenir  debout,  un  peu  sur  la  jambe  gauche  et  remuer  plus  aisément  et 
plus  librement  la  jambe  droite.  Après  la  10°  séance,  il  peut  faire  à  pied  le 
tour  de  son  lit.  Après  la  12"  séance,  il  se  tient  debout  ferme  et  seul,  puis  il 
fait  quelques  pas.  Après  la  16",  il  vient  seul  au  traitement  appuyé  sur  un 
bâton.  Après  la  40*=  séance,  il  marche  lestement,  avec  l'appui  de  sa  canne; 
seulement  il  traîne  un  peu  la  jambe  droite. 

23°  Observation  de  Seeligmûller.  —  Myélopathie.  Tabès  dorsalis?  Maçon 
âgé  de  quarante-deux  ans.  Depuis  deux  ans,  deuxième  attaque  d'une  para- 
lysie qui  dure  encore.  Marche  incertaine,  vacillante,  avec  l'aide  exclusive 
d'une  canne.  Il  traîne  la  jambe  gauche,  faiblesse  dans  le  bras  droit  ;  le  pa- 
tient chancèle  fortement  quand  il  a  les  yeux  fermés.  Impossibilité  de  mon- 
ter sur  une  chaise.  Douleurs  à  la  nuque  et  aux  lombes,  paresthésies  des 
mains  et  des  pieds,  douleurs  à  la  ceinture,  anesthésie  des  mains  et  zone 
anesthésique  à  la  nuque,  depuis  la  pointe  de  l'omoplate  jusqu'au  vertex. 
Impuissance,  faiblesse  de  la  vessie,  constipation.  Traitement  galvanique:  dix 
éléments,  descendant  à  travers  le  dos  (nuque-reins).  Tous  les  jours  dix  mi- 
nutes. —  Résultat  merveilleux.  Dès  la  première  séance  douleur  moindre,  sen- 
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sibililô  améliorée.  Pour  la  première  fois  depuis  longtemps,  le  patient  tra- 
verse lu  nio,  sans  canne.  Apn'-s  la  ciiniuième  séance,  la  marclio  est  visible- 
ment ann';liorée.  Plus  de  sensation  de  lassitude,  lion  sommeil.  Sensihilit''- 
presque  entièrement  rétablie.  Après  quatorze  séances,  le  patient  est  ren- 
voyé comme  guéri;  il  peut  travailler  comme  maçon  et  comme  allumeur  de 
lanternes.  Au  bout  do  dix-buit  mois,  l'amélioration  s'est  maintenue  com- 
plète. 

240  Observation  de  von  Kroff't-Ebmg.  —  Tubes  dorsalis.  IJoucber  âgé  de 
vingt-six  ans,  malade  depuis  un  an.  ParesUiésies,  sensalions  dn  colon  et  en- 
gourdissements des  jambes,  ([in  sont  faibles  et  incertaines;  douleurs  en  éclairs, 
<éré6ran<es  des  extrémités  inférieures;  incertitude  dans  l'obscurité,  en  gra- 
vissant des  escaliers  et  en  tournant  ;  marche  de  plus  en  plus  difficile,  possible 
seulement  à  l'aide  d'une  canne.  Vessie  et  rectum  intacts.  Les  frictions  froides 
et  le  nitrate  d'argent  n'ont  pas  eu  de  résultat  notable.  Le  patient  présente 
une  alaxie  intense  aux  extrémités  inférieures  ;  la  force  est  bien  conservée  ; 
le  patient  ne  peut  marcber  qu'environ  cinq  minutes  et  avec  une  canne.  Il 
chancelle  beaucoup  quand  il  a  les  yeux  fermés.  Marcbe  traînante,  douleurs  lan- 
cinantes, anesthésies  circonscrites,  particulièrement  dans  la  partie  inférieure 
de  la  cuisse  droite  et  dans  le  pied.  Traitement  galcanique  :  courant  stable  le 
long  de  la  colonne  vertébrale,  tous  les  Jours  quelques  minutes,  excitation 
labile  du  péronié.  Dès  la  quatrième  séance,  amélioration  visible.  .Vprès  cinq 
semaines,  le  traitement  dut  être  interrompu.  Amélioration  très  notable  ;  dis- 
parition complète  des  troubles  sensibles;  plus  de  chancellement,  les  yeux  fer- 
més ;  la  vigueur,  la  sûreté  et  l'usage  de  ses  jambes  sont  revenus  ;  il  peut  se 
promener  pendant  une  ou  deux  heures  et  reprendre  ses  rudes  fonctions  de 
boucher. 

250  Observ.  personnelle.  —  Tabos  dorsalis.  Tailleur  âgé  de  33  ans,  a  eu 
précédemment  des  chancres  ;  depuis  8  ans,  il  a  des  douleurs  typiques  lanci- 
nantes. Faiblesse  excitable  àe5  organes  sexuels,  tremblement  des  jambes;  de- 
puis 3  ans,  faiblesse  des  jambes;  démarche  incertaine  et  traniante,  pares- 
thésies.  Ily  a  3  ou  4  mois,  le  mal  a  promptement  empiré.  Grande  incerlilude 
dans  l'obscurité  ;  jamais  de  diplopie.  État  :  ataxie  intense  des  jambes,  il  ne 
peut  marcher  ni  rester  debout  que  si  on  le  soutient  ;  la  force  est  un  peu  di- 
minuée; ia  sensibilité  cutanée  des  jambes  a  fortement  baissé,  ralentissement 
accentué  de  la  conductibilité  de  la  douleur,  soufl'rances  avec  retard  de  la 
sensation.  Forte  diminution  de  la  sensibilité  des  muscles.  Chutes  quand  les 
yeux  sont  fermés.  Réflexes  de  la  peau  faibles.  Absence  de  réflexes  tendineux. 
Faiblesse  de  la  vessie,  impuissances.  Extrémités  supérieures,  cerveau  et  nerfs 
du  cerveau  à  l'état  normal.  Excitabilité  électrique  dans  les  péroniés  simple- 
ment diminuée,  dans  les  cubitaux  anomalie  qualitative  de  la  loi  de  secousse 
AnFS  •<  KaF.S  (voir  plus  haut  page  199),  Traitement  galvanique  :  12  élé- 
ments, en  montant  du  dos  au  sympathique,  en  alternant  la  position  des 
pôles  positifs;  18  éléments,  en  montant  à  travers  la  colonne  vertébrale,  en 
alternant  la  position  des  pôles  négatifs,  tous  les  jours;  tous  les  deux 
jours  en  outre,  pôle  négatif  labile,  montant  à  travers  les  nerfs  des  jambes 
(En  môme  temps,  nitrate  d'argent).  Au  bout  de  8  jours  déjà,  le  patient  sent 
qu'il  peut  mieux  remuer  ses  jambes  et  qu'il  marche  d'une  manière  plus  assurée. 


FAITS  TllKRAPEaTIOUES:  OBSERVATIONS  33'1 

Au  bout  de  quatre  semaines,  la  marche  est  encore  bien  meilleure;  les  dou- 
leurs lancinantes  ontbcaucoup  diminué.  6  semaines  plus  tard,  il  peut  mar- 
cher seul,  à  l'aide  d'une  canne.  Au  bout  de  huit  semaines,  il  monte  et  des- 
cend seul  un  escalier;  la  sensibilité  est  aussi  amélioréeobjectivement.  Douze 
semaines  plus  lard,  l'amélioration  a  fait  des  pro§:rès  ;  la  cure  est  interrom- 
pue. Au  bout  de  six  mois,  le  mieux  est  complet;  mais  il  n'est  pas  encore 
questionde  cure  définitive.  Le  patient  marche  seul,  sans  bâton,  avec  pres- 
tesse, mais  toujours  encore  d'une  manière  ataxique.  11  peut  rester  debout, 
les  pieds  collés  l'un  contre  l'autre  ;  le  trouble  de  la  sensibilité  est  moindre, 
mais  peut  encore  se  constater.  Les  réilexes  des  tendons  font  encore  défaut. 

26°  Observ.  psrsonnelle.    -  Tabès  dorsalis  au  début  i?).  Atrophie  den  nerfs, 
optiques.  Femme  de  37  ans,  depuis  quelques  mois,  diminution  de  la  faculté 
de  la  vue  qui  s'aggrave  de  plus  en  plus  :  en  même  temps,  douleurs  déchi- 
rantes et  endolorissement  des  jambes  ;  fatigue  rapide  soit  dans  la  station 
verticale  ou  la  marche,  surtout  à  la  jambe  droite,  de  là  une  certaine  clau- 
dication. Depuis,  aussi,  les  pieds  toujours  froids.  Les  sphincters  à  l'état 
normal.  État,  en  janvier  1875  :  Amblyopie  intense,  compte  les  doigts  des 
deux  côtés  de  12  à  16  pieds.  Cécité  pour  le  rouge,  limitation  du  champ  vi- 
suel, avec  angles  rentrants  aux  deux  yeux,  ophthalmoscopiquement  :  atrophie 
du  nerf  optique.  Faiblesse  des  jambes,  marche  titubante.  La  malade  traîne 
un  peu  le  pied  droit.  Elle  se  tient  bien  debout  sur  le  jiied  e'auche,  mais  diffi- 
cilement sur  le  pied  droit.  Les  mouvements  isolés  sont  aussi  un  peu  plus 
difficiles  à  droite  qu'à  gauche.  Elle  ne  chancelle  pas,  après  avoir  fermé  les 
yeux.  Au  dos  du  pied  droit  et  aux  orteils,  anesthésie  locale  ;  à  part  cela,  la 
sensibilité  est  normale.  Les  extrémités  supérieures,  le  cerveau,  etc.  sont 
dans  l'état  normal.  Simple  diminution  de  l'excitabilité  électrique  dans  les 
péroniés,  Traitement  galvanique  :  14  éléments,  du  dos  au  sympathique  des 
deux  côtés.  18  éléments,  en  montant,  stables  et  labiles,  à  travers  la  colonne 
vertébrale.  8  éléments  stables,  de  la  nuque  aux  paupières  fermées.  Après  dix 
séances,  amélioration  notable  ;  douleurs  bien  moindres  ;  sensibilité  visible- 
ment augmentée.  La  patiente  marche  avec  beaucoup  plus  d'assurance,  les 
pieds  redeviennent  chauds.  —  Après  30  séances  'amélioration  notable.  La 
patiente  monte  deux  escaliers,  sans  difficulté  ;  elle  marche  plus  facilement, 
plus  vite  et  plus  sûrement.  Objectivement  aussi  a  augmenté  la  force  de  la 
jambe  droite.  Les  douleurs  et  le  fourmillement  ont  entièrement  disparu. 
Objectivement  en  ne  peut  plus  constater  de  trouble  de  la  sensibilité.  Les 
yeux  mêmes  vont  mieux.  Elle  voit  les  doigts  des  deux  côtés,  de  16  à  18  pieds; 
avec  le  verre  convexe,  elle  lit  J.  n°  7.  —  Api'és  la  45^  séance  (juin  1874),  con- 
tinuation du  mieux.  Elle  gravit  les  escaliers  et  marche  d'une  façon  très  sa- 
tisfaisante. Plus  de  souiïrances,  plus  de  sensation  de  coton  aux  jambes.  Les 
pieds  ne  sont  plus  froids.  La  sensibilité  objective  est  tout  à  fait  normale  ; 
l'état  des  yeux  aussi  s'améliore  peu  à  peu.  Sn  200  (A)  est  reconnu  à  20  pieds 
et  elle  lit  (avec  le  verre  convexe)  .1,  n"  7.  Le  résultat  de  l'examen  ophtlial- 
moscopique  est  le  même. 

27°  06.se™.  de  Mor  Meyer.  —  Tabès  dorsalis.  —  Traitement  de  points  doulou- 
reux de  la  colonne  vertébrale.  Lithographe,  âgé  de  41  ans,  atteint  d'ataxie.  Il  ne 
peut  ni  se  tenir  debout  ni  marcher  sans  appui.  Il  a  une  parésie  de  la  vessie 
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el  du  rectum,  des  paresthésies  et  une  faculté  de  localisation  défectueuse  aux 
lieux  jiimhos  et  aux  plantes  des  pieds,  trouble  de  la  sensibilité  dans  les  cu- 
bitaux, douleurs  lancinantes  dans  les  jambes,  el  souffrance  lois  de  la  pres- 
sion exercée  suv  les  4«  et  6"  vertèbres  dorsales.  Truileinent  galvanique  de  la 
région  endolorie  avec  le  pôle  positif  stable;  il  eut  pour  résultat  qu'après  4 
ou  5  semaines  le  patient  put  de  nouveau  circuler  dans  la  ville  pendaiit  des 
heures  eiili(''ros  sans  rien  qui  l'en  empêchât.  Deux  ans  api  es,  ii  la  suite  d'un 
refroidissement,  rechute  avec  les  mêmes  phénomènes  ;  cette  fois  encore,  le 
même  traitement  eut  des  résultats  exactement  semblables,  mais  plus  lents; 
on  n'obtint  d'ailleurs  pas  une  f,'uérison  complète  ;  il  resta  une  série  de  mani- 
festations, quoique  le  patient  eut  recouvré  pleinement  sa  faculté  motrice. 

28°Observ.  de  Drissiti  [chez  M.  Meyer).  Tabès  dor salis.  Trailement  d'un 
point  douloureux  à  la  pression.  Homme  de  1)2 ans;  il  soutire,  depuis  six  ans, 
de  douleurs  lancinantes,  d'ataxie  progressive  survenue  à  la  suite  d'un  violent 
refroidissement  ;  sa  marche  est  très  peu  assurée  ;  il  ne  peut  guère  se  tenir 
debout.  Il  tombe  quand  il  a  les  yeux  fermés.  Ancsthésie  de  lu  plante  des  pieds, 
surtout  à  droite.  La  première  vertèbre  des  reins  est  sensible  à  la  pression. 
Trailement  :  application  du  pôle  positif  sur  cette  vertèbre,  du  pôle  négatif 
allernalivemenlà  droileet à  gauche  sur  l'os  delahanche.  Aprèsla  cinquième 
séance,  il  ne  chancelle  presque  plus,  quand  ses  yeux  sont  fermés.  L'insensi- 
bilité de  la  plante  des  pieds  a  disparu.  Le  patient  fait  de  longues  marches 
sans  canne  et  sans  fatigue.  Il  se  déclare  guéri  et  repart. 

29°  Obscrv.  de  Brenner.  —  Tabès  dorsaiis.  —  Traitement  de  points  douloureux 
à  la  colonne  vertébrale.  42  ans,  fort  de  la  halle.  Depuis  un  an,  tabès  accen- 
tué, auparavant  syphilis.  Après  une  diplopie  préalable,  des  douleurs  lanci- 
nantes, de  la  lassitude  et  de  l'incertitude  des  jambes,  de  la  faiblesse  de  la 
vessie, etc.,  survinrent  une  ataxie  manifeste,  de  l'analgésie.,  absence  des  réflexes 
tendineux  elc.  Douleur  en  ceinture  très  intense,  et  rien  qu'en  deux  endroits  : 
la  ceinture  supérieure  enlace,  avec  une  largeur  égale  à  celle  de  la  main,  la 
poitrine  des  deux  côtés  ;  l'inférieure  enlace  le  ventre  au-dessus  et  au-dessous 
du  nombril.  U  examen  galvanique,  avec  la  Ka  indique  une  région  très  doulou- 
reuse correspondant  aux  2",  3'^,  4"  et  vertèbres  dorsales  et  une  2"  pareille,  à 
la  hauteur  de  la  première  jusqu'à  la  troisième  vertèbre  lombaire.  Après  deux 
semaines  de  traitement,  (avec  le  pôle  positif  stable)  le  point  douloureux  d'en 
haut  a  disparu  complètement  ainsi  que  la  ceinture  de  Ja  poitrine  ;  trois  se- 
maines plus  tard,  avec  le  même  traitement,  le  point  douloureux,  d'en  bas 
s'est  aussi  considérablement  amélioré.  Pour  les  autres  symptômes  tabiques 
du  patient,  traités  également  à  la  périphérie  (faradiquemeut,  il  s'est  mani- 
festé une  amélioration  considérable.  (Le  malade,  que  j'ai  encore  aujour- 
d'hui en  observation,  ne  subit  depuis  des  années,  aucun  progrès  dans  sa 
maladie). 

30°  Observ.  de  Mor.  Merjer.  —  Myélopalhie  (tabès  ?).  —  Traitement  avec  le 
pinceau  faradique.  Savant  âgé  de  !)4  ans.  11  souffre,  depuis  bien  des  années, 
de  faiblesse  dans  les  jambes,  périodiquement  de  maux  detôte  violents,  dou- 
leurs sensibles  dans  le  dos  et  aux  extrémités.  Les  mains  et  les  pieds  refusent 
presque  tout  service.  Tout  à  coup  survint  une  insensibilité  complète  des 
jambes  avec  des  douleurs  à  la  vessie.  Le  patient  ne  pouvant  plus  ni  se  tenir 
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debout  ni  marcher  sims  appui.  Ucliancelle  beaucoup  quand  les  yeux  sont  fer- 
més. Douleurs  en  ceinture  ;  douleurs  vives  et  lancinantes  aux  extrémités 
tant  inférieures  que  supérieures  ;  elles  sont  en  partie  anesthésiées.  Inconti- 
nance  d'urine,  pieds  froids.  Traitement:  le  pinceau  faradique  est  promené  sur 
les  extrémités  avec  un  courant  nettement  sensible.  Après  trois  séances,  sou- 
lagement notable.  —  Après  vingt  séances,  la  cure  est  terminée.  Le  patient 
peut  de  nouveau  faire  de  longues  marches  et  se  servir  de  ses  mains  pour 
écrire  ;  les  douleurs  sont  bien  moindre.  Le  mieux  continue  les  années  sui- 
vantes. 

31°  Obse^-v.  de  Rumpf.  —  Tabès  dorsalis.  —  Traitement  avec  le  pinceau 
faradique.  —  Journalier,  âgé  de  40  ans.  Jamais  de  syphilis.  Il  a  beaucoup 
travaillé  sur  le  sable  humide.  Dans  l'espace  de  11  ans,  durant  lesquels  il  a 
éprouvé  des  douleurs  lancinantes,  il  est  devenu  de  plus  en  plus  incapable  de 
marcher  ;  il  s'y  joignit  une  violente  affection  d'estomac  (crise  gastrique  ?) 
puis  une  faiblesse  intense  des  jambes,  avec  des  sensations  anormales  dans  les 
pieds  et  dans  les  mains,  douleur  en  ceinture,  faiblesse  de  la  vessie,  enfin  aug- 
mentation des  souffrances  telle,  que  le  patient  ne  peut  faire  que  de  petites 
courses  à  pied,  encore  est-ce  à  l'aide  d'une  canne.  Objectivement  se  mani- 
feste une  indubitable  ataxie  des  extrémités  inférieures  et  supérieures,  malgré 
la  conservation  de  la  force  motrice  ;  analgésie  de  toute  la  surface  du  corps  : 
diminution  de  la  semibilité  au  toucher  et  à  la  température  ;  forte  sensation  de 
lassitude,  douleur  en  ceinture  et  faiblesse  de  la  vessie  ;  absence  totale  des  réflexes 
tendineux.  Le  malade  ne  chancelle  pas  quand  il  a  les  yeux  fermés,  pas  de 
contraction  réflexe  des  pupilles. 

Traitement  avec  le  pinceau  faradique  :  pôle  positif  sur  le  sternum;  pinceau 
promené  sur  le  dos,  puis  sur  les  extrémités,  deux  fois,  pendant  dix  minutes 
environ,  tous  les  deux  jours.  Après  la  faradisation,  les  douleurs  ont  presque 
disparu-,  la  douleur  en  ceinture  est  moindre,  la  sensibilité  s'est  améliorée. 
Au  bout  de  quatre  semaines,  mieux  sensible  sous  tous  les  rapports  :  seules  la 
lassitude  des  jambes  durent  encore.  Alors  galvanisation  du  dos  alternant  avec 
l'emploi  du  pinceau  faradique  ;  cinq  semaines  plus  tard,  le  patient  est  ren- 
voyé guéri  et  capable  de  travailler.  Objectivement,  il  n'y  avait  plus  rien  à 
constater  que  l'absence  totale  des  réflexes  tendineux  et  du  réflexe  de  la  plante 
des  pieds.  Au  bout  d'un  an,  la  guérison  est  complète  ;  les  réflexes  patellaires 
font  toujours  défaut  ;  mais  les  réflexes  tendineux  aux  extrémités  supérieures 
et  le  réflexe  plantaire  sont  revenus. 

32°  Observation  personnelle .  —  Paralysie  spinale  spastique.  Myélite  dorsale 
chronique  (?).  —  Femme  de  30  ans,  malade  depuis  cinq  ans,  faiblesse  des 
jambes  avec  sensation  de  froid  et  engourdissement  ;  jamais  de  douleurs  :  le 
mal  empire  peu  à  peu.  En  dernier  Heu,  faiblesse  des  bras  :  depuis  six  mois, 
entière  impossibilité  de  se  tenir  debout  et  de  marcher.  Sphincters  normaux. 
—  État:  les  deux  extrémités  inférieures  sont  très  parésiques,  les  mouvements 
lents  et  peu  assurés.  Les  jambes  présentent  une  certaine  rigidité  ;  lors  des 
mouvements  passifs,  très  vives  tensions  et  contractures  musculaires  ;  exagéra- 
tion des  réflexes  tendineux  (clonus  du  pied).  Sensibilité  à  peine  troublée  ; 
sensation  subjective  de  fourmillement.  Objectivement,  la  sensation  de  tou- 
cher et  de  douleur,  le  sens  de  l'espace  est  parfaitement  normal  ;  dans  quel- 
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ques  endroits  souli;iiii;iil,  la  seiihiilioii  <Je  la  tejii))éiature  est  quelque  peu 
éiiiousséc.  Hi'-flexe  do  la  peau  un  peu  exagéré  ;  vessie  normale.  —  Les  extré- 
mités supérieures  ne  sont  pas  notablement  troublées.  État  tout  à  fait  nor/nal 
de  la  tftle  et  dos  nerfs  du  cerveau.  —  Traitement  (jalvanique  du  dos,  }'  com- 
pris le  svmpaLlii(jue  du  cou.  Succès  tout  à  fait  surprenant.  Au  l)out  de  cinq 
semaines,  amélioration  déjà  très  sensible  ;  jambes  plus  maniables,  plus  mo- 
biles ;  mouvements  isolés  plus  énergiques  et  plus  prompts  ;  les  tensions  des 
muscles  ont  pres(jue  disparu.  La  marche  est  raide  et  maladroite.  Deux  mois 
après,  on  voit  que  l'amélioration  a  continué,  bien  que  lentement.  La  .sensi- 
bilité est  tout  à  fait  normale.  La  molilité  est  bien  meilleure,  mais  pas  encore 
parfaite.  La  patiente  ressent  encore  une  grande  faibles.se,  mais  elle  pe«< 
marcher  seule  "par  la  chambre  et  gravir  seule  l'escalier.  11  reste  encore  de  fai- 
bles tensions  des  muscles  et  le  clonus  du  pied,  lîlle  est  renvoyée. 

33°  Observatioyi  personnelle.  —  Poliomyélite  antérieure  subaiguè.  —  47  ans, 
fumiste,  éprouve  depuis  longtemps  des  sensations  de  fatigue  dans  les  jambes. 
Il  tomba  malade  au  commencement  d'octobre  1878  et  eut  d'abord  des  accès 
de  fièvre,  avec  une  sensation  de  lourdeur  et  de  légè'^es  douleurs  aux  extrémités; 
le  lendemain,  grande  faiblesse,  qui  le  force  de  marcher  très  lentement;  le 
surlendemain,  il  s'affaissa  sur  lui-môme,  en  sortant.  Au  bout  de  huit  à  dix 
jours,  sa  faiblesse  s'était  changée  en  une  paralysie  complète  des  jambes,  qui 
ne  dura  toutefois  qu'environ  une  semaine  ;  puis  revinrent  peu  à  peu  quelques 
mouvements.  Mais  bientôt  les  douleurs  devinrent  plus  vives  pour  redispa- 
raitre,  quand  la  paralysie  fut  moins  intense;  mais  poi«i  de  paresthésies, 
point  de  trouble  de  la  sensibilité.  —  Pas  de  crampes,  vessie  normale.  —  En 
même  temps  un  peu  d'engourdissement  dans  les  mains,  et  faible  douleur 
dans  les  bras.  —  État  à  la  fin  de  novembi  e  1878  :  tête  et  nerfs  de  la  tête 
complètement  libres.  Muscles  du  cou,  de  la  nuque  et  des  épaules  à  l'état 
normal.  —  Extrémitéti  supérieures  tout  à  fait  normales  en  ce  qui  concerne  la 
motilité  et  la  sensibilité  ;  seulement  faible  dépression  du  premier  espace 
intercostal.  Des  deux  côtés,  existent  des  réflexes  tendineux.  — Muscles  du 
ventre  normaux.  —  Aux  extrémités  inférieures  parésie  accentuée  de  tout  la 
zone  crurale,  des  deux  côtés;  adducteurs  également  parésiques  comme  aussi 
la  région  du  tibial.  Dans  la  région  du  péroné  seul,  pas  de  parésie  évidente. 
Sensibilité  des  extrémités  inférieures  parfaitement  normale  sous  tous  les 
rapports.  Réflexes  de  la  peau  conservés.  Les  réflexes  des  tendons  font  défaut; 
seulement,  à  gauche,  trace  d'un  réflexe  patellaire.  Les  muscles  parésiques 
sont  tous  plus  ou  moins  atrophiés  ;  ils  sont,  à  un  haut  degré,  sensibles  et 
endoloris,  à  la  pression  ou  à  la  percussion  (surtout  lazone  crurale  et  les  mol- 
lets). 1^'examen  électrique  donne,  dans  tous,  une  DR  complète  ou  partielle, 
comme  au.çsi  dans  la  région  du  péroné,  des  deux  côtés.  —  Traitement  galva_ 
nique  :  20  éléments,  montants  ou  descendants  sur  le  dos,  principalement  par- 
dessus le  renflement  lombaire.  De  24  à  26  éléments,  Ka  labile  et  revirements 
du  courant  dans  les  nerfs  et  dans  les  muscles  des  jambes.  —  Déjà,  après 
6  jours,  amélioration  considérable.  Le  patient  peut  marcher  sans  canne. 
Après  10  jours,  le  patient  est  sorti  de  son  lit  et  se  promène  beaucoup  dans 
la  chambre.  Il  se  sent  plus  fort.  Les  muscles  des  jambes  sont  plus  fermes  et 
plus  durs,  bien  moins  endoloris  loi's  d'une  pression.  Au  bout  de  4  semaines, 
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amélioralion  notable  ;  mais  la  réaclion  de  dégénérescence  subsiste  encore 
et  les  rétlexes  des  tendons  font  encore  défaut.  Pause  dans  le  traitement  qui 
est  repris,  4  semaines  plus  tard.  Dans  l'intervalle,  le  mieux  fait  des  progrès 
et,  le  6  février  1879,  le  patient  est  renvoyé  comme  presque  guéri.  LamoLilité 
est  excellente  ;  on  ne  peut  plus  constater  de  réaction  de  dégénérescence  que 
dans  la  région  du  péroné.  Les  réflexes  des  tendons  font  encore  défaut.  La 
circonférence  des  jambes  s'est  accrue  considérablement.  —  Plus  tard,  gué- 
rison  complète  et  possibilité  de  travailler. 

34°  Observation  personnelle.  —  Poliomyélite  antérieure  chronique  [forme 
moyenne.  —  Mécanicien  de  chemin  de  fer,  âgé  de  36  ans,  tombé  malade  en 
février  1877.  Douleurs  au  bras  gauche,  diminution  des  forces,  maigreur 
croissante.  A  la  fin  d'août,  manifestations  semblables,  à  l'extrémité  inférieure 
de  gauche  et  aussi  de  droite,  à  partir  du  l.')  novembre.  Douleurs  profondes, 
faiblesse  et  amaigrissement  croissants.  Sphincters  normaux.  —  État  à  la 
fin  de  novembre  1877  :  Parésie  accentuée  des  deux  jambes  ;  pas  d'ataxie,  il 
ne  chancelle  pas,  les  yeux  étant  fermés.  —  Sensibilité  normale  dans  toutes 
les  directions.  —  Muscles  très  sensibles  à  la  pression.  Réflexes  de  la  peau 
faibles.  Réflexes  des  tendons  très  vifs.  —  Muscles  du  tronc  et  extrémité  supé- 
rieure de  droite,  à  Vèi9.i  normoiX.  Extrémité  supéneure  gauche,  Tparésique  et 
amaigrie.  Leur  sensibilité  est  normale.  Muscles  sensibles  à  la  pression.  Ré- 
flexes des  tendons  vifs.  Cerveau  et  nerfs  du  cerveau,  colonne  vertébrale, 
vessie,  etc.,  à  l'état  normal.  Atrophie  visible  des  deux  jambes  ;  pas  de  con- 
tractions fibrillaires.  —  L'examen  électrique  donne  très  nettement  la  réac- 
tion partielle  de  dégénérescence,  surtout  dans  les  jambes  et  dans  la  i-égion 
l'adiale  de  l'extrémité  supérieure  de  gauche.  Traitement:  courants  galvani- 
ques stables  seulement  sur  le  dos.  —  Au  bout  de  3  séances,  amélioration  nota- 
ble; cessation  des  douleurs,  retour  du  sentiment  de  la  force,  les  muscles 
cessent  de  s'atrophier.  L'amélioration  augmente  de  plus  en  plus,  la  faiblesse 
disparaît,  la  réaction  de  dégénérescence  s'efl'ace  de  plus  en  plus,  les  muscles 
deviennent  plus  élastiques  et  leurs  mouvements  plus  étendus,  et,  à  la  fin  de 
mars  1878,  on  peut  regarder  le  patient  comme  à  peu  près  guéri. 

3o"  Obscrvaiiou  •personnelle.  —  Atrophie  musculaire  progressive  (forme 
typique).  —  Brasseur,  âgé  de  26  ans,  libre  de  toute  alfection  héréditaire, 
remarque,  depuis  l'hiver  de  1872  à  1873,  une  légère  faiblesse  dans  la  main 
«Iroite,  jointe  à  un  fourmillement  et  à  des  secousses  passagères  dans  les 
petits  muscles  de  la  main.  Il  éprouve  aussi  à  l'épaule  droite,  une  légère  fai- 
blesse fonctionnelle  :  peu  à  peu  s'aifaissent  les  espaces  interosseux  de  la  main 
'Iroite  (particulièrement  dans  le  premier  espace  interosseux)  ;  cette  affection 
progresse  lentement.  Depuis  18  mois,  cette  atrophie  s'est  aussi  manifestée  à 
la  main  gauche  :  faiblesse,  contractions  fibrillaires  et  dépression  des  espaces 
interosseux.  —  Récemment  aussi,  dans  les  jambes,  une  certaine  faiblesse, 
surtout  à  droite.  A  part  cela,  santé  complète,  aucune  cause  ne  peut  être  in- 
voquée ;  pas  de  syphilis.  —  État  au  1"  mai  1879  :  adroite,  main  légèrement 
en  grifl'es  ;  espaces  interosseux  profondément  déprimés,  atrophie  de  l'hypo- 
thénar,  bien  moins,  du  thénar,  ~  Mouvements  des  doigts  défectueux  et 
maladroits;  cependant  les  interosseux  ne  sont  pas  tout  à  fait  paralysés. 
Avant-bras  droit  très  maigre,  dans  son  tiers  inférieur.  11  montre  de  nom- 
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breiises  conlraclioiis  fibrillaires,  surLoiil  dans  les  extenseurs.  Muscles  du  haut 
du  bras,  un  peu  faibles  ;  ils  présenlenL  d'abondantes  coininolions  fibrillaires, 
surtout  dans  le  biceps.  Le  deltoïde  est  encore  tout  à  fait  normal.  L'extré- 
mité su])érieurc  de  gaucbe  montre  absolument  les  mAmes  troubles,  mais 
dans  de  moindres  projiortioiis.  Le  dyiiainomf;tre,  à  droite,  i'-i"  ;  à  gaucbe, 
19°.  —  Sensibilité  tout  à  fait  normale.  On  n'aperçoit,  aux  jambes,  rien 
d'anormal.  Mais,  sur  le  dos,  atropbie  de  certaines  parties  musculaires  (tra- 
pèze, saci'o-lombaire).  Pour  le  reste,  tout  est  normal.  L'examen  électrique 
donne,  dans  les  muscles  de  la  main  fort  alropbiés,  la  réaction  partielle  de 
dégénérescence  nettement  accusée. 

Traitement  galvanique  :  galvanisation  du  sympaLliique  ;  puis  le  pôle  positif 
stable  sur  le  renflement  cervical  et  lombaiie,  puis  ensuite  le  pôle  négatif 
stable.  —  Après,  le  pôle  positif  sur  la  nuque,  le  pôle  labile  à  travers  les  nerfs 
et  les  muscles  des  extrémités  supérieures,  particulièrement  sur  l'avant-bras 
et  la  main.  —  Au  i'6  mai,  dynam.,  à  droite,  14°  ;  à  gaucbe,  t9°  Au  7  juin 
(après  26  séances),  on  a  constaté  un  mieux  sensible  :  dynam.,  à  droite, 
19°;  à  gauche,  33°.  Les  bras  sont  devenus  visiblement  plus  forts.  Le  pa- 
tient peut  aussi  se  servir  de  ses  mains  mieux  qu'auparavant  ;  il  les  meut 
avec  plus  de  dextérité  et  de  vigueur.  Les  paresthésies  des  bras  ont  dis- 
paru. Le  patient  est  renvoyé  dans  son  pays,  pour  y  être  traité  ultérieure- 
ment. 

Ce  serait  chose  facile  que  d'augmenter  considérablement  la  liste  de 
ces  observations  ;  mais  on  pourra  se  contenter  de  celles-ci.  Dans  le 
choix  de  ces  exemples,  il  s'agirait  surtout  pour  moi  de  trouver  des  cas 
où  l'électricité  avait  indubitablement  eu  une  action  prompte  et  efficace 
et  oii  elle  avait  été  employée  soit  exclusivement  soit  à  peu  près  seule. 
Il  serait  très  difficile  d'entasser  les  cas  où  l'électricité  ne  déploie  son 
influence  salutaire  qu'après  un  emploi  prolongé  ou  réitéré,  ou  peut- 
être  en  alternant  avec  d'autres  méthodes  curatives,  particulièrement 
dans  les  maladies  graves  et  chroniques  de  la  moelle  épinière,  dans  le 
tabès,  la  myélite  chronique,  la  paralysie  spinale  spastique,  la  para- 
lysie spinale  des  enfants,  etc.  ainsi  que  dans  les  cas  de  névrosthénie 
prolongés  et  opiniâtres.  Mais  on  n'a  pas  grand  profit  à  utiliser  ces  cas 
comme  arguments  ;  ils  ne  sont  d'ailleurs  guère  plus  instructifs  que  les 
autres. Ils  ne  peuvent  que  servir  de  piédestal  pour  ce  qu'il  nous  reste  à 
dire  sur  les  formes  distinctes  de  maladies. 

Naturellement,  ici  encore,  il  faut  avouer  que  l'électrothérapie  des 
maladies  de  la  moelle  épinière  peut  aussi  compter  un  nombre  extra- 
ordinaire d'insuccès,  bien  plus  grand  que  celui  des  succès,  et  bien  plus 
que  cela  ne  serait  à  désirer  pour  l'intérêt  des  malades.  En  fin  de 
compte,  c'est  un  résultat  inévitable,  vu  la  nature  des  affections 
qu'il  s'agit  de  traiter;  mais  ce  n'est  pas  une  raison  pour  nous  faire 
renoncer  aux  études  thérapeutiques. 

Les  observations,  mentionnées  plus  haut  et  la  somme  de  toutes  les 
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expériences  acquises  jusqu'ici  relativement  à  celle  queslion,  nous  ap- 
prennent f«<'Mne  action  thérapeuiique  salutaire  des  courants  électriques 
appliqués  de  difïerenles  manières),  est  non  seulement  possible,  mais 
encore  efficace  (les  preuves  en  sont  irrécusables)  ;90Mr  toute  une  séiie  de 
maladies  spinales  et  c'est  là  déjà  un  résultat  important,  opposé  aux  in- 
succès désespérants  de  l'ancienne  thérapeutique  dans  un  grand  nom- 
bre de  ces  maladies. 

Elles  nous  apprennent  en  outre  que  ce  résultat  favorable  peut  se 
manifester  tout  d'abord  dans  les  simples  troubles  de  fonction  de  la 
moelle  épinière  (telles  que  névrosthénie,  irritation  spinale,  commotion 
de  la  moelle  épinière,  peut-être  aussi  dans  la  paralysie  ascendante  ai- 
guë, etc.).  Ici  l'on  peut  bien,  absolument  comme  dans  le  cerveau, 
penser  d'abord  à  l'action  excitante  et  modifiante  des  courants  électri- 
ques; mais  peut-être  que  leurs  effets  vaso-moteurs  et  catalytiques 
jouent  un  rôle  encore  plus  important,  en  ce  qu'ils  aident  à  faire  dis- 
paraître les  troubles  probables  et  plus  délicats  de  la  nutrition. 

De  même  dans  les  tj'oubles  de  circulation  (hypérémies,  anémies, 
transsudation  exagérée  de  la  moelle  épinière,  pour  lesquelles  il  est  tout 
au  moins  probable  qu'ici  comme  pour  le  cerveau,  des  influences  di- 
rectes ou  indirectes,  spécialement  des  actions  réflexes,  partant  de  la 
peau,  peuvent  déterminer  un  résultat  favorable  ;  il  en  est  de  même 
pour  les  suites  d'hémorragies  ou  de  ramollissement  de  la  moelle  épi- 
nière, où  l'on  peut  utiliser  les  actions  vaso-motrices  et  catalytiques  du 
courant. 

On  peut  aussi  compter  sur  elles  dans  tous  les  troubles  saisissables  de 
la  nutrition  et  dans  les  modifications  anatomiques  plus  palpables 
(comme  dans  les  états  de  méningite  et  de  myélite  aiguë,  dans  les  for- 
mes chroniques  de  ces  inflammations,  dans  lamyélite  par  compression, 
dans  la  sclérose,  la  dégénérescence  grise,  l'atrophie,  etc.),  et  ici  nous 
devons  naturellement  recourir  de  nouveau,  en  première  ligne,  aux  ac- 
tions catalytiques  déjà  souvent  mentionnées,  que  nous  avons  vu  tant  de 
fois  employées  sur  des  parties  extérieures.  Les  influences  du  courant 
électrique  sur  la  circulation,  l'échange  moléculaire,  la  nutrition,  la 
circulation  delà  lymphe, l'excitation  de  centres  et  dévoies  Irophiques, 
peuvent  certainement  rendre  ici  de  grands  services,  ce  que  toutefois 
il  n'est  pas  toujours  possible  de  prévoir  avec  certitude. 

Il  est  vrai  que  nous  devons  aussi  nous  dire  (et  les  trop  nombreux 
insuccès  du  traitement  électrique  ne  nous  apprennent  cela  que  d'une  ma- 
nière trop  frappante,  qu'il  existe  toute  une  série  de  formes  et  de  cas  de 
maladies  dans  lesquels  nous  n'avons  rien  à  espérer  de  Félectrolbérapie 
(pas plus  que  d'autres  médicaments!)  comme  par  exemple  dans  toutes 
les  modifications  invétérées,  chroniques,  déjà  fort  avancés,  inflamma- 
toires et  dégénératives,  les  contusions  et  hémorragies  graves  et  dans 
Erb.  —  Élcctrolhérapie.  22 
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leurs  conséquences,  dans  les  néoplasnnes,  les  formations  de  cavités,  etc. 

Pour  atteindre  ces  dill'érents  buts  thérapeutiques,  il  existe  maintes 
voies  cl  métliodos.  Nous  pouvons  traiter  la  moelle épinière  direclemenl 
ou  par  voie  iniUrccle,  on  partant  de  diflérontes  voies  nerveuses  vaso- 
motrices  (et  tropliiques)  ou  d'une  façon  réflexe  en  partant  de  la  peau, 
absolument  comme  le  cerveau. 

Pour  le  Irailemenl  direcl  de.  la  moelle  épinière,  il  faut  employer  en 
première  ligne  et  presque  exclusivement  le  courant  galvanique  ;  il  est 
vrai  que,  dans  la  plupart  des  cas,  il  s'agit  d'actions  vaso-motrices  et 
calalyliques,  dans  lesquelles  le  courant  galvanique  est  incontestable- 
ment bien  supérieur  au  courant  faradique,  sans  compter  qu'il  pénètre 
plus  aisément  à  la  profondeur  nécessaire  que  le  courant  faradique.  Il 
est  de  fait  d'ailleurs  que  le  courant  faradique  joue,  depuis  longtemps, 
un  rôle  bien  secondaire,  dans  le  traitement  des  affections  chroniques 
de  la  moelle  épinière  et  il  faudra  de  nouvelles  expériences  pour  dé- 
montrer que  l'emploi  du  courant  faradique,  récemment  préconisé  par 
Lowenfeld,  a  aussi  sa  raison  d'être  dans  le  traitement  direct  de  la 
moelle  épinière,  surtout  dans  ses  troubles  fonctionnels. 

Pour  la  plupart  des  actions  de  courants  qui  viennent  en  cause,  et 
spécialement  pour  les  actions  catalytiques  et  vaso-motrices,  mais  non 
moins  pour  les  actions  excitantes  et  modifiantes,  la  première  et  indis- 
pensable condition  est  certes  de  faire  agir  le  courant  avec  une  force, 
une  densité  et  une  durée  suffisante,  sur  la  partie  malade,  c'est  à  ce 
point  de  vue  surtout  qu'il  faut  choisir  et  appliquer  la  méthode. 

On  ne  sait  point  encore  jusqu'à  quel  point  les  actions  polai7'es  isolées 
doivent  avoir  de  l'influence  sur  le  mode  d'application.  Pour  les  actions 
catalytiques,  les  deux  pôles  sont  plus  ou  moins  équivalents,  et  ne  diffé- 
rent que  peut-être  quantitativement.  Il  en  est  de  même  des  actions 
vaso-motrices.  Par  contre,  pour  les  effets  excitants  et  surtout  modi- 
fiants, le  choix  d'un  pôle  ou  de  l'autre  (pour  la  partie  malade),  n'est  pas 
chose  indifl'érente  ;  ce  choix  doit  se  faire  d'après  les  principes  géné- 
raux, mais  a  besoin  d'être  contrôlé  par  l'expérience  thérapeutique 
dans  chaque  cas  isolé. 

Nous  ne  savons  pas  d'une  façon  plus  précise  si  telle  ou  telle  direclioyi 
de  courant,  joue  un  rôle  dans  le  traitement  de  la  moelle  épinière.  Pour 
l'action  catalytique,  ce  rôle  est  très  vraisemblablement  tout  à  fait  indif- 
férent, il  en  est  de  même  pour  l'action  vasn-motrice.  Pour  les  actions 
excitantes  et  modifiantes,  le  choix  d'un  pôle  plutôt  que  de  l'autre  est 
certainement  la  condition  principale  du  succès,  la  direction  du  cou- 
rant n'étant  qu'une  cause  secondaire.  Toutefois,  en  fin  de  compte,  ce 
n'est  peut-être  pas  chose  indifl"érenle  que  de  savoir  quelle  position  re- 
lative les  deux  pôles  doivent  avoir  sur  la  moelle  épinière,  quelles 
parties  de  celle-ci  doivent  être  mises  sous  l'action  du  pôle  négatif  ou  du  . 
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pôle  positif  et,  à  ce  point  de  vue,  telle  ou  telle  direction  du  courant 
peut  avoir  de  l'importance.  Finalement  l'expérience  thérapeutique 
peut  seule  vider  la  question  et  bien  que  nous  soyons  encore  loin  de  ce 
résultat,  la  plupart  des  thérapeutes  penchent  à  croire  que,  pour  le 
traitement  de  formes  morbides  déterminées,  il  faut  donner  la  préfé- 
rence à  telle  ou  telle  direction  du  courant.  Pour  ma  part,  je  préfère, 
dans  les  états  de  faiblesse  de  la  moelle,  dans  les  processus  de  dégéné- 
rescence chroniques,  etc.,  la  direction  ascendante  du  courant  ;  je  n'em- 
ploie la  descendante  que  dans  les  états  plus  irritatifs  :  mais  bien  des 
des  fois,  pour  produire  une  action  aussi  intensive  que  possible  sur  la 
moelle  épinière,  il  faut  utiliser  les  deux  directions  Tune  après  l'autre. 

Si  l'on  tient  compte  de  ces  principes,  on  trouvera  d'emblée  la  mé- 
thode d'application  requise  par  tel  ou  tel  cas  ;  une  irrigation  aussi 
complète  et  aussi  intense  que  possible  de  la  moelle  est  l'essentiel.  A  cet 
efTet,  vu  la  profondeur  de  l'organe,  il  faut  des  courants  assez  énergi- 
ques ;  choisissez  donc  de  grandes  électrodes  et  éloignez-les  le  plus 
possible  l'une  de  l'autre,  afin  que  le  courant  pénètre  jusqu'au  fond, 
(voir  les  explications  données,  4"  leçon,  p.  36).  Il  ne  faut  absolument 
pas  employer  de  petites  électrodes  ;  évitez  aussi  de  les  poser  trop  près 
l'une  de  l'autre  (par  exemple  aux  deux  côtés  des  prolongements  épi- 
neux, à  la  même  hauteur,  comme  font  beaucoup  de  médecins)*.  On 
galvanise  ainsi  les  muscles  du  dos  et  les  épines  vertébrales,  mais  non 
lamoelle  épinière.  Je  prends  ordinairement  mes  grandes  électrodes  et, 
pour  des  personnes  obèses,  mes  toutes  grandes.  Que  l'application  se 
fasse,  autant  que  possible,  avec  toute  la  surface.  Si  les  prolongements 
épineux  font  de  fortes  saillies,  il  faudra  pousser  les  plaques  un  peu  de 
côté,  puis  les  disposer  le  mieux  possible,  l'une  à  gauche,  l'autre  à 
droite  desdits  prolongements.  Seeligmiiller,  ayant  à  traiter  des  per- 
sonnes très  maigres,  s'est  efforcé  de  remédier  à  cet  inconvénient, 
quelquefois  fâcheux,  en  construisant  une  électrode  spéciale,  formée  de 
deux  tiges  métalliques,  parallèles,  rondes  et  revêtues  d'éponge.  On 
l'applique  de  telle  façon  que  les  tiges  reçoivent  entre  elles  les  prolon- 
gements épineux  et  saillants.  Mais  vous  pouvez  toujours  vous  tirer 
d'affaire  môme  sans  cette  électrode. 

En  vertu  de  principes  connus,  il  importé  naturellement  de  placer  la 
partie  malade,  aussi  directement  que  possible,  sous  l'action  des  pôles 
et  de  la  mettre  en  contact  avec  eux  dans  toute  son  étendue.  Suivant  la 
nature  du  cas,  vous  choisirez  tel  ou  tel  pôle.  Dans  la  plupart  des  cas 
surtout  quand  il  s'agira  d'obtenir  des  effets  calalyliques,  vous  ferez 
bien  de  laisser  agir  sur  la  partie  malade,  successivement,  les  deux  pôles. 

Lamélhode  plus  spéciale  de  l'application  se  règle  naturellement  sur 
les  conditions  anatomiques  du  cas  isolé  et  ici  il  est  permis  d'établir 
une  distinction  entre  les  aflections  longitudinales  de  la  moelle  épinière 
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(les  dégénérescence  resliformes),  et  les  affer.lions  circonscrites  (les  foyers 
de  nnaladie  de  très  l'aible  étendue,  la  myélite  transverse,  la  paralysie 
spinale  des  enfants,  l'apoplexie  spinale,  etc.). 

On  recommande,  pour  les  affeclions  circonscrites  en  foyer,  de  recou- 
vrir la  partie  malade  entih^ement  aoecl'un  desdeux  pôles  ot  d'appliquer 
l'autre  pôle  sur  la  surface  antérieure  du  tronc,  juste  en  face,  de  telle 
façon  que  le  foyer  de  maladie,  tombe  dans  le  domaine  de  la  ligne 
droite  que  relie  les  deux  électrodes  ;  c'est  ainsi  que  l'on  obtient  son 
irrigation  avec  le  plus  de  certitude.  Comme  ces  foyers  morbides  se 
trouvent  le  plus  souvent  dans  les  renflements  de  la  moelle  épinière, 
vous  devrez  tenir  compte,  dans  l'application  des  électrodes,  surtout 
de  la  position  relative  de  ces  renflements  par  rapport  aux  segments  de 
la'  colonne  vertébrale  (voir  page  272).  Suivant  l'indication  ou  votre 
volonté,  vous  choisirez  pour  l'application  sur  le  dos  tel  ou  tel  pôle  ; 
vous  pourrez  même  les  faire  agir  successivement  de  cette  manière. 

Si  vous  pensez  qu'un  pareil  courant  purement  transversal  ne  soit 
pas  suffisamment  actif,  vous  pourrez  toujours  laisser  l'un  des  deux 
pôles  an-dessus  du  foyer  morbide  et  placer  l'autre  sur  la  colonne 
vertébrale  par-dessus  ou  par-dessous,  à  la  plus  grande  distance  possi- 
ble'. Vous  pourrez  aussi  dans  certaines  circonstances,  intercaler  le  foyer 
morbide  entre  les  deux  électrodes,  pas  trop  éloignées  l'une  de  l'autre, 
sur  le  dos.  J'ai  souvent  fait  cette  dernière  opération,  dans  une  myélite 
de  compression  avec  cyphose  forte  et  angulaire,  en  plaçant  un  pôle 
au-dessus  et  l'autre  au-dessous  de  la  cyphose  et  en  amenant  aussi  le 
foyer  morbide  presque  immédiatement  dans  le  domaine  des  traînées  de 
courant  les  plus  denses. 

Dans  les  maladies  longitudinales  (tabès,  sclérose  des  voies  pyrami- 
dales, sclérose  multiple,  dégénérescences'  secondaires,  etc.)  vous 
ferez  bien  d'appliquer  les  deux  pôles  sur  le  dos,  l'un  sur  la  région  de 
la  nuque,  l'autre  sur  celle  des  reins.  C'est  ordinairement  une  action 
stable  que  l'on  désire,  mais  il  faut  alors  naturellement  qu'elle  ait  lieu 
oyec  un  échange  successif  des  points  d'application,  pour  amener  autant 
que  possible,  toute  l'étendue  de  la  partie  malade  sous  l'influence  des 
traînées  de  courant  les  plus  denses.  Vous  fixerez  ainsi,  par  exemple, 
le  pôle  inférieur  et  vous  ferez  passer  peu  à  peu  le  pôle  supérieur  sur 
toute  la  longueur  de  la  moelle  épinière,  en  descendant  (opération  à 
laquelle  suffisent,  le  plus  souvent,  trois  ou  quatre  étapes).  Vous  en  ferez 
ensuite  autant  avec  le  pôle  inférieur,  en  montant  et  en  fixant  le  pôle 
supérieur.  Mais  vous  pourrez  aussi  obtenir  une  action  tout  à  fait  sem- 
blable en  fixant  l'un  des  pôles  sur  la  surface  antérieure  du  tronc  (ster- 
num, épigastre)  et  en  agissant  stablement  avec  l'autre,  successivement 
sur  toute  la  longueur  de  la  colonne  vertébrale  ;  on  pourrait  effectuer 
cela  éventuellement  avec  les  deux  pôles,  l'un  après  l'autre. 
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Quel  pûie  devra  dans  ces  diiïérenles  afTections  agir  d'une  manière 
prépondérante  ou  d'une  manière  exclusive  sur  le  foyer  du  mal  ?  Gela 
dépendra  des  conditions  du  cas  particulier,  des  indications  à  remplir, 
des  opinions  du  thérapeute  et  assez  souvent  de  l'expérience  thérapeu- 
tique. Jusqu'ici  on  n'a  pu  fournir  que  des  données  assez  vagues  rela- 
tivement au  choix  des  pôles.  Ainsi  l'on  préfère  ordinairement  le  pôle 
positif  dans  les  phénomènes  prépondérants  d'excitation,  dans  des  pro- 
cessus de  maladie  plus  récents,  plus  actifs,  chez  des  personnes  très 
irritables  et  très  sensibles.  On  emploie  au  contraire  le  pôle  négatif, 
dans  les  manifestations  de  paralysie  et  de  faiblesse,  dans  les  processus 
de  maladies  plus  anciens  et  plus  torpides  (dégénérescence  grise, 
sclérose,  etc.),  chez  des  individus  peu  irritables.  Mais  partout  où  l'on 
tâche  d'obtenir  des  résultats  surtout  catalytiques,  on  fera  bien  d'em- 
ployer successivement  les  deux  pôles. 

En  ce  qui  concerne  Vintensité  et  la  durée  des  applications,  vous  de- 
vrez être  d'abord  très  circonspects.  Choisissez  de  préférence  de  faibles 
courants  et  n'opérez  qu'avec  l'intercalation  du  galvanomètre  (de  20  à 
45  degrés  de  la  déclinaison  de  l'aiguille  avec  130  de  résistance  suffi- 
ront d'ordinaire  !)  La  durée  de  chaque  application  ne  doit  pas  être 
au  commencement  de  plus  d'une  à  deux  minutes  et  la  séance  entière 
ne  doit  pas  durer  plus  de  4,  6  ou  8  minutes.  Si  vous  voyez  qu'on  en- 
dure bien  le  courant,  vous  pourrez  en  augmenter  lentement  la  force. 
Il  arrive  assez  souvent  que  des  séances  trop  prolongées,  avec  des  cou- 
rants trop  forts  agissent  d'une  manière  défavorable  et  produisent  des 
sensations  de  fatigue  et  de  lourdeur,  une  augmentation  de  douleurs  et 
de  paresthésies,  des  insomnies,  etc.  Il  faudra  donc  tâcher  d'éviter  cet 
inconvénient.  Vous  devrez  toujours  choisir  avec  prudence  les  cas  pour 
les  applications  prolongées.  Quant  à  la  fréquence  des  séances  et  à  la 
durée  de  toute  la  cure,  vous  vous  conformerez  aux  règles  générales 
(lo^  leçon,  page  275.) 

En  traitant  indirectement  la  moelle  épinière,  il  faut  d'abord  s'occu- 
per de  ce  qu'on  appelle  la  catalyse  indirecte  de  Remak,  c'est-à-dire  l'ac- 
tion sur  les  voies  nerveuses  vaso-motrices  (et  trophiques),  qui  exercent 
une  influence  pai^ticulière  sur  la  circulation  et  sur  les  phénomènes  de 
nutrition  dans  la  moelle  épinière.  C'est  pourquoi  l'on  s'est  toujours 
occupé  exclusivement  du  sympathique  du  cou  (Remak  y  a  par-ci  par- 
là  ajouté  les  ganglions  de  la  poitrine  et  du  ventre).  De  quel  droit  ? 
C'est  ce  qu'il  est  difficile  d'expliquer,  vu  que  nous  ne  connaissons  dans 
le  sympathique  guère  que  des  fibres  venant  de  la  moelle  épinière.  Ce- 
pendant les  filets  vaso-moteurs,  émanant  du  sympathique,  peuvent 
avoir  de  l'influence  sur  les  artères  vertébrales  et  spinales,  etc.  Il  en 
est  de  même  des  voies  vaso-motrices  pour  les  artères  intercostales. 
Outre  cela,  l'expérience  semble  nous  apprendre  qu'un  traitement  du 
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sympathique,  dans  certaines  alï'eclions  de  la  moelle  épinière,  n'est  pas 
inutile  (Plies);  il  se  peut  que  ce  soit  le  cas,  particulièrement  dans  les 
maladies  qui  montent  jusqu'à  la  partie  cervicale  de  la  moelle,  jusqu'à  la 
pupille,  jusqu'à  certains  iierlri  cérébraux  et  le  cerveau  lui-même  (tabès). 
J'ai,  en  conséquence,  employé  souvent  une  méthode  du  traitement  de 
la  moelle  épinière,  qui  détermine  une  aciinn  simultanée  sur  le  sympa- 
thique du  cou.  Le  pôle  négatifs  l'électrode  médiane  »  est  fixé  d'un  c6té 
au  ganglion  supérieur  ;  la  grande  anode  est  appliquée  sur  le  côté 
opposé  de  la  colonne  vertébrale  (tout  près  des  prolongements  épi- 
neux), d'abord  sur  les  vertèbres  les  plus  basses  du  cou  et  sur  la  plus 
haute  de  la  poitrine,  d'une  manière  stable,  puis  peu  à  peu  par  éche- 
lons, en  descendant,  et  en  séjournant  quelque  peu  dans  chaque  ré- 
gion. Trois  à  quatre  points  d'application  successifs  suffisent  à  cet  eO'et. 
On  répète  ensuite  le  même  procédé  de  l'autre  côté.  Une  minute  ou 
une  minute  et  demie  suffisent  de  chaque  côté.  Après  cela  je  mets  en 
œuvre  habituellement  l'action  stable  du  pôle  négatif  sur  la  colonne 
vertébrale,  en  changeant  successivement  les  points  d'application,  tan- 
dis que  le  pôle  positif  est  fixé  sur  les  vertèbres  inférieures  des  reins 
(également  environ  une  minute  ou  une  minute  et  demie).  —  Il  est  pos- 
sible que  ce  procédé  ne  soit  efficace  que  parce  qu'il  détermine  une  meil- 
leure irrigation  delà  moelle  épinière,  par  la  position  d'une  électrode  sur 
la  surface  antérieure  du  cou.  En  tout  cas,  je  crois  avoir  employé  ce 
procédé  bien  des  fois  avec  succès.  Naturellement  vous  pouvez  aussi 
employer  la  galvanisation  ordinaire  du  sympathique  à  côté  du  traite- 
ment direct  et  ordinaire  de  la  moelle  épinière. 

Une  autre  manière  d'agir  indirectement  sur  la  moelle  épinière,  c'est 
de  faire  partir  de  la  peau  l'excitation  réflexe,  par  irritation  des  nerfs 
sensibles  de  la  peau.  Il  est  indubitable  que  l'on  peut,  de  cette  façon, 
agir  sur  la  moelle  épinière  ;  ou  bien  on  utilisera  en  première  ligne  une 
action  directe  surdes  éléments  nerveux  comme  dans  les  troubles  fonc- 
tionnels, les  troubles  les  plus  délicats  de  nutrition,  ou  bien  on  agira 
sur  les  vaisseaux,  comme  pour  le  cerveau  (Rumpf).  Mais  il  faut  dabord 
procédera  quantité  d'expériences,  avant  de  poser  des  règles  positives. 

Vous  pourrez  obtenir  une  pareille  action  réflexe  ou  bien  par  «  la 
faradisation  générale  »  et  ce  procédé  est  vanté  spécialement  par  Lôwen- 
feld,  ou  bien,  d'après  les  indications  de  Rumpf,  en  promenant  le  pinceau 
faradique  sur  une  grande  partie  de  la  surface  de  la  peau,  le  tronc  et 
les  extrémités,  absolument  comme  dans  le  procédé  conseillé  pour  le 
traitement  du  cerveau.  Ici  aussi  il  faut  agir  avec  circonspection  et  n'en 
augmenter  que  progressivement  l'action. 

L'excitation  dite  diplegique  imaginée  par  Remak  et  fort  préconisée 
pour  certaines  afîcctions  spinales  (voir  H"  leçon,  p.  203),  a-t-elle  réel- 
lement une  valeur  thérapeutique  considérable,  c'est  là  une  question 
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qui  doit  rester  encore  indécise  ;  dans  diverses  tentatives  faites  dans  ce 
sens,  elle  ne  m'a  jusqu'ici  rendu  aucun  service,  pas  plus  qu'à  d'autres 
et,  en  dernier  lieu,  elle  est  passablement  tombée  en  oubli. 

Enfin  il  ne  faut  pas  non  plus  passer  sous  silence  une  méthode  qui 
trouve  ici  sa  place,  c'est  letrailement  ayant  comme  point  de  dépari  cer- 
tains points  de  pression  et  de  douleur,  méthode  qui,  indubitablement, 
dans  une  série  de  cas,  a  d'excellents  résultats  (M.  Meyer,  Brenner,  Oni- 
mus  et  r.egros,  voir  aussi  les  observations  ci-dessus  énoncées  27,  28  et 
29).  J'ai  déjà,  dans  la  partie  générale  (14°  leçon,  p .  254),  fait  remarquer 
l'essentiel  au  sujet  de  cette  méthode  ;  partout  oiî,  soit  à  l'aide  de  la 
pression  ou  de  l'exploration  au  moyen  du  pôle  négatif  (Brenner),  on 
découvre  ces  points  douloureux,  on  ne  devra  pas  hésiter  à  en  faire  les 
points  de  départ  d'essais  thérapeutiques  (pôle  positif  stable  sur  ces  en- 
droits, courant  faible).  Malheureusement  l'apparition  de  semblables 
points  dépression  et  de  douleur  n'est  nullement  fréquente:  pour  ma 
part  du  moins,  je  les  ai  très  souvent  vainement  recherchés. 

Mais  la  question  thérapeutique  relative  aux  maladies  spinales  n'est 
souvent  pas  épuisée  par  l'emploi  de  ces  méthodes  ;  bien  plus,  toute 
une  série  de  symptômes  de  ces  affections  peut  devenir  l'objet  de  me- 
sures électrothérapiques  spéciales.  A  elle  se  rattachent  les  paresthésies 
et  anesthésies,  les  hyperesthésies,  les  douleurs  et  névralgies,  que  l'on 
rencontre  dans  tant  de  maladies  de  la  moelle  épinière  ;  encore 
plus  fréquentes  sont  les  parésies  et  paralysies,  les  atrophies  con- 
jointes des  muscles  ;  plus  rares  sont  les  manifestations  motrices  d'ex- 
citation, les  spasmes,  les  tensions  et  contractures  des  muscles  ;  d'ail- 
leurs, en  d'autres  cas,  des  faiblesse  de  la  vessie,  et  du  rectum,  des 
pollutions,  des  spermatorrhées  et  de  l'impuissance,  peuvent  réclamer 
un  traitement  électrique  spécialement  dirigé  contre  ces  troubles  enfin 
même  contre  le  décubitus,  on  n'a  pas  fait  fî  de  l'emploi  (Hammond)  du 
courant  électrique  (sous  la  forme  d'un  simple  élément  galvanique) 
comme  méthode  de  guérison.  —  Je  vous  donnerai  dans  le  cours  de  la 
prochaine  leçon  des  instructions  plus  spéciales  relatives  à  tous  ces 
procédés. 

Toutefois  les  méthodes  en  usage  à  cet  effet  seront  toujours  choisies 
en  tenant  un  compte  tout  particulier  de  la  maladie  de  la  moelle  épi- 
nière lui  servant  de  base  et  toujours  ce  traitement  symptomalique  ne 
sera  qu'un  adjuvant  du  traitement  direct  de  la  maladie,  de  l'affection 
fondamentale;  cette  dernière  reste  en  toute  circonstance  la  chose  ca- 
pitale. 
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yoMMAinr.;  Traitement  des  formes  de  maladies  spinales  isoldes.  Remarques  préa- 
lables L'IeclrodiagnostiqueB.  —  1.  Mdninrjite  spinale,  —  2.  Apoplexie  m éninfiée.  — 
'i.  Malwlies fnnrtionnellesde  la  moelle:  commotion;  incitation  ti|)in:ilf;;  névrostliénie 
spinale.  —  4.  lli:morrn//ies  dans  In  moelle.  Lésions  traumaliques  (fraves.  —  5  . 
Myélite. —  Sclérose  multiple.  —  6.  Tahes  Dorsalis.  Traitement  galvanique  direct. 
Traitement  des  points  de  pression.  Faradisation  avec  le  pinceau.  —  7.  Paralysie 
spinale  spaslit/uc.  —  8.  Polijomélite  antérieure  aif/Ke  {pavulyaie  spinale  infantile). 
Exploration  éleclr.  Méthodes  de  traitement  électrique.  —  10.  A tropide  musculaire 
prorjressive.  Etat  de  l'excitabilité  éleclriquc.  Forme  «  juvénile.»  —  Méthode  de 
traitement. —  Sclérose  latérale  amyolrophique  —  11.  Paralysie  ascendante  ai'juë. 
—  12.  Dé^jénérescences  secondaires . 

Je  passe  maintenant  à  une  courte  esquisse  du  traitement  des  formes 
■particulières  d'affections  spinales. 

Au  point  de  vue  électrodiagnoslique,  je  dirai  brièvement  à  l'avance 
que,  pour  les  maladies  de  la  moelle  épinière,  toutes  les  variations 
d'excitabilité  électrique  possibles  peuvent  se  produire  ;  elles  paraissent 
dépendre  pi'esque  e.xclusivement  de  la  participation  de  la  substance 
grise  à  la  lésion  ;  celle-ci  est-elle  conjointement  atteinte  et  gravement 
altérée,  aussitôt  la  DR  partielle  ou  complète  se  produit  dans  la  ré- 
gion nervo-musculaire  qui  en  dépend  immédiatement,  ce  qui,  dans 
beaucoup  de  cas,  est  d'une  très  grande  importance  pour  le  diagnostic; 
ensuite,  on  constate  ordinairement  aussi  une  atrophie  des  muscles,  rapi- 
dement progressive.  —  Mais  si  la  substance  grise  (de  la  colonne  anté- 
rieure) n'est  pas  atteinte  en  même  temps,  il  ne  se  produit  point  de 
modifications  qualitatives  de  l'excitabilité,  en  tout  cas  point  de  DR. 
Pourtant  on  voit  bien  se  manifester  les  degrés  les  plus  divers  de  la 
diminution  simple,  rarement  une  augmentation  de  l'excitabilité  élec- 
trique. La  diminution  dépend  principalement  dans  ces  cas,  de  l'inacti- 
vité forcée  de  l'appareil  moteur;  en  partie,  elle  est  aussi  directement 
placée  sous  l'influence  de  la  maladie.  Elle  paraît  bien  des  fois  pouvoir 
s'élever  à  des  degrés  très  élevés,  même  sans  anomalie  qualitative  ; 
enfin  elle  est  liée  à  une  atrophie  simple,  non  dégénérative  (v.  pl.  h. 
p.  10:2).  Dans  des  cas  tout  particuliers,  on  a  aussi  constaté  des  anomalies 
d'excitabilité  qualitative,  dans  des  troncs  nerveux  moteurs  isolés 
(v.  pl.  h.  p.  203).  Je  vous  fournirai  des  détails  plus  précis,  qui  sont  pour 
la  plupart  d'une  grande  importance  pratique,  à  l'occasion  des  affec- 
tions spéciales. 

Et  maintenant  parlons  successivement  de  ces  formes. 

•1.  La  rnénimjilc  spinale  ne  pourra  être  soumise  à  l'électrothérapie 
que  dans  ses  formes  chroniques  ou  au  plus  subaiguos.  Leur  tableau 
symptomatique  peut  vraiment  être  très  divers  :  douleur  dor-sale  et 
roideur,  paresthésies  et  douleurs  excentriques  aux  extrémités,  mani- 
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festalions  motrices  d'excitation  et  de  faiblesse,  rarement  paralysie 
réelle  et  atrophie,  anesthésie  plus  ou  moins  étendue,  faiblesse  de  la 
vessie,  etc.,  tous  ces  phénomènes  peuvent  être  étrangement  associés 
les  uns  aux  autres,  et  ils  se  distinguent  assez  fréquemment  par  une 
certaine  instabilité  et  de  grandes  oscillations.  —  L'excitabilité  électri- 
que ne  présente  pas  d'état  caractéristique;  ce  n'est  que  quand  les 
racines  antérieures  sont  fortement  lésées,  atrophiées  et  dégénérées, 
qu'on  en  arrive  à  la  diminution  de  l'excitabilité  électrique  et  à  la 
réaction  de  dégénérescence  ;  pourtant  il  est  rare  qu'on  puisse  tirer  de 
là  quelque  chose  de  sûr  pour  le  diagnostic  principal. 

Le  traitement  en  principe  devra  être  dirigé  dans  le  sens  des  actions 
catalytiques  ;  on  usera  aussi  des  courants  stables,  traversant  la  moelle 
dorsale,  autant  que  possible  dans  toute  son  étendue  !  les  deux  pôles 
au  dos,  voyageant  tous  deux  successivement  d'une  place  à  l'autre, 
delà  nuque  aux  reins!  Lorsque  apparaissent  des  manifestations  d'exci- 
tation, vous  donnerez  à  l'An  une  action  prépondérante  et  vous  prendrez 
surtout-  le  courant  descendant,  en  plaçant  aussi  profondément  que 
possible  la  Ka  sur  le  sacrum.  Cette  action  unipolaire  sera  encore  plus 
sûre,  quand  la  Ka  sera  placée  sur  la  surface  antérieure  du  tronc.  Au 
début,  des  forces  de  courant  modérées  ;  la  durée  de  la  séance  peut  être 
assez  considérable,  4-10  minutes.  —  Les  symptômes  spéciaux  deman- 
dent alors  souvent  des  procédés  encore  plu?  spéciaux. 


2.  Dans  Tapoplexie  méningée  (apparition  soudaine,  sans  fièvre,  de 
manifestations  méningées  d'excitation,  avec  parésie  paraplégique 
ou  paralysie  se  développant  rapidement,  qui  le  plus  souvent  se  met 
bientôt  à  rétrocéder),  l'emploi  du  courant  galvanique  peut  être  d'une 
utilité  manifeste.  V application  se  guide  sur  le  siège  de  l'hémorragie 
et  son  étendue  probable  :  l'action  stable  du  courant,  les  deux  pôles 
l'un  après  l'autre,  aura  sa  raison  d'être  ici,  pour  obtenir  les  actions 
catalytiques  destinées  à  produire  la  résorption  et  la  nutrition.  En 
outre  le  tjraitement  périphérique  de  la  partie  peut-être  paralysée, 
anesthésiée  et  même  atrophiée. 


3.  Les  maladies  fonctionnelles  de  la  moelle  épinière  paraissent  a 
priori  être  au  nombre  des  objectifs  les  plus  favorables  pour  l'électro- 
thérapie.  Mais  il  n'est  pas  rare  que  les  espérances  dans  ce  sens  soient 
complètement  déçues  et  que  l'on  essaie  inutilement  de  toutes  les  mé- 
thodes électrisantes  possibles,  afin  de  guérir  une  irritation  spinale  ou 
une  névrosthénie  grave.  Souvent  cela  peut  tenir  à  ce  que  ces  affections 
se  développent  précisément  sur  un  terrain  névropathique  grave,  dont 
les  effets  ne  peuvent  naturellement  pas  être  facilement  atténués;  mais 
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il  n'est  pas  rare  de  conslaLer  aussi  des  eiïets  très  favorabJes  el  heureux, 
spéciaioinenl  dans  la  névrosLliéiiio,  les  suites  d'une  simple  commo- 
tion, etc.  —  L'exploration  électrique  ne  foui-nit  point,  dans  la  plupart 
de  ces  cas,  de  résultats  remarquables  ;  quelquefois,  là  où  il  s'agis- 
sait d'une  commotion  et  de  ses  conséquences  plus  ou  moins  chroni- 
ques, j'ai  constaté  un  affaiblissement,  quelquefois  aussi  un  accroisse- 
ment de  l'excitabilité  électrique,  que  l'on  ne  pouvait  démontrer  qu'à 
l'aide  d'une  investigation  très  exacte  ;  dans  un  cas  encore,  je  vis  l'aug- 
mentation primitive  se  changer  peu  à  peu  en  affaiblissement. 

Dans  la  commotion  de  la  moelle  épinière,  vous  n'aurez  généralement  à 
traiter,  que  ses  résultats,  légers  troubles  fonctionnels,  faiblesses,  etc., 
résultant  de  troubles  de  nutrition  plus  délicats,  ou  bien  des  perturba- 
tions fonctionnelles  plus  graves,  plus  tenaces  et  peut-être  progressives, 
ayant  pour  base  une  myéloméningite  (Railway-spine)  se  rattachant 
à  la  commotion.  —  Dans  la  dernière  hypothèse,  le  traitement  est 
identique  à  celui  des  cas  de  même  nature,  ayant  une  autre  origine  ; 
dans  la  première,  il  s'agit,  d'une  part,  d'une  excitation  directe  ou 
indirecte  des  fonctions  de  la  moelle  épinière,  de  l'autre,  d'une  in- 
fluence directe  ou  indirecte  exercée  sur  les  phénomènes  de  nutrition 
et  de  circulation.  Vous  pouvez  d'ailleurs  appliquer  des  méthodes  de 
traitement  très  diverses  ;  galvanisation  de  la  colonne  vertébrale,  avec 
des  courants  stables,  pas  trop  forts,  montants  et  descendants  ;  choix 
du  pôle  qui  doit  être  le  plusaclif,  reposant  sur  des  manifestations  princi- 
pales; en  outre  accidentellement,  traitement  symptomalique  des  trou- 
bles périphériques  les  plus  apparents.  —  Ultérieurement,  faradisation 
de  la  colonne  vertébrale,  conformément  aux  récentes  recommandations 
de  Lôwenfeld  ;  ensuite  également  aussi,  la  faradisation  généi'ale,  par- 
ticulièrement dans  la  faiblesse,  le  défaut  de  résistance  et  de  nutrition 
des  femmes  délicates,  etc.;  enfin  peut-être  aussi  la  faradisatioii  cutanée, 
surtout  dans  les  cas  où  des  manifestations  sensibles  d'excitation,  des 
névralgies  se  produisent,  ou  bien  où  existent  des  signes  évidents  d'hy- 
perémie  ou  d'anémie  de  la  moelle  épinière. 

Lirritation  spinale  proprement  dite,  celle  caractérisée  surtout  par 
des  phénomènes  d'excitation,  douleur  dorsale,  sensibilité  des  apophy- 
ses, névralgies,  excitabilité  vaso-motrice  exagérée,  signes  de  faiblesse 
motrice  et  de  fatigue,  insomnie,  accidentellement  aussi  symptômes 
hystériques  de  tous  genres,  est  certeâ  la  plus  résistante  au  traitement 
électrique  ;  mais  bien  des  fois  on  obtient  là  de  brillants  résultats.  Le 
traitement  appliqué  peut  être  le  même  que  pour  la  commotion,  mais 
avec  grande  circonspection  et  courants  très  faibles,  parce  que  toute 
action  trop  énergique  nuit  habituellement  à  ces  malades.  Dans  bien 
des  cas,  il  suffit  d'tm  courant  stable  ascendant  à  travers  la  colonne  ver- 
tébrale, depuis  les  reins  jusqu'à  la  nuque,  et  appliqué  de  telle  sorte 
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que  l'on  prenne  entre  les  deux  pôles  les  parties  spécialement  doulou- 
reuses ;  courants  ftiibles  ;  séances  de  courte  durée  !  —  Ensuile  il  serait 
indiqué  de  faire  agir  le  pôle  positif  stable  sur  la  vertèbre  particulière- 
ment douloureuse,  au  moyen  d'un  faible  courant,  durant  quelques 
minutes  (3-10)  ;  mais,  dans  bien  des  cas,  le  pôle  négatif  appliqué  de 
même  façon,  réussit  mieux.  —  Ultérieurement  vous  pouvez  essayer, 
d'après  Lôwenfeld,  de  la  faradisation  de  la  colonne  vei^tébrale,  directe, 
modérément  énergique  ;  lorsqu'il  existe  des  signes  manifestes  d'excita- 
tion, promenez  le  pwiceai<  faradocutané ,  à  l'occasion,  placez  le  pinceau 
faradique  juste  sur  les  apophyses  douloureuses  (comme  contre-exci- 
tant) ;  la  faradisation  générale  semble  être  aussi,  dans  bien  des  cas, 
d'un  emploi  excellent  ;  naturellement  elle  doit  être  essayée  d'une 
façon  soigneusement  graduelle  en  ce  qui  concerne  la  quantité  des 
courants  et  la  durée  des  séances.  La  galvanisation  centrale  est  peut- 
être  utile  à  tenter,  dans  maintes  formes,  notamment  quand  il  existe 
conjointement  des  symptômes  cérébraux.  Précisément  dans  ces  cas, 
souvent  très  tenaces  et  de  longue  durée,  il  faut  faire  un  certain  choix 
parmi  les  méthodes.  Fréquemment,  dans  ces  formes  de  maladies, 
on  éprouve  cette  impression  que  là  oii  le  traitement  électrique  est 
possible,  toutes  les  méthodes  appliquées  d'une  façon  judicieuse  peu- 
vent donner  des  résultats  et  que  vice  versa,  là  où  une  méthode  n'est 
d'aucun  secours,  les  autres  habituellement  vous  sont  également  inutiles. 

De  même  pour  les  maladies  fonctionnelles  de  la  moelle  épinière  les 
plus  fréquentes,  la  névrosthénie  spinale,  avec  ses  manifestations  pré- 
pondérantes de  faiblesse  et  l'épuisement  qui  l'accompagne  dans  toutes 
les  régions  possibles  du  système  nervospinale  (faiblesse  motrice,  pa- 
resthésies,  épuisement  sexuel,  etc.),  des  méthodes  de  traitement  élec- 
trique très  diverses  peuvent  être  employées  ;  deux  d'entre  elles  pour- 
tant méritent  d'être  essayées  en  première  ligne,  la  galvanisation  de  la 
colonne  vertébrale  avec  courants  stables  ascendants,  à  l'occasion  celle 
du  sympathique  du  cou,  et  la  faradisation  généi^ale  dont  les  résultats 
sont,  ajuste  titre,  prônés  sur  ce  terrain.  Même,  pour  ces  malades, 
la  circonspection  et  un  accroissement  très  graduel  de  l'action 
sont  de  rigueur.  Le  traitement  doit  habituellement  être  poursuivi  pen- 
dant assez  longtemps.  Si  par  lui  vous  n'atteignez  pas  le  but,  il  faut 
essayer  celui  des  points  de  pression  douloureux  sur  la  colonne  verté- 
brale, le  pinceau  cutané,  éventuellement  encore  la  galvanisation 
centrale.  En  outre  alors,  dansdes  cas  convenables,  le  t7mitementpé7'iphé- 
n(7i<e  des  jambes,  des  parties  génitales,  également  bien  celui  du  sym- 
pathique du  cou  et  celui  de  la  téte  (dans  l'insomnie,  les  humeurs 
noires,  etc). 

Par  suite  de  la  grande  incertitude  qui  règne  encore  sur  le  diagnostic 
de  rhi/perémie  et  de  l'anémie  de  la  moelle  dorsale,  on  ne  peut  rien  dire 
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de  positif  au  sujet  de  leur  traitement  électrique.  Vous  appliquerez  là, 
mutatis  mulandis,  les  méthodes  semblables  à  celles  en  usage  pour 
riiyperémie  et  l'anéinio  cérébrales.  Pour  l'byperémie,  Je  vous  recom- 
mande fort,  en  pi-eniièrc  ligno,  une  tenlativeavec  la  méthode  de  llumpf, 
du  pinceau  faradocutané  ;  pour  l'anémie,  j'essaierais  tout  d'abord  le 
traitement  galvanique,  particulièrement  l'action  stable  de  l'anode. 


4.  Les  hémorragies  dans  la  moelle  épinière,  qui  certes  en  général  sont 
des  phénomènes  rares,  peuvent  naturellemenL  élre  traités  absolument 
suivanl  les  mûmes  principes  que  les  hémorragies  dans  le  cerveau.  Il 
s'agit  bien  là  le  plus  souvent  de  paraplégies  graves,  d'un  pronostic  fâ- 
cheux, pour  lesquelles  on  ne  peut,  quand  la  vie  reste  conservée  et  que 
les  choses  ont  passé  à  l'état  chronique,  recourir  au  traitement  élec- 
trique que  quand  les  symptômes  menaçants  ont  disparu.  D'après  le 
siège  de  l'épanchement  sanguin,  il  s'agit  de  paraplégies  avec  anesthé- 
sie,  de  paralysie  de  la  vessie,  avec  ou  sans  atrophie  des  muscles  et  par 
suite  aussi  avec  ou  sans  réaction  de  dégénérescence  ;  la  dernière  se 
manifeste  régulièrement,  quand  l'hémorragie  a  lieu  dans  le  domaine 
du  renflement  cervical  ou  lombaire  ;  une  paralysie  atrophique  plus  ou 
moins  étendue  en  est  la  suite  régulière. 

On  ne  saurait  attendre,  en  de  semblables  cas,  beaucoup  de  succès  du 
traitement  galvanique,  les  effets  destructeurs  de  l'hémoiragie  étant 
habituellement  si  importants  sur  une  région  si  étroite,  que  la  plus 
grande  partie  du  tissu  nerveux  atteint  par  lui  est  irrémédiablement 
perdue.  On  peut  toujours  espérer,  dans  ce  sens,  que  ce  qui  n'est  pas 
absolument  détruit,  ce  qui  n'est  que  matériellement  lésé  ou  altéré  par 
l'inflammation  de  réaction,  pourra  être  préservé  d'une  destruction  to- 
tale et  recouvrer  en  partie  ses  fonctions.  En  tous  cas,  il  y  a  lieu  de 
faire  des  tentatives  avec  le  traitement  électrique.  Le  siège  de  la  lésion 
est  habituellement  aisé  à  déterminer  ;  de  ce  côté  a  lieu  l appUcalion 
d'une  grande  électrode  bien  fixée  dessus,  d'abord  positive,  ensuite  né- 
gative, tandis  que  l'indiflerente  sera  appliquée  au-dessus  ou  au-dessous, 
au  dos  ou  au  sternum  :  courant  stable  durant  plusieurs  minutes.  —  Du 
courant  faradique,  on  n'a  pas  ici  beaucoup  à  attendre.  —  En  outre, 
traitement  symptomatique  périphérique  de  l'anesthésic,  de  la  para- 
lysie et  de  l'atrophie,  de  la  paralysie  delà  vessie,  atonie  de  l'intes- 
tin, etc. 

Exactement  do  môme  opérerez-vous,  pour  les  lésions  traumaliques 
graves  de  la  moelle  épinihre  (lésion  par  instruments  piquants  ou  tran- 
chants, coup  de  feu,  écrasement  par  fracture  ou  luxations  vertébrales, 
commotion  grave,  etc.),  à  moins  que  la  vie  ne  reste  maintenue  dans  ces 
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cas  et  que  les  choses  en  arrivent  à  un  état  chronique  de  paraplégie  ; 
vous  ne  pourrez  pas  non  plus  concevoir  grand  espoir  en  pareil  cas; 
mais  on  ne  peut  pas  de  prime  abord  constater  ces  complications, 
comme  nous  l'apprend  l'observation  22,  citée  plus  haut  et  relative  à 
une  lésion  de  la  colonne  vertébrale  par  un  coup  d'arme  à  feu.  Et  môme 
dans  des  cas  plus  graves  et  plus  anciens,  j'ai  pourtant  rendu  service 
aux  malades  en  rétablissant  le  fonctionnement  de  muscles  isolés  et 
autres  choses  semblables. 


o.  La  myélite,  dans  ses  diverses  formes,  fournit  à  l'électrothérapie 
les  indications  les  plus  diverses  et  nécessite  les  méthodes  d'application 
les  plus  dissemblables.  Naturellement  il  s'agira  ici  particulièrement 
des  formes  subaiguës  et  chroniques  ;  l'emploi  du  courant,  dans  la  pé- 
riode initiale  d'une  myélite  aiguë,  doit  être  évité  et  réservé  pour  les 
suites  et  conséquences  de  celle-ci  K 

Naturellement,  le  siège,  le  développement,  l'intensité  et  la  gravité 
du  processus  de  la  myélite  chronique,  vraisemblablement  aussi  l'étio- 
logie  (commotion,  refroidissement,  excès  névropathiques,  syphilis, 
etc.),  produisent  des  différences  extrêmement  'grandes,  par  rapport 
au  but  thérapeutique  à  atteindre. 

Si  nous  négligeons  les  formes  limitées  à  la  substance  grise  antérieure 
(polyomyélite)  et  les  dégénérescences  localisées  aux  cordons  (maladies 
systématiques,  tabès,  sclérose  latérale),  les  formes  habituelles  delà 
myélite  chronique  (myélite  transverse,  sclérose  multiple,  myélite  cen- 
trale, myélite  de  compression,  myélite  générale  progressive,  myélo- 
méningite  chronique,  etc.)  offrent,  pour  la  plupart,  très  peu  de  chances 
favorables  au  traitement  électrique.  Toujours,  pourtant,  on  se  heurte 
de-çi  et  de-là  à  des  cas  dans  lesquels  le  traitement  électrique  est  d'une 
utilité  tout  à  fait  évidente,  où,  parle  fait  de  la  persévérance,  on  obtient 
une  amélioration  notable  et  même  une  guérison  Complète,  ou  tout  au 
moins  des  rémissions  de  longue  durée  et  satisfaisantes  dans  le  cours 
de  la  maladie.  J'ai  constaté  cela,  à  plusieurs  reprises,  pour  la  myélite 
transverse  dorsale  ;  la  myélite  de  compression  présente  aussi  des 
chances  relativement  favorables,  dans  ie  cas  où  il  s'agit  d'une  cause 
de  compression  guérissable  (mal  de  Polt)  ;  même  dans  la  sclérose  mul- 
tiple, j'ai  dû  maintes  fois  assigner  en  partie  ramélioration  qui  appa- 
raissait à  l'action  favorable  du  traitement  électrique.  On  a  par  suite, 
le  devoir  de  procéder  en  toutes  circonstances  de  ce  genre  à  une  tenta- 
tive systématique  et  suffisante  de  traitement  électrique,  parce  qu'en 

1.  Dans  le  cas  de  Lewin,  le  diagnostic  d'une  myélite  aiguë  était  pourtant  trop 
incertain  pour  pouvoir  servir  de  base  à  des  indications  déterminées. 


350  MALADIES  DE  LA  MOELLE  ÉPINIÈRE 

étudiant  les  cas,  ou  ne  peut  prédire  à  l'avance  s'ils  donneront  un  pro- 
nostic l'avoruiilo  ou  défavoraljle. 

IJélul  (la  l'cxcilubilitè  éleclrir/ue  fio  comporte  naturellement  très 
diversement,  dans  la  mj'élite  chronique,  suivant  le  siège,  l'étendue  et 
la  gravité  de  la  lésion  ;  il  y  a  dans  bien  des  cas,  des  points  d'appui  très 
importants  pour  un  diagnostic  exact  ;  dans  d'autres  cas  au  contraire 
on  ne  peut  ol)tonir  aucune  lumière  digne  d'être  mentionnée.  Dans  le 
plus  grand  noniln-e  de  cas,  l'excilabilité  électrique  quantitative  et 
qualitative  reste  normale  (ainsi  par  exemple  dans  la  myélite  transverse 
dorsale)  ;  ce  n'est  qu'exceptionnellement,  que  j'ai  pu  constater  une 
évidente  augmentation  de  l'excilabilité  l'aradique  et  galvanique,  dans 
les  nerfs  des  membres  paraplégiques  ;  on  constate  plus  souvent,  sur- 
tout quand  la  maladie  est  de  longue  durée,  une  légère  décroissance 
quantitative  ;  dans  des  cas  particuliers,  on  aurait  aussi  constaté  une 
simple  et  grande  décroissance  sans  anomalie  qualitative  ;  le  cas  ne 
s'est  pas  encore  présenté  pour  moi  ;  par  contre,  j'ai  rencontré  souvent 
la  DU  (tant  partielle  que  complète)  et  à  la  vérité,  partout  où  les  colon- 
nes antérieures  grises  du  renflement  cervical  et  lombaire  étaient  com- 
prises dans  le  foyer  de  la  maladie  ;  à  cela  se  relie  toujours  une  atrophie 
dègénérative  manifeste  des  muscles  et  une  disparition  des  réflexes  et 
souvent  on  peut  tirer  de  là  des  jalons  importants  pour  la  localisation 
exacte  de  l'afrection. 

Le  courant  électrique  ne  peut  donner  quelque  résultat  dans  ces 
formes  de  maladie  que  par  ses  effets  catalytiques  ;  par  suite,  indubi- 
tablement, le  trailenient  direct  du  foyer  de  la  maladie,  par  le  courant 
galvanique,  est  la  méthode  à  appliquer  avant  toutes.  Tous  les  modes 
d'application  ci-dessus  indiqués  peuvent  faire  figure  ici  ;  pour  les 
foyers  plus  circonscrits,  l'application  stable  et  successive  des  deux 
pôles  avec  une  force  de  courant  modérée  et  sans  une  trop  longue  durée 
d'application  (1-5  minutes);  pour  des  affections  plus  diffuses  ou  attei- 
gnant les  cordons,  le  courant  doit  être  dirigé  en  longueur,  en  chan- 
geant successivement  les  points  d'application  des  pôles,  éventuelle- 
ment avec  introduction  du  sympathique  du  cou.  —  Il  faut  en  tout  cas 
rechercher  les  points  de  pression  douloureux,  et  quand  on  les  trouve, 
il  faut  y  appliquer  le  pôle  positif  stable.  —  Dans  la  myélite  de  com- 
pression avec  cyphose,  vous  disposez  les  électrodes  tout  contre  en 
dessus  et  en  dessous  d'elle.  A  cela  s'ajoute  encore  le  traitement  sijmp- 
tomalique  périphérique  pour  les  troubles  fonctionnels  les  plus  impor- 
tants. —  On  doit  attendre  aussi  peu  que  rien  d'un  traitement  faradique 
direct  ;  par  contre,  diverses  observations  font  regarder  comme  non 
impossible  que  l'action  réflexe,  par  le  pinceau  faradocutané  ou  une 
faradisation  générale,  agisse  d'une  manière  favorable  dans  des  cas 
semblables. 
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Dans  la  sclérose  multiple,  à  côté  du  traitement  spinal,  doit  naturel- 
lement prendre  place  le  traitement  du  cerveau,  suivant  les  méthodes 
ci-dessus  indiquées  (transmission  du  courant  longitudinal,  transversal 
ou  oblique  à  travers  la  tête,  traitement  du  sympathique  du  cou,  etc.). 


6.  Le  tabès  dorsalis,  en  réalité  la  plus  importante  et  la  plus  fré- 
quente de  toutes  les  afTections  de  la  moelle,  a  depuis  longtemps  déjà 
été  l'objet  de  tentatives  électrothérapeutiques,  et  surtout  depuis  les  ré- 
résultats favoi'ables  obtenus  par  Remak,  on  les  a  entrepris  avec  un 
grand  succès  et  le  courant  électrique  est  en  tout  cas  aujourd'hui,  un 
des  remèdes  les  plus  importants  du  tabès.  A  la  vérité,  les  résultats 
curatifs  dans  cette  triste  maladie  ne  sont  pas  brillants  et  je  dois  vous 
mettre  en  garde  ici  tout  particulièrement  contre  des  illusions  par  trop 
grandes.  Ce  n'est  que  dans  une  quotité  très  minime  de  cas  que  s'est 
produite  une  réelle  guérison  ou  une  amélioration  voisine  de  la  guéri- 
son  ;  dans  la  plus  forte  moitié  des  cas,  vous  obtiendrez  une  améliora- 
plus  ou  moins  avancée,  pour  le  reste,  vos  efforts  resteront  sans  résultat 
et  la  maladie  progressera  sans  temps  d'arrêt.  L'opinion  qui  se  dégage 
de  toutes  les  observations  nouvelles  exemptes  de  préjugés  et  cela  avec 
une  évidence  toujours  plus  grande,  est  que  le  tabès,  dans  la  majeure 
partie  des  cas,  doit  être  rattaché  à  la  syphilis,  point  de  vue  qui,  con- 
trairement à  l'opinion  soutenue  avec  leurs  déplorables  conséquences, 
par  ses  adversaires,  gagne  chaque  jour  davantage  en  certitude. 

Mais  ici  encore,  on  ne  peut  dire  à  l'avance  des  cas,  s'ils  auront 
un  pronostic  favorable  ou  défavorable,  les  tentatives  thérapeutiques  et 
processus  ultérieurs  pouvant  seuls  décider  la  question.  Bien  des  fois, 
l'afTection  progresse  étonnemment  vite,  en  dépit  de  toutes  les  tentatives 
de  guérison,  jusqu'au  point  le  plus  fâcheux  ;  d'autres  fois  sa  marche 
est  incomparablement  plus  lente,  il  y  a  des  rémissions  qui  durent  des 
années,  des  dizaines  d'années.  Naturellement  vous  attendrez  d'autant 
moins  du  traitement  électrique,  que  le  mal  aura  déjà  progressé  davan- 
tage ;  plus  tôt  aura  commencé  ce  traitement  et  plus  il  sera  avanta- 
geux. Les  progrès  les  plus  récents  réalisés  dans  le  diagnostic  du  tabès, 
nous  permettent  maintenant,  de  reconnaître  positivement  la  maladie, 
même  dans  ses  périodes  très  primitives,  et  ces  adjuvants  du  diagnostic, 
consistent  en  symptômes  initiaux  très  importants  (douleurs  lanci- 
nantes, paresthésies,  fatigue  dans  les  jambes,  absence  des  réflexes 
tendineux,  contraction  réflexe  des  pupilles,  analgésie  et  ralentisse- 
ment dans  la  conductibihté  de  la  douleur,  station  chancelante  pen- 
dant l'occlusion  des  yeux,  paralysie  des  muscles  de  la  vision,  faiblesse 
de  la  vessie  et  des  organes  génitaux,  etc.),  de  telle  sorte  qu'on  peut 
tout  au  moins  accorder  à  la  plupart  des  malades,  la  chance  d'un  trai- 
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Icment  possible,  dos  la  premièro  heure  ;  chance  qui  a  toujours pa  valeur, 
puisque,  à  colle  périoilo,  ou  u'a  jtas  ù  s'attaquer  à  des  modifications 
anutomiques  notahtes,  mais  Houlement  à  des  troubles  de  nutrition  ini- 
tiaux, dans  les  régions  radiculaires  postérieures. 

Malgré  tout,  môme  dans  des  cas  semblables,  lorsqu'il  est  possible 
de  commencer  le  traitement  de  bonne  heure,  le  pronostic  doit  être 
considéré  comme  excessivement  douteux  et  la  thérapeutique  seule 
peut  jeter  sur  lui  de  la  clarté.  —  Les  cas  accompagnés  de  douleurs 
lancinantes  for! es,  me  paraissent  toujours  particulièrement  défavora- 
bles, ainsi  que  ceux  qui  progressent  rapidement  vers  une  ataxie  très 
développée;  ceux  accompagnés  de  troubles  sensibles,  prédominants, 
faiblesse  de  la  vessie  et  faiblesse  motrice  sont  relativement  plus  favo- 
rables ;  mais  ce  sont  là  de  pures  impressions. 

h' excitabilité  électrique  a  été  trouvée  par  moi,  dans  beaucoup  de 
cas  de  tabès,  tout  à  fait  normale^  ne  présente  du  moins  pas  de  trans- 
formations palpables,  même  avec  des  méthodes  exactes  d'exploration. 
Mais  dans  une  série  de  tabétiques,  j'ai  constaté  wie  faible  élévation  de 
V excitabilité  faradique  et  yalvanique  dans  les  péroniers,  sans  aucune 
variation  qualitative  ;  ces  cas  me  paraissent  devoir  être,  en  majeure 
partie,  de  fraîche  date;  enfin,  dans  une  autre  série  de  malades,  j'ai 
trouvé  une  diminution  modérée  de  l excitabilité  faradique  et  galvanique 
dans  les  péroniers,  également  sans  variation  qualitative;  c'étaient  là 
pour  la  plupart,  quoique  pas  tous,  des  cas  déjà  plus  anciens.  J'ai  déjà 
ci-dessus  (V.  p.  160,  163,  165  )  donné  les  exemples  nécessaires,  je 
n'ai  pas  besoin  d'en  augmenter  le  nombre,  le  fait  n'ayant  aucune 
valeur  diagnostique.  Des  modifications  quantitatives  de  la  loi  des  se- 
cousses ne  se  présentent,  dans  les  nerfs,  que  dans  des  cas  tout  à  fait 
isolés  (V.  H"  leçon,  p.  203)  ;  je  n'ai  jamais  pu  constater,  dans  le  tabès, 
la  prétendue  tendance  plus  grande  aux  secousses  d'ouverture  ;  la  DR 
ne  se  présente  que  dans  des  cas  très  rares  de  complication  avec  affec- 
tion des  colonnes  antérieures  grises. 

J'ai  déjà  indiqué  et  motivé  plus  haut  (11^  leçon,  p.  203)  l'opinion 
que,  dans  le  tabès,  Yexa7nen  de  la  sensibilité  faradocutanée,  est  un 
excellent  moyen  de  reconnaître  les  troubles  de  la  sensibilité  de  la  peau, 
et  je  vous  ai  donné  en  même  temps  un  court  exposé  de  mes  obsers^a- 
tions  à  ce  sujet. 

Pour  le  traitement^  il  est  naturel  d'appliquer  en  première  ligne, 
l'action  directe  du  courant  galvanique  sur  la  moelle  épinière.  Les  mé- 
thodes mises  en  pratique,  à  cet  effet,  par  chaque  auteur,  ne  sont  que 
peu  différentes  entre  elles.  It.  Rewak  traitait  les  parties  de  la  moelle 
considérées  par  lui  comme  étant  spécialement  malades,  à  l'aide  de 
courants  assez  forts,  stables  ;  von  Ki^afft  Ebing  a  conseillé  de  faire 
passer  des  courants  simples,  stables,  n'importe  dans  quelle  direction, 
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au  travers  de  la  colonne  vertébrale  ;  Mendel  à  également  appliqué  sur 
la  colonne  vertébrale  des  courants  stables  et  labiles.  Files  a  d'abord 
essayé  un  traitement  systématique  du  sympathique  du  cou,  à  côté  de 
la  galvanisation  directe,  à  travers  la  colonne  vertébrale.  —  Pour  moi, 
je  choisis  habituellement,  à  l'égard  du  tabès,  la  méthode  ci-dessus 
(p.  352)  décrite,  en  y  comprenant  le  sympathique  du  cou,  en  portant 
une  attention  particulière  aux  symptômes  céphaliques  habituellement, 
d'ailleurs,  apparents  de  bonne  heure  (paralysie  des  muscles  oculaires, 
modifications  des  pupilles,  etc.),  qui  par  là  peut-être  (action  sur  la 
base  du  crâne  et  la  moelle  cervicale),  peuvent  être  favorablement 
influencés.  J'ai  tout  lieu  d'être  satisfait  de  cette  méthode.  Le  traite- 
ment du  dos  prend  environ  de  3  à  5  minutes  ;  la  force  du  courant  doit 
être  choisie  avec  beaucoup  de  circonspection,  de  forts  courants,  de 
longues  séances  ne  sont  pas  d'habitude  bien  supportés.  Séances  quoti- 
diennes, le  plus  souvent,  durant  une  série  de  mois. 

À  ce  traitement  central,  vous  pouvez  opportunément  rattacher  la 
galvanisation  périphérique  des  nerfs  des  extrémités  inférieures  (avec 
Ka  labile.  An  sur  la  colonne  vertébrale  lombaire).  Leur  faradisation 
soulage  aussi  beaucoup  de  malades. 

A  cela  s'ajoute  encore  le  traitement  symptomatique  périphérique  des 
diverses  manifestations  du  tabès  :  paralysies  des  muscles  de  l'œil, 
atrophie  des  nerfs  optiques,  anesthésie,  faiblesse  de  la  vessie,  etc., 
conformément  aux  méthodes  ci-dessus  indiquées.  Spécialement  en  ce 
qui  concerne  les  douleurs  lancinantes,  bien  des  résultats  ont  été  obte- 
nus à  l'aide  des  méthodes  les  plus  dissemblables  :  action  stable  de  l'An, 
sur  la  colonne  vertébrale,  sur  la  région  des  racines  dont  les  pro- 
longements innervent  la  région  douloureuse  ;  action  stable  de  la  Ka 
sur  les  parties  de  la  peau  douloureuses  et  hyperesthétiques  (maintes 
fois,  d'un  effet  momentané  merveilleux,  l'An  étant  sur  la  région  radi- 
culaire  correspondante),  courants  faradiques  grandissants  sur  ladite 
place  ;  application  du  pinceau  faradocutané  au  même  endrpit  et  sur 
les  régions  de  la  peau  plus  étendues,  au  dos  et  aux  extrémités  infé- 
rieures, etc.;  dans  tout  cela,  vous  pourrez  faire  un  choix  approprié 
aux  cas  ;  mais  fréquemment  toutes  ces  méthodes  restent  sans  succès. 

En  outre,  deux  méthodes  sont  encore  dignes  d'être  mentionnées  et 
essayées,  dans  les  cas  convenables  ;  l'une  est  le  traitement  des  points 
galvaniques  ou  de  points  douloureux  à  la  pression,  avec  l'action  stable 
de  l'An,  suivant  la  méthode  indiquée  par  Mor  Meyer,  Brenner,  etc.,  et 
employée  bien  des  fois  avec  succès.  J'ai  d'ailleurs,  moi-même,  rassem- 
blé tout  récemment,  des  renseignements  confirmant  le  fait  ;  il  est  dom- 
mage seulement  que  les  cas,  dans  lesquels  se  montrent  ces  points 
douloureux,  soient  si  restreints  !  On  voit,  lors  de  ce  traitement,  les 
points  douloureux  en  même  temps  que  les  douleurs  en  ceinture,  dispa- 
Erb,  —  Éleclrothérapie.  23 
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raître  al  le  plus  souvent  une  amélioration  de  tous  les  autres  symptômes 
se  produire  à  la  suite. 

L'autre  méthode,  est  le  pinceau  faradoculané,  souvent  préconisé  par 
Rumpf,  pour  lequel  j'ai  ci-dessus  indiqué  quelques  exemples  favora- 
bles (Obs.  30  et  31)  ;  la  méthode  que  j'ai  déjà  décrite  plus  haut  (p.  248 
et  303),  consiste  à  électriser  avec  un  fort  pinceau  faradique,  la  peau  du 
tronc  et  des  extrémités,  durant  environ  10  minutes,  quotidiennement 
ou  tous  les  deux  jours.  Rumpf  ne  voit  pas  là  naturellement  une  pana- 
cée contre  tous  les  cas  de  tabès,  et  i!  ne  recommande  ce  pro- 
cédé provisoire  que  pour  les  cas  de  labes  pas  trop  invétérés,  dans 
lesquels  les  douleurs  et  les  paresthésies  sont  encore  au  premier  plan 
des  manifestations,  lin  tout  cas,  les  résultats  qu'il  a  obtenus  réclament 
des  essais  ultérieurs. 


7.  Dans  la  pai^alysie  dorsale  spasmodiçue,  en  tant  qu'il  s'agit,  — 
comme  cela  est  probable  pour  tous  les  cas  bien  tranchés,  —  d'une  dégé- 
nérescence systématique  des  voies  pyramidales,  le  traitement  galvani- 
que est  applicable,  comme  pour  le  tabès  ou  toute  myélite  diffuse.  Ainsi 
traitement  dv^ecl  du  dos,  le  plus  souvent  aussi  galvanisation  des  jambes. 

\j  excitabilité  électrique  ne  manifeste,  dans  cette  maladie,  aucune 
anomalie,  ou  bien,  comme  je  l'ai  vu  presque  dans  tous  les  cas,  soi- 
gneusement examinés,  un  affaiblissement  de  peu  d'importance,  de 
l'excitabililé  faradique  et  galvanique.  Voir  comme  exemple,  plus  haut, 
pp.  163,  169. 

Le  diagnostic  est-il  incertain,  pressentez-vous  une  myélite  dorsale 
commençante,  dissimulée  derrière  l'ensemble  des  symptômes  de  la  pa- 
ralysie dorsale  spasmodique  ou  les  prodromes  d'une  sclérose  multi- 
ple, ou  encore,  —  comme  cela  arrive  assez  souvent  chez  les  enfants  — 
une  maladie  du  cerveau  (Hydrocéphalie  chronique),  il  faut  établir, 
instituer  un  traitement  électrique  approprié  à  ces  maladies. 

J'ai  souvent  obtenu,  dans  des  cas  de  paralysie  spinale  spastique,  des 
résultats  très  favorables. 


8.  En  ce  qui  concerne  la  polyomyélite  antérieu7'e  aiguë  (dite  :  para- 
lysie infantile  spinale,  paralysie  spinale  aiguë  atropliique),  tous  les 
électroLhérapeutes  s'accordent  sur  ce  point,  que  cette  afTection  doit 
être  tout  à  fait  à  bon  droit  l'objet,  —  quelque  peu  ingrat,  —  d'un  trai- 
tement électrique. 

Nous  n'entendons  parler  ici  que  des  formes  de  paralysies  tout  à  fait 
aiguës,  accompagnées  souvent  de  fièvre  vive  et  de  manifestations  céré- 
brales graves,  avec  atrophie  dégénérative  l'apide  et  DR,  sans  troubles 
de  la  sensibilité  et  de  la  vessie,  etc.,  dans  lesquelles  la  paralysie  pré- 


PARALYSIE  SPASTIQUE.  —  MYÉLITE  ANTÉRIEURE  355 

sente,  dès  l'origine,  son  maximum  et  pas  de  caractère  progressif, 
qui  peut  quelquefois  rétrocéder,  mais  le  plus  souvent  persiste  d'une 
façon  durable  ;  une  paralysie,  qui  repose  sur  des  phénomènes  inflam- 
matoires aigus  dans  les  colonnes  antérieures  de  la  substance  grise, 
phénomènes  qui  ont  leurs  sièges  de  prédilecLion  dans  le  renflement 
cervical  et  lombaire.  Une  forme  d'afl'ection,  qui  se  rencontre  bien  plus 
fréquemment  chez  les  enfants,  mais  de-ci  et  de-là,  apparaît  aussi  de  la 
même  façon  chez  les  adultes,  amène  surtout  chez  les  premiers,  des  pa- 
ralysies et  difformités  très  sérieuses  et  persistantjusqu'àla  fin  de  la  vie. 

Les  conditions  de  l'excitabilité  électrique  ne  sont  pas,  dans  cette  ma- 
ladie, de  minime  importance  pour  le  diagnostic  et  le  pronostic  ;  cela  a 
été  établi  déjà  par  Duchenne,  avec  une  précision  pleine  de  valeur  pour 
la  pratique,  malgré  sa  méthode  d'exploration  unilatérale,  exclusive- 
ment faradique.  Il  constata  que,  dans  une  partie  des  muscles  para- 
lysés, l'excilabilité  faradique  restait  intacte  ou  ne  s'abaissait  que  légè- 
rement, et  ces  muscles  recouvraient  rapidement  leur  motilité  et  ne 
s'atrophiaient  point  ou  que  d'une  façon  passagère  ;  tandis  que  dans  une 
autre  partie,  et  en  général  plus  grande,  l'excitabilité  faradique  s'étei- 
gnait vite  et  complètement,  et  ces  muscles  s'atrophiaient  alors  égale- 
ment vite  et  fortement  et  restaient  pour  la  plupart  paralysés  d'une 
façon  durable  ;  tout  au  plus  obtenait-on  une  faible  amélioration,  par 
des  soins  de  plusieurs  années.  Cette  exploration  faradique  fournissait 
déjà  donc  des  points  d'appui  très  importants. 

Nous  savons  maintenant  que  cette  inexcitabilité  faradique  n'est  pas 
autre  chose  qu'une  apparition  partielle  de  la  DR,  qui  se  produit  dans 
les  muscles  atrophiés  ;  depuis  que  Salomon  a  constaté  le  premier  ce 
fait,  on  l'a  retrouvé  de  nouveau  très  régulièrement  par  une  explora- 
tion exacte  et  nous  pouvons  dire  maintenant  que  la  DR  doit  être  con- 
sidérée comme  une  manifestation  très  constante  de  la  polyomyélite 
antérieure  aiguë. 

Certes  cette  exploration  exacte  est,  en  général,  entourée  de  très 
grandes  difficultés,  tout  au  moins  chez  les  petits  enfants  ;  à  coup  sûr 
il  n'y  a  pas  de  sujets  moins  agi'éables  pour  l'exploration  électrique, 
que  ces  petits  malades  criant  et  se  démenant  qui,  ayant  conservé  toute 
leur  sensibilité,  ont  grande  horreur  de  cette  exploration  et  chez  les- 
quels, en  outre,  par  suite  des  épaisses  couches  adipeuses,  la  localisa- 
tion du  courant  et  l'appréciation  des  effets  produits,  sont  rendues  très 
difficiles.  Souvent  on  ne  vous  envoie  aussi  les  patients,  qu'à  une  épo- 
que tardive,  où  l'excitabilité  galvanique  est  déjà  fortement  afl"aiblie  et 
cela  augmente  encore  la  difficulté  de  la  constatation  des  faits.  On 
devra  donc  par  suite  se  borner,  dans  la  plupart  des  cas  à  constater 
superficiellement  la  réaction  de  dégénérescence,  ce  que  l'on  peut  faire 
à  l'aide  de  quelques  fermetures  ou  commutations  du  courant  galvani- 
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que  et  d'un  court  oxamen  faradique  des  troncs  nerveux.  La  faiblesse 
dos  secousses  surtout  et  Ja  pr^jjondérance  de  l'AnF,  sont  très  caracté- 
ristiques. Dans  les  cas  récents,  où  une  élévation  de  l'excitabilité  gal- 
vanique subsiste  encore,  ou  chez  des  adultes,  la  constation  de  la  réac- 
tion de  dégénérescence  ne  présente  pas  la  moindre  difliculté. 

En  outre,  on  trouve  généralement,  et  dans  la  plu|»;irt  d<is  régions 
nervo-musculaires,  la  DU  complète  ;  à  côté  se  présente  bien  aussi  dans 
quelques  régions  musculaires  et  nerveuses  la  DR  parltelle,  comme 
Pr.  Millier  en  particulier  l'a  constaté  ;  pourtant  ce  phénomène  n'est 
certainement  pas  précisément  commun.  Enfin,  dans  certains  cas  légers, 
formes  dites  «  temporaires  »  de  paralysie  infantile,  la  DR  peut-elle 
absolument  manquer  dans  tous  les  faisceaux  de  muscles  atteints  ?  C'est 
là  un  fait  qui  ne  me  paraît  pas  suffisamment  établi,  mais  qui  cepen- 
dant est  très  possible. 

Dans  les  muscles  en  partie  régénérés,  les  manifestations  de  la  DR 
disparaissent  encore  derechef;  mais,  quand  la  maladie  a  duré  assez 
longtemps,  on  ne  peut  habituellement  plus  rien  constater  de  positif 
dans  les  muscles  atrophiés  à  un  haut  degré  ;  ces  derniers  sont  alors 
presque  absolument  inexcitables. 

Les  indications  et  les  méthodes  d'application  du  courant  électrique 
peuvent  être  ici  précisées  tout  aussi  simplement  et  sûrement  peut-être 
que  pour  n'importe  quelle  autre  maladie  spinale  ;  il  s'agit  de  petits 
foyers  inflammatoires  nettement  localisés  avec  leurs  résidus  et  d'une 
atrophie  dégénérative  consécutive  des  nerfs  et  muscles  moteurs  péri- 
phériques, comme  ce  qui  se  passe  dans  toute  paralysie  traumatique 
grave  ;  il  n'existe  pas  de  phénomènes  ultérieurs.  On  pourrait  croire 
qu'il  y  a  là  un  champ  particulièrement  favorable,  ouvert  à  l'efFicacité 
de  l'électrothérapie.  Il  n'en  est  malheureusement  pas  ainsi  ;  l'expé- 
rience a  appris  bien  plutôt  que  cette  affection,  en  ce  qui  concerne  une 
guérison  complète,  fournit  un  pronostic  presque  absolument  mauvais, 
que  ces  éléments  nerveux  qui  sont  détruits  par  le  processus  inflamma- 
toire en  question  ne  peuvent  pas  simplement  être  reconstitués  à  nou- 
veau ;  c'est  dire  que  la  paralysie  qui  en  provient  et  l'atrophie  dégéné- 
rative sont  irrémédiables.  Soyez  donc  très  modestes  dans  vos  espérances 
relatives  au  succès  de  la  cure  et  très  circonspects  à  l'égard  du  malade 
ou  de  ses  proches,  en  ce  qui  regarde  le  pronostic  !  Ce  ne  sera  que  dans 
les  formes  légères,  passagères,  que  vous  obtiendrez  des  succès  rapides 
et  complets,  en  revanche,  dans  les  formes  graves  ordinaires,  vous 
verrez  les  muscles  légèrement  atteints  au  début,  tout  au  plus  reprendre 
leurs  fonctions,  mais  ceux  qui  sont  gravement  atteints  ne  pourront 
s'améliorer  que  dans  une  très  faible  mesure.  Toutefois,  on  réussit, 
dans  un  assez  grand  nombre  de  cas,  au  moyen  d'un  traitement  persis- 
tant, à  fortifier  et  revivifier  quelques  muscles  et  faisceaux  de  muscles. 
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et  par  suite,  à  procurer  souvent  aux  malades,  un  soulagement  encore 
assez  important,  en  leur  rendant  possibles  certain?  mouvements,  en 
donnant  aux  articulations  un  peu  plus  d'énergie,  etc. 

S'il  s'agit  de  très  petits  foyers  inflammatoires  localisés  dans  les 
renflements,  dont  la  sclérose,  avec  complète  destruction  des  éléments 
nerveux  est  la  terminaison  ;  plus  le  traitement  aura  été  commencé  de 
bonne  heure,  plus  on  aura  de  chances  de  dompter  la  maladie,  de 
sauver  ce  qui  ne  sera  pas  encore  complètement  perdu,  de  préserver 
les  éléments  nerveux,  tout  d'abord  à  demi  dégénérés,  d'une  complète 
destruction.  Commencez  donc  le  traitement  le  plustôt  possible,  aussi- 
tôt que  la  période  inflammatoire  aiguë  sera  terminée,  car  en  tout  cas, 
c'est  précisément  durant  les  premières  semaines  qui  suivent  le  pro- 
cessus foudroyant  aigu,  que  l'on  réussit  ;  plus  tard  vous  ne  pourrez  plus 
modifier  beaucoup  le  foyer  de  la  maladie. 

Le  tr'aitejnent  direct  de  ce  dernier  processus  est  donc  avant  tout  le 
point  capital  ;  il  s'effectue  naturellement,  en  première  ligne,  au  moyen 
du  courant  galvanique,  par  une  action  stable,  exercée  sur  le  renflement 
cervical  ou  lombaire.  —  Vous  recouvrez  le  siège  de  l'affection  avec 
une  «  grande  »  électrode,  tandis  que  vous  appliquez  l'autre  sur  la  sur- 
face antérieure  du  tronc  (ou  sur  un  autre  point  indifférent  appro- 
prié) ;  vous  laissez  d'abord  agir  le  pôle  positif,  puis  le  pôle  négatif, 
chacun  pendant  une  ou  deux  minutes,  avec  une  force  de  courant 
modérée  (de  15  à  40  degrés  de  déclinaison  de  l'aiguille,  la  résistance 
au  courant  étant  de  ISO  degrés).  Si  les  deux  renflements  sont  malades, 
vous  pourrez  appliquer  un  pôle  sur  chacun  d'eux  et  diriger  le  cou- 
rant d'abord  dans  un  sens,  puis  dans  un  autre  sens.  A  cet  effet,  vous 
emploierez  la.  galvanisation  périphérique  des  régions  nervo-musculaires 
paralysées,  avec  le  pôle  négatif  labile,  tandis  que  le  pôle  positif  restera 
fixé  sur  le  foyer  morbide  ;  dans  les  dernières  périodes,  vous  serez  for- 
cés de  recourir  aux  fermetures  du  pôle  négatif  et  aux  commutations 
du  courant,  avec  des  forces  de  courant  assez  élevées.  Ce  n'est  souvent 
qu'après  un  traitement  prolongé,  que  se  manifestent  de  légères  et  lentes 
secousses  musculaires.  Ce  traitement  a  pour  but  d'agir  contre  l'atro- 
phie dégénérative,  de  conserver  les  muscles  comme  pour  plus  tard, 
jusqu'à  ce  que  la  conductibihté  volontaire  soit  redevenue  possible.  Ce 
but  n'est  généralement  atteint  que  d'une  manière  très  incomplète, 
mais  cependant  quelquefois  d'une  façon  surprenante  ;  n'épargnez  donc 
ni  votre  peine  ni  votre  temps,  quand  vous  vous  occuperez  de  ce  trai- 
tement périphérique. 

Tout  le  traitement  devra  être  continué  très  longtemps  avec  une 
grande  persévérance  ;  si  vous  l'entreprenez  de  très  bonne  heure,  com- 
mencez par  traiter  pendant  6  ou  12  mois,  sans  interruption,  c'est  le 
temps  durant  lequel  on  peut  encore  obtenir  le  plus  de  succès.  Plus 
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lard  et,  dans  tous  les  cas  invétérés,  il  sufTira  de  galvaniser  à  deux 
reprises  dans  l'année,  chaque  reprise  devant  durer  de2à3  mois  (et 
se  comprjsor  d'environ  -iO  ou  00  séances)  ;  quant  aux  intervalles,  vous 
les  remplirez  par  d'autres  médications  (bains,  massage,  gymnasti- 
que, etc.).  On  voit  assez  souvent,  après  une  assez  longue  interruption 
du  traitement,  lamélioration  faire,  lorsque  le  traitement  est  repris, 
des  progrès  plus  rapides  qu'auparavant.  On  fera  bien,  en  tout  cas,  de 
continuer  le  traitement,  tant  qu'on  obtiendra  des  progrès,  même 
minimes. 

Le  courant  faradique  a  aussi  à  son  actif,  quelques  succès  dans  cette 
affection  ;  il  est  vrai  que  son  application  directe  sur  le  foyer  de  la 
maladie  ne  sera  guère  efficace  ;  par  contre,  nous  savons,  grâce  à  la 
riche  expérience  de  Duchenne,  que  la  faradisation  périphérique  des 
muscles  paralysés,  en  tant  que  ceux-ci  ont  conservé  leur  excitabilité 
faradique,  est  ordinairement  suivie  d'heureux  effets  ;  on  signale  même, 
d'une  manière  digne  de  foi,  des  succès  obtenus  sur  des  muscles,  qui 
présentaient  la  réaction  de  dégénérescence;  le  fait  s'explique  difFici- 
lement,  bien  qu'il  soit  très  réel.  On  ne  peut  guère  admettre  en  cela 
une  excitation  périphérique  des  voies  trophiques  ;  on  croirait  plutôt 
que,  par  suite  de  la  conservation  des  voies  centripètes  et  sensibles, 
une  action  réflexe  est  exercée  sur  le  foyer  de  la  maladie.  Nous  verrons 
en  outre,  mais  plus  tard,  à  propos  des  paralysies,  que  la  production 
d'un  acte  d'excitation  énergique  à  partir  du  centre  et  du  siège  de  la 
lésion,  contribue  beaucoup  à  faire  disparaître  la  paralysie.  Or,  comme 
ici  la  conductibilité  sensible  est  entièrement  conservée,  il  se  peut  bien 
que  l'irritation  réflexe  des  voies  motrices,  dans  la  moelle  épinière, 
produise  des  actions  excitantes  semblables,  à  partir  de  régions  cen- 
trales et,  par  conséquent,  l'irritation  périphérique  des  troncs  nerveux 
mixtes  et  peut-être  même  l'emploi  du  pinceau  faradocutané,  qui  a, 
sans  doute,  ses  difficultés  chez  les  enfants,  n'est  pas  aussi  absurde  que 
bien  des  personnes  le  pensent  au  premier  coup  d'oeil. 

En  tout  cas,  cette  maladie  exige  autant  de  peine  et  de  sollicitude  de 
la  part  du  médecin  que  de  patience  et  de  persévérance  de  la  part  du 
patient. 


9.  Les  difl'érentes  formes  de  la  polyomyélûe  antérieure  subaigiië  et 
chronique,  fournissent  un  pronostic  bien  plus  favorable  pour  le  traite- 
ment électrique.  Celte  forme  de  maladie  se  caractérise  par  une  para- 
lysie qui  se  développe  avec  une  plus  ou  moins  grande  rapidité,  et  par 
une  paralysie  atrophique  le  plus  souvent  progressive,  ayant  d'ordi- 
naire la  forme  paraplégique,  çà  et  là  un  caractère  ascendant  prononcé, 
sans  trouble  de  la  sensibilité,  des  sphincters,  des  nerfs  du  cerveau  ; 
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une  paralysie  flasque  avec  une  atrophie  dégénérative  des  muscles,  sur- 
venant brusquement  et  une  réaction  de  dégénérescence,  partielle  ou 
totale.  —  Sa  marche  est  le  plus  souvent  bénigne,  elle  arrive  bientôt  à 
un  état  stationnaire,  à  la  régression  et  môme  à  une  guérison  complète 
de  la  paralysie.  II  faut  indubitablement  chercher  sa  base  anatomiquc 
dans  un  trouble  inflammatoire  de  nutrition  des  colonnes  grises  anté- 
rieures, mais  qui  n'a  évidemment  pas  l'apparence  délétère  de  celle  de 
la  polyomyélite  antérieure  aiguë. 

V exploration  électrique  fournit,  dans  cette  maladie,  et  c'est  un  de 
ses  caractères  essentiels,  la  DR  dans  toutes  les  phases  possibles  de  son 
développement  et  sans  particularités  quelconques,  le  plus  souvent  la 
forme  complète  ;  il  y  a  cependant  dés  cas  avec  seulement  la  DR  par- 
tielle, qui  présentent  alors  un  pronostic  favorable.  Cependant  on  peut 
voir  aussi  que  la  DR  partielle  existe  seulement  dans  quelques  régions 
nervo-musculaires  à  côté  d'autres  régions  où  la  réaction  de  dégéné- 
rescence est  complète.  On  voit  même,  dans  une  seule  et  même  région 
nervo-musculaire,  la  réaction  de  dégénérescence  initiale  se  convertir 
en  réaction  complète.  —  Quand  la  maladie  est  guérie,  l'excitabilité 
électrique  revient  peu  à  peu  à  son  état  normal. 

Le  traitement  électj'ique  consiste  dans  l'emploi  du  courant  galvani- 
que sur  le  dos,  d'après  les  méthodes  que  vous  connaissez  maintenant 
et  qui  sont  déterminées  chaque  fois  par  la  localisation  actuelle  et 
l'extension  du  processus.  Comme  ce  sont  particulièrement  les  renfle- 
ments qui  sont  d'habitude  les  sièges  du  mal,  vous  les  amènerez  spé- 
cialement sous  l'action  des  pôles,  de  chaque  pôle  l'un  après  l'autre, 
avec  des  courants  stables  d'une  force  suffisante.  Vous  y  ajouterez  le 
traitement  périphérique  des  régions  nervo-musculaires  paralysées  et 
atrophiées,  avec  le  pôle  négatif  labile,  des  commutations  de  cou- 
rant, etc.,  suivant  les  besoins.  Dans  cette  maladie,  vous  pourrez,  le 
plus  souvent,  vous  passer  du  courant  faradique  ;  cependant  il  pourra 
être  employé,  dans  la  réaction  partielle  de  dégénérescence,  pour  l'ir- 
ritation périphérique  des  nerfs  et  des  muscles. 

Les  résultats  sont  d'ordinaire  très  satisfaisants  ;  à  plusieurs  reprises, 
dans  des  cas  semblables,  j'ai  vu  que  l'emploi  du  courant  galvanique 
était  immédiatement  suivi  d'un  mieux  sensible,  ce  qui  arrive  ordinai- 
rement après  un  traitement  de  courte  durée.  (Voir  plus  haut,  observa- 
tion 33  et  34.)  Cependant  le  mal  peut  quelquefois  se  prolonger  et  exi- 
ger un  traitement  plus  prolongé.  Le  nombre  de  ces  cas  traités  jusqu'ici 
est  encore  trop  faible  pour  qu'on  puisse  décider  à  quel  moment  précis 
doit  commencer  le  traitement,  si  l'on  veut  qu'il  soit  efïïcace  ;  je 
dirais  a  priori:  le  plus  tôt  possible  !  Seulement  en  cas  de  fièvre,  mieux 
vaut  attendre  que  la  fièvre  ait  cessé. 
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10.  L'atrophie  musculaire  progressive  qui,  dans  sa  forme  typique,  doit 
être  considérée  induiiilablement  comme  une  maladie  spinale  et  sur- 
tout comme  une  dégénérescence  disséminée  et  progressive  des  colon- 
nes grises  antérieures,  est  caractérisée  surtout  par  une  atrophie  dégé- 
nérative,  continuellement  progressive,  partant  de  certains  groupes  de 
muscles  et  s'étendant  lentement  sur  une  grande  partie  des  muscles 
libres  et  volontaires,  avec  des  secousses  fibrillaires  et 'par  une  para- 
lysie des  muscles  survenant  seulement  plus  tard  et  les  faisant  complè- 
tement disparaître  ;  sans  trouble  de  la  sensibilité,  des  sphincters,  de  la 
nutrition  de  la  peau,  du  cerveau  et  des  nerfs  cérébraux  ;  en  outre,  il 
arrive  assez  souvent,  vers  la  fin,  qu'elle  se  combine  avec  une  paralysie 
bulbaire  progressive.  D'après  cette  définition,  il  est  facile  de  distinguer 
cette  maladie  d'avec  d'autres  formes  morbides  semblables  et  analo- 
gues ;  il  est  vrai  que  l'on  confond  encore  toujours  sous  ce  nom  bien  des 
affections  qui  ne  rentrent  pas  dans  cette  catégorie. 

Un  puissant  moyen  d'opérer  cette  distinction  nous  est  fourni,  selon 
moi,  Tpa-r  ïexploj^ation  électrique.  Sans  doute,  au  début  de  la  maladie, 
on  ne  peut  pas  constater  d'anomalie  évidente  et,  môme  quand  la  ma- 
ladie dure  longtemps,  on  ne  trouve,  dans  beaucoup  de  nerfs  et  de 
muscles,  qu'une  simple  diminution  de  l'excitabilité  faradique  et  galva- 
nique, correspondant  au  degré  de  l'at  rophie.  Mais  plus  tard,  quand  la 
dégénérescence  progresse,  on  rencontre,  surtout  dans  certains  mus- 
cles, des  indices  de  DR,  qui  deviennent  de  plus  en  plus  visibles.  C'est 
à  quoi  l'on  pouvait  s'attendre  a  priori,  car  les  modifications  anatomi- 
ques,  sont  complètement  identiques  avec  celles  des  paralysies  trauma- 
tiques  ou  de  la  paralysie  spinale  des  enfants,  avec  cette  seule  différence 
qu'elles  n'atteignent  les  muscles  que  d'une  façon  diffuse,  fibre  par 
fibre. 

Tout  d'abord  ne  se  montre  que  la  réaction  partielle  de  dégénéres- 
cence, c'est-à-dire,  que  l'excitabilité  faradique  est  diminuée,  mais  non 
supprimée  ;  mais  l'excitabilité  galvanique  des  muscles  est  modifiée 
d'une  manière  caractéristique,  c'est-à-dire,  que  les  -secousses  sont 
lentes,  que  l'AnFS  est  tardive;  mais  ordinairement  l'excitabilité  a 
déjà  bien  diminué  ;  dans  une  phase  ultérieure,  quand  l'atrophie  a  déjà 
fait  de  grands  progrès,  on  arrive  à  une  DR  complète.  Cette  modifica- 
tion se  trouve  plus  souvent  et  se  constate  le  plus  aisément  d'ordinaire 
dans  les  petits  muscles  de  la  main,  dans  l'éminence  thénar,  dans 
l'hypothénar  et  dans  les  interosseux.  Mais  occasionnellement  j'ai  aussi 
pu  la  montrer  sur  d'autres  muscles,  sur  les  fléchisseurs  de  l'avant- 
bras,  le  biceps,  le  deltoïde  etc.  et,  en  dépit  des  assertions  con- 
traires encore  souvent  admises,  je  dois  considérer  cette  apparition  de 
la  DR,  dans  l'atrophie  musculaire  typique  et  progressive,  comme  un 
phénomène  parfaitement  régulier;  du  moins  je  l'ai  toujours  retrouvé 
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tel  dans  les  cas  assez  nombreux,  relatés  depuis  ma  première  publi- 
cation. Il  est  certain  que  dans  beaucoup  de  cas  elle  n'est  pas  facile  à 
découvrir  et  il  faut  pour  cela  des  recherches  consciencieuses  et  une 
longue  habitude  delà  constatation  de  la  DR.  La  difficulté  provient  sur- 
tout des  particularités  anatomiques  de  la  maladie.  Le  processus  se 
développe  lentement  et  se  dissémine  davantage  dans  les  muscles,  de 
de  sorte  qu'à  côté  des  fibres  dégénérées,  il  reste  encore  toujours 
un  certain  nombre  de  fibres  saines.  L'excitabilité  des  nerfs  moteurs  se 
maintient  et  les  secousses  névro-musculaires  qui  en  émanent  peuvent 
cacher  les  modifications  qualitatives.  Pour  que  la  constatation  de  la 
réaction  de  dégénérescence  soit  facile  ou  difficile,  il  faut  que  les  rela- 
tions varient  en  conséquence  entre  les  fibres  dégénérées  et  les  fibres 
saines.  S'il  y  a  beaucoup  de  fibres  dégénérées,  la  constatation  est  fa- 
cile ;  s'il  y  en  a  peu  de  non  dégénérées,  la  constatation  est  difficile, 
pour  ne  pas  dire  impossible.  Même  quand  beaucoup  de  fibres  sont  dé- 
générées, mais  que  le  processus  s'est  déroulé  lentement,  et  que  par 
conséquent  ces  fibres  montrent  déjà  une  excitabilité  bien  diminuée, 
l'augmentation  de  la  force  du  courant  qui  en  devient  nécessaire,  peut 
tellement  agir  sur  le  peu  de  fibres  normales  que  leur  forme  de  secousse 
prédomine.  Vous  emploierez  ici  tout  particulièrement  les  recherches 
prudentes,  dont  j'ai  parlé  plus  haut  (p.  193)  ;  vous  ferez  surtout  atten- 
tion aux  contractions  doubles,  pour  découvrir  dans  l'atrophie  muscu- 
laire progressive  les  traces  de  réaction  de  la  dégénérescence  qui  s'y 
trouvent.  Ce  ne  sera  très  facile  que  dans  les  muscles  qui  s'atrophient 
assez  et  d'une  manière  plus  diffuse  ;  vous  pourrez  alors  vous-mêmes 
constater  l'état  d'excitabilité  plus  intense,  mais  quand  l'atrophie  pro- 
cède lentement  et  en  se  disséminant,  cela  présente  de  grandes  difficul- 
tés et  ce  n'est  que  vers  la  fin  que  l'on  parvient  à  reconnaître  la  réac- 
tion de  dégénérescence  dans  les  muscles  atteints  d'une  atrophie  intense 
dans  ses  phases  les  plus  tardives,  où  l'excitabilité  est  fortement  dimi- 
nuée. Or  comme  dans  les  différents  cas  d'atrophie  musculaire  progres- 
sive, et  dans  chaque  cas,  pour  les  muscles  distincts,  la  marche  de 
l'atrophie  peut  varier  beaucoup,  il  en  résulte  que  les  résultats  de  l'ana- 
lyse électrique  peuvent  être  très  différents  les  uns  des  autres  et  la 
simple  conséquence  est  aussi  que  dans  cette  maladie,  on  ne  peut  jamais 
constater  la  présence  de  la  réaction  de  dégénérescence,  si  ce  n'est  dans 
chaque  muscle  en  particulier. 

C'est  seulement  dans  une  forme  de  l'atrophie  musculaire  progres- 
sive (forme  que  vraisemblablement  l'on  ne  peut  pas  ranger  parmi  les 
formes  typiques)  à  savoir  dans  la  forme  qui  débute  dès  l'enfance  ou 
dès  la  jeunesse  et  que,  pour  cette  raison  j'ai  appelée  dans  ces  derniers 
temps  la  forme  Juvénile  qui  affecte  particulièrement  les  grands  muscles 
du  tronc,  de  l'épaule  et  de  la  partie  supérieure  du  bras,  des  fesses  et 
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du  haul  fie  la  cuisse,  forme  qui  subsiste  pendant  des  dizaines  d'années 
et  qui  reste  sLationnaire,  en  présentant  un  pronostic  essentiellement 
din'ércnt  de  la  forme  typique,  c'est,  dis-je,  dans  celle  forme  que  je 
n'ai  jamais  trouvé  la  DR,  mais  simplement  une  diminution  de  l'exci- 
tabilité faradique  et  galvanique  correspondant  au  dej?ré  d'atrophie. 
J'ai,  durant  ces  dernières  années,  examiné  toute  une  série  de  cas  sem- 
blables et  je  tiens  cette  forme  pour  une  maladie  qu'il  faut  distinguer  de 
la  forme  typique. 

Depuis  que  l'on  connaît  l'atrophie  musculaire  progressive,  on  a  re- 
commandé l'électricité  comme  le  remède  le  plus  efficace  et  presque  le 
seul  à  employer  contre  cette  maladie.  Malheureusement,  l'expérience 
et  la  critique  nous  apprennent  que  le  courant  électrique  ne  constitue 
pas  un  remède  énergique  contre  cette  affligeante  maladie.  La  forme 
typique  de  celle  affection  n'est  que  très  peu  accessible  aux  influences 
thérapeutiques  et  peut  fort  bien  être  traitée  d'incurable.  Les  différents 
succès,  dont  quelques-uns  sont  très  brillants,  que  l'on  prétend  avoir 
obtenus  dans  le  traitement  de  cette  maladie,  reposent  probablement 
sur  des  erreurs  de  diagnostic,  comme  nous  l'apprennent  les  monogra- 
phies qui  ont  été  publiées,  particulièrement  en  ce  que  l'on  a  confondu 
cette  maladie  avec  la  polyomyélile  antérieure  chronique,  avec  la  né- 
vrite chronique  et  surtout  avec  la  névrite  progressive  multiple,  avec 
l'atrophie  après  des  affections  articulaires,  etc.,  confusion  qui  mal- 
heureusement se  produit  encore  souvent  aujourd'hui.  Pour  ma  part, 
je  n'ai  jamais  espéré  la  guérison,  quand  je  me  suis  trouvé  en  face  de 
la  forme  précise  et  typique  de  la  maladie,  mais,  dans  des  cas  particu- 
liers, traités  de  bonne  heure,  une  fois  même  dans  un  cas  où  le  mal 
était  déjà  avancé,  j'ai  vu  survenir  du  soulagement  et  de  l'améliora- 
tion, un  ralentissement  et  même  un  arrêt  de  la  maladie,  mais  pour 
peu  de  temps.  Malgré  cela,  je  ne  contesterai  pas  le  fait  d'une  guérison 
ou  du  moins  de  l'arrêt  du  processus  morbide.  La  forme  juvénile 
mentionnée  plus  haut,  donne  un  bien  meilleur  pronostic,  du  moins 
en  ce  qui  concerne  l'état  slationnaire  de  la  maladie  ;  j'ai  d'ailleurs  vu 
plusieurs  fois,  dans  des  cas  invétérés,  survenir  une  amélioration  très 
notable. 

D'après  nos  théories  sur  l'essence  de  cette  maladie,  il  faut  naturelle- 
ment que,  dans  son  traitement  par  l'électricité,  la  galvanisation  de  la 
moelle  épinière  joue  le  rôle  principal.  On  ne  peut  guère  attribuer  au 
sympathique  qu'une  influence  secondaire  sur  la  maladie,  suivant  les 
expériences  les  plus  récentes.  Cependant,  pour  des  motifs  divers,  vous 
pourrez  comprendre  ce  nerf  aussi  dans  le  traitement  ;  particulière- 
ment s'il  s'agit,  comme  à  l'ordinaire,  de  la  localisation  du  mal  dans  la 
moelle  cervicale.  La  localisation  de  l'atrophie  dans  les  différents 
groupes  de  muscles  fournit  des  indications  exactes  sur  l'état  de  la  ma- 
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ladie dans  la  moelle épinière.  Le  plus  souvent  c'est  le  renflement  cervical 
qui  constitue  le  siège  principal  de  la  lésion,  puis  le  renflement  lombaire, 
la  moelle  dorsale  et  finalement  on  constate  bien  des  fois  la  participa- 
tion de  la  moelle  allongée.  D'après  cela,  c'est  chose  très  facile  que  de 
choisir  la  méthode  de  traitement  :  tout  d'abord,  je  procède  à  la  galva- 
nisation de  la  moelle  cervicale  et  du  sympathique,  oii  l'on  pose  l'An  sur 
le  renflement  cervical  ;  ensuite  action  de  la  Ka  sur  celui-ci.  Dans  cette 
opération,  le  pôle  positif  peut  se  trouver  sur  le  sternum,  éventuelle- 
ment sur  le  renflement  lombaire  ou  sur  les  nerfs  périphériques.  L'im- 
portant est  de  faire  agir  successivement  et  d'une  manière  stable  les  deux 
pôles,  avec  une  force  de  courant  modérée  sur  toutes  les  parties  malades  de 
la  moelle  épinib^e. 

A  cela  s'ajoute  ensuite  régulièrement  encore  une  galvanisation  d^une 
force  modérée  ou  bien  aussi  une  faradisation  des  régions  nervo-muscu- 
laires  les  plus  malades  (Pôle  négatif  labile,  pôle  positif  sur  le  foyer  de 
l'afFection  à  la  nuque  ou  dans  la  région  des  reins).  Dans  cette  applica- 
tion périphérique,  vous  devrez  éviter  des  courants  trop  forts,  qui 
peuvent  aisément  faire  du  mal  et  une  excitation  trop  forte  serait  ca- 
pable d'accélérer  le  processus  dégénératif  dans  les  muscles.  Sur  ce 
point,  l'état  du  malade  donne  ordinairement  des  indications  immédia- 
tement après  chaque  séance.  —  Le  traitement  doit  être  continué 
jusqu'à  ce  qu'il  yait  des  résultats  favorables  ou  jusqu'à  ceque  l'impos- 
sibilité d'obtenir  des  succès  soit  nettement  constatée. 

Un  traitement  exclusivement  faradique  de  la  maladie  (soit  d'après  la 
méthode  de  Duchenne,  avec  la  faradisation  locale  de  tous  les  muscles 
en  question,  soit  plutôt  avec  la  faradisation  générale)  ne  devra  être 
employé  que  si  l'on  n'a  pas  de  courant  galvanique  à  sa  disposition. 
L'emploi  de  l'irritation  diplégique  (voir  pages  203  et  suivantes),  comme 
méthode  thérapeutique  n'a  pas  été  jugé  avantageux  pour  l'atrophie 
progressive  des  muscles. 

Le  traitement  galvanique  de  la  sclérose  latérale  amyotrophique,  qui 
a  une  incontestable  parenté  avec  l'atrophie  musculaire  progressive  et 
qui  est  caractérisée  par  une  sclérose  simultanée  des  voies  pyramidales 
(manifestation  de  la  paralysie  spinale  spasmodique),  devra  être  dirigé 
essentiellement  d'après  les  mêmes  principes,  en  ayant  égard  particu- 
lièrement à  la  dégénérescence  restiforme,  qui  exige  une  action  sur 
l'ensemble  de  la  moelle  épinière.  Dans  cette  maladie,  on  rencontre, 
aux  extrémités  supérieures  atrophiées,  d'une  manière  plus  ou  moins 
nette,  la  DR  partielle  et  au  contraire  aucune  modification  notable  aux 
extrémités  inférieures  parésiques  et  non  atrophiées.  Le  pronostic  de 
cette  maladie  paraît  aussi  défavorable  que  celui  de  l'atrophie  muscu- 
laire progressive. 
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H.  Dans  la  paralysie  ascendante  aiguë,  forme  de  maladie  que  l'on  ne 
peut  pas  encore  caractériser,  cliniqueme/it  ni  analomiquemenl,  d'une 
manière  tout  à  fait  précise,  on  a  vu,  dans  la  phase  de  la  convalescence, 
à  différentes  reprises,  des  elfets  très  lavoraljles  dus  à  l'emploi  du  cou- 
rant électrique.  On  dit  qu'un  des  traits  caractéristiques  de  cette  ma- 
ladie est  l'intégrité  complète  de  l'excitabilité  électrique,  dans  tous  les 
sens  ;  mais  ses  rapports  avec  la  forme  ascendante  de  la  polyomyélite 
antérieure  aiguë  ont  besoin  d'être  déterminés  avec  plus  d'exactitude. 

On  se  demande  si  l'emploi  du  courant  électrique  ne  peut  pas  être 
tenté  dès  les  premières  phases  de  la  maladie,  tant  qu'elle  est  progres- 
sive. A  priori  le  fait  me  paraît  justifiable,  attendu  qu'il  ne  s'agit  que  de 
troubles  impalpables  et  que,  dans  ceux-ci,  les  actions  catalyliques  du 
courant  peuvent  se  produire.  J'emploierais  donc  l'application  des  cou- 
rants stables,  modérément  forts,  tout  le  long  de  la  colonne  vertébrale  tous 
les  jours,  une  et  même  deux  fois,  pendant  trois,  quatre  ou  cinq  minutes. 


12.  Les  dégénérations  secondaires  de  la  moelle  épinière  n'ont  été  jus- 
qu'ici que  rarement  l'objet  d'un  traitement  électrique.  On  ne  pourra 
même  proposer  un  pareil  traitement  pour  les  dégénérations  secon- 
daires ascendantes,  car  généralement  nous  ne  les  diagnostiquons  pas, 
mais  nous  ne  pouvons  tout  au  plus  que  les  conjecturer  parce  qu'elles  ne 
nous  offrent  pas  de  symptômes  connus. 

Il  n'en  est  pas  de  même  de  la  dégénération  secondaire  descendante 
des  voies  pyramidales,  surtout  dans  les  maladies  du  cerveau  (hémor- 
ragies, foyers  de  ramollissement,  etc.).  Ici  cependant  on  admet  assez 
généralement  que  cette  dégénération  exerce  une  certaine  influence  sur 
la  physionomie  de  la  forme  morbide,  qu'elle  détermine  précisément 
l'exagération  des  réflexes  tendineux  et  des  contractures  paralytiques 
ultérieures  dans  les  parties  paralysées  et  ces  dernières  sont  précisé- 
ment parfois  un  obstacle  à  l'amélioration  ou  au  rétablissement  de  la 
molilité.  Ainsi,  dans  bien  des  cas,  spécialement  quand  l'afl'ection  pri- 
mitive s'améliore,  disparaît,  ce  serait  un  bienfait  pour  les  malades  que 
de  supprimer  la  dégénération  secondaire.  Et  n'est-ce  pas  pour  des  cas 
semblables  que  se  recommande  en  première  ligne  le  traitement  par  le 
courant  galvanique  ?  La  méthode  est  la  même  que  celle  de  toutes  les 
dégénérations  funiculaires  de  la  moelle  épinière.  J'ai  l'habitude  d'es- 
sayer d'abord  une  action  stable,  et  durant  plus  longtemps,  du  pôle  po- 
sitif sur  toute  l'étendue  de  la  moelle  épinière,  le  pôle  négatif  étant 
alors  placé  sur  le  sympathique  du  cou  ;  dans  les  cas  plus  invétérés,  je 
fais  ensuite  agir  le  pôle  négatif  (absolument  comme  pour  le  labes). 
Outre  cela,  il  ne  faut  naturellement  pas  négliger  le  traitement  de  l'af- 
fection principale. 
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III.  Maladies  des  nerfs  périphériques. 
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Voir  plus  loin  dans  les  leçons  suivantes  la  bibliographie  des  paralysies,  névralgies, 
anesthésies,  affections  des  organes  des  sens,  etc.,  ainsi  que  les  traités  généraux  sur 
les  maladies  nerveuses. 

VINGT  ET  UNIÈME  LEÇON 

Sommaire:  Introduction.  —  Actions  utilisables  du  courant  dans  les  maladies  des 
nerfs  périphériques.  —  E.xpériences  pratiques  :  Observations.  —  Technique  et  mé- 
thode du  traitement  électrique. —  Formes  distinctes  de  maladie  ;  névrite;  —  Hémor- 
ragies et  troubles  de  la  circulation.  —  Lésions  mécaniques  et  traumatiques  légères. 
—  Graves  lésions  traumatiques.  —  Atrophie  dégénérative  des  nerfs.  —  Troubles 
fonctionnels.  —  Traitement  symptomatique.  —  Observations  électrodiagnostiques. 

Les  maladies  et  troubles  fonctionnels  des  nerfs  périphériques  et  des 
régions  névromusculaires  ont  été  si  souvent  l'objet  d'e.xpériences  élec- 
trothérapeutiques que  l'on  serait  en  droit  de  dire  que  l'électrothéra- 
pie  s'est  en  grande  partie  développée  à  propos  de  ces  formes  morbides. 
Et  cela  d'autant  plus  qu'on  a  considéré  souvent  des  maladies  com- 
plexes, dont  les  symptômes  paraissaient  localisés  dans  les  régions 
périphériques  sensibles  ou  motrices,  comme  des  afTections  périphéri- 
ques nerveuses  ou  du  moins  qu'on  les  a  exclusivement  traitées  à  la 
périphérie.  Gela  s'applique  à  un  nombre  considérable  de  paralysies, 
crampes,  atrophies,  névralgies,  etc. 

C'est  précisément  pour  ces  troubles  fonctionnels,  dont  le  processus 
pathologique  interne,  dont  la  cause  et  la  pathogénie  spéciale  et  même 
le  siège  exact  sont  encore  assez  généralement  inconnus,  et  que  l'on 
a  eu  souvent  le  tort  de  placer  dans  les  nerfs  périphériques,  que  l'élec- 
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trothérapie  s'esl  développée  de  bonne  heure  el  avec  une  prédilection 
parlicuiiére  el  dans  presque  tous  les  manuels  d'électrolhérapie  l'étude 
des  paralysies,  des  crampes,  des  névralgies,  des  atrophies  occupe  une 
très  grande  place. 

Pour  le  moment  nous  n'avons  pas  à  nous  occuper  de  ces  questions 
qui  d'ailleurs,  dans  nos  leçons  futures,  sont  l'objet  de  discussions  spé- 
ciales et  détaillées. 

Je  veux  traiter  ici  simplement  des  lésions  etafîections  palpables  plus 
grossières,  des  nerfs  périphériques,  lésions  et  affections  qu'on  peut  in- 
contestablement localiser,  sans  se  préoccuper  de  leurs  symptômes 
spéciaux,  crampes,  paralysies,  névralgie,  anestbésie,  etc.,  qui  dépendent 
aussi  uniquement  du  siège  accidentel  de  ces  maladies  dans  des  nerfs 
sensibles,  moteurs,  vaso-moteurs  ou  mixtes.  Je  ne  puis  ici  que  parler, 
en  passant,  des  troubles  de  la  nutrition  moléculaires,  plus  délicats, 
que  jusqu'ici  l'on  n'a  pas  pu  définir  d'une  manière  plus  exacte,  et  qui 
sont  à  l'occasion  et  fréquemment  la  cause  de  troubles  de  fonctions  et 
entraînent  particulièrement,  à  leur  suite,  des  névralgies,  des  cram- 
pes et  éventuellement  aussi  une  paralysie. 

Il  ne  s'agit  ici  que  d'un  petit  nombre  de  formes  morbides,  en 
première  ligne,  de  l'inflammation  des  nerfs  périphériques,  delaném/e, 
dans  ses  formes  subaiguës  et  chroniques,  ensuite  des  modifications  à 
coup  sûr  rares  et  difficiles  à  reconnaître  dans  la  vascularisation  des 
nerfs,  de  leur  anémie  et  hypérémie  et  des  hémorragies,  encore  beau- 
coup plus  rares,  dans  leur  épaisseur.  Nous  parlerons  ensuite  des  lésions 
nerveuses,  mécaniques  et  traumaliques ,  plus  importantes  que  tout  le 
reste,  depuis  leurs  degrés  les  plus  légers  jusqu'à  leurs  formes  les  plus 
sérieuses,  depuis  une  pression  simple  et  légère,  jusqu'à  une  contusion 
des  plus  fortes,  depuis  la  compression  lente  et  persistante  (telle  qu'elle 
est  produite  par  des  cicatrices,  exsudations,  abcès,  etc.),  jusqu'aux  solu- 
tions de  continuité  traumatiques  les  plus  graves,  déchirures  et  sec- 
lions  totales  des  nerfs,  et  finalement,  en  dernier  lieu  mais  non  le  plus 
faiblement,  last  not  least,  r atrophie  dégénérative  des  nerfs  qui,  certes, 
dans  la  plupart  des  cas,  n'est  que  secondaire,  est  provoquée  par  d'au- 
tres lésions  périphériques  ou  spinales,  mais  par-ci  par-là  surgit  spon- 
tanément sous  la  forme  de  névrite  chronique  el  parenchymateuse  sou- 
vent décrite  dans  ces  derniers  temps.  (Nous  pouvons  ici  ne  pas  tenir 
compte  de  l'hypertrophie  ni  des  néoplasmes  des  nerfs  périphéri- 
ques ;  pour  ceux-ci,  on  peut  bien  employer  l'électricité,  mais  simple- 
ment comme  moyen  symptomalique,  abstraction  faite  de  l'éleclrolyse 
chirurgicale). 

Si  vous  vous  rappelez,  Messieurs,  tout  ce  que  je  vous  ai  dit  à  plu- 
sieurs reprises,  vous  n'aurez  pas  à  chercher  longtemps  pour  trouver 
les  bases  fondamentales  de  nature  expérimentale  el  clinique,  qui  per- 
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mettent  d'espérer  une  action  favorable  de  l'électricité  dans  ces  diffé- 
rentes maladies  des  nerfs  périphériques  ;  ce  sont,  avant  tout,  les  ac- 
tions catahjliques  auxquelles  échoit  peut  être  ici  aussi,  la  plus  vaste 
sphère  d'activité,  par  conséquent  les  influences  sur  la  circulation  et  la 
nutrition,  sur  l'inflammation  et  ses  suites  qui,  ici  oià  d'ordinaire  vous 
avez  à  vous  occuper  de  foyers  de  maladie  superficiels  et  faciles  à  at- 
teindre, apparaissent  facilement  et  sûrement  ;  à  cette  question  se  rat- 
tachent aussi  les  actions  sur  les  tissus  de  cicatrices,  sur  la  cirrhose  et 
la  dégénérescence  des  nerfs,  les  influences  sur  la  résorption  des  ex- 
Iravasalions  et  des  exsudations,  dans  les  nerfs  et  dans  les  gaines  des 
nerfs,  de  plus  sur  l'action  des  troubles  moléculaire  ou  nutritifs,  provo- 
quées par  une  compression  de  courte  durée  ou  modérée  ;  dans  tous 
ces  états,  les  actions  catalytiques  du  courant  peuvent  être  utiles. 

En  outre  ilfaudrautiliserles  actions  vaso-motrices  qui  se  produisent  in- 
dubitablement dans  leshypérémiesetanémies,là  où  il  est  question  d'ac- 
célérer la  circulation,  d'exciter  la  nutrition  et  de  résister  à  l'atrophie 
dégénérative  des  nerfs.  Peut  être  aussi  les  actions  excitantes  et  mo- 
difiantes du  courant,  trouvent-elles  ici  leur  place,  car  dirigées  sur  les 
voies  et  les  centres  trophiques,  elles  modifient  les  troubles  locaux  de  la 
nutrition  ;  on  peut  en  tout  cas  les  utiliser  dans  les  divers  troubles  fonc- 
tionnels (moléculaires,  nutritifs  plus  délicats)  qui,  dans  ce  chapitre  ne 
nous  occupent  que  d'une  manière  secondaire. 

Les  expériences  pratiques  pour  démontrer  l'apparition  de  tous  ces 
effets  ne  sont  pas  précisément  rares  ;  cependant  on  ne  saurait  consta- 
ter une  action  prompte  et  énergique  pour  toutes  les  formes  morbides 
mentionnées  plus  haut,  cela  dépend  de  la  nature  du  fait.  Làoii  il  s'agit 
de  graves  lésions  organiques,  de  cicatrices,  d'atrophie  dégénérative, 
etc.,  les  effets  ne  peuvent  pas  se  produire  rapidement  mais  on  trouve 
assez  souvent  de  prompts  succès  dans  la  névrite  et  encore  davan- 
tage dans  les  lésions  plus  légères,  qui  forment  la  base  de  tant  de  névral- 
gies périphériques,  etc..  Permettez-moi  de  noter  tout  d'abord  une  série' 
d'exemples. 

36°  Observation  personnelle.  —  Névrite  chronique  du  médian.  Quérison  par 
le  courant  galvanique.  —  Femme  de  40  ans,  souffrant,  depuis  plus  de 
15  mois,  d'une  névrite  du  nerf  médian,  au-dessusdu  poignet  droit.  Celacom- 
raença  par  un  engourdissement  des  quatre  premiers  doigts  ;  pais  survinrent 
des  douleurs  dans  la  même  région  ;  elles  augmenLèrent  peu  à  peu  tellement, 
qu "elle  ne  pouvait  plus  dormir.  On  peut  sentir  le  nerf  médian,  au-dessus 
du  poignet,  sous  forme  d'un  cordon  épais,  en  forme  de  fuseau  et  enflé  ;  dou- 
leur à  la  îoression.  Il  existe  delà  douleur  et  une  sensation  de  fourmillement 
dans  toute  la  région  du  nerf.  Troubles  trophiques  de  la  peau  dans  la  même 
région.  La  douleur  est  exactement  localisée,  contusive,  brûlante,  mais  lan- 
cinante seulement  par  moments.  Au  moment  des  paroxysmes,  elle  s'étend 
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jusqu'au  coude  et  à  l'épaule.  Il  n'y  a  pas  d'anesthésie.  La  motililé  des  mus- 
cles de  l'éminencc  thénar  n'est  pas  Lvks  afTecl^'e  ;  mais  la  main  se  fatigue 
vile  en  travaillant.  —  \.'cxcilabililé  famdique  el  galvanique  du  nerf  s'est  un 
peu  élevée,  —  Traitement  r/alvanique  :  pôle  positif  stable  sur  les  nerfs  au- 
dessus  du  poignet  et  au  coude.  —  Brillant  succès.  Après  la  première  séance, 
quelques  heures  de  repos.  Après  la  deuxième  séance  «  amélioration  nota- 
ble ».  Après  chaque  séance,  mieux  sensible,  durant  jusqu'à  la  nuit.  Som- 
meil bien  meilleur  ;  après  la  dixième  séance,  la  patiente  a  dormi  toute  la 
nuit.  La  sensibilité  de  la  main  est  plus  normale.  La  malade  se  sert  mieux  de 
sa  main.  La  douleur,  lien  diminuée,  est  plus  étroitement  limitée.  —  Peu  à 
peu,  l'enflure  du  nerf  diminua.  Au  bout  de  70  séances,  la  guérison  fut  com- 
plète. Toute  douleur  avait  disparu.  On  ne  pouvait  plus  constater  de  différence 
dans  l'épaisseur  des  deux  médians.  11  n'y  avait  plus  d'augmentation  dans 
l'excitabilité  électrique.  Les  troubles  vaso-moteurs  trophiques  sur  la  peau  et 
les  ongles  ont  disparu. 

37°  Observation  personnelle.  — Névrite  noueuse  (Neuroma?)  du  cubital,  chro- 
nique. —  Ingénieur,  âgé  de  25  ans  ;  a  eu,  il  y  a  20  ans,  une  luxation  au 
coude  droit;  il  en  guérit,  mais  conserva  une  faible  difformité,  tout  en  gar- 
dant l'usage  complet  de  son  bras.  Depuis  environ  8  ans,  quand  il  avait  écrit 
ou  dessiné  longtemps  (actes  pendant  lesquels  le  nerf  cubital  est  mécanique- 
ment comprimé  sur  le  condyle  interne  un  peu  disloqué),  il  éprouvait  un 
fourmillement  au  petit  doigt  de  la  main  droite.  Depuis  2  ans,  faiblesse  et 
amaigrissement  de  quelques  petits  muscles  de  la  main.  Depuis  un  an,  le  petit 
doigt  lui  fait  continuellement  l'effet  d'être  cotonneux  et  engourdi  ;  depuis 
longtemps,  il  lui  semble  que  son  quatrième  doigt  est  perforé  jusqu'au  fond, 
ce  dont  il  souffre  beaucoup.  Quand  il  plie  fortement  l'avant-bras,  il  éprouve 
de  la  douleur  au  nerf  cubital.  État:  à  la  main  droite,  tout  l'hypothénar,  le 
court  adducteur  du  pouce  et  la  plupart  des  interosseux,  entièrement  para- 
lysés et  atrophiés.  Par  contre,  le  fléchisseur  cubilal  du  carpe  et  les  fléchis- 
seurs des  doigts  sont  normaux  comme  tous  les  autres  muscles.  —  Complète 
réaction  de  dégénérescence  dans  les  muscles  paralysés.  Sensibilité  un  peu 
diminuée  dans  la  région  cubitale,  mais  pas  supprimée.  —  A  l'articulation  du 
coude,  faible  difformité  ;  sur  le  condyle  interne  huméral,  on  sent  très  bien 
le  nerf  cubital,  qui  présente  sur  ce  point,  un  épaississement  notable  fusiforme 
et  à  peu  près  de  la  grosseur  d'an  haricot  ;  au-dessus  et  au-dessous,  il  est  par- 
faitement normal  et  mobile.  —  Traitement  galvanique:  An  stable  sur  ce 
renflement  ;  Ka  alternativement  au-dessus  et  au-dessous  de  lui,  quelques 
commutations;  puis  action  labile  de  la  Ka  sur  la  région  cubitale.  L'An  est 
alors  sur  le  renllement.  Après  5  séances  :  sensibilité  du  petit  doigt  un  peu 
améliorée.  Ce  jour-là,  le  patient  peut  contracter  à  volonté  le  court  fléchis- 
seur du  petit  doigt,  ce  qui  auparavant  était  tout  à  fait  impossible.  Au  bout 
de  lo  séances,  amélioration  persistante  et  progressive.  Les  mouvements  dans 
l'hypothénar,  le  court  adducteur  du  pouce  et  dans  la  plupart  des  inleros- 
seux  (à  l'exception  du  quatrième  doigt)  sont  revenus,  s'effectuent  assez 
facilement.  L'excitabilité  faradique  du  nerf  cubital  au-dessus  du  poignet 
est  revenue.  Celle  des  muscles,  pas  encore.  La  sensation  d'engoudissement  a 
beaucoup  diminué.  Le  renflement  du  cubital  n'a  pas  varié.  Le  patient  est 
renvoyé.  L'amélioration  fit  plus  tard  encore  des  progrès. 
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38o  Observation  personnelle.  —  Névrite  du  plexus  brachial  (?).  Paralysie 
combinée  du  bras  et  de  l'épaule  (Erb.).  Homme  de  1)2  ans,  malade  depuis  cinq 
semaines.  Il  éprouvait  une  douleur  et  une  raideur  dans  la  moitié  gauche 
de  la  nuque,  d'où  la  douleur  se  porta  dans  l'épaule  et  dans  le  bras,  simulta- 
nément avec  des  paresthésies  du  pouce  et  de  l'index.  Faiblesse  et  paralysie 
progressive  du  bras.  Douleur  d'abord  violente,  diminuant  peu  à  peu,  para- 
lysie n'ayant  pas  varié.  L'examen  donne  :  paralysie  complète,  et  amaigrisse- 
ment notable  du  delloide,  biceps,  brachial  interne,  long  supinateur  ;  le  court 
supinateur  aussi  paraît  affaibli.  Tous  les  autres  muscles  de  l'extrémité  supé- 
rieure de  gauche  sont  à  l'état  normal.  Au  pouce  et  à  l'index,  la  sensation 
dii  tact  est  quelque  peu  émoussée;  quant  au  reste,  la  sensibilité  y  est  nor- 
male. Dans  la  fosse  snpraclaviculaire  gauche.,  quelques  points  sensibles  à  la 
pression,  comme  le  sont  aussi  les  muscles.  L'excitabilité  électrique  paraît 
avoir  un  peu  diminué.  Traitement  galvanique  :  An,  stable  sur  le  plexus  bra- 
chiale, galvanisation  du  sympathique,  et  labile  en  descendant  à  travers  les 
nerfs  et  muscles  paralysés.  — Après  o  séances,  le  biceps  se  contracte  un  peu. 
Après  7  séances,  le  patient  peut  plier  l'avant-bras.  Après  10  séances,  traces 
de  contraction  sur  le  deltoïde  et  le  long  supinateur.  Après  15  séances,  le 
patient  peut  reporter  la  main  sur  la  tête.  Après  3o  séances,  guérison  com- 
plète. Excitabilité  électrique  de  nouveau  normale. 

39°  Observation  de  R.  Remak.  —  Paralysie  du  deltoïde.  Névrite  du  plexus 
brachial.  —  Homme  de  31  ans.  Rhumatisme  des  trois  grandes  articulations 
du  bras  droit,  depuis  3  mois.  H  y  a  deux  mois,  paralysie  subite  et  complète 
du  deltoïde  droit,  laquelle  résiste  à  tous  les  essais  thérapeutiques  (faradisa- 
tion,  vésicatoires).  L'articulation  de  l'épaule  est  encore  un  peu  sensible.  La 
paralysie  du  deltoïde  est  encore  assez  complète.  En  opérant  une  pression 
sur  le  plexus  brachial,  on  trouve  un  gonflement  palpable  et  douloureux  : 
surtout  la  oii  émerge  le  nerf  axillaire.  L'application  labile  de  la  Ka  sur  les 
muscles  n'a  pas  de  succès  immédiat.  —  Par  contre,  l'action  stable  de  l'An 
sur  la  partie  douloureuse  du  plexus  (2  à  3  minutes),  permet  au  malade  d' élever 
aussitôt  son  bras  jusqu'à  la  verticale.  Le  gonflement  du  plexus  brachial  paraît 
ensuite  moins  sensible.  Deux  applications  ultérieures  du  courant  confirment 
la  guérison. 

40°  ObservaiioJi  personnelle.  —  Paralysie  traumatique  du  bras  gauche  (par 
une  luxation  de  l'épaule).  —  Homme  de  63  ans  ;  23  octobre  1869,  luxation  de 
l'épaule  gauche  ;  aussitôt  paralysie  du  bras.  Réduction  facile;  d'abord  forte 
anesthésie,  qui  s'est  maintenant  améliorée  un  peu.  Au  23  février  1870,  para- 
lysie complète  de  tout  l'avant-bras  gauche  et  delà  main  (fléchisseurs,  extenseurs, 
supinateurs,  etc.).  A  la  partie  supérieure  du  bras,  le  biceps  est  encore  tout  à 
fait  paralysé  ;  le  biceps  et  le  brachial  interne  sont  conservés.  Complète  DR 
dans  les  muscles  paralysés  et  atrophiés.  Sensibilité  diminuée  à  la  main  et 
au  côté  radial  de  l'avant-bras.  Traitement  galvanique  :  stable  à  travers  l'arti- 
culation de  l'épaule,  surtout  en  partant  de  l'aisselle  (An)  ;  puis  Ka  labile  à 
travers  les  nerfs  et  les  muscles.  Après  trois  jours,  se  manifeste  déjà  un  mieux 
sensible;  motilité  du  biceps  sensiblement  améliorée.  Le  3  mars,  durant  l'ap- 
plication du  courant  sur  l'épaule,  se  manifeste  une  légère  fluctuation  dans  la 
musculature  de  l'avant-bras  (au  fléchisseur  radial  du  carpe,  et  commun  des 
Erb.  — Électrolhérapie.  24 
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doigts).  Lors  de  la  conimulalioii  du  courant  sur  le  pôle  négatif,  ces  muscles 
éprouvciiL  uue  secousse,  «jui  pari  aussi  du  nerf,  (Courte  secousse).  Pendant 
que  la  Ka  a  son  sidiji:  sous  l'aisscllc,  se  manifeste  une  Udére  eofitrarlion  volon- 
taire desdils  muscles.  ÎJ  mars  :  amélioration  nolahie  dans  la  inotilili;  des  flé- 
chisseurs à  l'avanl-hras. —  29  mars:  l'An  étant  stable  sous  l'aisselle,  il  se 
manifeste  aujourd'hui  un  léger  mouvement  dans  les  muscles  extenseurs,  à 
l'avant-hras,  ainsi  (|ue  des  traces  de  contraction  lors  d'une  tentative  pour 
contracte!'  volontairemenL  ces  muscles.  Leur  molilité  augmente  visiblimenl 
les  jours  suivants.  L'aspect  du  bras  et  de  la  main,  qui  étaient  auparavant 
bouffis,  rouges,  bleus  et  froids,  est  devenu  bien  plus  satisfaisant.  —  6  avril, 
le  patient  cesse  son  traitement  et  il  est  foi  t  ainélioié.  —  Juin  :  le  mieux  s'est 
encore  accentué. 

41°  Observation  'personnelle.  —  Paralysie  du  nerf  radiai  droit  (névrite? 
Irauma?)  —  Homme  de  4;j  ans.  20  décembre  1874,  apparition  subite  d'une 
paralysie  du  radial  de  la  main  droite  (avec  sensation  de  vertige,  dont  on  ne 
peut  découvrir  la  cause).  Outre  cela,  fourmillement  dans  la  région  radiale 
de  la  main.  La  faradisation  de  l'avanl-bras  n'a  aucun  résultat  satisfaisant. 
État  au  li)  février  187o  :  loaralysie  de  toute  la  région  radiale,  à  r avant- bras. 
Au  nerf  radial  lui-môme,  à  l'avant-bras,  absolument  rien  de  pathologique 
à  trouver.  La  sensibilité  n'est  pas  troublée  objectivement.  Au  moyen  de  l'explo- 
ration électrique,  on  peut,  avec  une  sûreté  absolue,  localiser  le  siège  de  la 
lésion  (interruption  de  conductibilité)  dans  la  région  où  le  nerf  contourne 
l'os  du  nerf.  Au-dessous  de  celles-ci  existe  dans  la  région  névro-musculaire 
une  DR  ;  au-dessus  on  ne  peut  absolument  pas  provoquer  de  contraction  en 
partant  du  nerf.  Traitement  galvanique  :  An  sur  la  nuque,  Ka  stable  sur  le 
point  de  la  lésion  (quelques  commutations,  puislabile  à  travers  nerfs  et  mus- 
cles). —  Dès  le  jour  suivant,  amélioration  notable,  la  main  peut  rester  quelque 
temps  dans  la  position  horizontale.  Après  le  quatrième  traitement,  améliora- 
tion notable,  surtout  dans  le  long  supinateur,  les  extenseurs  radiaux  et  des 
doigts.  Du  point  de  contour,  on  peut  aujourd'hui,  provoquer  une  faible  con- 
traction dans  les  mêmes  muscles  ;  après  chaque  séance,  amélioration  nota- 
ble. Renvoyé  guéri  après  22  séances  ;  l'excitabilité  électrique  se  rapproche  du 
degré  normal. 

42°  Observation  de  Mor.  Meyer.  —  Névralgie  {névrite  ?)  du  plexus  brachial. 
—  Jeune  fille  de  14  ans;  depuis  9  mois,  douleur  dans  le  quatrième  espace 
interosseux  de  la  main  droite,  douleur  qui  s'étend  peu  à  peu,  en  suivant  le 
trajet  du  radial  jusqu'au  bord  postérieur  du  deltoïde  ;  à  l'angle  externe  du 
plexus  brachial,  un  petit  point  épaissi  et  douloureux  à  la  pression.  L'action 
de  l'An  stable  sur  ce  point  amène  une  amélioration  immédiate  ;  guérison 
après  177  séances. 

43»  Observation  de  Mor.  Meyer.  —  Névralgie  [Névrite?)  du  nerf  cubital.  — 
Jeune  fille  de  19  ans,  à  la  suite  d'une  exostose  et  d'un  solide  bandage  appli- 
qué à  cause  de  cela.  Douleur  au  quatrième  espace  métacarpien  droit,  lon- 
geant le  trajet  du  rameau  du  nerf  cubital,  jusqu'au  coude  et  jusqu'au  côté 
droit  du  cou.  Incapacité  de  travail.  Grande  sensibilité  à  la  j^ression  sur  la 
partie  inférieure  du  plexus  brachial.  (Névrite  ascendante?)  L'application  de 
l'An  (10  éléments)  sur  cet  endroit,  améliore  beaucoup  la  station,  dès  la  qua- 
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trièiiie  séance.  Après  20  séances,  la  patienLe  pouvait  jouer  du  piano  pendant 
une  demi-heure  et  même  pendant  une  heure  ;  mais  le  mal  n'a  entièrement 
•disparu  qu'après  o4  séances, 

440  Observation  personnelle.  —  Nèvnil()ie  ocdiritalc  et  du  trijumetiu  droit 
{JSévrile.)  —  Compositeur  typographe,  24  ans;  en  avril  1873,  violente  névral- 
o-ie  supra  et  infraorbitaire  droite.  Il  fut  guéri  au  bout  de  4  séances  galvani- 
ques, avec  l'An  stable.  —  Juin  1872,  névralgie  dans  les  deux  trijumeaux 
(troisième  branche)  et  dans  l'occipital.  Guérison  obtenue  en  peu  de  jours 
avec  VAn  stable. 

Août  1873  :  depuis  14  jours,  douleur,  d'abord  à  l'oreille  droite,  à  la  moitié 
droite  du  visage  (dans  tous  les  trois  rameaux  du  trijumeau  et  dans  la  moitié 
droite  de  l'occiput  et  de  la  tète.  Douleurs  vives  et  lancinantes,  surtout  pen- 
dant quelques  heures  de  l'après-midi.  Avec  cela,  sentiment  d'engourdisse- 
ment dans  la  région  occipitale  et  dans  toute  la  moitié  droite  du  visage  ;  lors 
des  excès,  forte  salivation.  —  Pas»de  points  douloureux  à  la  face  :  mais  il  y 
en  a  au  nerf  grand  occipital.  Sur  toute  l'étendue  de  la  région  endolorie, 
existe  w?ie  anesthésie  d'une  intensité  modérée.  —  Traitement  galvanique:  An 
stable,  en  le  faisant  glisser  devant  l'oreille  et  à  l'occiput  Après  les  cinq  pre- 
mières séances,  faible  amélioration.  Apiès  10  séances,  renvoyé  guéri. 

450  Observation  personnelle.  —  SciaLique  gauche  ;  Anesthésie  {Néorite?)  — 
43  ans,  employé  à  la  gare  d'un  chemin  de  fer,  malade  depuis  quatre  semaines, 
par  suite  d'un  refroidissement,  avec  vive  douleur  lombaire  dam  la  jambe  gau- 
che eL  le  pitd;  très  intense  pendant  14  jours  ;  puis  le  patient  resta  pendant 
8  jours  assez  calme  ;  mais,  dans  toute  la  jambe  gauche,  sensation  d'engour- 
dissement et  de  duvet,  depuis  le  bassin,  dans  toute  la  région  du  sciatique,  avec 
«ela,  toute  la  jambe  est  très  faible,  au  point  qu'il  ne  peut  marcher  qu'à 
l'aide  d'une  canne.  (Névrite ischiatique.)  —  Etat:  il  marche  en  boîlant, ya?n6e 
très  faible,  mais  tous  les  mouvements  sont  possibles.  La  sensibilité  a  diminué 
à  la  face  postérieure  et  latérale  de  la  cuisse  et  dans  toute  la  jambe,  la  sensibilité 
au  toucher  et  à  la  douleur  très  fortement  diminuée,  elle  est  obtuse,  mais  pas 
entièrement  éteinte.  Sensation  de  froid  très  accusée  dans  la  jambe  gauche, 
qui  est  a.\issi  objectivement  plus  froide  que  la  jambe  droite.  —  A  part  cela, 
rien  de  particulier  objectivement  parlant.  —  Traitement  galvanique  :  de  20 
à  24  éléments,  descendant,  stable,  quelques  fermetures  de  courant. 

Au  b"Ut  de  i  séances:  amélioration;  la  sensibilité  redevenue  bonne  dans  la 
jambe  ;  elle  est  encore  diminuée  dans  le  pied  et  dans  la  cuisse.  —  Après  8  séan- 
ces :  amélioration  considérable.  Le  patient  marche  beaucoup  plus  facilement; 
mais  sa  sensibilité  n'est  pas  encore  redevenue  tout  à  fait  normale.  Les  jours 
suivants,  la  douleur  sciatique  reparaît,  surtout  la  nuit.  Après  in  séances,  plus 
de  douleur  ni  de  sensation  d'engourdissement;  objectivement,  la  sensibilité 
aussi  est  redeveuue-to«4,-à  fait  normale.  Renvoj'é  guéri,  il  est  resté  guéri. 

46"  O^istrvaliin  personnelle,  —  Névralgie  supraorbilaire  droite.  —  Gantier, 
âgé  de  26  ans;  depus  5  jours,  violentes  douleurs  névralgiques  àtms  le  nerf 
supraorbitaire  droit,  durant  toute  la  journée  ;  repos,  la  nuit.  Point  doulou- 
reux au  trtiu  sus-orbit.  très  accentué  ;  nei'f,  sensible  à  la  pression  dans  toute 
son  étendue.  Pas  de  trouble  de  la  sensibilité.  —  Traitement  galvanique  : 
8  éléments  ;  An  stable  sur  le  tronc  nerveux;  Ka  sur  la  main  gauche  ;  immé- 
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diatement  après,  la  douleur  a  disparu.  Guérison  après  deux  autres  séances. 
Le  point  douloureux  à  disparu  dès  la  fin  de  la  première  séance. 

47"  0bscrvuti07i  personndk.  —  'Névralgie  du  rameau  superficiel  du  ntrf  radial 
(jauche.  —  Domestique,  iif,'(';e  de  33  ans.  Klle  a,  depuis  huit  jours,  à  partir 
de  4  lieures  de  l'après-midi,  les  douleurs  les  plus  vives,  juste  dans  la  z(jne 
de  distribution  et  le  long  du  71e?/  radial  superficiel,  lesquelles  durent  toute 
la  nuit.  Les  mouvements  de  la  main  et  des  doigts  s'effectuent  plus  difflcile- 
menL  pendant  les  paroxysmes.  Depuis  six  jours,  sensation  d'engourdissement 
à  la  main,  dans  la  région  de  distribution  du  nerf.  Le  point  douloureux  est 
sur  le  nerf.  —  Traitement  galvanique  :  courant  descendant,  stable,  à  travers 
le  nerf,  3  à  4  minutes.  Dès  la  première  séance,  la  douleur  disparut,  il  n'en 
resta  plus  que  de  très  légères  traces,  qui  disparurent  aussi  après  les  deuxième 
et  troisième  séance. 

48°  ûbsii'vation  personnelle.  —  Névralgie  du  nerf  trijumeau.  Herpès  lahialis. 

—  Domestique,  âgée  de  24  ans.  Malade  depuis  trois  jours,  elle  a  des  vomisse- 
ments, des  maux  de  tête  et  un  peu  de  fièvre  -,  depuis  hier,  elle  a  une  douleur 
localisée  sur  la  moitié  gauche  du  visage,  très  vive,  surtout  sur  les  joues  et  sur 
le  front  et  s'irradiant  jusque  dans  les  deuï  mâchoires;  tous  les  jours  de 
cinq  à  six  paroxysmes,  d'une  demie  à  une  heure  de  durée.  —  Points  doulou- 
reux au  trou  supra  et  infraorbitaire.  —  Herpès  lahialis  de  la  lèvre  infé- 
rieure gauche.  —  21  mars,  traitement  galvanique,  stable,  depuis  la  fosse 
mastoïde  jusqu'au  trou  supra  et  infraorbitaire  et  menlonnier  ;  quelques  fer- 
metures de  courant.  Immédiatement  après,  grande  amélioration.  —  22  mars  : 
rien  que  deux  accès  modérés  depuis  hier.  Points  douloureux,  moins  sensi- 
bles. —  23  mars  :  hier,  plus  d'accès.  Aujourd'hui:  légers  accès,  particulière- 
ment dans  le  frontal.  Ce  nerf  est  traité  à  part.  —  24  mars:  aujourd'hui,  pour 
la  première  fois,  dans  la  matinée,  un  léger  accès.  L'herpès  se  dessèche. 
Plus  de  points  douloureux-  —  26  mars:  sort  guérie. 

49°  Observation  de  Leber.  —  Névrite  optique,  rétrobulbaire.  —  Homme  de 
19  ans.  Depuis  huit  mois,  état  persistant  de  l'afTeclion,  malgré  tous  les  trai- 
tements ;  puis  amélioration  surprenante  et  très  prompte.  Guérison  presque 
complète  d'un  œil,  pendant  la  galvanisation  du  sympathique  (An  au  ganglion 
supérieur),  alors  que  la  direction  transversale  du  courant  à  travers  les  tem- 
pes fut  restée  infructueuse.  Après  chaque  séance,  on  pouvait  constater  une 
amélioration  de  la  faculté  visuelle. 

bO»  Observation  de  Donald  Fraser.  —  Atrophie  blanche  des  nerfs  optiques. 

—  Homme  de  59  ans.  Sa  vue  s'affaiblit  depuis  cinq  ans  et  cela  notablement 
depuis 9  mois.  —  Septembre  1871  :  œil  droit.  Vue,  vingt  sur  quatre  pouces; 
02il  gauche,  sur  huit  pouces.  —  OphLaimoscope  :  les  deux  tiers  externes  de 
l'optique  sont  blancs  et  brillants;  le  tiers  intérieur  hyperémié;  les  veines  sont 
sinueuses  et  dilatées  ;  les  artères,  diminuées  en  nombre  et  en  calibre  ;  raies 
blanches  le  long  de  quelques  vaisseaux.  Aucune  autre  espèce  de  maladie. 
Diagnose:  dégénérescence  primaire  du  nerf  optique.  —  Pendant  quatre 
semaines,  traitement  au  mercure  et  à  l'iode,  sans  succès.  —  Octobre  1871  : 
Vue,  vingt  avec  les  deux  yeux  sur  sept  pouces  i.  Galvanisation,  six  éléments, 
vingt  secondes,  à  travers  les  tempes  ;  puis  immédialement  Vue,  vingt  sur  dix 
pouces.  —  Traitement:  direction  transversale  et  longitudinale  du  courant  à 
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travers  la  tête.  — ^Amélioration  progressive.  A.ubout  de  trois  mois,  Vue  cinq 
avec  la  môme  facilité  qu'au  commencement,  vingt.  Les  résultats  pou- 
vaient journellement  se  constater  après  chaque  galvanisation.  Janvier  1872  : 
amélioration  notable,  même  des  lésions  constatées  à  l'ophtalmoscope. 
Artères  plus  spacieuses  ;  veines  plus  étroites  et  moins  tordues.  L'amélioration 
fit  encore  des  progrès. 

Juste  comme  pour  les  maladies  du  cerveau  et  de  la  moelle  épinière, 
nous  sommes  forcés,  ici,  de  déduire  des  expériences  thérapeutiques, 
comme  de  nos  théories  générales  électro-thérapeutiques,  que,  dans 
les  maladies  des  nerfs  périphériques,  en  tant  qu'il  s'agit  de  produire 
des  actions  catalytiques  et  vasomotrices,  nous  devons  employer  en 
première  ligne  et  presque  exclusivement  le  courant  galvanique.  On 
peut  faire  usage  du  courant  faradique,  comme  du  courant  galvanique, 
pour  obtenir  des  actions  excitantes  et  modifiantes,  et  faire  disparaître 
des  troubles  nutritifs  moléculaires  plus  délicats. 

Naturellement,  il  s'agira  aussi,  dans  la  plupart  des  cas,  d'uti  Iraite- 
tement,  aussi  direct  que  possible,  de  la  partie  morbide.  Malgré  cela,  il 
ne  faudra  pas  exclure  une  action  indirecte,  puisqu'il  est  bien  possible 
de  mettre  en  activité  des  actions  vasomotrices  et  même  trophiques, 
en  prenant  pour  points  de  départ,  les  parties  des  nerfs  périphériques, 
situées  au-dessus,  ou  les  voies  sympathiques  (sympathique  du  cou 
dans  la  névrite  optique)  ou  même  en  partant  de  la  moelle  épinière  et 
de  ses  centres  ;  enfin,  dans  beaucoup  de  cas  aussi,  une  action  réflexe,  à 
partir  de  la  peau  (emploi  du  pinceau  faradique,  etc.),  peut  ne  pas  être 
infructueuse,  surtout  dans  les  états  plutôt  fonctionnels  et  principale- 
ment moléculaires  (par  exemple  dans  les  névralgies).  Dans  tous  les 
cas,  où  l'on  ne  saurait  produire  une  action  tout  à  fait  directe  sur  le 
nerf  malade  (par  exemple  sur  les  nerfs  de  la  base  du  crâne,  sur  le  nerf 
optique,  etc.),  vous  emploierez,  de  préférence,  ces  actions  catalytiques 
indirectes. 

Pour  les  formes  spéciales  d'affections  nerveuses  périphériques,  sou- 
venez-vous toujours  des  modes  d'application  suivants  : 

Pour  la  «éy?'«Ye  — du  moins  pour  toutes  les  formes  les  plus  récentes  — 
l'action  généralement  la  plus  favorable  est  celle  dit  pôle  positif  stable, 
le  pôle  négatif  restant  directement  en  face  ou  sur  un  point  indifférent 
quelconque  (sternum)  ;  mais  je  trouve  qu'il  vaudrait  mieux  appliquer, 
si  c'était  possible,  le  pôle  négatif  sur  un  segment  plus  central  du  nerf 
malade  ou  sur  la  région  contiguë  de  la  moelle  épinière,  sur  le  renfle- 
ment cervical  ou  lombaire,  pour  agir  simultanément  sur  les  nerfs  et 
centres  vaso-moteurs  (et  trophiques?).  Vous  userez,  àcet  effet,  de  cou- 
rants de  force  modérée  (de  23  à  40  degrés  de  déchnaison  de  l'aiguille, 
avec  loO  de  résistance  au  courant)  et,  suivant  les  circonstances,  vous 
ferez  agir  le  courant  pendants,  5  et  10  minutes  ;  le  plus  souvent,  le 
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résiilUxl  (jblomi  luurnira  un  poiiil  d'appui  p(jur  la  (iun-f;  do  Ja  séance. 

Dans  des  cas  [ilus  anciens,  loul  à  fait  clironiques  (voir  l'observation 
37),  où  l'on  peut  admettre  de  l'iniJuration  con jo;iclive,  de  la  cirrhose, 
de  la  séclioro.sse  du  tissu,  où  l'on  a  démontré  la  piésonce  d'une  atrophie 
dcgéiiérative  avancée,  employez  le  pùle  positif,  alternativement  avec 
le  pôle  u(';yatii",  parfoifs  môme  ce  dernier  de  préféreiu;e  et  avec  une  plus 
grande  intensité-.  Vous  emploierez  exactement  les  mômes  procédés 
pour  les  hémorvagies  dans  le.^  f^aînes  nerveuses,  qui  se  produisent 
aussi  rarement  <iu'eiles  sont  dilïicilos  à  cojistater.  Quant  à  l  anémie  ou 
àl'hypérémie  supposable  des  nerfs  périphériques,  —  vous  serez  rare- 
ment à  même  de  diagnostiquer  ces  choses  d'une  manière  positive  — 
les  méthodes  de  traitement  se  présentent  d'elles-mêmes  :  action  sur  les 
nerfs  vaso-moteurs  ;  en  cas  d'anémie,  action  énergique  et  stable  des 
deux  pôles,  au-dessus  de  la  région  malade,  ou  à  la  moelle  épiniere  ou 
au  sympathique  ;  en  cas  d'hypérémie,  action  plus* courte  et  passagère 
de  la  Ka  aux  mêmes  endroits. 

Dans  de  faihles  Usions  mécaniques  et  traumaliques,  où  il  ne  s'agit 
guère  que  d'altérations  moléculaires  des  libres  nerveuses,  susceptibles 
d'une  prompte  réparation,  de  refoulement  de  la  gaine  médullaire, 
peut-être  aussi  de  faibles  troubles  circulatoires,  il  a  été  prouvé,  jusqu'à 
l'évidence,  qu'une  action  directe  du  courant  galvanique  sur  la  région 
lésée  peut  être  utile,  que  souvent  même  directement  ou  immédiatement 
cette  action  amène  une  amélioration  visible  (sur  les  manifestations  de 
paralysie  qui  peuvent  exister).  Remak  père  et  fils  ont  constaté  cela 
particulièrement  dans  les  paralysies,  par  compression  du  nerf  radial 
au  haut  du  bras,  qui  sont  si  fréquentes,  et  je  puis  l'affirmer  formelle- 
lement  pour  certaines  phases  et  formes  légères  de  cette  paralysie.  11  a 
été  démontré  que  c'est  particulièrement  l'action  stable  du  pôle  néga- 
tif d'un  faible  courant  galvanique  qui  pi^oduit  ce  résultat.  S'il  est  im- 
médiatement conslatable,  les  malades  peuvent,  durant  l'action  du 
courant  innerver^  exercer  plus  nettement  une  innervation  volontaire 
sur  les  muscles  paralysés.  Quoi  qu'il  en  soit,  cette  méthode  et  parfois 
aussi  l'action  de  l'An,  dans  ces  cas  et  dans  les  cas  semblables,  doit  être 
essayée  en  première  ligne,  sans  exclure,  le  moins  du  monde,  une  ac- 
tion ultérieure  et  antiparalytique  du  courant.  Ici  encore,  on  peut  es- 
sayer une  action  indirecte,  vaso-motrice  ou  calalytique,  en  galvanisant 
le  tronc  nerveux  central.  11  est  licite  d'avoir  recours,  dans  le  même 
but,  à  l'action  modérée  des  courants  faradiques  ;  ceux-ci  pourraient 
aussi  être  efficaces,  par  voie  rélîe.xe  (emploi  du  pinceau  faradique), 
dans  la  même  direction. 
■  "**  Lors  de  lésions  traumaliques  graves,  le  courant  électriquene  peut  exer- 
cer naturellement  une  action  bienfaisante  que  lorsque  la  cause  a  dis- 
paru ;  or  cela  peut  se  faire,  en  partie,  —  dans  des  formations  de  cica- 
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Irices,  des  plaies  par  incision,  etc.,  —  à  l'aide  du  couraiiL  lui-même,, 
par  sa  force  résorbante,  ramoUissanle,  calalyLique  (voir  plus  haut, 
p.  233).  Mais  on  peut  songer  aussi  au  traitement  de  la  cicatrice  ner- 
veuse elle-même,  à  faciliter  la  réunion  des  deux  extrémités  des 
nerfs  séparés.  Il  faut  alors  traiter  le  siège  de  la  lésion  avec  des 
courants  stables,  par  une  action  successive  de  l'An  et  de  la  Ka, 
longtemps  et  assez  énei'giquement  ;  mais,  dans  des  états  plus  cir- 
rholiques,  vous  emploierez  de  préférence  la  Ka  stable  et  labile,  même 
à  l'extrémité  centrale  du  nerf. 
^  Occupons-nous  immédiatement  de  Valrophie  dégénéi^ative  des  nerfs, 
qui  se  présente  toujours  en  pareil  cas.  L'expérience  cependant  nous 
apprend  qu'il  n'y  a  ici  espoir  de  succès  que  lorsque  les  influences  Iro- 
phiques  centrales  ne  sont  pas  complètement  siq^primées  ou  du  moins 
quand  il  en  reste  des  traces  ;  car  on  a  beau  galvaniser  ou  faradiser  ré- 
gulièrement et  de  bonne  heure,  on  ne  réussit  pas  à  empêcher  ni  même 
à  retarder  l'atrophie  dans  son  développement.  Toutefois,  il  n'est  pas 
impossible  que  ce  procédé  soit  en  état  de  faciliter  et  même  d'accélérer 
Ja  restitution  ultérieure  avant  le  rétablissement  de  la  conductibilité 
Irophique.  Mais,  dans  des  cas  pareils,  vous  ne  pourrez  guère  compter 
sur  un  succès  réel  que  lorsque  la  lésion  primitive,  dans  le  nerf,  est 
assez  atténuée  pour  qu'on  puisse  rétablir,  ne  fût-ce  que  faiblement^ 
l'union  du  nerf  périphérique  avec  le  tronc  nerveux  central.  Dans  tou.s 
ces  cas  d'atrophie  dégénérative  secondaire  (que  l'on  peut  reconnaître 
grâce  à  la  DR),  le  traitement  du  siège  de  la  lésion  sera  la  tâche  prin- 
cipale, tandis  que  le  traitement  de  l'atrophie  dégénérative  ne  sera 
qu'une  opération  secondaire  et  ne  pourra  intervenir  que  lorsque  l'a- 
mélioration commencera  à  devenir  certaine.  Par  contre,  s'il  s'agit  d'une 
atrophie  dégénérative  primaire  (c'est-à-dire  dans  des  cas  de  ce  qu'on 
appelle  névrite  parenchymateuse  chronique),  ce  traitement  s'empare 
de  la  première  place  et  peut  donner  immédiatement  ses  résultats. 

Dans  ces  cas,  notre  tâche  consiste  à  nous  opposer  à  la  destruction 
ultérieure  des  fibres  et  à  hâter  leur  régénération  ;  cela  peut  s'effectuer 
par  une  action  nutritive  éneXoique  et  aussi  parla  régularisation  et  l'in- 
tensité plus  grande  de  l'afflux  du  sang.  La  méthode  la  plus  efficace 
pour  parvenir  à  ce  but  est  la  ga/uanisalion  énergique  (le  courant  fara- 
dique  n'obtient  ici  que  des  résultats  secondaires,  bien  qu'il  ne  reste  pas 
tout  à  fait  stérile',  du  ti-onc  nerveux  dans  toute  son  étendue.  Je  fais  d'a- 
bord agir  l'An  d'une  msCnîere  stable,  mais  ensuite  la  Ka,  de  préférence, 
en  la  promenant  longtemps  labilement  sur  le  tronc  nerveux  ;  courant 
assez  fort  (de  30  à  50  degrés  de  déclinaison  de  l'aiguille)  sur  chaque 
nerf,  de  1  à  4  minutes  par  jour.  (Le  même  procédé  est  naturellement 
employé  pour  les  muscles  qui  sont  sous  riiifiuence  des  nerfs  malades.) 

Dès  que  cela  sera  possible,  c'est-à-dire  tout  de  suite  pour  les  formes 
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primaires,  cl  pour  les  secondaires,  dès  que  l'on  supposera  le  r^tablis- 
semoiil  de  la  coriducliliilité  trophirpie,  l'ivenUiellemenl  m(*ime  plus  tôt, 
Usera  bon  d'attaquer  sitnulLan('imi;iil,  le  serment  central  du  nerf,  en 
d'autres  termes  les  centres  correspondants  de  la  moelle  épmière,  même 
pour  accélérer,  par  l'excitation  des  voies  et  centres  vaso-moteurs  et 
Irophiques,  le  liavail  do  la  guérison  dans  le  segment  nerveux  périphé- 
rique. 

Pour  les  troubles,  d'aprèsnos  connaissances  actuelles,  purement  fonc- 
tionnels des  nerfs  périphériques  (névralgies,  anesthésies,  crampes, 
certaines  paralysies,  etc.),  vous  pourrez  employer  les  deux  espèces  de 
courants,  d'après  les  indications  énoncées  plus  haut  :  suivant  que  vous 
désirerez  obtenir  les  eiïets  excitants  ou  modifiants,  éventuellement 
aussi  catalytiques  et  nutritifs  du  courant,  vous  aurez  à  choisir  entre  le 
courant  faradique  et  le  courant  galvanique,  entre  telle  ou  telle  mé- 
thode et  point  d'application.  C'est  ce  qui  nous  occupe  plus  spéciale- 
ment dans  les  prochaines  leçons  et  cela  constitue  aussi  en  grande  partie 
la  teneur  du  traileinent  symptomatique,  encore  nécessaire,  sous  bien 
des  rapports,  pour  les  lésions  cérébrales  de  la  moelle  épinière  comme 
pour  les  affections  des  nerfs  périphériques,  outre  le  traitement  du 
foyer  propre  de  la  maladie  ;  dans  ce  nombre  se  rangent  l'anesthésie  et 
la  paralysie,  les  névralgies  et  les  crampes,  les  perturbations  vaso-mo- 
trices et  trophiques  de  la  périphérie,  etc. 


Je  n'ai  plus  à  faire  que  quelques  observations  sur  l'excitabilité  élec- 
trique, dans  les  lésions  nerveuses  périphériques.  Les  résultats  de 
l'exploration  électrique  ne  possèdent  pas  tout  à  fait  ici  la  haute  valeur 
diagnostique  qu'on  leur  a  pendant  longtemps  jadis  accordée  ;  du  moins 
ils  ne  la  possèdent  pas  en  ce  qui  concerne  le  siège  de  la  lésion  et  spé- 
cialement quand  il  faut  établir  la  distinction  entre  les  lésions  périphé- 
riques et  les  lésions  centrales  ;  vous  avez  vu  que,  dans  les  affections 
épinières  peuvent  se  produire  exactement  les  mêmes  modifications 
d'excitabilité  que  dans  les  affections  périphériques;  mais  ce  qui  est 
souvent  possible,  à  l'aide  de  l'exploration  électrique,  c'est  de  distinguer 
les  lésions  périphériques  des  nerfs  moteurs  du  cerveau  d'avec  les  trou- 
bles de  fonction  purement  cérébraux.  —  Quant  au  siège  spécial  de  la 
lésion,  l'examen  électrique  a  souvent  une  valeur  décisive,  surtout 
quand,  avec  son  aide,  on  peut  localiser  exactement  le  siège  de  l'arrêt 
de  conductibilité,  l^orsque  «  dans  des  nerfs  moteurs  »  re.Kcilabililé  est 
conservée  au-dessous  du  point  de  la  lésion  et  éteinte  (en  apparence  !) 
au-dessus  de  ce  point,  alors  on  peut  aisément  fixer  le  foyer  de  la  ma- 
ladie ;  il  en  est  de  même  lorsque,  dans  des  nerfs  sensibles,  on  ne  peut 
obtenir  de  sensations  excentriques  au-dessous  d'un  point  déterminé, 
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tandis  qu'elles  se  maintiennent  bien  au-dessus  de  ce  point.  Mais  cela 
n'est  possible,  que  dans  un  petit  nombre  de  cas  (encore  est-ce  le  plus 
souvent  sur  les  troncs  nerveux  des  extrémités  supérieures). 

On  voit,  du  reste,  se  manifester  toutes  les  modifications  possibles  de 
l'excitabilité  électrique,  comme  vous  devez  vous  le  rappeler,  en  vous 
reportant  à  l'électrodiagnostic  général  :  exagération,  diminution, 
DR  partielle  et  complète  ;  ces  dernières  surtout  sont  de  la  plus  haute 
importance,  pour  l'appréciation  de  la  gravité  de  la  lésion,  la  constata- 
tion du  degré,  de  l'étendue,  du  stade  de  l'atrophie  dégénérative  dans 
le  nerf  et  le  muscle. 

Dans  des  cas  faibles  de  névrite,  se  produit  une  légère  augmentation 
de  l'excitabilité,  suivie  le  plus  souvent  d'une  faible  diminution  sur  le 
même  point  ;  mais  si  la  maladie  a  pour  résultat  une  lésion  plus  grave 
du  nerf,  on  voit  se  manifester  les  différents  degrés  d'intensité  de  la 
réaction  de  dégénérescence,  depuis  la  forme  la  plus  faible  et  partielle 
jusqu'à  la  forme  la  plus  complète. 

Dans  les  lésions  de  nerfs  traumaliques,  comme  dans  la  névrite,  tout 
dépend  de  la  gravité  du  traumatisme,  de  ce  que  les  voies  nerveuses 
n'ont  été  atteintes  que  légèrement  et  passagèrement,  que  leur  conduc- 
tibilité est  interrompue  complètement  ou  incomplètement,  peut-être 
aussi  de  ce  que  les  voies  de  conductibilité  motrices  ont  été  seules 
endommagées  ou  avec  elles  simultanément  les  voies  trophiques  dans 
leur  faculté  de  conductibilité,  .\insi,  dans  une  partie  des  cas,  l'excita- 
bilité électrique  peut  rester  tout  à  fait  normale,  tandis  que,  dans  une 
autre  partie,  elle  diminuera  légèrement  ;  enfin,  pour  toute  lésion  un 
peu  plus  grave,  la  réaction  de  la  dégénérescence  peut  se  produire  par- 
tielle ou  complète.  Cette  dernière  est  aussi,  dans  toutes  les  circons- 
tances, une  preuve  péremptoire  de  la  présence  de  l'atrophie  dégéné- 
rative. Ce  qui  importe  le  plus,  dans  ces  phénomènes,  c'est  surtout  leur 
signification  prognostique  ;  car  ici,  dans  les  lésions  des  nerfs  périphé- 
riques, nous  avons  tout  particulièrement  à  tenir  compte  de  la  thèse, 
énoncée  p.  191,  c'est  que,  dans  des  circonstances'presque  identiques, 
c'est-à-dire,  dans  une  seule  et  même  forme  ou  cause  de  maladie,  la  lé- 
sion est  d'autant  plus  grave  et  d'autant  plus  tenace,  que  les  modifica- 
tions de  l'excitabilité  sont  plus  importantes  et  que  la  réaction  de  dégé- 
nérescence se  montre  plus  complète. 
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Sommaire  :  Introduction.  Définition  et  pathogér.èse  de  la  paralysie.  —  Buf  et  rôle  de 
retectrot/u-rapie  f/ans  le.i  parulijsies  et  les  méthodes  de  guérison  :  a.  Suppression 
de  la  cause  paralysante.  —  b.  Suppression  des  obstacles  dans  la  co7iiluctibilité  mo- 
b-ice;  métliodc  directe  et  indirecte.  Utilisation  des  voies  réflexes.  Emploi,  dans 
ce  but,  des  courants  galvaniques  et  faradiques.  — c.  Suppresdon  de  troubles  nutri- 
tifs plus  délicats  ou  plus  grossiers  dans  la  voie  de  conductibilité  motrice.  —  d.  Réin- 
tégration de  lastructure  normale  des  muscles  paralysés.  —  Traitement  de  l'atrophie 
musculaire.  —  Succès  de  l'éleclrothérapie  dans  les  paralysies.  —  Electrodiagnostic 
des  paralysies.  — Remarques  pratique!?  et  techniques. 

Les  paralysies  de  toute  naliirc  el  de  tout  siège  appartiennent  aux 
affections  les  plus  fréquentes  ;  la  perte  du  pouvoir  habituel  sur  telle 
ou  telle  partie  du  corps  et  tel  ou  tel  mouvement,  détermine  sur  le 
sujet  atteint,  une  profonde  impression  psychique.  D'autre  part,  cette 
affection  agit  sur  la  vie  de  relation  en  la  troublant  dans  tous  les  sens 
et  en  empêchant  l'homme  de  vaquer  à  ses  affaires.  La  paralysie  des 
bras  et  des  mains  rend  impossible  l'exercice  de  nombreux  arts  et  mé- 
tiers ;  elle  peut  même  léser  l'activité  intellectuelle  par  trouble  de 
l'écriture.  Les  paralysies  des  jambes  entravent  la  locomotion  et  rendent 
impossibles  une  foule  de  travaux  ;  les  paralysies  des  muscles  des  yeux 
rendent  dilTicile  et  même  impossible,  quantité  de  fonctions  impor- 
tantes. Les  paralysies  des  muscles  de  la  mastication  et  de  la  dégluti- 
tion menacent  l'alimentation  des  dangers  les  plus  graves,  et  môme  les 
paralysies  du  visage  sont  désagréables  au  plus  haut  degré,  à  cause  de 
leurs  conséquences  cosmétiques.  Aussi,  pour  toutes  ces  formes  morbides 
l'intervention  du  médecin  est-elle  réclamée  avec  plus  d'instance  et 
d'urgence  que  pour  d'autres  affections  souvent  même  plus  graves. 

Depuis  que  l'électrothérapie  existe,  elle  s'est  préoccupée  surtout  des 
paralysies  de  toute  espèce  et  c'est  en  cherchant  à  les  guérir,  qu'elle  a 
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reinixjrlé  lus  Irioinplios  les  plus  beaux,  les  succès  les  plus  visibles  et 
les  plus  palpables.  N'était-ce  pas  bien  naturel,  en  effet,  d'employer 
pour  les  parties  paralysées  ou  affaiblies,  un  remède  qui  produisit, 
pour  ainsi  dire,  en  se  jouant,  les  contractions  musculaires  inutilement 
essayées  par  la  force  de  volonté  la  plus  grande  et  qui  de  nouveau  fait 
apparaître  comme  magiquement  aux  yeux  étonnés  du  malade  déses- 
péré, la  mobilité  perdue  de  ses  membres.  La  pensée  judicieuse  d'exci- 
ter directement  des  fonctions  éteintes,  de  les  raviver  par  des  excita- 
tions efficaces,  de  les  exercer  et  de  les  faire  rentrer  de  nouveau  sous 
les  lois  de  l'organisme,  devait  aboutir,  avant  tout,  à  l'application  du 
remède  existant,  qui  l'emporte  de  beaucoup,  en  efficacité,  sur  tous  les 
autres  remèdes  rivaux,  par  son  action  sur  les  nerfs  moteurs  et  sur  les 
muscles;  je  veux  parler  du  courant  électrique.  C'est  aussi  ce  qui  est 
arrivé  effectivement,  sous  bien  des  points  de  vue  et  toujours  à  nou- 
veau. Ce  serait  recommencer  à  vous  raconter  l'histoire  de  l'électrothé- 
rapie,  que  d'entrer  ici  dans  de[plus  grands  détails  sur  l'électrolhérapie 
des  paralysies. 

Le  résultat  pratique  nous  a  appris  que  l'idée  d'employer  l'électricité 
contre  les  paralysies  était,  en  fin  de  compte,  très  judicieuse  ;  d'innom- 
brables cas  de  paralysies  ont  été  et  sont,  encore  tous  les  jours,  guéris 
par  l'électricité.  Souvent  même  la  guérison  a  lieu  avec  une  rapidité 
surprenante,  souvent  aussi,  seulement  après  de  longs  efforts  et  aucun 
autre  remède  n'a  obtenu,  dans  le  traitement  des  paralysies,  un  succès 
aussi  certain,  aussi  décisif,  que  celui  du  courant  électrique. 

Cependant,  malgré  une  prodigieuse  expérience,  et  bien  que  le  tra- 
vail scientifique  des  électrothérapeutes  se  soit  bien  des  fois  concentré 
sur  les  paralysies,  malgré  de  nombreux  essais  d'éclaircissement,  il 
règne  encore  beaucoup  d'incertitude,  dans  notre  esprit,  sur  l'essence 
réelle  des  actions  antiparaly tiques  des  courants  électriques.  Nous  ne 
pouvons  guère  que  ramener  une  partie  des  guérisons,  journellement 
obtenues  ou  espérées,  à  des  actions  de  courants  simples  et  compré- 
hensibles. Disons  en  passant,  que  c'est  en  grande  partie  la  conséquence 
de  notre  ignorance  des  phénomènes  pathologiques  délicats  qui  se  ma- 
nifestent dans  les  paralysies. 

Je  crois  donc  devoir  ajouter  ici  quelques  mots  sur  la  nature  et  la 
définition  de  la  paralysie,  sur  les  phénomènes  pathologiques  qui  s'y 
manifestent  ou  que  l'on  peut  supposer,  pour  déterminer  ensuite  ce 
qu'est,  dans  chaque  cas,  le  but  thérapeutique  et  à  quelle  action,  à  nous 
connue,  nous  pouvons  confier  la  réalisation  de  ce  but. 

Nous  pouvons  définir  la  paralysie  comme  «  une  diminution  ou  une  f 
suppt^ession  de  la  faculté  d'exciter  les  nerfs  moteurs  et  les  muscles  à  leur 
fonction  normale  »,  en  d'autres  termes,  c'est  une  (jjyitraction  musculaire 
défectueuse  ou  nulle  des  muscles,  en  présence  d'une  intention  volontaire. 
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Cet  étal  peut,  en  première  ligne,  être  déterminé  par  une  maladie 
des  muscles  eux-mêmes  (par  atrophie,  dégénération,  excitabilité  sup- 
primée par  certains  poisons,  etc.)  ;  c'est  ce  qu'on  appelle  la  paralysie 
mijopathique,  —  De  plus,  la  paralysie  peut  être  provoquée  par  une 
allection  des  voies  de  conductibilité  motrices  sur  un  point  quelconque 
de  leur  parcours,  qui  s'étend  depuis  les  muscles  jusqu'aux  centres 
moteurs  de  l'écorce  cérébrale  et  par  une  affection  de  ces  centres  eux- 
mêmes  ;  c'est  ce  qu'on  appelle  la  paralysie  névropathiqm.  (Si  le  siège 
de  la  volonté  devait  être  recherché  encore  plus  vers  le  centre,  on 
pourrait  considérer,  les  lésions  des  centres  moteurs  corticaux  comme 
des  paralysies  dans  la  voie  motrice  de  conductibilité,  tandis  qu'on  les 
oppose  ordinairement  comme  paralysies  centrales^  prises  dans  le  sens 
étroit  du  mot,  aux  paralysies  de  conductibilité  ;  ces  dernières  alors  se 
classeraient,  suivant  le  siège  de  la  maladie,  en  paralysie  de  conducti- 
bilité périphérique,  spinale  et  cérébrale  ;  il  n'y  a  pas  de  différence  aux 
yeux  d'un  électrothérapeute  ;  quant  à  nous,  il  nous  suffît  de  les  classer 
en  myopathiques  et  névropathiques  et  la  subdivision  de  ces  dernières 
en  paralysies  périphériques,  spinales  et  cérébrales,  nous  est  inutile. 
La  suppression  de  la  volonté  elle-même,  l'aboulie  ne  rentre  plus  dans 
l'idée  de  paralysie,  mais  est  du  ressort  des  psychoses,  et  doit  par  con- 
séquent être  traitée  d'une  manière  systématique,  cependant  aussi,  en 
cas  de  besoin,  par  le  courant  électrique.) 

Ces  paralysies  névropathiques,  les  plus  nombreuses,  d'ailleurs,  de 
toutes  les  paralysies,  surgissent  par  des  causes  très  diverses,  qui  res- 
treignent le  fonctionnement  et  la  conductibilité  des  cellules  ganglion- 
naires et  des  fibres  nerveuses  ;  par  inflammation^  dégénérescence, 
atrophie,  hémorragie,  anémie,  hypérémie,  peut-être  aussi  le  plus  sou- 
vent par  des  actions  simplement  mécaniques,  compressions,  pressions, 
contusions,  déchirures,  section  transversale,  etc.;  de  plus,  par  des 
modifications  anatomiques  moins  palpables,  par  l'action  de  certains 
poisons  et  autres  causes  d'accidents  funestes,  par  surmenage,  par 
épuisement,  refroidissement,  hystérie,  etc.  ;  bref,  par  ce  qu'on  ap- 
pelle perturbations  fonctionnelles,  dont  nous  ne  connaissons  pas  en- 
core la  base  matérielle  ;  nous  ne  sommes  môme  pas  toujours  en  état 
de  localiser  plus  exactement  ces  perturbations  ;  il  s'agira  sans  doute  le 
plus  souvent  d'affections  circonscrites  ;  mais  cependant,  les  lésions  plus 
diffuses,  répandues  simultanément  sur  une  grande  partie  de  la  voie 
de  conductibilité,  n'en  sont  cependant  pas  exclues. 

Toutefois,  nous  n'avons  pas  encore  épuisé  la  liste  des  phénomènes  qui 
se  produisent  dans  les  paralysies  et  qui  deviennent  aussi  occasionnelle- 
ment, le  but  des  efforts  thérapeutiques.  Dans  le  parties  paralysées,  dans 
les  nerfs  et  les  muscles,  certaines  modifications  et  certains  états  consé- 
cutifs peuvent  se  développer  ;  mais  souvent  elles  ne  sont  guère  que  de 
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nature  nulritive  Oii  moléculaire  ;  elles  se  piYisenlcnt  comme  un  mnoiii- 
drissomenl  de  la  raciillé  de  condiiclil)ililé  el  d'excitation,  tout  nu  plus 
comme  un  simple  amaigrissement,  lilles  sont  en  partie  déterminées 
par  i  inaction,  en  partie  par  la  suppression  de  certaines  excitations 
Iropliiipics.  Mais  assez  souvenl,,  ces  perl  iirhations  sont  d'une  nature 
bien  plus  grave,àsavoirMwe  alro/)/iic  déf/m/';7vilive  des  nerfs  el  des  mus- 
cles, progressent  jusrpi'à  une  cirrhose  intense;  modifications  considé- 
rables, qui  sont  absolument  inévitables  dans  beaucoup  de  para- 
l5'sies. 

En  face  de  tous  ces  phénomènes  pathologiques,  le  but  du  traitement 
électrique  est  :  le  rétablissemenl  de  l'influence  normale  de  la  volonté  sur 
les  muscles,  c'est-à-dire,  dans  le  plus  grand  nombre  des  cas,  tout  sim- 
pTément  le  rélahlissemenl  de  la  conduclihilité  sur  les  voies  nerveuses 
motrices,  n'importe  oii  et  dans  toute  leur  longueur.  Dans  un  plus  petit 
nombre  de  cas,  c'est  le  rélabUssemenl  de  rexcitabililéj  de  ta  faculté,  de 
contraction  et  de  nutrition  des  muscles  ;  à  cela  vient  encore  s'ajouter, 
dans  presque  tous  les  cas,  la  tâche  de  faire  disparaître  les  modifications 
consécutives,  dans  les  nerfs  et  dans  les  muscles. 

Examinons  les  tâches  spéciales  qui  en  résultent  et  les  ressources  et 
méthodes  que  l'électrothérapie  met  à  notre  disposition  pour  en  venir 
à  bout. 

 a).  Ici  nous  rencontrons  d'abord  et  comme  premier  problème  à  ré- 
soudre, V élimination  de  la  cause  paralysante,  c'est-à-dire,  de  la  véri- 
table lésion  locale,  au  point  malade  de  la  voie  de  conductibilité 
motrice.  Une  partie  seulement  de  ces  formes  morbides  est  accessible 
à  l'électrothérapie  ;  ce  sont  par  exemple  les  diverses  affections  du  cer- 
veau, delà  moelle  épinière  et  des  nerfs  périphériques,  dont  j'ai  parlé 
dans  mes  leçons  (16-21).  Si  ces  causes  ont  amené  la  parah'sie,  elles 
doivent  èlre  traitées  directement,  dans  toutes  les  circonstances  et  en 
première  ligne  ;  vous  avez  entendu  dire  de  quelle  manière  il  fallait  s'}' 
prendre  et  vous  vous  rappellerez  encore  que,  dans  ce  but,  il  faut 
employer  le  plus  souvent  le  courant  galvanique  avec  ses  effets  cata- 
lytiques. 

Une  autre  partie  de  ces  causes  paratysantes  n'est  pas  accessible  au 
traitement  électrique  et  doit  en  conséquence  être  traitée  par  une  autre 
voie  (remèdes  internes,  opérations  chirurgicales,  balnéolhérapie,  etc.). 
Finalement,  il  reste  encore  un  certain  nombre  de  cas,  dans  lesquels 
nous  ne  connaissons  pas  encore  plus  exactement  la  nature  et  le  siège 
de  la  maladie  paralysante  (par  exemple  dans  rh3'stérie,  dans  les  diffé- 
rentes intoxications,  dans  beaucoup  de  paralysies,  succédant  à  des 
affections  aiguës,  etc.);  ensuite,  ou  bien  ce  traitement  causal  est  aban- 
donné ou  bien  on  doit  le  dii-iger,  sous  forme  d'essai,  sur  toutes  les  loca- 
lisations qui  peuvent  venir  en  cause,  mais  naturellement,  il  faudra 
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procéder  systématiquement.  Vous  traiterez  donc  chaque  fois,  suivant 
VOS  conceptions  pathologiques  et  suivant  votre  diagnose,  ou  bien  seu- 
lement les  nerfs  périphériques  ou  aussi  la  moelle  épinière  et  finale- 
ment aussi  le  cerveau  ou  successivement  toutes  les  trois  localisations. 
^  Après  qu'on  a  exactement  rempli  cette  indication  causale,  on  a 
en  même  temps  obtenu,  sous  bien  des  points  de  vue,  un  deuxième  ré- 
sultat, c'est-à-dire,  qiion  a  fait  dispm'aîlre  les  obstacles  qui  s'opposent  à 
la  translation  du  processus  d'excitation  au  siège  de  la  lésion.  Mais  cette 
indication  n'est  pas  toujours  remplie  par  le  résultat  antérieurement 
obtenu.  Dans  tous  les  cas,  oiî  la  lésion  causale  n'est  pas  bien  connue 
et  ne  peut  être  localisée  plus  exactement,  ou  bien  où  le  traitement 
causal  ne  mène  pas  vite  et  complètement  au  but,  il  faut  le  plus  sou- 
vent obéir  à  cette  deuxième  indictvtion,  parce  qu'elle  facilite  et  favoinse 
le  traitement  causal  et  c'est  précisément  alors  que  commence  l'action 
directement  antiparahj tique  des  courants  électriques. 

Et  ici,  avant  tout,  il  faut  provoquer  leur  action  excitante.  Un  obsta- 
cle existant  dans  la  conductibilité  motrice  et  qui  est  insurmontable 
pour  une  excitation  volontaire,  peut  être  vaincu  parfois  par  un  proces- 
sus d'excitation  artificiel,  encore  plus  énergique,  et  la  voie  pour-rait 
ainsi  être  désobstruée,  même  au  profit  de  l'excitation  volontaire.  Si 
donc  nous  laissons  agir  énergiquement  l'excitation  électrique  d'une 
façon  centrale  par  rapport  au  siège  de  la  lésion,  l'obstacle  peut  disparaî- 
tre de  la  sorte.  Il  s'offre  ici  une  comparaison  très  juste,  9.ijefi_UBjique- 
duc,  dans  lequel  un  obstacle  s'oppose  au  courant  normal  (accumula- 
ton  de  boues,  corps  solides,  etc.).  Le  courant  est  affaibli  et  même 
supprimé  :  le  seul  remède  est  alors  de  repousser  l'obstacle  par  un 
courant  d'eau  plus  fort  sous  une  pression  plus  énergique  ;  ainsi  le  cou- 
rant redevient  libre  ;  peut-être  cela  peut-il  s'obtenir  par  un  seul  cou- 
rant, mais  un  courant  énergique  (nous  voyons  quelquefois  un  fait 
analogue  dans  l'éleclrothérapie  des  paralysies)  ou  par  des  courants 
d'eau  renouvelés,  assez  forts  pour  culbuter  et  refouler  l'obstacle.  (Il 
■en  est  de  môme  si  l'on  continue  le  traitement  des  paral3^sies.)  Il  renvoit 
•ensuite  à  un  fait  bien  connu,  c'est  qu'en  utilisant  plus  souvent  une 
voie  de  conductibilité  motrice,  les  résistances  y  diminuent  (effet  de 
l'habiiu  ie).  Nous  pouvons  artificiellement  amener  le  même  résultat 
par  une  excitation  électrique  souvent  réitérée.  De  celte  façon,  on  par- 
vient quelquefois,  cà  l'aide  du  courant  électrique,  à  obtenir  par  la  force 
en  quelque  sorte  une  continuation  du  processus  d'excitation  et,  ce  rc- 
sulliit  obtenu,  l'excitation  de  la  volonté  peut  redevenir  active  peu  à 
peu  et  l.i  pai-alysie  disparaître  lentement. 

Nalurellement,pour  arriver  cà  ce  but,  il  estabsolumentnécessaired'ap- 
pli  |uer  l'excitation,  aujentre  jpar  rapport  au  point  de  la  lésion.  Pour  éli- 
miner un  obstacle,  dansTa  voie  decoïiductibilité  d'un  nerf  moteur  (n),  de 
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telle  façon  que  le  processus  d'excitalion  volontaire  et  centrifuge  puisse 
arriver  de  nouveau,  sans  obstacles,  au  muscle  {m),  il  faut  que  l'excita- 
tion électrique  (e)  soit  appliquée  en  un  point  central  par  rapport  ù  la  ré- 
gion de  la  lésion  (a).  Gela  va  de  soi  ;  c'est  d'ailleurs  très  possible,  dan» 
un  grand  nombre  de  paralysies  périphériques,  surtout  aux  extrémités, 
au  bras  et  à  la  jambe.  Mais  souvent  aussi  c'est  impra- 
Figuie^o.  ticable,  même  dans  les  paralysies  périphériques,  par 
exemple  lors  de  la  paralysie  du  facial  dans  l'intérieur 
du  canal  de  Fallope  ou  des  nerfs  cérébraux  à  la  base 
du  crâne,  ou  dans  les  lésions  de  la  queue  de  cheval,  etc. 
Ici  donc,  celte  vue  ne  pourrait  pas  du  tout  se  réaliser, 
si  nous  n'étions  pas  heureusement  à  même  de  trans- 
férer l'excitation  électrique,  par  voie  indirecle  ou 
7'éflexe,  sur  l'endroit  souhaité,  à  partir  du  centre  de 
la  lésion.  C'est  là  une  chose  très  simple  dans  bien  des 
cas  ;  mais,  dans  beaucoup  d'autres,  c'est  difficile  ;  ce- 
pendant, on  peut  le  plus  souvent  atteindre  ce  but, 
comme  vous  l'indiqueront  les  schémas  suivants. 

La  chose  est  très  simple,  quand  on  a  obtenu  l'arc 
réflexe  le  plus  court  et  le  plus  souvent  employé.  Ainsi, 
par  exemple,  dans  la  paralysie  faciale  périphérique, 
tant  que  le  trijumeau  reste  intact  (Voir  fig.  36).  SI 
au  nerf  facial  (VII),  il  existe  un  arrêt  de  conductibi- 
lité (a),  à  peu  près  vers  l'entrée  du  canal  de  Fallope, 
nous  ne  pouvons  appliquer  le  courant  électrique,  avec 
la  force  qui  lui  est  nécessaire,  en  parlant  du  centre  du 
point  de  la  lésion.  Si  cependant  nous  irritons  la  peau 
(h)  du  visage,  innervée  par  le  trijumeau  (V)  avec  le 

Schéma  d'une  paraly-    ^   '  °   '  ^  ' 

.siemoiiice,  n  =  Toieae  couraut  éleclrique  (e)  ou  le  tronc  ou  quelques  bran- 
S'n?enîrave"mis«à la  «^^65  de  cc  oerf,  il  86  manifeste  une  excitation  centri- 
SiaiïnTeetriqnojd  pèlc  qui,  dans  l'organe  central  (c)  est  transférée  par 
k"]é4'îi.'""  '"PP""^  l'arc  réflexe  le  plus  court  sur  le  tronc  du  facial  et 
agit  dès  lors  comme  excitation  centrifuge  sur  l'arrêt 
de  conductibilité,  avec  le  même  succès  que  nous  aurions  eu,  si  nous 
avions  appliqué  directement  à  partir  de  l'excitation  électrique  centrale. 

Quelque  chose  de  tout  à  fait  semblable  se  passe,  par  exemple,  dans 
la  paralysie  spinale  des  enfants;  l'arrêt  de  conductibilité  se  trouve 
dans  l'arc  réflexe  lui-môme  ;  mais  la  sensibilité  de  la  peau  reste  intacte. 
Une  excitation  centrale  de  la  voie  de  conductibilité  motrice  est  aussi 
impossible  ici  ;  en  revanche,  le  processus  de  l'excitation  réflexe  peut 
aussi  se  produire  ici  dans  une  région  favorable,  pour  vaincre  l'obstacle 
existant,  comme  vous  le  montrera  clairement  le  schéma  ci-joint 
(fig.  37),  sans  autres  explications. 
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Mais  la  chose  devient  plus  difficile,  quand  il  s'agit  de  la  pam/ysie 
de  nerfs  mixtes  et  périphériques  et  que  la  conductibililé  sensible  est 
interrompue  en  même  temps  ;  voir  (a)  au  schéma  de  la  figure  38.  Une 
excitation  de  la  peau  au  point  {h)  n'aura  ni  aucune  influence  sur  la 
paralysie  motrice  ;  elle  viendra  se  briser  sur  le  point-obstacle  (a)  et  elle 
ne  pourra  produire  aucune  excitation  réflexe  de  la  voie  motrice  ;  si 
l'on  veut  atteindre 
ce  but,  on  doit  re- 
courir plus  en  avant 
ou  plus  en  arrière  à 
des  voies  qui  amè- 
neront l'excitation 
réflexe  (ou  bien  aussi 
à  des  voies  situées 
à  une  hauteur  égale 
sur  l'autre  partie  du 
corps);  dans  notre 
schéma  (fig.  38),  par 
exemple,  la  voie  {h), 
qui  d'ailleurs,  est  en 
relation  réflexe  avec 
(m),  (indirecte,  ex- 
primée par  des  flè- 
ches). Mais  d'après 

les   lois   physiolOgi-     le  ïaciaT!V=  l'exciUtion  Siectiîque  appliquée  i\  la  "peau.  Le  processus 
'■    •'  °        d'excitatioD  éleetrique  achève  son  cours  Uans  la  direction  des  flèclies. 

ques  connues,  cette 

excitation  réflexe  finira  par  devenir  bien  plus  faible  qu'elle  ne  l'est 
dans  l'usage  de  l'arc  réflexe  naturel  et  le  plus  court.  Mais  avec  l'exci- 
tation électrique  de  (A)  on  peut  arriver  à  un  autre  résultat  :  l'obstacle 
à  la  conductibilité  sensible,  au  point  (a),  peut  être  vaincu,  la  conduc- 
tibilité sensible  être  ainsi  rendue  libre  ;  l'arc  réflexe  le  plus  court  s'ou- 
vrir pour  l'excitation  centrifuge  de  la  voie  Rm.  On  rendra  donc  alors 
possible  une  action  plus  directe  sur  la  paralysie.  Le  même  avantage 
nous  échoit,  quand  (et  cela  arrive  souvent)  la  conductibihté  sensible 
est,  dans  ces  lésions  périphériques,  rétablie  plus  tôt  que  la  direction 
motrice  ;  alors  la  voie  sensible  se  laisse  immédiatement  utiliser  pour 
l'excitation  réflexe.  Une  partie  des  guérisons,  que  l'on  obtient  souvent, 
par  le  traitemeat  faradique^et  galvanique,  au-dessous  du  point  de  la 
lésion,  dans  des  paralysies  périphériques,  repose,  je  n'en  doute  pas, 
sur  des  processus  qui  se  comportent  suivant  tel  ou  tel  schéma. 

Mais  la  chose  devient  encore  plus  comphquée  et  plus  diflicile  dans 
les  paralysies  centrales,  si  l'arc  réflexe  le  plus  court  et  le  plus  tôt  uti- 
lisable, se  trouve  au-dessous  du  point  de  lésion  (dans  la  figure  38,  l'arc 
Erb.  —  Ëlectrothérapie.  25 


386  l'ARALYSlIÎ  ET  ATKOl'niE 

réflexe 7?i',  quand  la  Ifîsion  se  trouve  près  d'à'),  naturellement, 
son  excitation  n'a  aucune  influence  directe  sur  le  foyer  du  mal,  ni  par 
cons(5quenl  sur  la  paralysie,  surtout  si,  dans  le  môme  instant,  la  direc- 
tion sensible  est  cnti-avée  à  la  hauteur  de  a.  Il  s'en  suit  que  les  para- 
lysies spinales  et  aussi  cérébrales,  dans  lesquelles  les  réflexes  sont 
conservés  ou  surexcités,  ne  peuvent  pas  ou  très  peu,  i'Xrc  influencés 
Vi'gnvc  :n.  sur  cette  voie  réflexe.  On  ne  peut  se  figurer 

cela  que  si,  la  direction  sensible  étant 
maintenue,  l'excitation  réflexe  agit  sur  a', 
dans  une  direction  centrifuge,  par  des 
détours  ou  par  des  voies  sensibles  plus 
éloignées  (ce  qui,  d'après  des  faits  phy- 
siologiques connus,  n'offre  aucune  difTi- 
culté)  ;  pour  cela,  on  sera  forcé  d'utiliser 
de  préférence  les  voies  réflexes  établies 
liL  plus  en  avant.  Comme  il  existe  aussi,  sans 
doute,  des  réflexes  produits  par  l'écorce 
cérébrale  et  naissant  peut-(Mre  dans  les 
centres  corticaux  moteurs  ou  même  au 
delà  (ils  sont  à  la  vérité  peu  connus  et  peu 
accessibles  aux  études  physiologiques,  vu 
que  l'on  ne  peut  guère  éliminer  les  arcs 
réflexes  situés  plus  bas).  On  acquiert  ainsi 
e   la  possibilité  d'utiliser  l'excitation  réflexe 

Sc\iémfi  d'une  ijarni.iy.u'e  (■(;!î(ra/c  I).  ex.   t  j      „      i    „     i       i  «        •   t-      •,  .• 

paralysie  spinale  des  e,if(Mis.<:=  oigano  Venant  du  ccntrc  ct  ccla  gracB  a  1  irritation 

central .  lu  =  muscle,  h  =  peau,  e  =  ex-  ri      ,   ■                       i    t             i      • .  i 

citation  électriciue.hi  =  direction  sensible  éieCtriqUC,  VCUant  d  UU  CndrOlt  qUClCOnqUC 

de-s  racines  postérieures.  To  =  direction 

motrice  et  racines  antérieures,  a  =  point  dC  la  peaU   (SUr    le    CÔté   paralvsé).  Cette 

de  la  lésion  comprise  dans  l'arc  rctlexe  ^                            i          ^  / 

i":"-  possilibité  existe  pour  les  paralysies  de 

n'importe  quel  siège  (par  exemple  aussi  pour  une  lésion  a",  dans 
notre  schéma,  laquelle  occuperait  la  région  de  la  capsule  interne). 

A  cela,  se  joint  l'avantage  que  dans  beaucoup  de  paralysies,  qui  sont 
précisément  ici  en  question  (par  hémorragie  cérébrale,  etc.),  la  con- 
duclibihlé  sensible  vers  l'écorce  cérébrale  est  conservée  dans  son  inté- 
grité. Ce  fait  aussi  contribuera  certainement  à  expliquer  une  partie 
des  succès  de  la  faradisation  et  de  la  galvanisation  périphéi'iques  des 
paralysies  centrales  et  surtout  cérébrales.  Cela  concorde  d'une  manière 
très  satisfaisante  (Voir  plus  haut,  p.  305)  avec  les  données  de  Vulpian 
et  de  Rumpf,  d'après  lesquelles,  par  une  faradisation  circonscrite  au 
moyen  du  pinceau,  sur  la  peau  de  l'avant-bras,  dans  les  hémiplégies 
avec  anesthésie,  la  paralysie  motrice,  le  langage,  etc.,  peuvent  s'amé- 
liorer. 

Pour  obtenir  ces  actions  excitantes,  vous  pouvez  employer  diffé- 
rentes méthodes  déjà  indiquées  dans  la  partie  générale  (p.  2.31)  pour 
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les  deux  espèces  de  courants.  Pour  le  courant  galvanique,  c'est  l'usage 
de  la  Ka  qui  se  recommande  en  première  ligne,  à  cause  de  son  action 


Figure  38, 
HLl 


excitante  et  qui  augmente  l'exci- 
tabilité ;  ce  pôle  peut  être  em- 
ployé d'une|manière  stable,  pour 
l'introduction,  puis  avec  le  plus 
grand  avantage,  d'une  manière 
labile,  en  le  promenant  vigoureu- 
sement et  avec  une  force  de  cou- 
rant suffisante,  par-dessus  les  seg- 
ments de  nerfs  et  de  muscles  à 
exciter,  en  d'autres  termes,  par- 
dessus la  peau.  Pour  mesurer  la 
force  d'un  courant,  on  peut  con- 
sulter les  secousses  produites  ; 
pour  l'excitation  centrale,  qui 
naturellement  ne  provoque  pas  de 
secousses,  ou,  si  le  nerf  périphé- 
rique ne  peut  pasétreexcité,  choi- 
sissez la  force  de  courant  d'après 
l'elTet  qu'elle  produit  sur  les  nerfs 
sains,  homonymes  ou  analogues. 
Pour  des  excitations  plus  fortes 
et  réitérées  (provenant  particuliè- 
rement du  centre  de  la  lésion), 
des  fermetures  du  pôle  négatif 
peuvent  être  utiles  sur  certains 
points;  si  vous  avez  besoin  d'une 
excitation  encore  plus  forte,  des 
commutations  réitérées  du  cou- 
rant, seront  le  remède  désiré. 
Dans  tous  ces  processus,  le  pôle 
positif  peut  être  placé  utilement 
sur  le  point  de  la  lésion  ou  n'im- 
porte où,  en  parlant  de  ce  point 
comme  centre  (sur  le  plexus,  la 
moelle  épinière,  etc.),  ou  bien 
encore  sur  un  point  tout  à  fait  in- 
différent. Il  est  probable  que  vous  n'utiliserez  guère  le  pôle  positif  lui- 
même,  pour  le  but  que  nous  poursuivons  ici.  Pour  exciter  la  peau, 
vous  pouvez  aussi  vous  servir  du  pinceau  métallique  armé  de  la  Ka  , 
mais  1  opération  est  très  douloureuse,  fait  aisément  des  éraflures  et 
n  est  pas  plus  efficace  que  le  pinceau  faradique,  bien  plus  commode. 


Scbema  dos  voie;,  ,éflexos  lluiinpouluiaQuient  utili- 
sables dans  différentes  panilysics  centrales  et  périphé- 
riques. W  =  moelle  dorsale.  Hit  =  écoree  cérébrale: 
!."'  "'  ù  =  '^'"''^^  mustdes  moteurs,  h,  h, 
n,i'v.o  7  ^  oips  sensibles  et  peau.  a=  l.ision  d'un  nerf 
"t  périphérique,  a'  =  lésion  daus  la  voie  de 
eonductibil.  e  ino  ,iee  et  .pinale.  a"  =  lésion  dans  la 
nh  Lm,  '"'""'l  "  «érébralo  inolriee.  -  Voir  de 
plus  amples  explications  dans  le  texte. 
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Quand  on  emploie  le  courant  faradique,  il  suiïil  ordinairement  de 
l'appliquer  au  moyen  d'électrodes  humides  sur  les  troncs  nerveux  en 
question,  suivant  un  lieu  d'application  déterminé  par  le  cas  spécial, 
tout  à  fait  à  la  manière  de  la  laradisation  localisée,  en  parlant  du  cen- 
tre, quand  on  veut  agir  sur  les  voies  motrices,  et,  quand  on  veut  agir 
sur  les  voies  sensibles,  périphériquement  par  rapport  au  point  de  la  lé- 
sion. Vient  ensuite  la  faradisation  de  la  peau,  soit,  comme  pour  la 
faradisation  générale,  avec  une  électrodc-éponge,  grande  et  mouillée 
(dans  ce  but,  le  mieux  est  d'employer  le  pôle  négatif)  ou,  suivant  les 
circonstances,  aussi  avec  le  pinceau  faradique,  en  partie  comme  fara- 
disation vigoureuse  et  locale  de  petites  parties  de  la  peau  (Vulpian), 
en  partie  comme  électrisation  plus  diffuse  et  faradocutanée  par  le  pin- 
ceau, avec  un  courant  d'une  force  modérée,  en  traits  énergiques 
(Rumpf).  En  tout  cas,  soyez  un  peu  prudents  dans  le  choix  de  la  force 
du  courant;  il  ne  faut  pas  exagérer  ici,  parce  qu'il  importe  d'éviter 
l'épuisement  des  voies  motrices  et  la  surexcitation  des  voies  sensibles. 

On  répète  généralement  que,  pour  combattre  la  paralysie,  on  peut 
se  servir  aussi  des  actions  de  courant  modifiantes  et  augmentant  spé- 
cialement V excitabilité  ;  ']e  ne  comprends  pas  bien  cette  assertion,  car 
il  s'agit  ici  d'une  manière  prépondérante  et  même  exclusive  du  réta- 
blissement de  la  conductibilité  et  non  pas  de  l'excitabilité.  Il  est  vrai 
que  finalement  la  conductibilité  dans  les  nerfs  moteurs  n'est  pas  autre 
chose  que  l'excitabilité  successivement  mise  en  œuvre  de  ses  segments 
distincts,  en  présence  d'une  irritation  partant  du  segment  central  le 
plus  rapproché  et,  pour  cette  action  on  peut  aussi  trouver  une  base 
théorique.  Car  ici  encore  il  ne  s'agit  que  de  l'application  de  la  Ka,  de 
la  manière  la  plus  stable  possible,  avec  une  force  et  une  durée  de 
courant  croissantes.  Cette  application  doit  ensuite,  autant  que  possi- 
ble, avoir  lieu  sur  tout  le  terrain  nerveux  malade.  Est-il  alors  utile 
d'appliquer  l'An  périphériquement  par  rapport  à  la  Ka,  par  exemple 
sur  les  muscles,  pour  obtenir  l'action  dite  rafraîchissante,  c'est  là  une 
question,  à  laquelle  je  ne  répondrai  pas  pour  le  moment  ;  il  est  pro- 
bable que  le  fait  est  assez  indifférent. 

c.  Un  problème  plus  large  est  celui  de  la  suppression  des  troubles  se- 
C07idai}'es,  plus  délicats,  ou  plus  grossiers,  qui  peuvent  exister  sur  la  voie 
de  conductibilité  mot)nce,  troubles  qui  entravent  la  fonction  normale, 
c'est-à-dire  ici  le  plus  souvent  la  conductibilité.  Ici  il  peut  s'agir  de 
deux  espèces  de  choses  :  d'abord  de  troubles  moléculaires  plus  fins, 
tels  que,  par  exemple,  ils  peuvent  être  produits  par  des  poisons  dans 
les  nerfs  ou  tels  qu'ils  se  montrent,  après  une  longue  inaction,  peut-être 
aussi  lors  de  la  disparition  de  certaines  influences  centrales  et  Irophi- 
ques  et  qu'ils  deviennent  un  obstacle  pour  la  propagation  de  l'excita- 
tion volontaire,  dans  les  hémiplégies  cérébrales,  par  exemple,  ainsi 
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que  Brenner  l'a  démontré.  Souvent  ici  l'on  peut  se  contenter  d'une 
excitation  modérée,  unique  ou  souvent  répétée,  d'un  parcours  plus 
fréquent  de  la  voie  de  conductibilité  motrice  par  le  processus  d'excita- 
tion électrique,  de  façon  à  rétablir  la  conductibilité  ;  peut-être  aussi 
que  des  excitations  de  voies  et  centres  trophiques  y  jouent  un  cer- 
tain rôle.  Quoi  qu'il  en  soit,  on  voit  ici  souvent,  dans  des  circonstan- 
ces favorables,  se  produire  subitement  des  progrès  considérables 
dans  l'amélioration,  et  l'on  voit  survenir  en  partie  ce  que  nous  avons 
désigné  (p.  298)  comme  «  une  réduction  du  trouble  fonctionnel  à  sa 
grandeur  anatomiquement  déterminée  ».  (Mais  il  se  pourrait  que  des 
effets  réflexes  jouassent  ici  un  plus  grand  rôle.) 

D'autre  part  vient  en  cause  l'atrophie  dégénérative  des  nerfs  bien 
connue,  qui  naît  de  la  suppression  totale  des  influences  trophiques 
centrales  et  se  fait  reconnaître  par  la  réaction  de  dégénérescence. 
L'expérience,  il  est  vrai,  a  prouvé  qu'il  est  impossible  d'arrêter  com- 
plètement cette  atrophie  dégénérative,  quelque  hâtive  et  conscien- 
cieuse que  soit  l'électrisation.  Partout  où  les  centres  trophiques  sont 
complètement  isolés,  l'atrophie  survient  irrésistiblement  et  l'on  ne 
peut  la  faire  disparaître  avec  succès  qu'après  avoir  attendu  le  retour 
spontané  de  la  conductibilité.  D'un  autre  côté,  on  ne  peut  sans  doute  le 
prouver  directement,  mais  il  est  probable  que  des  excitations  réguliè- 
res, faradiques  et  galvaniques,  préviendront  l'extension  envahissante 
de  l'atrophie  des  muscles  et  hâteront  ultérieurement  la  régénération 
des  fibres  des  nerfs  et  des  muscles.  Il  s'agit  d'obtenir  des  actions  cata- 
lytiques  et  trophiques,  l'augmentation  de  l'afflux  sanguin  et  provoquer, 
aussitôt  que  possible,  les  processus  d'excitation  de  façon  à  favoriser  la 
régénération  et  arrêter  la  dégénérescence  ultérieure.  Ici  le  courant 
faradique  ne  sera  pas  bien  efficace  sans  que  son  intervention  soit  tout  à 
fait  stérile.  En  tout  cas,  il  faudra  préférer  le  courant  galvanique  :  ac- 
tion stable  des  deux  pôles,  sur  les  segments  nerveux  malades,  puis 
une  action  labile  et  énergique  de  ces  pôles,  enfin  le  traitement  des 
muscles  eux-mêmes,  dont  il  faut  encore  parler. 

d.  Notre  dernière  tâche  consiste,  pour  beaucoup  de  cas,  dans  le  réta- 
blissement de  l'excitabilité  normale,  de  la  faculté  de  contraction,  de  la 
force  et  aussi  du  volume  normal  des  muscles  paralysés.  Tout  cela  con- 
tribue essentiellement  à  la  guérison  des  paralysies.  Ici  encore,  exis- 
tent en  partie,  des  troubles  nutritifs,  simplement  moléculaires  et  plus 
délicats,  comme  dans  les  nerfs,  en  partie  de  simples  atrophies,  de 
l'amaigrissement  par  inactivité,  par  une  pression  extérieure,  etc.,  en 
partie  finalement  la  véritable  atrophie  dégénérative,  telle  que  je  vous 
l'ai  dépeinte,  dans  la  10'^  leçon  p.  177). 

Je  vais  donc  parler  immédiatement  du  traitement  des  atrophies  mus- 
culaires comme  telles,  car  il  est  dans  ses  parties  essentielles  le  même, 
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soit  qu'elles  soient  nées  idiopathiquemenl,  par  une  an'ection  muscu- 
laire primitive,  par  l'inactivité,  par  des  bandages  de  chirurgie  trop 
longtemps  portés  ou  par  des  maladies  des  articulations  (d'une  façon 
réflexe)  ou  n'importe  comment. 

Le  moyen  le  plus  sûr  de  relever  la  nutrition  et  la  faculté  de  contrac- 
tion des  muscles  est,  comme  on  le  sait,  le  phénomène  de  la  contrac- 
tion même  des  muscles.  Des  muscles  souvent  contractés  s'hypertro- 
phient  et  deviennent  plus  vigoureux.  Une  réflexion  plus  approfondie 
et  des  expériences  physiologiques  prouvent  cependant  qu'il  s'agit  ici 
d'un  processus  très  complexe.  En  tous  cas,  avec  l'excitation  motrice; 
s'efTectue  en  mêmejtempsune  excitation  des  vaso-dilatateurs;  un  afflux 
de  sang  plus  considérable,  une  élévation  de  chaleur  du  muscle  en  sont 
les  conséquences.  Je  regarde  aussi  comme  vraisemblable  une  excita- 
tion simultanée  des  voies  Irophiques,  par  suite  une  excitation  des  pro- 
cessus d'échange  moléculaire  et,  comme  conséquence,  un  développe- 
ment croissant  des  fibres  musculaires,  dont  n'est  cependant  pas  seule 
responsable  l'exagération  de  l'afflux  sanguin. 

Pour  atteindre  notre  but,  disparition  de  l'atrophie  et  de  la  dégéné- 
ration des  muscles,  nous  devons  donc  augmenter  l'excitabilité  de  la 
substance  contractile,  de  manière  à  la  rendre  plus  irritable  ;  l'ex- 
citer à  diff'érentes  reprises,  produire  des  contractions  de  muscles,  des 
actions  vaso-motrices,  une  augmentation  de  l'afflux  sanguin  vers  les 
muscles,  enfin  produire  des  actions  trophiques  sur  ceux-ci,  soit  direc- 
tement soit  indirectement,  en  prenant  le  nerf  comme  point  de  départ. 

Cë  sont  là,  comme  vous  le  voyez,  Messieurs,  des  problèmes  qui 
semblent  créés  pour  l'électro thérapie,  principalement  pour  le  courant 
galvanique  ;  grâce  à  lui  nous  pouvons  produire  tout  d'abord  une  action 
stable  de  la  Ka,  alternant  avec  l'An  (à  cause  des  modifications  positi- 
ves qui  persistent)  sur  le  muscle  lui-même;  nous  obtenons  ainsi  une 
élévation  de  l'excitabihté  et  vraisemblablement  aussi  des  actions  cata- 
lytico-trophiques  ;  puis  une  action  stable,  énergique  avec  les  deux 
pôles  (alternativement  ou  simultanément)  sur  le  nerf  moteur  afférent, 
à  cause  de  l'action  vasomotrice  ;  enfin,  la  galvanisation  Jabile  du  nerf 
moteur  et  du  muscle  pour  provoquer  des  contractions  musculaires  et 
exciter  indirectement  des  actions  trophiques.  A  cet.  effet,  vous  em- 
ploierez aussi,  le  plus  souvent,  là  Ka  ;  cependant,  s'il  existe  .uae  réac- 
tion de  dégénérescence,  on  peut  procéder,, avec  efficacité,  ,à  l'aide  de 
l'An,  à  l'excitation  labile  des  muscles  eux-mêmes.  Si  vous  avez  besoin 
d'excitants  encore  plus  forts,  vous  pourrez  recourir  aux  fermetures 
du  pôle  négatif  et  à  des  commutations  de  courants.  Si  l'excitabilité 
des  muscles  a  beaucoup  diminué,  il  faudra  souvent  commencer  la 
cure  par  des  commutations  fréquemment  réitérées,  jusqu'à  ce  que  l'ex- 
citabilité ait  recouvré  une  partie  de  son  énergie.  Agissez  tout  à  fait 
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de  même  avec  le  courant  faradique  :  excitez  les  muscles  et,  mieux  en- 
core, leurs  nerfs  moteurs  au  moyen  d'électrodes  humides,  d'après  les 
règles  de  la  faradisation  locale  ;  c'est  le  plus  simple,  le  meilleur  pro- 
cédé, là  surtout  oi:i  l'excitabilité  faradique  n'est  pas  éteinte. 

On  ne'peut  naturellement  obtenir  que  peu  à  peu,  au  moyen  de  pro- 
grès dans  la  nutrition,  une  amélioration  du  volume  des  muscles,  une 
augmentation  de  la  coupe  transversale  des  fibres  musculaires  et,  par 
suite  de  la  force  et  de  la  conductibilité  des  muscles.  Cela  peut  s'effec- 
tuer vite  ou  lentement  ;  dans  des  circonstances  favorables  cela  arrive 
souvent  avec  une  rapidité  surprenante  ;  dans  des  circonstance  défa- 
vorables lentement,  quelquefois  même  point  du  tout,  là  où  est  dé- 
truite pour  longtemps  la  possibilité  des  influences  centrales  et  trophi- 
ques.  Mais  personne  ne  croira  qu'un  pareil  résultat  puisse  être  obtenu 
en  quelques  minutes.  Le  «  gonflement  »  des  muscles  souvent  décrit 
par  E.  Remak,  sous  l'action  d'un  courant  galvanique  de  peu  de  minu- 
tes de  durée,  ne  peut  guère  être  expliqué  que  par  des  influences  vaso- 
motrices,  l'élargissement  des  vaisseaux,  la  pléthore  sanguine  et  par 
l'augmentation  de  l'irrigation  séreuse  et  vous  ne  pourrez  pas  vous 
figurer  que  les  fibres  des  muscles  elles-mêmes  puissent  y  avoir  une 
participation  quelconque. 

Il  faut  que  je  vous  cite  encore  une  méthode  de  traitement  des  atro- 
phies musculaires  sur  laquelle  certains  observateurs  ont  fait  des  rap- 
ports très  favorables.  Il  s'agit  de  l'emploi  de  courants  faibles,  mais  in- 
tarissables de  1  à4  éléments.  Le  Fort  et  Valtatsensont  particulièrement 
servis  dans  les  atrophies  musculaires  si  nombreuses  à  la  suite  d'in- 
flammations articulaires  et  ils  ont  obtenu  des  succès  répétés.  Cette  mé- 
thode paraît  principalement  indiquée  dans  les  formes  spéciales  d'atro- 
phie musculaire  sans  phénomènes  dégénératifs  et  sans  réaction  de 
dégénérescence,  forrrte  que  l'on  peut  attribuer  à  des  influences  réflexes 
(surtout  à  partir  des  articulélfions);  à  une  longue  inaction,  à  des  ban- 
dages de  chirurgie  longtemps  portés,  etc.  Charcot  a  fait  tout  récem- 
ment une  leçon  importante  sur  ces  atrophies  ;  il  a  trouvé  que  les 
muscles  y  présentent  une, simple  diminution  de  l'excitabilité  faradique 
(comme  Ru mpf  et  moi  l'avons  ^signalé  depuis  longtemps),  mais  qu'ils 
réagissent  encore  vivement  contre  l'électricité  statique,  à  laquelle 
d'ailleurs  il  attribue  des  effets  thérapeutiques  très  favorables.  Je  vous 
ai  déjà  décrit  en  détail  (page  338).  la  méthode  de  Lefort-Valtat  pour  le 
traitement  de  ces  atrophies; 

Un  coup  d'œil  rétrospectif  sur  les  problèmes  qui  se  sont  offerts  à 
nous,  à  propos  de  la  paralysie  et  de  l'atrophie,  et  les  méthodes  qui 
tendent  à  leur  solution,  vous  prouvera  qu'il  s'agit  ici  surtout  de  l'ac- 
tion excitante  des  courants  électriques  et,  de  plus,  des  effets  vaso- 
moteurs,  trophiqueset  catalytiques  (ces  derniersjouent  naturellement 
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le  rôle  principal  pour  remplir  les  indications  causales),  mais  les 
effets  modifiant  et  augmentant  rcxcituhilitc  n'itiit  ici  qu'une  impor- 
tance secondaire. 

Comme  pour  toutes  les  indications  actuelles,  il  s'agit,  au  fond,  des 
mûmes  modes  d'application,  l'électrothérapie  des  paralysies  se  simpli- 
fie plus  que  vous  ne  l'avez  peut-être  espéré,  après  les  longues  explica- 
tions données  jusqu'ici.  Abstraction  faite  des  procédés  exigés  par  l'in- 
dication causale  (traitement  du  cerveau,  du  sympathique  de  la  moelle 
épiniôre  ou  des  lésions  nerveuses  périphériques),  il  faut  tâcher  d'obte- 
nir, en  règle  générale,  les  actions  directes  et  antiparalytiques  du 
courant,  par  une  simple  faradisation  des  troncs  nerveux  en  question,  à 
des  places  déterminées,  ou  par  leur  galvanisation  de  préférence  labile, 
puis  aussi  stable,  opération  qui,  suivant  le  siège,  la  nature  et  l'exten- 
sion de  la  lésion,  peut  être  modifiée  et  graduée  de  la  manière  la  plus 
diverse.  Ajoutez-y  l'excitation  cutanée  périphérique,  désirable  dans 
bien  des  cas,  c'est-à-dire  l'irritation  des  troncs  nerveux  sensibles,  en 
tant  que  ceux-ci  ne  se  trouvent  pas  déjà  compris  dans  les  autres  pro- 
cédés. 

Lors  de  ces  applications,  on  voit  alors  les  résultats  se  produire  d'une 
manière  plus  ou  moins  prompte,  plus  ou  moins  complète  ;  dans  des 
cas  particulièrement  favorables,  cela  peut  se  produire  très  vite,  après 
une  seule  ou  très  peu  de  séances,  quand  les  dispositions  anatomiques 
sont  telles  qu'un  prompt  rétablissement  de  la  conductibilité  est  possi- 
ble ou  peut  être  déjà  préparé,  dans  le  cours  de  la  maladie,  par  les 
processus  curatifs  de  la  maladie.  On  voit  alors  revenir  subitement  des 
mouvements  qui,  peut-être,  étaient  impossibles  durant  des  semaines 
et  des  mois  (par  exemple  dans  les  paralysies  des  cordes  vocales,  dans 
des  paralysies  hystériques,  dans  certaines  parah'sies  cérébrales,  dans 
de  légères  paralysies  rhumatismales,  après  qu'elles  ont  duré  quelque 
temps,  même  dans  des  paralysies  avec  DR,  quand  on  commence  à 
électriser  en  temps  opportun,  alors  que  la  régénération  a  déjà  fait  cer- 
tains progrès,  etc.,  mais  ces  cas  sont  toujours  exceptionnels  et  la  plu- 
part des  paralysies  exigent  un  traitement  plus  ou  moins  long  et,  alors, 
on  n'atteint  le  but  qu'à  force  de  patience  et  de  persévérance.  En  tout 
cas,  ne  vous  laissez  pas  dérouter  par  un  insuccès  initial  et  continuez 
ou  plutôt  recommencez  plus  souvent  le  traitement,  tant  qu'il  vous  res- 
tera quelque  espoir  fondé  de  réussite  ;  car  de  temps  à  autre  on  constate 
une  améhoration  dans  les  cas  où  l'affection  a  eu  une  durée  excessive- 
ment prolongée.  Toutes  les  ^jaralysies  avec  DR  complète  demandent, 
comme  traitement  un  long  espace  de  temps  ;  leur  guérison  dépend 
uniquement  de  la  suppression  de  la  cause  de  la  paralysie  et  cette  gué- 
rison peut  souvent  exiger  un  très  long  espace  de  temps.  Naturellement 
vous  ne  poursuivrez  pas  à  outrance  un  traitement  électrique  absolu- 
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ment  stérile,  quand  la  cause  de  la  paralysie  est  décidément  incurable. 

Il  me  semble  superflu  d'énumércr  ici,  pour  démontrer  les  opinions 
énoncées  ci-dessus,  quantités  de  faits  thérapeutiques.  S'il  existe  une 
certitude,  c'est  bien  celle  de  l'efficacité  de  l'électricité  dans  le  traite- 
ment des  paralysies  ;  elle  est  attestée  par  des  expériences  innombra- 
bles. J'ai  d'ailleurs  cité,  dans  mes  leçons  antérieures,  quantité  de  cas 
auxquels  je  vous  renvoie  (observations  3-12,  15-17,  18,  20,  21,  22,  32- 
34,  37-41).  De  plus,  en  parlant  des  formes  spéciales  de  la  paralysie, 
j'aurai  à  vous  communiquer  de  nombreuses  observatioris. 

Je  puis  aussi,  à  cette  place,  m'exprimer  en  quelques  mots  sur  Vélec- 
trodiagnosiic  des  paralysies.  Or,  tout  l'électrodiagnostic  s'étudie  et  se 
confirme  sur  les  paralysies  et  a  sans  doute  pour  celles-ci  la  plus  haute 
importance.  Donc,  en  vous  renvoyant  aux  généralités  (leçons  8-11),  je 
ne  vous  donne  ici  qu'un  résumé  succinct,  que  je  compléterai  en  parlant 
des  différentes  formes  de  paralysie. 

Et  d'abord  on  espère  souvent  que  l'exploration  électrique  fera  con- 
naître le  véritable  siège  de  la  paralysie.  Sous  ce  rapport,  je  vous  prie  de 
ne  pas  élever  trop  haut  vos  prétentions,  car  il  est  rare  que  l'examen 
électrique  donne  des  renseignements  positifs  sur  le  siège  de  la  lésion. 
C'est  quelquefois  le  cas  dans  les  paralysies  périphériques,  où  le  seg- 
ment central  du  nerf  est  accessible  à  l'irritation  électrique  ;  si  ce 
segment  ne  peut  être  excité  par  l'électricité  et  si  une  faible  partie  si- 
tuée au  delà,  à  la  périphérie,  est  excitable,  il  faut  que  la  lésion  se  trouve 
entre  les  deux  lieux  d'excitation  (encore  ceci  n'est-il  utilisable  que 
dans  le  cas  où  il  n'existe  pas  de  DR  complète).  Nous  pouvons  de  plus 
conclure  avec  certitude  de  la  présence  de  troubles  très  graves  de  l'ex- 
citabilité électrique  (forte  diminution,  réaction  de  dégénérescence), 
que  nous  ne  nous  trouvons  pas  en  face  d'une  paralysie  cérébrale  pro- 
prement dite,  car  cela  ne  se  présente  que  dans  les  paralysies  spinales 
(bulbaires)  et  périphériques.  Si  donc  vous  trouvez,  par  exemple,  dans 
un  nerf  du  cerveau  (facial,  accessoire)  des  changements  aussi  graves, 
vous  saurez  que  ce  nerf  doit  être  lésé  dans  sa  voie  périphérique  ou 
tout  au  plus  dans  sa  région  centrale  et  bulbaire.  Une  distinction  entre 
une  paralysie  périphérique  et  spinale  n'est  par  contre  pas  possible  à 
l'aide  de  l'exploration  électrique  seule  ;  mais  ce  que  vous  pouvez  faire, 
quand  l'origine  spinale  d'une  paralysie  est  indubitable,  d'après  la  pré- 
sence ou  l'absence  de  la  réaction  de  dégénérescence,  c'est  de  conclure 
avec  une  certaine  certitude  à  la  participation  ou  à  l'indépendance  de 
certaines  sections  des  colonnes  grises  antérieures. 

Je  considère  comme  bien  plus  importantes  les  données,  que  nous 
fournit  l'exploration  électrique,  sur  la  présence  ou  l'absence  de  processus 
dégénératifs  graves  dans  les  nerfs  et  muscles  paralysés  et  ici  ce  sont  par- 
ticulièrement les  différentes  formes  et  phases  de  la  réaction  de  dégé- 
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nérescenco  qui  uni,  uno  grande  importance,  parce  qu'elles  nous  don- 
nent des  indications  assez  précises  sur  l'état  liistologique  des  nerfs  et 
muscles  et  qu'on  peut  en  tirer  des  conclusions  très  nettes  sur  la  gra- 
vité de  la  lésio7i  paralysante  et  sur  le  degré  de  l'arrêt  de  conductibilité. 
Dans  beaucoup  de  cas,  on  peut  aussi  en  tirer  des  conclusions  pronos- 
tiques très  importantes  ;  en  tout  cas,  il  faut  tenir  un  compte  tout  spé- 
cial des  conditions,  dans  toutes  les  paralysies  possibles.  Pour  tous  les 
détails,  je  vous  renvoie  à  la  partie  générale. 

Finalement,  viennent  encore  des  modifications  moins  graves,  une 
simple  diminution  de  l'excitabilité  électrique,  dont  on  peut  tirer  cer- 
taines conclusions  sur  le  degré  d'excitabilité  surtout,  sur  des  troubles 
moléculaires  et  nutritifs  plus  délicats,  etc.,  et  qui  ont,  à  vrai  dire,  une 
faible  valeur  diagnostique,  mais  permettent  cependant,  ci  et  là,  de 
faire  d'importantes  inductions.  Ainsi  une  légère  augmentation  de  l'ex- 
citabilité électrique,  qui  se  manifeste  dans  certaines  paralysies,  peu  de 
jours  après  son  apparition,  chez  d'autres  plus  longtemps  après,  auto- 
rise à  penser  qu'il  existe  de  légers  états  d'irritation  sur  un  point  quel- 
conque de  la  voie  motrice  (par  exemple  dans  l'hémiplégie  avec  con- 
tractures, dans  les  paralysies  neuri tiques,  au   commencement  de 
certaines  paralysies  rhumatismales,  etc.).  Une  diminution  de  l'excita- 
bilité électrique  permet  de  conclure,  dans  plusieurs  cas,  à  la  présence 
de  troubles  nutritifs   plus  délicats  (par  inactivité,    disparition  de 
certaines  influences  trophiques,  dans  de  nombreuses  affections  spi- 
nales et  cérébrales,  qui  n'aboutissent  pas  à  la  réaction  de  dégénéres- 
cence) ;  en  revanche,  dans  d'autres  cas,  à  la  disparition  et  à  l'atrophie 
d'un  plus  grand  nombre  de  fibres  nerveuses  et  musculaires,  comme 
nous  le  voyons  dans  une  partie  des  muscles,  lors  d'une  paralysie  bul- 
baire et  de  l'atrophie  musculaire  progressive  ou  finalement  ce  sont  de 
plus  grossières  modifications  dans  les  muscles  eux-mêmes  qui  déter- 
minent une  atrophie  ou  d'autres  troubles  musculaires  et  aboutissent 
ainsi  à  une  diminution  de  l'excitabilité  (comme  par  exemple  dans  les 
atrophies  musculaires  au  pourtour  d'articulations  malades,  dans  les 
affections  musculaires  primaires,  dans  la  lipomatose  et  dans  la 
pseudo-hypertrophie  des  muscles,  dans  la  véritable  hypertrophie 
musculaire).  D'après  tout  ce  que  nous  savons,  la  présence  de  la  réac- 
tion de  dégénérescence  signifie  que  la  paralysie  ou  atrophie  en  ques- 
tion est  d'origine  névrotique  et  qu'elle  doit  avoir  été  causée  par  une  lésion 
des  appareils  nerveux  trophiques,  périphériques  et  centraux  ;  en 
conséquence,  dans  tous  les  cas,  où  vous  trouverez  une  atrophie  intense 
avec  paralysie  correspondante,  sans  DR,  vous  pourrez,  avec  quelque 
certitude,  rejeter  l'origine  névrotique  de  cette  maladie  et  penser  à  une 
maladie  musculaire  primaire  ;  en  tout  cas,  les  lésions  graves  des  co- 
lonnes grises  antérieures  ou  des  voies  périphériques  sont  alors  exclues 
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avec  certitude,  bien  qu'il  existe,  jusqu'à  un  certain  point,  la  possibilité 
d'une  autre  variété  de  trouble  central  de  la  nutrition  (voir  pages  165, 
168).  Cependant,  les  preuves  péremptoires  à  cet  égard  font  encore  dé- 
faut. Les  faits  établis  jusqu'ici  et  puisés  dans  la  pathologie  de  la  moelle 
épinière  ne  suffisent  pas  encore  à  cet  effet  et  l'opinion  récemment 
émise  par  Charcot,  d'après  laquelle  les  atrophies,  qui  succèdent  à  des 
inflammations  articulaires,  sont  aussi  d'origine  névrotique  et  spinale, 
n'est,  pour  le  moment,  qu'une  hypothèse,  il  est  vrai,  très  plausible. 

Avant  de  passer  à  l'étude  spéciale  des  différentes  formes  de  paraly- 
sie, faisons  encore  quelques  remarques  générales  et  pratiques  ! 

Dans  le  traitement  des  paralysies  cérébrales,  le  point  principal  est 
naturellement  le  traitement  central  ;  pour  ce  qui  concerne  son  com- 
mencement et  sa  technique,  je  vous  renvoie  aux  leçons  16  et  17.  Dans 
le  traitement  périphérique  de  la  paralysie,  il  faut  user  avec  précaution 
à  cause  du  danger  des  courants  trop  forts  pour  le  cerveau,  du  prin- 
cipe préconisé  antérieurement,  qui  consiste  à  appliquer  le  pôle  positif 
sur  le  siège  de  la  lésion.  J'ai  l'habitude,  en  pareil  cas,  de  poser  l'An 
sur  la  nuque,  en  traitant  périphériquement  bras  et  jambe.  Quelquefois 
j'ai  aussi  laissé  couler,  depuis  le  côté  de  la  lésion  cérébrale,  jusqu'au 
plexus  brachial  opposé  et  paralysé,  des  courants  stables,  mais  faibles 
comme  préliminaires  du  traitement  périphérique.  La  prudence  est 
particulièrement  nécessaire  dans  le  choix  de  la  force  des  courants, 
quand  il  s'agit  de  paralysies  cérébrales  et  en  première  ligne,  quand  on 
fait  de  l'excitation  cérébrale  (emploi  du  pinceau  farado-cutané). 

Dans  les  paralysies  spinales,  c'est  encore  le  traitement  central  qui 
est  la  première  condition  requise  ;  il  s'ensuit  que  l'on  peut  souvent  se 
dispenser  complètement  du  traitement  périphérique,  surtout  quand  la 
nutrition  des  nerfs  et  des  muscles  est  normale  et  leur  excitabilité  élec- 
trique intacte  (Voir  19^  et  20"  leçons).  Ici,  il  faut  plutôt  obéir  à  la  règle 
qui  commande,  dans  le  traitement  périphérique,  de  placer  le  pôle 
positif  sur  l'emplacement  de  la  lésion. 

Dans  les  paralysies  périphériques,  il  faut  tenir  compte  en  premier 
lieu  du  siège  de  la  lésion  ;  ensuite,  il  faut  peser  avec  soin  les  conditions 
spéciales,  pour  déterminer  le  Heu  et  le  mode  des  applications  ulté- 
rieures ;  la  différence  de  l'action  sur  les  voies  motrices  et  sensibles, 
les  précautions  à  prendre  relativement  à  l'excitation  directe  ou  réflexe 
ne  doivent  pas  être  négligées  ici.  C'est  surtout  l'excitation  réflexe  qu'il 
faudrait  peut-être  cultiver  davantage  et  d'une  manière  plus  consciente 
qu'on  ne  l'a  fait  jusqu'ici. 

En  ce  qui  concerne  la  technique  du  procédé,  il  y  a  peu  de  choses  à 
ajouter  ;  la  force  du  courant  doit  être  accommodée  aux  différents  cas^ 
et  choisie  de  telle  façon,  qu'il  en  résulte  des  contractions  (quand  l'exci- 
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labilité  est  éteinle,  la  partie  saine  sert  de  conlr/jle  !).  Le  choix  des  élec- 
trodes se  lait  d'aprùs  les  principes  généraux  :  pour  le  traitement  cau- 
sal, l'électrode  est  aussi  grande  que  possible  ;  mais  pour  le  traitement 
périphérique,  il  faut  que  l'électrode  différente  soit  relativement  petite. 
La  localisation  la  plus  exacte  se  règle  complètement  d'après  les  con- 
ditions spéciales  de  chaque  cas  particulier. 

Il  ne  faut  pas  que  la  séance  dure  trop  longtemps,  de  peur  que  la 
surexcitation  et  l'épuisement  ne  se  manifestent.  La  durée  de  tout  le 
traitement  est  en  rapport  avec  les  circonstances  particulières;  les 
règles  générales  (15*  leçon)  sont  suffisantes  à  cet  égard.  En  tout  cas, 
pour  ce  qui  concerne  l'électrothérapie  des  paralysies,  il  ne  faut  pas 
manquer  de  constance. 

VINGT-TROISIÈME  LEÇON 

Sommaire:  Eleetrothérapie  des  différentes  formes  de  paralysie.  —  1.  Paralysie  des 
muscles  des  yeux,  pathogenèse,  observation;  métliodes  de  traitement;  résultats. — 
2.  Paralysie  des  muscles  de  la  masiicalion .  —  3.  Paralysie  du  nerf  facial.  Forme 
rhumatismale  ;  siège  et  nature  de  cette  paralysie  ;  manière  dont  se  comporte  l'ex- 
citabilité électrique.  Pronostic;  observations;  méthodes  de  traitement;  résultats, 
—  Autres  formes  de  paralysie  faciale.  —  4.  Paralysie  du  nerf  accessoire,  —  5.  Pa- 
ralysie du  nerf  hypoglosse. 

Le  trailement  des  différentes  paralysies  devra  être  dirigé  d'après  les 
principes  énumérés  dans  ma  précédente  leçon  ;  il  présente  donc,  dans 
les  différents  cas  de  maladie,  des  caractères  très  variés,  suivant  le 
lieu  et  le  siège  de  la  lésion,  d'après  les  indications  que  l'on  a  sous  les 
yeux  et  le  choix  le  plus  utile  des  méthodes  d'application.  C'est  ce  que 
j'ai  maintenant  à  traiter  en  détail. 

1°  Paralysies  des  muscles  des  yeux. 

Elles  se  produisent'  fréquemment,  les  unes  isolément,  les  autres 
comme  manifestations  concomitantes  et  symptômes  d'une  grande 
série  d'affections  importantes  du  cerveau  ainsi  que  de  la  moelle  épi- 
nière.  Elles  sont  de  la  plus  haute  importance  pour  le  diagnostic  et 
l'appréciation  de  beaucoup  de  ces  maladies  et  elles  forment,  pour 
l'électrothérapie,  un  but  important  à  atteindre. 

La  base  du  traitement  électrique  doit  naturellement  être  un  dia- 
gnostic aussi  exact  que  possible  de  la  forme  et  de  l'étendue  de  la  para- 
lysie, ainsi  que  particulièrement  de  la  localisation  de  la  lésion  paraly- 
sante. La  constatation  de  la  paralysie  des  différents  muscles,  des  yeux 
n'est-elle,  d'ailleurs,  pas  arrivée  à  un  haut  degré  de  perfection  ?  Il  y  a 
des  paralysies  isolées  de  muscles  distiiicts  ou  de  chaque  nerf  des  mus- 
cles des  yeux,  des  paralysies  partielles  de  l'oculo-moteur,  puis  des  para- 
lysies combinées  de  tous  les  nerfs  des  muscles  des  yeux  ou  de  deux  de 
ces  nerfs,  des  paralysies  unilatérales  et  bilatérales  des  muscles  des 
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yeux,  enfin  une  paralysie  bilatérale  de  muscles  associés  et  agissant 
dans  un  même  sens  (par  exemple,  des  deux  droits  supérieurs,  du  droit 
interne  d'un  côté  et  du  droit  externe  de  l'autre,  des  deux  internes,  etc.). 
Ensuite,  il  faut  encore  distinguer  la  paralysie  complète  d'avec  la  sim- 
ple parésie,  ce  qu'on  appelle  l'insuffisance  des  muscles  des  yeux. 

De  toutes  ces  conditions,  des  circonstances  étiologiques,  de  faits 
d'expériences  cliniques  connus,  il  résulte  ensuite,  dans  beaucoup  de 
cas,  pas  toujours!  que  l'on  trouve  le  siège  exact  de  la  lésion. 

Cette  lésion  peut  se  trouver  dans  l'orbite  (trois  nerfs  des  muscles 
des  yeux,  l'optique,  la  première  branche  du  trijumeau  !)  ou  il  faut  la 
chercher  dans  la  fosse  moyenne  du  crâne  (trois  nerfs  des  muscles  des 
yeux,  tout  le  trijumeau  !)  ou  dans  la  fosse  postérieure  du  crâne  (pathé- 
tique, moteur  oculaire  externe,  facial,  acoustique,  etc.)  ;  ou  bien  elle 
peut  exister  dans  la  région  à  noyau  bulbaire,  la  moelle  allongée,  la 
protubérance,  le  pédoncule  (paralysie  nucléaire  des  muscles  des  yeux, 
affection  de  muscles  réunis  fonctionnellement,  incoordination  des  ré- 
flexes d'accomodation  et  des  pupilles,  participation  d'autres  nerfs 
bulbaires,  paralysies  alternantes,  etc.!).  Quant  à  des  lésions  situées 
plus  loin  au  centre  et  considérées  comme  cause  des  paralysies  des 
muscles  des  yeux,  on  n'en  sait  pas  encore  grand'chose  ;  d'après  quel- 
ques observations,  il  pourrait  se  produire,  après  des  lésions  corticales, 
des  paralysies  des  muscles  des  yeux,  par  exemple,  une  ptosis  isolée, 
sur  le  côté  opposé  ;  mais  la  localisation  plus  exacte  est  encore  à  faire  ; 
il  faudra  pour  cela  tenir  compte  des  autres  phénomènes. 

En  outre,  le  diagnostic  tendant  à  établir  si  de  semblables  paralysies 
doivent  être  considérées  comme  précurseur,  ou  manifestation  partielle 
d'autres  maladies,  particulièrement  du  tabès,  de  la  sclérose  multi- 
ple, etc.,  est  d'une  très  grande  importance.  Un  examen  exact  de  la 
maladie,  dans  ce  sens,  donne  souvent  à  cet  égard  des  éclaircissements 
surprenants.  Naturellement,  il  est  aussi  désirable  d'être  éclairé  sur  le 
caractère  de  la  lésion  ;  car,  dans  certains  troubles  (tumeur,  syphi- 
lis, etc.),  on  ne  pourra  rien  attendre  du  courant  électrique,  ou  du  moins 
peu  de  chose,  même  en  le  combinant  à  d'autres  méthodes  curatives. 

Il  n'existe  pas  à' électrodiagnostic  des  paralysies  des  muscles  des 
yeux,  ces  muscles  ne  pouvant  être  excités  électriquement.  Nous  som- 
mes donc  ici  forcés  de  renoncer  aux  avantages  que  donne  l'examen 
électrique  pour  le  diagnostic  de  beaucoup  de  paralysies.  J'ai  souvent 
tenté  d'obtenir  des  résultats  ;  mais  le  voisinage  de  la  rétine  et  du  cer- 
veau nous  impose  pour  le  choix  de  la  force  du  courant,  des  limites 
qui  rendront  pour  toujours  impossible  une  exploration  exacte  de  ces 
phénomènes. 

Je  commence  par  citer  quelques  faits  comme  exemples  de  résultats 
thérapeutiques  : 
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lyi°Obs.  personnelle.  — Paralysie  rhumatismale  du  moteur  oculaire  externe. 
—  34  ans,  mécanicien  de  cliemin  de  fer;  il  est  depuis  dix  jours  atteint  de 
diplopie,  probablement  par  suite  d'un  refroidissement.  Il  existe  à  droite  une 
paralysie  du  moteur  oculaire  externe  ;  l'œil  ne  peut  pas  se  mouvoir  en 
dehors,  au  delà  de  la  ligne  médiane.  Traitement  galvanique:  8  éléments, 
stable,  transversalement  à  travers  les  tempes,' galvanisation  du  sympalliique, 
Ka  labile  dans  le  voisinage  de  la  région  du  droit  externe  (An  au  côté  gauche 
de  la  nuque).  —  Immédiatement  après,  l'œil  se  meut  un  peu  plus  loin  en 
dehors.  — Après  la  quatrième  séance,  les  images  doubles  se  sont  beaucoup 
rapprochées;  l'œil  est  mobile  jusqu'à  l'angle  externe. —  Au  bout  de  dix  séan- 
ces quotidiennes,  le  malade  est  guéri. 

.')2»  Obs.  personnelle.  —  Paralysie  droite  du  moteur  oculaire  commun.— 
70  ans,  homme;  il  remarque  depuis  deux  mois,  par  intervalles,  de  la  diplo- 
pie. Le  20  mars  1867,  ptosis  complète  assez  subite  à  l'œil  droit,  qui,  dejiuis 
ce  temps,  est  toujours  resté  fermé.  Douleurs  passagères  au  fond  de  la  cavité 
oculaire  et  dans  la  moitié  droite  du  front. 

Le  l*'  avril,  je  constate  une  paralysie  complète  de  tous  les  muscles  des  yeux 
innervés  par  l'oculo-moteur  droit.  Le  moteur  oculaire  externe  et  le  pathétique 
sont  libres.  A  part  cela,  tout  à  fait  bien  portant  (excepté  un  tremblement 
ancien  du  bras  gauche).  Traitement  galvanique  :  12  éléments,  Ka  labile  par 
dessus  l'œil  ;  An  placée  derrière  l'oreille  gauche.  12  avril,  mieux  visible,  la 
paupière  peut  se  soulever  à  moitié.  Ensuite,  retour  lent  delà  motilité  même 
dans  les  autres  muscles.  La  guérison  n'est  complète  que  le  24  mai,  après  un 
traitement  qui  a  duré  28  jours. 

53°  06s.  personnelle.  —  Paralysie  du  pathétique  droit  et  insuffisance  du 
droit  interne.  —  Homme  de  52  ans,  atteint  depuis  quatorze  jours,  probable- 
ment, à  la  suite  d'un  traumatisme  de  symptômes  d'une  paréste  de  l'oblique 
supérieur  droit,  avec  insuffisance  simultanée  du  droit  interne.  —  Com- 
mencement du  traitement  le  19  octobre,  de  la  façon  habituelle .  Succès  mo- 
mentané, très  surprenant  ici  ;  immédiatement  après  la  séance  la  diplopie  a 
disparu,  mais  elle  revient  le  lendemain.  Au  novembre,  l'insuffisance  du 
muscle  interne  a  complètement  disparu.  —  Du  3  au  8  novembre,  interrup- 
tion du  traitement.  —  Le  8  novembre,  la  diplopie  est  redevenue  un  peu  plus 
forte;  mais  elle  disparaît  après  le  traitement.  Le  15  novembre,  le  patient 
est  renvoyé  guéri. 

54°  Obs.  personnelle.  —  Parésie  bilatérale  du  droit  extei'ne  et  du  droit  in- 
terne (paralysie  nucléaire  des  muscles  des  yeuxl  —  Petit  garçon  de  12  ans, 
auparavant  toujours  bien  portant;  il  remarque,  depuis  quatre  semaines, 
qu'il  est  atteint  de  diplopie,  survenue  à  la  suite  de  deux  jours  de  violente 
céphalalgie.  Son  regard  morne  frappa  les  assistants.  L'examen  donne: 
acuité  de  la  vue  tout  à  fait  normale;  l'accommodation  n'est  pas  modifiée. 
Les  deux  externes  aussi  bien  que  les  deux  internes  paraissent  fortement  paré- 
tiques  (pour  les  distances,  la  diplopie  persiste  dans  les  moitiés  externes  de 
champ  visuel,  mais  pour  le  voisinage,  les  images  doubles  sont  croisées).  Les 
autres  muscles  des  yeux  paraissent  intacts  ;  tous  les  autres  nerfs  du  cerveau 
sont  aussi  normaux.  Plus  de  maux  de  tête,  pas  de  vomissements,  un  peu 
d'étourdissement  à  la  marche,  extrémités  libres. 
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Traitement  galvanique  :  8  éléments,  transversalement  à  travers  les  tempes, 
et  les  processus  masloïdes-,  la  Ka  labile  sur  les  paupières.  Au  bout  de  huit 
jours,  l'adduction  est  déjà  presque  tout  à  fait  normale;  en  regardant  de 
près,  plus  d'images  doubles;  mais  l'abduction  est  encore  très  difficile.  Après 
onze  jours,  les  externes  aussi  vont  mieux;  les  images  doubles  sont  plus  rap- 
prochées les  unes  des  autres.  11  se  produit  une  forte  hémorragie  nasale; 
après  cela  la  diplopie  a  disparu  subjectivement;  l'excursion  absolue  des 
yeux,  vers  le  dehors,  est  bien  plus  grande  ;  huit  jours  après,  guérison. 

Les  méthodes  de  traitement  des  paralysies  des  muscles  des  yeux  se 
déduisent  très  simplement  des  principes  généraux.  Les  circonstances 
relatives  au  siège  et  à  l'étiologie  de  la  paralysie,  nous  feront  dans  la 
plupart  des  cas,  recourir  au  courant  galvanique,  en  première  ligne. 
Cependant  on  ne  peut  refuser  quelque  action  au  courant  faradique. 
Mais  vous  ne  devrez  pas  vous  attendre  à  ce  qu'il  produise  de  notables 
effets  catalytiques  ;  seulement,  il  pourra  avoir  une  légère  action  sur 
les  muscles  et  sur  leurs  nerfs  moteurs  et  ce  qui  plus  est,  provoquer,  à 
partir  de  la  peau,  une  action  réflexe  sur  ceux-ci. 

Ensuite,  dans  le  traitement  galvanique,  il  faut  s'attaquer  au  siège  de 
la  lésion  et,  suivant  qu'on  le  suppose,  en  tel  ou  tel  endroit,  on  pourra 
diriger  le  courant  transversalement  par  la  partie  antérieure  ou  posté- 
rieure des  tempes  ou  par  les  processus  masloïdes  ;  il  faut  alors  placer 
l'An  sur  le  côté  paralysé  ;  mais  dans  la  plupart  des  cas,  on  se  trouvera 
bien  de  faire  agir  encore  la  Ka.  Un  mode  d'application  très  pratique, 
par  lequel  on  fait  tomber  à  peu  près  toute  la  voie  de  conductibilité  des 
nerfs  des  muscles  des  yeux,  jusqu'à  leur  région  centrale,  sous  l'action 
des  voies  les  plus  denses  du  courant,  consiste  à  poser  une  des  élec- 
trodes sur  les  paupières  fermées  de  l'œil  malade,  l'autre  sur  le  côté 
opposé  de  la  nuque  et  de  l'occiput.  Vous  prendrez,  à  cet  efTet,  des 
électrodes  moyennes,  un  courant  faible  (10,  20,  2o°  de  déclinaison  de 
l'aiguille,  avec  150  R.  au  courant),  action  stable  durant  \  minute  ou 
1  minute  entière,  à  chaque  point  d'application.  Une  lésion  corticale 
est-elle  probable,  il  faudra  faire  l'application  correspondante.  Plus 
tard  vous  pourrez  aussi  galvaniser  le  sympathique  du  cou,  comme 
Bénédikt  l'a  recommandé  le  premier.  Vu  les  différentes  liaisons  que  le 
sympathique  contracte  avec  les  nerfs  des  muscles  des  yeux,  par  l'in- 
termédiaire du  plexus  carotidien  et  caverneux,  nous  avons  la  possi- 
bilité d'une  action  favorable,  en  faisant  entièrement  abstraction  de  la 
catalyse  indirecte,  en  face  du  foyer  de  la  lésion.  Vous  utiliserez  à  cet 
effet  la  méthode  ordinaire.  L'hypothèse  de  Rieger  et  Von  Vorster 
d'après  laquelle  il  s'agirait  souvent,  dans  les  paralysies  des  muscles 
oculaires  labétiques  et  autres  semblables,  de  troubles  locaux  et  vaso- 
moteurs  provenant  des  foyers  morbides  primitifs  delà  moelle  épinière, 
sufTit-elle  pour  instituer,  dans  ces  cas,  un  traitement  delà  moelle  épi- 
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riicre  (el  sans  doute  parliculièrement  de  la  moelle  cervicale);  c'est  ce 
que  je  n'oserais  aflirmcr  pour  le  moment. 

Mais  alors  le  point  princii)al  est  Vexcilalion  directe  des  muscles  para- 
lysés, au  moyen  du  pôle  néf,'atif'.  Le  meilleur  proc(';dé  à  suivre  sera, 
pour  vous,  de  fixer  l'An  sur  la  nuque  (en  le  poussant  éventuellement 
un  peu  sur  le  côté  opposé  de  celle-ci),  ensuite  de  promener  la  Ka  sur 
les  paupières  fermées,  les  points  d'application  correspondant  aux 
muscles  qui  doivent  surtout  6tre  influencés,  puis  de  la  laisser  agir  d'une 
manière  stable,  pendant  quelque  temps;  ainsi  ferez-vous  pour  le  droit 
interne,  au  côté  interne,  pour  l'oblique  supérieur,  en  dedans  et  en 
haut,  pour  le  droit  supérieure  et  le  releveur  de  la  paupière  supérieure, 
de  prél'érence  en  haut,  etc.;  pour  l'abducteur,  le  traitement  lahile  à  la 
tempe,  le  long  de  son  trajet,  pourra  être  employé  utilement.  La  force 
du  courant  sera  telle  qu'il  se  produira  sur  les  paupières,  une  chaleur 
cuisante  et  sensible  ;  en  promenant  l'électrode  sur  les  tempes,  il  devra 
se  produire  une  vive  secousse  dans  les  muscles  frontaux  ;  cela  durera 
environ  \  minute  pour  chaque  muscle.  Evitez  une  trop  forte  excitation. 
Il  est  bon  de  contrôler  chaque  fois  le  résultat  momentané  ;  et  il  faut 
cesser,  si  ce  résultat  ne  progresse  pas.  —  Comme  électrode,  on  usera 
de  préférence  de  la  «  petite  »  électrode-éponge  ;  mais,  avec  quelque 
dextérité,  vous  pourrez  aussi  utiliser  l'électrode  moyenne.  On  peut 
aussi  se  servir,  comme  électrode,  de  l'index  entouré  d'une  toile  humide, 
de  faire  alors  passer  le  courant  par  le  propre  corps  de  l'opérateur,  afin 
de  pouvoir  toujours  contrôler  ce  courant  exactement  (Buzzard).  Mais 
il  faut  recommander  cela  principalement  pour  le  courant  faradique. 
On  suit  le  même  procédé,  quand  il  s'agit  d'une  paralysie  d'accommo- 
dation ou  d'une  autre  affection  des  pupilles  ;  on  fait  alors  agir  le  pôle 
négatif,  en  le  faisant  circuler  sur  le  bulbe  lui-même. 

En  ce  que  concerne  le  courant  faradique^  on  choisit  exactement  le 
mode  d'application  que  j'ai  décrit  plus  haut.  Le  courant  sera  assez  fort 
pour  provoquer  de  vigoureuses  contractions  dans  l'orbiculaire  des  pau- 
pières ;  l'électrode  sera  appliquée  dans  le  voisinage  des  muscles,  quels 
qu'ils  soient,  qu'il  s'agit  d'exciter.  Ori  peut  encore  s'approcher  davan- 
tage des  muscles,  en  introduisant,  dans  le  sacconjonctival,  un  pinceau 
à  poil  humide,  servant  d'électrode  comme  l'a  proposé  Gozzini,  ou  une 
électrode  fixe  et  boutonnée  (M.  Rosenthal)  que  l'on  met  aussi  étroi- 
tement que  possible  en  contact  avec  les  prolongements  musculaires  à 
atteindre  ;  mais  ce  procédé  est  très  désagréable  pour  les  malades  et  ne 
suffit  pas  non  plus  pour  provoquer  des  contractions  des  muscles  des 
yeux.  On  peut  aussi  traiter  de  cette  manière  la  mydriase,  etc.,  avec 
deux  fines  électrodes  pinceaux,  placées  vis-à-vis  l'une  de  l'autre  sur  le 
pourtour  de  la  cornée  ;  cela  devra  se  faire  surtout  en  cas  de  narcose. 

C'est  de  cette  manière  que  l'on  pourra  obtenir  une  excitation  directe 
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des  muscles  paralysés  et  des  voies  motrices  de  conductibilité  ;  on  com- 
prendra aisément  que  cette  excitation  soit  faible  et  imparfaite,  par 
suite  de  difficultés,  de  nature  anatomique  et  physique  ;  cela  résulte 
aussi  de  l'impossibilité  de  provoquer  électriquement  la  contraction  des 
muscles  des  yeux.  Par  suite  de  cela,  on  pensa  naturellement  que  les 
actions  curalives  notoires  de  ce  procédé,  dépendaient  d'une  excitation 
réflexe.  Benedikt,  aussi,  a  effectivement  prétendu  que  l'excitation  delà 
peau  et  surtout  du  trijumeau,  est  en  cela  le  point  important. 

Certes,  on  ne  peut  nier  la  possibilité  de  cette  action  réflexe  ;  mais  on 
n'a  pas  de  fails  qui  démontrent  son  existence.  Quant  à  moi,  je  ne  sache 
pas  qu'en  physiologie,  on  ait  connaissance  de  relations  réflexes  et 
intimes  entre  la  peau  du  visage  et  les  muscles  des  yeux.  Je  me  suis 
aussi  vainement  efforcé  de  les  constater  par  une  forte  excitation  fara- 
dique  de  la  peau  du  visage  autour  des  yeux,  et,  malgré  mes  nom- 
breuses expériences  pour  amener,  par  l'excitation  de  la  peau,  une 
dilatation  des  pupilles,  je  n'ai  jamais  pu  découvrir  quoi  que  ce  soit  en 
fait  de  mouvements  des  muscles  externes  des  yeux.  Je  ne  peux  donc 
pas  bien  croire  à  de  pareils  réflexes  et  je  renonce,  quoique  malgré  moi, 
à  ce  moyen  commode  de  combattre  la  paralysie  des  muscles  des  yeux. 
Au  reste,  je  n'ai  guère  besoin  de  dire  que  les  méthodes  caractérisées 
plus  haut,  servent  en  même  temps  à  exciter  la  peau,  d'une  manière 
l'éflexe. 

Les  résultais  du  traitement  électrique  sont  très  favorables  dans  beau- 
coup de  cas,  surtout,  à  la  vérité,  dans  ceux  qui  s'y  prêtent.  Ce  qui  est 
particulièrement  évident,  c'est  que  dans  beaucoup  de  cas,  l'améliora- 
tion momentanée  de  la  paralysie,  succède  immédiatement  au  traite- 
ment. Les  excursions  de  l'œil  deviennent  un  peu  plus  larges  ;  les 
images  doubles  se  rapprochent  davantage.  Si  cela  continue  et  se  répète 
de  jour  en  jour,  on  voit  bientôt  se  produire  la  guérison  ;  mais  souvent 
le  traitement  dure  plus  longtemps,  le  mieux  disparaît  et  l'on  peut  être 
forcé  d'attendre  longtemps  la  fin  de  la  cure  ;  c'est  surtout  là  où  la 
molililé  absolue  grandit  plus  vite  que  le  rapprochement  des  images 
doubles,  que  l'on  doit  s'attendre  à  un  traitement  de  plus  longue  durée. 
Enfin,  il  y  a  aussi  un  grand  nombre  de  cas,  dans  lesquels  le  traitement 
galvanique  reste  infructueux  comme  tous  les  autres  et  ne  guérit  pas 
la  paralysie  des  muscles  des  yeux. 

On  ne  peut  guère  signaler  de  points  d'appui  généraux,  qui  permet- 
tent de  prévoirie  succès.  Ordinairement,  les  paralysies  rhumatismales 
se  guérissent  promptement  et  facilement  ;  les  paralysies  traumaliques 
ne  sont  pas  non  plus  bien  rebelles.  Les  paralysies  de  la  période  initiale 
du  tabès  sont,  le  plus  souvent,  très  favorables  à  la  thérapeutique; 
cependant  il  y  a  des  exceptions  à  cette  règle.  On  peut  en  dire  autant 
des  paralysies  diphtéritiques  des  muscles  des  yeux;  j'ai  toujours 
Erb.  —  Elcctrotliérapie,  26 
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traité  inutilement  la  myosis  spinale,  avec  rigidité  réflexe  des  pupilles, 
dans  le  tabès  ;  la  niydriase  et  la  paralysie  d'acconinnodation  sont  aussi 
très  opiniâtres  le  plus  souvent  ;  mais  tout  cela  dépend  des  causes. 

2°  Paralysies  des  muselés  de  la  maslical'ion  (des  parties  motrices  du 
Irijumeau),  appartiennent  à  la  classe  (ii;s  grandes  i-arelés.  Elles  sont,  le 
plus  souvent,  déterminées  par  des  maladies  intracrâniennes  et  surtout 
de  la  base  ;  mais  elles  peuvent  aussi  surgir  dans  certaines  maladies  bul- 
baires ;  on  les  voit  rarement  coïncider  avec  des  maladies  cérébrales,  si- 
tuées plus  profondément,  du  centre  (protubérance,  ganglions  centraux, 
écorcc,  etc.).  De  temps  à  autre  elles  viennent  se  joindre  a  la  paralysie, 
l'atrophie,  la  perte  de  l'excitabilité  faradique,  la  réaction  de  dégéné- 
rescence. 

Le  traitement  électrique  s'efl'ectue  tout  à  fait  d'après  le  schéma  rela- 
tif aux  paralysies  des  muscles  des  yeux  :  d'abord  excitation  causale 
(courant  galvanique  traversant  la  région  antérieure  ou  postérieure  des 
oreilles  ou  obliquement  de  la  région  antérieure  des  oreilles,  vers  le 
côté  opposé  de  la  nuque,  etc.),  puis  excitation  directe  des  muscles  de 
la  masticaiion,  au  moyen  du  courant  faradique  ou  avec  le  pôle  négatif 
labile,  ou  fermetures  du  pôle  négatif,  etc.,  sur  les  points  indiqués 
(fig.  29,  p.  264)  ;  au  reste,  il  n'y  a  que  les  muscles  externes  de  la  mas- 
tication (masséter,  temporal)  qui  soient  accessibles  à  ce  mode  de 
traitement.  On  peut  aussi  compter  sur  une  voie  réflexe  lors  de  l'exci- 
tation des  branches  sensibles  du  trijumeau.  Les  résultats  dépendent, 
cela  va  sans  dire,  complètement  de  la  cause  de  la  maladie. 

3"  Paralysies  du  nerf  facial. 

Elles  constituent  Tun  des  objectifs  les  plus  fréquents  et  aussi  les 
plus  favorables  de  l'électrothérapie.  Elles  défigurent  si  notablement, 
elles  amènent  tant  d'autres  incommodités,  que  les  malades  réclament 
des  soins  sans  retard  ;  elles  ont  été  d'autre  part  si  diversement,  dans 
les  sens  les  plus  différents,  l'objet  d'explorations  scientifiques  spéciales 
que  c'est  à  peine  si,  pour  quelque  autre  paralysie,  nous  sommes  aussi 
bien  orientés  que  pour  celle-ci. 

Ceci  est  tout  particulièrement  vrai  pour  la  paralysie  faciale  rhuma- 
tismale, la  forme  de  beaucoup  la  plus  fréquente  et  pratiquement  la 
plus  inaportanle  ;  sa  symplomatologie,  sa  manière  de  se  comporter 
envers  le  courant  électrique,  sa  thérapeutique  sont  précisément  deve- 
nues typiques  pour  toutes  les  autres  formes  de  paralysies  de  la  face  ; 
nous  allons  donc  nous  occuper  tout  d'abord  et  d'une  manière  complète 
de  cette  affection.  L'électrothérapie  des  autres  formes  pourra  ensuite 
être  indiquée  en  peu  de  mots. 

Rien  n'est  plus  aisé  à  reconnaître  qu'une  paralysie  rhumatismale 
de  la  face;  la  physionomie  absolument  typique,  les  grimaces,  lors  des 
mouvements  mimiques  et  spontanés,  l'inocclusion  de  l'œil,  etc.,  en 
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rapport  avec  l'action  antérieure  d'un  refroidissement  et  Ja  rapide 
apparition  du  mal,  tout  autre  trouble  du  côté  du  système  nerveux 
faisant  défaut,  rendent  la  constatation  vraiment  facile. 

Plus  difficile  est  déjà  la  question  de  savoir  où  il  faut  chercher  d'une 
façon  précise,  le  siège  habituel  de  la  paralysie  faciale  rhumatismale 
et  ce  qu'elle  est  dans  son  essence  ;  or,  de  cette  solution  dépendra,  en 
première  ligne,  la  fixation  de  la  place  et  du  mode  d'application  du 
courant. 

Eh  bien  !  l'ensemble  des  symptômes  prouve  indubitablement,  qu'il 
s'agit  ici  d'une  lésion  du  tronc  nerveux  lui-même  et  cela  dans  son  tra- 
jet périphérique  ;  on  ne  peut  absolument  pas  attribuer  la  paralysie 
faciale  rhumatismale  à  une  cause  centrale.  En  parlant  dïrne  manière 
plus  spéciale,  je  dirai  qu'il  faut  sans  doute  chercher  le  siège  de  la  ma- 
ladie bien  loin,  le  plus  souvent  dans  la  partie  du  tronc  nerveux,  située 
entre  l'ouverture  de  sortie  du  canal  de  Fallope  et  la  division  du 
nerf  en  rameaux  du  plexus  cervical  ;  de  là  le  processus  dans  le  canal 
de  Fallope,  peut  s'étendre  plus  loin  et  plus  haut,  plus  ou  moins  loin, 
rarement  jusqu'au  ganglion  géniculé,  presque  jamais  jusqu'à  la  base 
du  crâne.  Jusqu'où  doit-il  s'étendre,  c'est  ce  que  l'on  apprendra,  en 
observant  la  paralysie  simultanée  de  l'auriculaire  postérieur,  de  la 
corde  du  tympan,  des  muscles  de  l'étrier,  du  grand  nerf  pétreux 
superficiel,  etc.  —  Consultez  à  ce  sujet  les  manuels  de  pathologie  ner- 
veuse. Dans  la  grande  majorité  des  cas,  toutefois,  l'affection  paraît  se 
localiser  à  l'endroit  indiqué,  dans  la  fosse  auriculo-mastoïdienne  et 
s'étendre  de  là,  suivant  les  circonstances,  plus  ou  moins  loin  vers  le 
centre. 

Mais  Ja  nature  réelJe  de  cette  affection  nous  est  encore  assez  peu 
connue,  malgré  Ja  fréquence  des  paraJysies  rhumatismales  de  la  face: 
les  résultats  d'autopsies  manquent,  mais  d'après  tout  ce  que  nous  savons, 
on  ne  peut  guère  douter  qu'il  s'agisse  ici  d'une  légère  névrite  rhuma- 
tismale. L'exposition  du  nerf,  dans  l'endroit  mentionné,  la  délicatesse 
de  la  peau  précisément  dans  cette  région,  le  manque  de  protection  par 
la  chevelure  ou  Ja  barbe,  la  tendance  à  la  transpiration  en  ce  lieu, 
expliquent  pourquoi  les  dangers  de  refroidissement  qui  menacent  une 
moitié  du  visage,  déterminent  si  facilement,  justement  en  ce  point, 
une  inflammation.  D'un  autre  côté,  l'étroitesse  du  canal  de  Fallope  est 
cause  que  même  un  faible  gonflement  inflammatoire  du  nerf,  produit 
une  compression  notable  de  ce  même  nerf  et  par  suite  une  grave 
interruption  delà  conductibilité,  tandis  que,  si  le  processus  se  limite  au 
court  espace  situé  en  dehors  de  la  trompe  de  Fallope,  il  ne  présente 
pour  le  nerf  qu'un  danger  léger  et  facile  à  combattre. 

Ce  qui  concorde  tout  à  fait  avec  ce  que  nous  venons  de  dire,  c'est 
que  la  paralysie  faciale  rhumatismale  varie  suivant  les  cas,  en  gravité 
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Cl  en  durôo  :  des  cas  d'une  origine  identique  en  apparence,  présenlant 
un  ensemble  de  <sy.mpl(jmes  tout,  à  fait  semblable  au  commencement 
ont  une  marche  bien  did'érenle;  dans  ime  partie  de  ces  cas,  la  gué- 
rison  est  terminée  déjà  au  bout  de  deux  ou  trois  semaines  ;  dans  d'au- 
tres cas,  la  maladie  dure  pendant  plusieurs  mois,  un  an  et  plus,  jus- 
qu'à ce  que  les  dernières  traces  de  l'aU'ection  aient  disparu. 

Nous  possédons  dans  V exploration  (HccLrique,  un  excellent  moyen  de 
reconnaître  en  toute  assurance  et  de  très  bonne  heure,  les  causes  de 
ces  difTérences,  qu'il  faut  chercher  exclusivement  dans  la  gravité  de  la 
lésion  et  dans  les  modifications  qui  en  résultent,  l'atrophie  dégénéra- 
tive  des  nerfs  et  des  muscles.  Gela  nous  met  aussi  à  même  d'énoncer 
de  bonne  heure  un  pronostic  exact  des  paralysies  de  la  face  rhumatis- 
males distinctes.  Il  n'existe  peut-être  pas  d'autre  forme  de  paralysie 
où  l'action  de  l'excitabilité  électrique  aitété  étudiées!  souvent  et  d'une 
manière  aussi  approfondie  que  précisément  dans  la  paralysie  faciale 
rhuniatismale.  Et  spécialement  les  conditions  de  la  réaction  de  dégé- 
nérescence n'ont  été  étudiées  tout  d'abord  et  avec  .soin  que  dans  des 
cas  semblables, 

Orj^daûS-un  premier^rnjipe  de  cas,  on  ne  trouve  aucune  modifica- 
tion de  l  excitabilité  électrique;  c'est  tout  au  plus  si,  au  commencement 
de  la  paralysie,  on  ea  observe  une  augmentation  très  faible,  pendant 
un  ou  deux  jours. 
Mais  plus  tard  l'e.Kcilabilité  faradique  et  galvanique  dans  les  nerfs 

,  comme  dans  les  muscles,  reste  parfaitement  normale  sous  le  rappor'' 
de  la  quantité  comme  sous  celui  de  la  qualité.  Dans  tous  ces  cas  le 
pronostic  est  très  favorable  ;  leurguérison  a  lieu  dans  Tespace  de  deux 
ou  ti'ois  semaines  ;  il  faut  rarement  plus  du  temps  (forme  légère  de  la 
paralysie  faciale  rhumatismale). 

Dans  le  deuxiènie  groupe,  par  contre,  vous  ne  trouverez,  également 
au  début  aucune  modification,  si  ce  n'est  peut-être  une  légère  aug- 
mentation de  l'excitabilité  ;  mais,  vers  la  fia  de  la  première  semaine, 

'  vous  parviendrez  à  reconnaître  une  bien  légère  diminution  deTexcita- 
bililé  faradique  dans  les  nerfs  et  dans  les  muscles,  plus  sensible  à  la 
diminution  de  la  contraction  maxima  qu'à  l'apparition  plus  tardive 
de  la  contraction  minima  ;  mais  celle-ci  ne  va  pas  plus  loin  et  ne  prend 
pas  de  fortes  proportions  ;  mais  dans  le  cours  de  la  deuxième  ou  même 
de  la  troisième  semaine  apparaissent  dans  les  muscles  les  modifications 
caractéristiques  de  la  réaction  de  dégénérescence  et  ils  prennent  sou- 
vent un  développement  considérable.  On  est  donc  là  en  présence  de  la 
réaction  partielle  do  dégénérescence.  Il  est  ensuite  fort  intéressant  de 
constater  que  les  muscles  qui  réagissent,  sous  une  excitation  partant 
des  nerfs,  d'une  manière  normale  (avec  une  courte  secousse,  et  avec 
une  prépondérance  de  la  KaFS),  réagissent  sous  une  excitation  directe 
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d'une  manière  anormale,  avec  une  secousse  lente  et  avec  une  prépon- 
dérance de  l'An  F  S).  Celle  forme  présente  aussi  encore  un  pronostic 
relativement  favorable.  La  maladie  guérit  dans  l'espace  de  quatre  à  six 
semaines,  rarement  au  bout  de  huit  ou  dix  semaines.  Souvent  la  moti- 
lité  est  presque  entièrement  rétablie  avant  que  les  changements  de 
l'excitabilité  galvanique  aient  disparu  des  muscles.  La  guérison  est 
complète,  sans  être  suivie  de  contractures  ni  de  secousses  spasmodi- 
ques  spontanées,  dans  les  muscles  de  la  face.  [Forme  moyenne  de  la 
paralysie  faciale  rhumatismale.) 

Enfin  un  grand  nombre  de  cas  appartiennent  au  troisième  groupe;  ce 
sont  ceux,  clans  lesquels  se  manifestent  aussitôt  et  d'une  manière  écla- 
tante tous  les  phénomènes  de  la  réaction  complète  de  dégénérescence, 
dans  lesquels  l'excitabilité  des  branches  nerveuses  baisse  très  rapide- 
ment et  s'éteint,  tandis  que  les  muscles  subissent  les  modifications  carac- 
téristiques de  l'excitabilité  faradique,  galvanique  et  mécanique.  Ici  le 
pronostic  est  réellement  peu  favorable,  car  ces  cas  ont  besoin  chaque  fois 
de  beaucoup  de  tempspour  guérir  ;  c'estseulement  au  bout  dudeuxième 
et  du  troisième  mois  que  les  premiers  signes  avant-coureurs  du  retour 
de  la  motililé  commencent  le  plus  souvent  à  se  montrer  et  il  peut  se 
passer  plusieurs  mois  jusqu'à  ce  que  la  guérison  soit  à  peu  près  com- 
plète. Généralement  cela  n'arrive  que  lorsque  pendant  un  temps  assez 
long,  il  s'est  manifesté  une  certaine  raideur  qui  a  duré  pendant  quel- 
que temps  et  que  des  contractures  et  des  secousses  musculaires  ont  eu 
lieu.  Cela  peut  durer  six,  dix,  quinze  mois  et  souvent  un  œil  bien 
exercé  peut  discerner  les  traces  indélébiles  d'une  paralysie  antérieui-e. 
[Forme  grave      la  paralysie  faciale  rhumatismale.) 

Il  n'est  guère  nécessaire  d'affirmer  que  toutes  les  transitions  possi- 
bles peuvent  exister  entre  la  forme  légère  et  la  forme  grave  de  ladite 
paralj'sie,  que  la  forme  moyenne  se  rattache,  d'un  côté,  étroitement  à 
la  forme  légère  et  peut,  d'un  aut;'e  côté,  se  transformer  imperceptible- 
ment en  la  forme  grave. 

Nous  sommes  donc  ici  dans  la  situation  agréable  de  pouvoir,  dès  la 
fin  de  la  première  semaine  (plus  tôt  même,  dans  les  cas  les  plus  graves) 
énoncer,  grâce  à  l'exploration  électrique,  un  pronostic  presque  ab- 
solument certain,  relativement  à  la  durée  de  la  maladie  et  cela  est  très 
souvent  excessivement  utile,  par  rapport  au  public  et  une  maladie  qui 
défigure  beaucoup  le  patient.  Si  nous  trouvons  à  la  fin  de  la  première 
semaine  qu'il  n'existe  pas  la  moindre  trace  de  diminution  d'excitabilité 
dans  le  nerf  (mais  seulement  après  une  exploration  très  jninutieuse), 
alors  la  maladie  dure  de  deux  à  trois  semaines  ;  si  au  contraire  nous 
trouvons  une  légb^e  diminution  de  l'excitabilité  :  nous  en  avons  alors 
pour  quatre  ou  huit  semaines  ;  si  enfin  nous  trouvons  une  diminution 
élevée  de  l'excitabilité,  dès  ce  moment,  alors  le  mal  dure  au  moins 
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quatre,  liuil,  douze  mois.  Naturellement  on  rencontre  quelques  excep- 
tions et  cas  transitoires.  Ces  dill'fjrents  degrés  de  gravité  de  la  maladie 
ne  dépendent  ni  de  l'âge  des  sujets,  ni  du  début  plus  ou  moins  tardif 
du  traitement  électrif|ue. 

Il  est  indubitable  que  cette  marche  très  diverse  d'un  seule  et  même 
maladie  est  déterminée  purement  et  simplement  parla  différence  d'in- 
tensité de  la  lésion,  par  le  degré  plus  ou  moins  élevé  de  la  compres- 
sion et  de  la  destruction  que  le  nerf  a  éprouvées  par  l'afiection  rhuma- 
tismale. En  outre,  il  me  paraît  absolument  indubitable  ou  du  moins 
très  vraisemblable  que  ces  diflërences  dans  la  gravité  de  la  lésion  pro- 
viennent, en  grande  partie,  sinon  d'une  manière  exclusive,  de  la  loca- 
lisation de  la  maladie.  Si  cette  localisation  affecte  tout  le  tronc  nerveux 
situé  en  dehors  de  la  trompe  de  Fallope,  dans  un  tissu  lâche,  une 
compression  énergique  de  la  maladie  est  impossible,  la  lésion  reste 
légère  et  momentanée  ;  mais,  si  le  mal  s'étend  (gonflement  neuroti- 
que, etc.),  jusqu'à  l'entrée  en  forme  d'entonnoir  de  la  trompe  de  Fallope 
et  qu'il  s'3'^  introduise  même,  la  pression  sur  les  libres  nerveuses,  par 
suite  de  l'élroitesse  de  l'espace,  devient  de  plus  en  plus  intense,  l'arrêt 
de  conductibilité  de  plus  en  plus  complet  ;  alors  ce  n'est  pas  seulement 
la  conductibilité  motrice,  mais  c'est  encore  la  conductibilité  trophique 
qui  est  complètement  interrompue  et  on  arrive  par  là  aux  différents 
degrés  de  la  DR  et  par  suite  naturellement  à  une  prolongation  de  la 
maladie.  A  cela  répond  aussi  complètement  le  tableau  symptomatique 
de  ces  cas  (sauf  des  exceptions  très  rares)  ;  une  participation  des  ra- 
meaux qui  en  émanent  plus  haut  (corde,  muscle  de  l'étrier,  etc.)  n'a 
jamais  lieu  que  dans  les  formes  graves.  Naturellement  il  peut  aussi  se 
faire  que  de  prime  abord  une  intensité  plus  ou  moins  forte  de  la  mala- 
die puisse,  jusqu'à  un  certain  point,  être  décisive  pour  la  durée  et  la 
gravité  de  la  maladie. 

Les  autres  anomalies  de  l'excitabilité  électrique  rares,  et  observées 
par-ci  par-là  dans  les  paralysies  faciales  rhumatismales  (simple  aug- 
mentation et  simple  diminution  de  l'excitabilité  faradique  et  galvani- 
que), n'ont  pas  d'importance  au  point  de  vue  du  diagnostic. 

Voyons  maintenant  quelques  exemples  typiques  de  cette  maladie, 
que  l'on  peut  étudier  tous  les  jours. 

o.ï°  Obs.  personnelle.  —  Parahjsie  faciale  rhumatismale,  forme  légère.  — 
Femme,  24  ans,  atteinte  depuis  six  jours  d'une  paralysie  rhumatismale  du 
facial  droit.  La  luette  et  le  voile  du  palais  ne  sont  pas  déviés  ;  pas  de  trouble 
du  goût  ni  de  l'ouïe.  Excitabilité  électrique  des  branches  nerveuses  el  des  mus- 
cles complètement  normale.  Traitement  galvanique  :  le  dixième  jour  de  la 
maladie,  premières  traces  du  retour  de  la  motilité  ;  au  dix-huitième  jour, 
guérison.  L'excitabilité  électrique  n'a  jamais  présenté  d'anomalies. 

56°  Obs.  personnelle.  —  Paralysie  rhumatismale  du  facial,  forme  légère.  - 
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Employé  de  bureau,  âgé  de  41  ans,  a  eu,  il  y  a  huit  jours,  par  suite  d'un 
refroidissement,  une  paralysie  de  la  partie  droite  du  visage;  paralysie  com- 
plète de  toutes  les  ramifications  de  la  face  ;  réflexes  supprimés;  pas  de  trou- 
ble du  goiU;  le  voile  du  palais  est  libre.  Excitabilité  faradiqiie  et  galvanique 
complètement  normale.  Traitement  galvanique  :  onzième  jour  de  la  maladie, 
amélioration  notable.  Dix-septième  jour,  guérisou  presque  complète.  Vingt- 
troisième  jour  (après  o  séances),  renvoyé  guéri.  L'excitabilité  électrique  n'a 
jamais  montré  d'altération  quelconque. 

o7°  Obs.  personnelle.  —  Paralysie  faciale  rhumatismale,  forme  moyenne,  — 
Garde  forestier,  âgé  de  41  ans,  atteint  d'une  paralysie  faciale  au  côté  gau- 
che, par  suite  d'un  refroidissement.  État  le  dix-huitième  jour:  paralysie 
faciale  complète  du  cûté  gauche.  Luette  et  voile  du  palais  normaux,  pas  de 
trouble  du  goût.  DR  partielle,  faradiquement,  à  gauche  dans  les  branches 
nerveuses,  il  faut  de  8  à  iO  millimètres  de  distance  de  rouleaux  de  moins 
qu'à,  dvoïle;  galvaniquemcnl,  dans  les  ramifications  nerveuses,  faible  dimi- 
nution ;  aux  muscles,  augmentation  caractéristique  et  modifications  quali- 
tatives; AnFS  >  KaFS  (augmentation  de  l'excitabilité  mécanique).  Traite- 
ment galvanique  :  Vingt-deuxième  jour  :  aujourd'hui  déjà,  évidente  amélio- 
ration. Cinquante-sixième  jour:  guérison  presque  terminée;  l'excitabilité 
des  nerfs  de  rechef  presque  normale.  Soixante-cinquième  jour  :  sorti  guéri. 

08°  06s.  personnelle.  — Paralysie  rhumatismale  du  facial,  forme  moyenne. — 
Passage  â  une  forme  plus  grave.  —  Étudiant,  21  ans,  atteint  depuis  quatre 
jours,  à  gauche,  d'une  paralysie  de  la  face,  rhumatismale  ;  paralj'sie  de  toutes 
les  branches  de  la  face;  luette  et  voile  du  palais  normaux;  ouïe  normale  ; 
trouble  du  goût  en  avant,  sur  la  moitié  gauche  de  la  langue.  Excitabilité 
électrique  encore  parfaitement  normale. Septième  jour:  diminution  notable 
de  l'excitabilité  faradiquo  des  ramifications  nerveuses  (distance  des  rouleaux, 
de  7  à  16  millimètres).  Pas  de  traces  de  DR.  Treizième  jour:  l'excitabilité 
faradique  a  encore  diminué,  surtout  dans  les  branches  du  menton  ;  galva- 
niquement  aujourd'hui,  DR  très  accentuée,  dans  les  muscles  du  menton.  En 
môme  temps,  traces  du  retour  de  la  motilité  dans  le  muscle  frontal. 

Le  patient  fait  un  voyage.  Deux  mois  1/2  après,  motilité  de  la  région  fron- 
tale, complètement  rétablie,  mais  encore  très  défectueuse  dans  les  muscles 
delà  mâchoire  supérieure  et  au  menton.  Sensation  du  goût,  de  nouveau  nor- 
male. L'exploration  électrique  donne  encore  toujours  une  DR  partielle, 
sensible  surtout  dans  les  muscles  précités.  On  reprend  le  traitement  galva- 
nique et,  après  chaque  séance,  on  constate  une  amélioration  prononcée  de 
la  motilité.  Au  bout  de  quatre  semaines,  guérison. 

o9°  06s.  personnelle.  —  Paralysie  faciale  rhumatismale,  forme  grave.  — 
Femme,  62  ans;  elle  vient,  le  deuxième  jour  après  l'apparition  subite  d'une 
paralysie  faciale  rhumatismale  droite,  pour  se  faire  examiner  et  traiter. 
Paralysie  complète  de  toutes  les  branches  du  visage  ;  luette  et  voile  du  palais 
normaux.  Chez  la  malade,  par  une  observation  presque  quotidienne,  on  re- 
connaît et  l'on  constate  le  développement  et  le  parcours  de  la  DR  complète  et 
cela  de  la  manière  la  plus  exacte  et  la  plus  typique. Simultanément,  à  partir  du 
premier  jour,  on  commence  un  traitement  galvanique  régulier  (la  Ka  labile 
sur  les  nerfs  elles  muscles;  l'An  derrière  l'oreille).  C'est  seulement  au 
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soixanle-sixième  jour  de  maladie  que  se  produit  la  première  trace  de  moli- 
lil6  sur  le  muscle  frontal  ;  mais  elle  progresse  lentement.  Le  cent  quarante- 
cinquième  Jour,  l'aniélionilion  est  très  iiolahle,  mais  il  s'est  manifesté  une 
légère  contracture  des  muscles,  surtout  autour  de  l'angle  buccal .  L'amélio- 
ration continue,  mais  très  lentement.  Môme  treize  mois  après  le  commen- 
cement de  la  maladie,  on  constate  encore  des  difficultés  dans  la  motilité  des 
muscles  du  visage,  des  contractures,  des  mouvements  concomitants  et  des 
spasmes  spontanés. 

00°  Obs.  personnelle.  —  Paralysie  faciale  rhumatismale,  forme  grave.  —  Un 
homme  de  30  ans  arrive  cinq  jours  après  l'apparition  subite  d'une  paralysie 
faciale  du  cûlé  droit.  11  demande  à  être  examiné.  Paralysie  complète  des 
ramifications  du  visage,  participation  de  l'auriculaire  postérieur,  trouble  du 
goût,  légère  hyperacousie,  voile  du  palais  normal.  Dans  les  (jualorze  jours 
suivants,  se  développe  la  DR  complète.  Traitement  galvanique  (deux  fois 
par  semaine).  C'est  seulement  au  bout  de  deux  mois  que  reparaissent  les 
premières  traces  de  motilité,  sur  le  frontal  ;  mais  c'est  seulement  après  trois 
autres  mois  que  la  guérison  peut  être  déclarée  complète  ;  ici  encore,  il  resta 
un  peu  de  contracture. 

La  méthode  du  Irailcmenl  électrique,  dans  les  paralysies  rhumatis- 
males de  la  face  s'effectue  d'après  les  principes  généraux  et  d'après 
nos  théories  sur  Je  siège  et  la  nature  du  mal.  Le  premier  point  est  le 
traitement  direct  de  la  lésion  elle-même  ;  il  s'ohtient  au  moyen  du  cou- 
rant galvanique,  surtout  par  un  courant  transversal  par  les  fosses 
auriculo-maslO|ïdiennes,éventuellementpar  les  os  du  rocher, pour  com- 
battre la  névr'ile  pi'obable  :  immédiatement  après,  action  stable  de 
l'An  (principalement  dans  des  cas  récents'*,  puis,  action  plus  ou  moins 
longue  de  la  Ka,  pendant  une  ou  deux  minutes  ;  de  6  à  10  éléments 
suffiront;  déclinaison  de  l'aiguille  de  20  à  30°  ;  il  n'y  a  d'ailleurs  pas 
de  difficulté. 

Par  contre,  la  suppression  de  l'obstacle  à  la  conductibilité,  dans  le 
nerf,  n'est  pas  aussi  simple  qu'on  le  croit,  précisément  parce  que  nous 
ne  pouvons  pas  appliquer  le  courant,  avec  la  sûreté  nécessaire,  au  cen- 
tre par  rapport  au  siège  de  la  lésion  ;  nous  ne  pouvons  pas  faire  entrer 
en  excitation  visible  le  nerf  facial,  dans  l'intérieur  du  rocher  ou  mémo 
à  la  base  du  crâne  et  les  tentatives  faites  pour  l'exciter  systématique- 
ment, en  partant  de  la  cavité  du  tympan,  au  moyen  d'une  électrode 
enfoncée  profondément  dans  le  conduit  auditif  externe,  abstraction 
faite  de  l'incertitude  du  résultat,  sont  si  dégréables  et  douloureuses, 
qu'on  n'ose  guère  y  recourir. Toute  observation  impartiale  nous  oblige 
à  avouer  que  1  electrisation  périphérique  ordinaire  des  ramifications 
nerveuses  et  des  muscles,  ne  peut  guère  contribuer  à  rendre  cette  indi- 
cation. Par  bonheur,  nous  sommes,  dans  ces  formes  de  paralysie,  en 
état  de  disposer  d'un  arc  réflexe  extraordinairement  actif,  qui  nous 
facilite  beaucoup  l'établissement  de  l'excitation  désirée,  eu  partant  de 
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la  lésion  comme  cenlre.  Le  trijumeau  est  complètement  intact  ;  entre 
lui  et  le  facial  existe  une  relation  réflexe  tout  à  fait  directe  qui,  par 
l'effet  d'innombrables  phénomènes  physiologiques,  est  constamment 
employée  et  est  souvent  enjeu.  Toute  excitation  énergique  des  bran- 
ches faciales  du  trijumeau  doit  donc  produire  une  vive  excitation  cen- 
trifuge dans  le  tronc  du  facial  et  c'est  de  cela  que  nous  avons  besoin. 
La  déclaration,  peu  motivée  d'ailleurs  de  Russel  Reynolds  «  dans  une 
paralysie  faciale  rhumatismale,  l'emploi  du  pinceau  faradique  est  la 
meilleure  méthode  de  traitement  »,  me  paraît  moins  fausse  qu'elle  ne 
me  semblait  de  prime  abord.  FA  quoique  je  sois  fort  loin  de  plaider 
en  faveur  de  ce  remède  si  cruel  pour  le  visage,  je  crois  cependant  que 
la  faradisation  et  la  galvanisation  périphérique  (du  visage)  peuvent 
être  d'une  utilité  très  notable  et  que  le  résultat  indubitable  de  ce  pro- 
cédé qui  n'atteint  seulement,  à  ce  qu'on  présume,  que  les  faisceaux 
nerveux  de  la  face  et  les  muscles,  doit  être  attribuée  principalement  à 
l'excitation  du  trijumeau. 

Ce  procédé  se  confondavec  celui  que  nous  employons  pour  remplir  la 
dernière  indication,  pour  faire  disparaîlre  des  troubles  nutritifs  délicats 
et  grossiers  dans  les  nerfs  et  muscles  paralysés,  en  même  temps  que 
pour  rétablir  en  eux  la  conductibilité.  En  tout  cas,  ce  procédé  est 
d'une  utilité  positive  dans  les  formes  légères  et  moyennes  ;  que  dans 
les  formes  graves  il  n'arrête  en  rien  la  marche  de  l'atrophie  dégéné- 
rative  et  qu'il  ne  serve  vraisemblablenient  pas  beaucoup  à  abréger  la 
durée  générale  de  la  maladie,  c'est  ce  que  mes  recherches  et,  depuis, 
des  expériences  confirmatrices  multiples,  ont  démontré  ;  mais  il  peut 
être  utile,  dans  ces  cas,  pour  hâter  la  reconstitution,  rétablir  plus  ra- 
pidement et  plus  complètement  les  muscles,  et  on  ne  doit  conséquem- 
nient  pas  le  négliger.  Et  comme  il  sert  simultanément  à  combattre  la 
paralysie  (par  la  voie  des  réflexes)  je  dois  retirer  le  conseil  que  j'ai 
donné  ici  antérieurement,  de  n'employer  que  rarement  (environ  une 
fois  par  semaine),  à  l'origine,  la  galvanisation  ou  faradisation  péri- 
phérique, dans  les  paralysies  faciales  graves,  et  je  liens  maintenant  un 
traitement  périphérique  comme  aussi  fréquemment  utilisable  ;  par 
conséquent  tous  les  jours  à  l'occasion. 

Ce  traitement  périphérique  consiste  en  ce  que  vous  appliquez  —  yal- 
caniquemmt  /"An  moyenne  derrière  l'oreille,  du  cùté  paralysé  et,  qu'a- 
vec la  \{.^  petite,  mais  labile,  vous  traitez  d'une  manière  suffisamment 
énergique  les  branches  nerveuses  et  les  muscles.  Passez  doucement 
tout  d'abord  sur  le  plexus  zygomatique  et  ses  principales  branches  ; 
occupez-vous  ensuite  des  muscles  isolés  qui,  d'ordinaire,  donnent,  en 
ce  cas,  des  secousses  labiles  très  intenses  ;  il  est  très  utile  de  traiter 
directement  l'orbiculaire  des  paupières  pour  relever  sa  tonicité  et  pré- 
parer, à  courte  échéance,  la  fermeture  de  l'œil  ;  vous  passez  là,  circu- 
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Inirement  sur  Jcs  paupières,  Jes  lermanl,  h  l'aide  de  l'électrode  elle- 
même,  el  par  une  légère  pression  ;  naturellement  avec  les  plus  grandes 
précautions,  afin  de  ne  pas  tomber  avec  l'électrode  dans  l'œil  ouvert  ! 
Des  forces  de  courant  telles  que  des  secousses  vives  en  résultent  et 
qu'une  cuisson  Iraiiclie,  vive  sur  les  paupières,  apparaisse  (G-lO  élém. 
sont  le  plus  souvent  suffisanls  ;  déviai,  de  l'aig.  W-do").  Durée,  une  à 
trois  minutes. 

Faradiquemenl,  le  traitement  est  tout  à  fait  analogue  ;  dans  les  for- 
mes légères  et  moyennes  on  excite  directement  les  ramifications  ner- 
veuses et  les  muscles,  en  même  temps  naturellement  que  les  branches 
du  trijumeau;  dans  les  formes  graves,  nulles  contractions  ne  se  pro- 
duisant, vous  vous  laissez  guider,  pour  le  choix  des  forces  de  courant, 
parles  sensations  du  malade,  qui  tout  au  moins  doivent  être  alors  bien 
vives  et  vous  pouvez  ainsi  passer  sur  tout  le  visage  avec  la  petite  élec- 
trode. 

Les  résultats  de  ce  traitement  sont  certes  très  différeiils,  suivant  la 
gravité  des  cas  ;  jamais  vous  ne  pourrez  espérer  transformer  par  un 
traitement  hâtif,  une  forme  grave  en  une  moyenne  ou  une  légère  ;  les 
affirmations  en  ce  sens,  données  par  quelques  auteurs,  sont  absolument 
fausses.  La  gravité  et  la  durée  moyenne  de  la  paralysie  sont  des  don- 
nées auxquelles,  du  moins  par  le  traitement,  vous  ne  pourrez  pas  beau- 
coup changer.  Toutefois  je  crois  que,  dans  les  formes  légères  et 
moyennes,  on  peut  hâter  la  guérison  à  l'aide  du  traitement  et,  dans 
les  formes  graves,  prévenir  l'incurabilité  de  l'affection,  favoriser  la 
complète  reconstitution  et  s'opposer  à  l'apparition  des  contractures 
secondaires  et  états  spasmodiques.  En  fait,  dans  les  formes  légères, 
vous  pouvez  constater,  après  chaque  séance,  une  amélioration  mani- 
feste et  cela  même  dans  les  formes  moyennes,  qui  alors  arrivent  en 
peu  de  temps  à  la  guérison  ;  dans  les  formes  graves,  en  revanche,  il 
faut  électriser  souvent  durant  des  semaines  et  des  mois  avant  que  Ta- 
mélioration  ne  se  produise  et  encore  toujours  pendant  très  longtemps, 
jusqu'à  ce  que  la  guérison  survienne.  En  vérité  on  peut  ordinairement 
constater  que  les  premières  traces  de  motilité  se  manifestent  immédia- 
tement après  la  galvanisation  ou  en  général  deviennent  plus  nettes 
après  elle,  et  cela  surtout  dans  l'orbiculaire  des  paupières  et  dans  le 
frontal. 

L'électrothérapie  est  habituellement  assez  impuissante  contre  les 
contractures  secondantes  du  visage,  surtout  quand  elles  sont  très  invété- 
rées; j'ai  d'ordinaire  vainement  essayé  contre  elles  la  galvanisation 
stable  et  labile,  la  faradisation  des  antagonistes,  etc.  ;  le  plus  souvent, 
vous  devrez,  outre  cela,  recourir  à  d'autres  moyens  (extension  méca- 
nique, massage,  etc.). 

Le  traitement  électrique  des  autJ'es  formes  de  la  paralysie  faciale  ne 
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nécessite  plus  maintenant  de  longues  explications.  Ces  formes  peuvent 
être  produites  par  les  causes  les  plus  diverses  et,  par  suite,  doivent  ame- 
ner certaines  modifications  du  traitement  ;  il  en  est  qui  proviennent 
d'inflammations  des  parotides  ou  d'érj'sipèle,  d'influences  traumati- 
ques  (coups  de  couteau,  opérations,  pression  du  forceps  dans  les  ac- 
couchements), de  lésions  dans  le  rocher  et  à  la  base  du  crâne  ;  d'au- 
tres, de  maladie  des  noyaux  du  facial,  dans  la  moelle  allongée,  (la  pa- 
ralysie bulbaire,  etc.),  ou  du  trajet  du  facial  dans  le  cerveau  (les  apo- 
plexies, les  hémiplégies  cérébrales)  et  enfin  aussi  des  centres  moteurs 
du  facial  dans  les  circonvolutions  cérébrales  (dans  les  abcès,  tumeurs, 
etc.).  C'est  d'après  le  siège  de  celte  localisation  que  s'établit  le  tableau 
symptomatique  de  la  paralysie,  sa  corrélation  avec  tous  les  autres 
troubles  possibles  et  c'est  aussi  de  cela  que  dépend  l'état  de  l'excita- 
bilité électrique.  Dans  la  paralysie  purement  cérébrale,  cette  excitabi-  . 
lité  est  absolument  intacte  ;  dans  la  paralysie  bulbaire  il  peut  se  pro- 
duire une  simple  diminution  dans  les  ramifications  correspondantes 
du  facial,  bien  des  fois  aussi  la  DR  partielle  se  manifeste  ;  dans  toutes 
les  paralj'sies  basilaires  du  rocher  et  autres  paralysies  périphériques, 
l'excitabilité  électrique  peut  se  montrer  très  différente;  le  plus  sou- 
vent la  DR  (partielle  ou  complète)  existe,  souvent  aussi  il  y  a  un 
simple  aflaiblissement,  très  rarement  accroissement  (Brenner)  et  encore 
plus  rarement  cette  excitabilité  reste-t-elle  complètement  intacte. 
Toutes  ces  choses  n'ont  habituellement  de  la  valeur  que  pour  la  déter- 
mination de  la  gravité  de  la  lésion. 

Pour  le  traitement  électrique  de  toutes  ces  formes  de  paralysie,  il 
ne  se  produit  que  certaines  modifications  qui  sont  nécessitées  par  le 
siège  de  la  lésion. Ce  dernier  même  doit,  en  première  ligne,  être  l'objet 
de  l'application  électrique;  ainsi  dans  les  lésions  périphériques  trau- 
matiques  à  la  place  en  question, de  même  dans  les  affections  du  rocher, 
de  l'oreille  et  de  la  base  du  crâne  ainsi  que  dans  la  forme  rhumatis- 
male ;  dans  la  paralysie  bulbaire,  comme  nous  l'avons  indiqué  (p.  326), 
on  doit  appliquer  le  courant  transversalement  par  les  processus  mas- 
toïdiens, ou  diagonalement  à  partir  de  la  région  antérieure  auriculaire 
au  côté  opposé  de  la  nuque  ;  dans  une  affection  spécialement  cérébrale, 
c'est  suivant  le  siège  présumé  dans  les  ganglions  centraux  ou  les  cir- 
convolutions que  vous  choisirez  les  méthodes  d'application  convena- 
bles, en  y  comprenant  la  galvanisation  du  sympathique.  Le  traitement 
périphérique  peut  être  le  môme  pour  tous  ces  cas,  galvanique  ou  fara- 
dique. 

4°  Paralysies  du  nerf  accessoire. 

Ce  sont  en  somme  des  lésions  rares,  surtout  en  ce  qui  concerne  la 
branche  externe  du  nerf,  pour  les  muscles  sterno-cleido-mastoïdien  et 
trapèze;  les  paralysies  de  la  branche  interne,  qui  innerve  le  larynx, 
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les  muscles  do  Ja  déglulilion  £l  d'une  partie  du  voile  du  palais,  j'en 
parlerai  ensemble  plus  lard. 

Les5  paralysies  du  sterno-cieido-masloïdieu  et  du  Irapè/.e  sont  l'aciles 
à  reconnaître  ;  mais  leur  cause  et  leur  siège  exact  ne  peuvent  pas  tou- 
jours être  trouves  avec  c.erlitude.  Elles  peuvent  exister  avec  ou  sans 
atrophie  des  muscles,  avec  ou  sans  DR  ;  le  plus  fréquemment  vous 
devez  songer  à  une  lésion  périphérique  du  nerf,  en  dedans  ou  en 
dehors  du  canal  vertébral,  ensuite  à  une-lésion  bulbaire;  il  n'est  pas 
rare  encore  qu'elles  soient  aussi  une  manifestation  partielle  de  l'atro- 
phie musculaire  progressive,  surlout  de  la  forme  «  juvénile  »  récem- 
ment signalée. 

Le  trailement  électrique  s'institue  absolument  d'après  les  principes 
développés  à  propos  du  nerf  facial,  modifiés  seulement  suivant  le 
siège  de  la  lésion  et  les  muscles  atteints;  ainsi,  traitement  causal  à  tra- 
vers les  processus  mastoïdiens,  ou  galvanisation  des  apophyses  cervi- 
cales, etc.;  ensuite  le  traitement  dii'ect  périphérique  aux  endroits 
connus.  On  ne  sait  rien  des  relations  réflexes;  il  importe  surtout,  à 
cet  eiïet,  d'attirer  la  peau  sur  les  muscles  paralysés. 

o"  Paralysies  du  nerf  hypoglosse. 

Elles  ne  sont  pas  rares,  mais  elles  ne  se  présentent  le  plus  souvent 
que  comme  manifestations  partielles  d'affections  centrales,  telles  que 
la  paralysie  bulbaire  progressive,  eten  outre,  très  régulièrement,  dans 
les  hémiplégies  cérébrales  ordinaires,  plus  rarement  dans  les  lésions 
corticales.  De  l'ensemble  du  tableau  symptomatique,  on  peut  le  plus 
souvent  tirer  avec  facilité  le  diagnostic  local  afférent.  Les  paralysies 
périphériques  de  l'hypoglosse  surviennent  bien  aussi  à  lasuitede  bles- 
sures, opérations,  pression  de  tumeurs,  cicatrices,  etc.,  mais  n'ont  au- 
cune, signification  pratique  spéciale. 

Dans  la  paralysie  de  l'hypoglosse  purement  cérébrale,  il  n'y  a  ja- 
mais d'atrophie  de  la  langue,  ni  de  changement  de  l'excitabilité  élec- 
trique ;  mais  aussitôt  que  le  noyau  est  atteint  dans  la  moelle  allongée 
ou  que  la  voie  de  conductibilité  périphérique  de  l'hypoglosse  est  en- 
dommagée, l'atrophie  de  la  langue  ne  fait  jamais  défaut  et  il  se  pro- 
duit ensuite  aussi  une  diminution  de  l'excitabilité  électrique  de  la  lan- 
gue et  même  de  la  DR.  Bernhardt  la  constata  dans  un  cas  de  section 
et  dans  un  cas  de  compression  de  l'hypoglosse;  moi-même,  j'ai 
observé  une  DR  partielle  dans  une  paralysie  bulbaire  progressive. 

Le  traitement  s'efl'ectue  ici  encore  d'après  les  principes  généraux  : 
directement,  quand  il  y  a  une  lésion  cérébrale,  transversalement  à  tra- 
vers les  processus  mastoïdes,  quand  c'est  une  affection  bulbaire,  mais 
il  faut  s'arranger  de  façon  à  ce  que  laKa  soit  introduite  profondément 
à  la  place  d'excitation  de  l'hypoglosse  (voir  fig.  29,  p.  264),  au  coin  de 
la  mâchoire  inférieure,  l'An  appliquée  en  haut  à  la  nuque. 
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Pour  le  Irailement  périphérique  au  moyen  du  courant  galvanique, 
vous  placez  également  l'An  à  la  nuque,  la  Ka  à  la  place  que  nous  ve- 
nons d'indiquer,  avec  action  labile  ou  fermetures  réitérées  de  la  Ka  ; 
ou  bien  la  Ka  directement  sur  la  langue  tirée  au  dehors  ou  appliquée 
contre  le  plancher  de  la  bouche  ouverte,  de  la  môme  façon. 

Il  convient  de  prendre  à  cet  elTet  une  électrode  isolée  jusqu'au  bou- 
ton en  éponge  (à  cause  des  dents  et  des  lèvres),  qui  soit,  si  c'est  pos- 
sible,pourvue  d'un  interrupteur.  Par  une  application  externe,  on  pro- 
voquera aussi  des  mouvements  de  déglutition,  mouvements  qui  sont 
utiles  pour  beaucoup  de  muscles  linguaux.  Vous  vous  servirez  d'une 
électrode  semblable  pour  le  courant  faradique,  et  avec  son  aide,  vous 
pourrez  aisément  exciter  le  tronc  du  nerf  à  l'endroit  indiqué,  et  faire 
contracter  la  langue  elle-même.  Le  courant  doit  être  toujours  pris 
assez  fort  pour  que  des  contractions  franches  se  produisent. 

On  ne  sait  rien  de  l'excitation  réflexe  de  la  langue,  en  dehors  des 
mouvements  de  déglutition  complexes  qui  sont  amenés  d'une  manière 
réflexe. 

VINGT-QUATRIÈME  LEÇON 

Sommaire:  Ëlectrotliérapie  des  formes  de  paralysie  isolées  (suite).  —  6.  Paralysies 
du  cou  et  du  tronc-,  pathogénie;  observations;  mélliodes  de  traitement,  —  7.  Pa- 
ralysies aux  extrémités  supérieures  ;  pathogénie  ;  symptomatologie  ;  électrodia- 
gnostic ;  observations  à  l'appui;  méthodes  de  traitement  électrique;  résultats. — 
8.  Paralysies  des  extrémités  inférieures  ;  pathogénie  et  formes  distinctes  ;  électro- 
diagnostic  :  observations  à  l'appui;  méthodes  de  traitement;  résultats. 

B°  Paralysies  au  cou  el  au  tronc. 

Je  comprends  sous  ce  titre  les  formes  de  paralysie,  isolées  ou  com- 
binées, de  tous  les  muscles  du  tronc,  des  muscles  de  la  poitrine,  du 
dos  et  du  ventre,  particuhèremcnt  des  muscles  grands  et  petits,  qui 
meuvent  l'omoplate,  des  extenseurs  de  la  nuque  et  du  dos,  enfin  du 
muscle  d'inspiration,  le  plus  important,  du  diaphragme. 

Ce  sont  là,  à  tout  prendre,  des  formes  de  paralysie  qui  ne  sont  pas 
très  fréquentes  ;  les  unes  se  produisent  d'une  façon  tout  à  fait  isolée, 
par  des  lésions  traumatiques  ou  inflammatoires  de  leurs  nerfs,  par 
compression,  dans  les  affections  des  vertèbres,  etc.;  mais  le  plus  sou- 
vent il  s'agit  de  cas  plus  compliqués,  de  la  paralysie  multiple  et  simul- 
tanée de  différents  muscles  et  de  groupes  entiers  de  muscles,  comme 
symptôme  el  manifestation  partielle  d'affections  centrales  et  surtout 
spinales.  Ces  muscles  sont  relativement  assez  souvent  paralysés  et 
atrophiés  dans  l'atrophie  musculaire  progressive,  particulièrement 
dans  la  forme  «  juvénile  »  déjà  plusieurs  fois  mentionnée,  forme  dans 
laquelle  se  manifestent  souvent  les  combinaisons  les  plus  remarqua- 
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bles  d'atrophie  de  ces  muscles;  piir  contre,  dans  Ja  l'orme  typique, 
elle  se  maniresle  seulement  dans  les  périodes  tardives,  et  la  paralysie 
du  diaphragme  est  assez  souvent  un  symptôme  d'une  signification  fa- 
tale ;  les  paralysies  des  muscles  du  dos  (extenseurs  des  reins)  sont 
aussi  très  ordinaires  dans  ce  qu'on  appelle  la  pseudohypertrophie  des 
muscles. 

(Juclques-unes  de  ces  paralysies  sont  d'une  très  haute  importance, 
en  ce  qui  concerne  l'aptitude  des  malades  au  travail  (par  exemple  la 
paralysie  du  dentelé,  des  extenseurs  des  reins  et  du  diaphragme); 
d'autres,  par  contre  ne  provoquent  que  des  troubles  et  des  difformités 
insignifiantes  et  ces  anomalies  disparaissent  en  partie  et  d'une  ma- 
nière presque  complète,  grâce  à  la  fonction  vicariante  des  muscles 
intacts.  Il  m'est  impossible  de  m'appesantir  ici  sur  une  symptomalo- 
logie  plus  exacte  de  ces  étals. 

Il  n'y  a  pas,  non  plus,  grand'chose  à  dire  sur  la  façon  dont  se  com- 
portent ces  paralysies  envers  l'électricité.  Sauf  un  petit  nombre  d'ex- 
ceptions (dentelé,  rhomboïdaux,  angulaire  de  l'omoplate, diaphragme), 
il  n'y  a  de  possible  qu'un  examen  direct  du  muscle,  à  l'aide,  il  est  vrai- 
de  quelques  points  moteurs.  Alors  se  manifeste  quelquefois  une  simple 
diminution  de  l'excitabilité  électrique;  dans  d'autres  cas,  une  DR  for- 
tement accentuée  ;  mais,  bien  des  fois,  on  ne  trouve  pas  de  modifi- 
cation ;  cela  dépend  naturellement  en  entier  du  siège  de  la  cause  de  la 
paralysie  et  des  troubles  de  nutrition  consécutifs,  et  n'exige  pas 
d'autre  explication.  Son  importance  comme  diagnostic  est  ici  la  même 
que  partout. 

61°  Obs.  de  0.  Berger.  —  Paralysie  du  grand  dentelé  droit,  après  un  cas 
dHléotyphus,  —  Soldat  âgé  de  26  ans.  Il  est  atteint  du  t3'phus  abdominal  ; 
vers  la  fin  de  la  quatrième  semaine  de  cette  maladie,  apparaissent  tout  à 
coup  de  vives  douleurs  dans  la  région  des  épaules;  ces  douleurs  rayonnent  vers 
le  haut  du  bras  et  le  long  de  la  ligne  des  aisselles.  En  même  temps,  se  ma- 
nifeste une  espèce  de  paralysie  du  bras  droit,  qui  ne  peut  plus  se  dresser 
verticalement.  Les  douleurs  cessèrent  peu  à  peu.  Six  mois  après,  on  trouve 
une  paralysie  isolée,  totale,  du  muscle  (jrand  dentelé  droit.  Tous  les  autres 
muscles  paraissent  intacts  ;  nulle  part  on  ne  trouve  de  l'anesthésie;  la  pres- 
sion sur  le  plexus  brachial  n'est  pas  douloureuse.  Le  muscle  dentelé  ne  pa- 
rait que  peu  atrophié;  l'excitabilité  faradique  et  galvanique  du  muscle  et 
celle  de  son  nerf  sont  affaiblies  à  un  degré  modéré.  Traitement  électrique: 
courant  galvanique  à  travers  le  nerf  long  thoracique  jusqu'au  muscle;  fara- 
disation  locale  du  muscle.  Après  %m  court  traitement,  il  se  manifesta  utic 
amélioration  remarquable,  subjective  et  objective.  Après  deux  mois  et  demi, 
le  bras  peut  s'élever  avec  facilité  jusqu'à  un  angle  de  120«;  l'excitabilité  élec- 
trique s'est  améliorée.  Toutefois  uno  entière  guérison  ne  fut  pas  obtenue  par 
la  continuation  du  traitement. 

620  Qis.  de  Buchcnne.  —  Paralysie  et  atrophie  du  diaphragme.  Guérison  par 
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faradisation.  —  Mécanicien,  i.-i  ans,  atleinl  d'atrophie  musculaire  progres- 
sive généralisée,  avait  de  grandes  difficultés  pour  respirer,  surtout  en  mar- 
chant et  au  moindre  effort;  est  immédiatement  hors  d'haleine  en  pareil 
lias.  A  chaque  respiration  plus  forte  correspond  un  mode  de  respiration  in- 
verse ;  k  chaque  inspiration,  l'épigastre  est  resserré  en  même  temps  que  les 
hypochondres  ;  pendant  l'expiration,  il  y  a  de  nouveau  voussure.  Ces  phé- 
nomènes, persistant  depuis  quatorze  jours,  sont  attribués  à  une  faiblesse  du 
diaphragme.  La  faradisation  régulière  des  phréniques  fit  disparaître  en  peu 
de  semaines  les  incommodités,  la  respiration  redevint  normale  et  le  patient 
put  reprendre  ses  occupations. 

63°  06s.  personnelle.  —  Atrophie  musculaire  progressive  (forme  juvénile).— 
Domestique,  44  ans,  stature  véritablement  gigantesque,  a  déjà  remarqué  à 
l'âge  de  Ib  ans,  que  son  bras  droit  était  plus  faible  que  l'autre  et  amaigri.  A 
toujours  pu  s'en  servir  pour  travailler.  Ce  n'est  que  depuis  un  an  qu'il  croit 
avoir  constaté  une  faiblesse  croissante  de  divers  mouvements  de  ses  extré- 
mités supérieures  et  aussi  une  diminution  de  la  force  fonctionnelle  de  ses 
jambes.  Jamais  il  ne  se  produisit  de  douleurs  ni  de  paresthésies.  Pas  d'an- 
técédents héréditaires. 

L'exploration  (novembre  1880),  indique  en  résumé  :  faiblesse  et  atrophie 
c^es  muscles  de  la  nuque;  faiblesse  des  trapèzes  et  grand  dorsal  ;  paralysie  et 
atrophie  des  deux  dentelés;  les  deux  pectoraux  complètement  détruits  dans 
leurs  parties  inférieures.  Les  deltoïdes  très  bien  développés,  puissants,  le 
gauche  franchement  hypertrophique,  de  même  les  sus  et  sous-spinaux .  Flé- 
chisseurs et  extenseurs  de  favant-bras  atrophiés  et  parésiques,  surtout  à 
droite.  Les  muscles  de  l'avant-bras  (à  l'exception  du  long  supinateur)  et  des 
mains  tout  à  fait  normaux  et  bien  développés.  Les  extenseurs  des  reins,  des 
deux  côtés  de  la  colonne  vertébrale,  atrophiés  et  parésiques  à  un  hautdegré  ; 
lordose  consécutive  de  la  colonne  lombaire.  Marche  vacillante  ;  aux  extré- 
mités inférieures,  faiblesse  et  amaigrissement  des  fessiers  du  cû té  droit-, 
faiblesse  dans  i'ileopsoas  des  deux  côtés,  surtout  à  droite;  paralj'sie  et  atro- 
phie du  tenseur  du  fascia  lata  droit;  faiblesse  dans  toute  la  région  péro- 
nière  des  deux  côtés,  région  tibiale  antérieure  complètement  paralysée;  fai" 
blesse  légère  dans  la  région  crurale,  surtout  à  droite. 

Sensibilité,  sphincters,  nerfs  cérébraux,  etc.,  tout  à  fait  normaux.  Excita- 
bilité électrique,  dans  les  muscles  atrophiés,  abaissée  à  haut  degré;  aucune 
trace  de  DR.  Le  malade  est  soumis  aux  courants  galvaniques:  galvanisation 
du  dos,  le  long  de  la  colonne  vertébrale  ;  en  outre  énergique  galvanisation 
périphérique  des  muscles  affectés  et  de  leurs  nerfs.  11  se  produisit  une  amé- 
lioration inattendue  :  après  un  traitement  de  plus  d'un  mois,  le  patient  put 
exécuter  de  rechef  tous  les  mouvements  avec  plus  de  force,  est  très  satisfait 
du  résultat  obtenu,  parce  qu'il  peut  de  nouveau,  comme  auparavant,  tra- 
vailler  avec  force  et  continuité,  D'unè  guérison  des  altérations  anciennes, 
stables,  il  ne  pouvait  naturellement  être  question. 

En  ce  qui  concerne  les  méthodes  du  traitement  électrique,  je  vous  ren- 
verrai aux  principes  généraux  desquels  vous  déduirez  facilement  ce 
qui  vous  sera  nécessaire.  Le  traitement  de  la  lésion  paralysante,  sera 
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dans  cerlaiiics  circonslances,  Iros  Hifficilo  à  mellre  en  praliqiu;: 
à  l'occasion,  l'applicalion  doiL  èli'f;  faito,  pour  une  lésion  neiirilique 
ou  traumaliqiic,  an  plexus  brachial,  ou  une  action  doit  Atre  exercée 
sur  la  moelle  épinière,  depuis  le  renflement  cervical  jusqu'au  renfle- 
mont  lombaire.  Le  plus  souvent  pourtant,  vous  devrez  vous  borner  au 
Iraitument  direct  des  mur-cles  paralysés  (et  atrophiés)  eux-mêmes, que 
vous  pourrez  exécuter,  conlbrmémenl  aux  principes  de  la  laradisation 
locale,  avec  le  courant  faradique  ou  avec  le  courant  galvanique.  On  ne 
sait  rien  des  actions  réflexes  dans  ces  muscles.  Des  courants  puissants, 
de  grandes  électrodes,  une  grande  durée  de  traitement  sont  ici  le  plus 
souvent  indiciués. Quelques  particularités  peuvent  en  outre  faire  l'objet 
d'indications  spéciales. 

Dans  la  pajmlysie  du  grand  dentelé,  le  mieux  est  de  placer  l'An  sur 
la  colonne  cervicale  et  d'exciter  avec  la  Ka  le  nerf  long  thoracique 
longitudinal  dans  la  fosse  sus-claviculaire  (v.  fig.  29),  dans  le  creux 
de  l'aisselle  et  le  long  de  son  trajet  sur  les  côtes;  le  muscle  lui-même 
n'est  que  difiicilement  accessible  à  une  excitation  directe,  excepté  ce- 
pendant en  faisant  tenir  le  bras  soulevé  et  soutenu. 

Dans  la  paralysie  des  sacro-lombaires,  l'excitation  doit  être  pratiquée 
avec  de  grandes  électrodes  et  des  courants  très  puissants  (fermeture, 
commutation),  galvaniques  ou  faradiques  ;  au  mieux,  le  malade  étant 
penché  et  appuyé  quelque  peu  en  arrière,  pour  rendre  possible  une 
complète  contraction  des  muscles. 

Dans  la  paralysie  du  diaphragme,  une  excitation  directe  du  muscle 
est  absolument  impossible,  les  traînées  de  courant  pouvant  à  peine  être 
assez  puissantes  pour  l'atteindre  ;  si  vous  voulez  la  tenter,  il  y  a  lieu 
de  recommander  une  transmission  transversale  par  la  région  des  côtes 
ou  à  partir  du  dos  jusqu'à  l'épigastre  et  les  attaches  du  diaphragme. 
(Dans  cette  application,  on  pourrait,  du  reste,  imaginer  aussi  un  ré- 
flexe inspiratoire  partant  de  la  peau.)  Mais,  le  plus  souvent,  vous  ferez 
bien  de  procéder  de  manière  à  poser  un  pôle  sur  l'épigastre  ou  le 
long  des  attaches  du  diaphragme,  aux  côtes,  et  d'exciter  avec  l'autre 
(la  Ka),  galvaniquement  ou  faradiquement,  les  phréniques,  à  l'endroit 
connu  du  cou  (fig.  29).  Suivant  les  circonstances,  on  peut  aussi  appli- 
quer le  pôle  positif  sur  la  nuque,  en  d'autres  termes,  on  peut  établir 
un  traitement  direct  de  la  moelle  cervicale  ou  allongée. 

La  paralysie  des  muscles  abdominaux  exige  toujours  une  excitation 
locale  des  muscles  et  cela  sur  tous  les  différents  points  moteurs  qu'ils 
possèdent  en  grand  nombre.  L'An  étant  sur  le  dos,  il  faut  toucher  avec 
la  Ka  successivement  les  dilTérents  points,  de  sorte  qu'il  surgisse  des 
contractions  étendues. 

1°  Paralysies  à  lexlrcmilé  supérieure. 

C'est  à  peine  si  aucune  partie  du  corps  n'est  aussi  souvent  l'objet 
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d'un  traitement  électrique,  que  l'extrémité  supérieure,  et  cela  surtout 
à  cause  de  la  grande  fréquence  et  variété  de  ses  paralysies  ;  tout  ce 
qui  est  possible  se  présente  ici  ;  paralysie  isolée  de  quelques  muscles 
ou  de  certains  groupes  musculaires,  paralysie  de  telle  ou  telle  région 
nerveuse,  ou  paralysie  combinée  de  plusieurs  d'entre  elles,  amenant 
l'inactivité  complète  de  toute  l'extrémité  supérieure,  avec  ou  sans 
atrophie,  avec  ou  sans  trouble  simultané  de  la  sensibilité,  trouble  vaso- 
moteur  ou  trophique. 

Ces  formes  de  paralysie  sont  très  importantes,  parce  qu'elles  déter- 
minent des  troubles  fonctionnels  très  variables,  qu'elles  entravent  for- 
tement l'activité  des  malades  et  les  poussent  à  chercher  rapidement 
du  secours  ;  mais  elles  sont  en  outre  d'un  haut  intérêt,  eu  égard  à 
leurs  diverses  relations  étiologiques,  leur  importance  comme  symp- 
tômes d'une  série  tout  entière  de  sérieuses  maladies  centrales,  non 
moins  encore  au  point  de  vue  de  la  perfection  acquise  par  leur 
symptomatologie  et  diagnostic,  à  cause  de  la  diversité  et  du  résultat 
des  méthodes  éleclrothérapiques. 

Il  serait  en  fait  très  tentant  d'entrer  ici  un  peu  plus  dans  le  vif  de 
ces  questions,  si  des  considérations,  relatives  à  la  masse  des  maté- 
riaux à  coordonner,  ne  m'imposaient  pas  une  grande  réserve  ;  je  dois 
donc  me  borner  à  un  court  aperçu,  d'autant  plus  que  nos  précédents 
développements  sur  l'électrothérapie  générale  rendent  superflu  un 
exposé  plus  particulier  de  tous  les  détails.  En  outre,  des  cas  sem- 
blables se  présenteront  à  vous  si  fréquemment,  que  vous  acquerrez 
bientôt  la  pratique  et  la  certitude  nécessaires  pour  leur  traitement 
pratique. 

Les  agents  étiologiques  de  ces  paralysies,  qui  sont  évidemment  déci- 
sifs pour  le  choix  des  méthodes  pratiques,  sont  très  divers.  Je  dis  tout 
d'abord  que  de  semblables  paralysies  des  extrémités  supérieures  sont 
une  manifestation  partielle  très  habituelle  et  journalière  du  tableau 
symptomatique  d'aff'ections  cen^?'a/es;  elles  jouent  un  rôle  dans  chaque 
hémiplégie  cérébrale,  elles  peuvent  se  présenter,  dans  toutes  les  mala- 
dies possibles  de  la  moelle  épinière,  ainsi  dans  la  polyomyélite antérieure 
aiguë  et  chronique,  la  sclérose  latérale  amyotrophique,  la  sclérose 
multiple,  la  myélite  cervicale  et  la  méningite,  etc.  —  Infiniment  plus 
fréquentes  encore  et  plus  diverses  sont  les  paralysies  périphériques  de 
l'extrémité  supérieure  ;  en  première  ligne,  celles  qui  sont  déterminées 
par  une  action  traumatique  ;  pression  simple  et  compression  exté- 
rieure, qui  produisent  très  souvent  une  paralysie  des  troncs  nerveux 
isolés  (paralysie  surgissant  pendant  le  sommeil,  provenant  des  béquil- 
les), lésions  par  le  fait  de  coupures,  coups  de  sabre,  piqûres,  armes  à 
ceu,  fractures  et  luxations,  opérations  et  pansements  chirurgicaux,  tout 
fela  se  rattache  à  ce  chapitre.  —  Une  série  de  paralysies  de  l'extrémité 
ÈRB.  —  Électrothérapie.  27 
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supérieure  est  produilu  par  le  rc'IVoidi.s.seinent,  d'autres  encore  par 
névrite  des  troncs  is(jlé.s  ou  du  plexus  brachial  ;  une  cause  assez  fré- 
quente d'icelles,  ce  sont  les  inflammations  des  articulations,  principa- 
lement de  l'épaule  et  ducoude,  qui  conduisent  soit  à  des  paralysies  né- 
vrotiques, soitù  des  atrophies  musculaires,  avec  paralysie  correspon- 
dante (spécialement  dans  le  deltoïde).  Enfin  les  paralysies  d'intoxica- 
tion (surtout  la  paralysie  saturnine)  se  localisent  de  préférence  dans 
certaines  régions  nervo-musculaires  de  l'extrémité  supérieure. 

La  symplomalolocjie  de  ces  paralysies,  sur  laquelle  je  ne  puis  natu- 
rellement m'étendre  ici,  se  règle  entièrement  sur  le  siège,  la  localisa- 
tion et  l'étendue  de  la  cause  de  la  paralysie  ;  le  nerf  axillaire  est-il 
atteint,  il  se  produit  une  paralysie  (et  même  une  atrophie)  du  del- 
toïde, avec  ses  conséquences  connues,  pour  l'élévation  du  bras  ;  la 
paralysie  du  nerf  musculo-cutané  entrave  la  flexion  de  l'avant-bras 
(par  inactivité  du  biceps  et  brachial  interne),  pourtant  pas  complète- 
ment, parce  que  le  long  supinateur  peut  souvent  agir  d'une  manière 
étonnamment  efficace  comme  fléchisseur  de  l'avant-bras  ;  la  paralysie 
du  radial  (le  plus  souvent  la  paralysie  surgissant  pendant  le  som- 
meil), annihile  la  fonction  de  tous  les  muscles  placés  sur  la  face 
postérieure  de  l'avant-bras  (extenseurs  et  supinateurs),  d'une  manière 
tout  à  fait  caractéristique  et  typique,  et,  à  un  degré  plus  élevé  (para- 
lysie par  béquilles,  luxation  humérale)  elle  annihile  aussi  la  fonction 
du  biceps  ;  celle  du  médian  empêche  la  flexion  des  articulations  de 
la  main  et  des  doigts,  la  pronation,  l'action  des  muscles  de  l'émi- 
nence  thénar  (main  de  singe),  tandis  que  celle  du  cubital  arrête  la 
flexion  cubitale  de  la  main,  rend  difficile  la  flexion  des  trois  derniers 
doigts,  paralyse  les  muscles  de  l'hypothénar,  l'ensemble  des  interos- 
seux et  l'adducteur  du  pouce  (impossibilité  de  l'extension  des  trois 
dernières  phalanges,  main  en  griffe).  Dans  toutes  ces  paralysies,  les 
troubles  sensibles  caractéristiques  pour  le  tronc  nerveux  correspon- 
dant et  sa  distribution  périphérique  peuvent  apparaître  et  concourir 
essentiellement  à  préciser  le  diagnostic. 

L'exploration  électrique  fournit,  dans  les  paralysies  de  l'extrémité 
supérieure,  des  données  sous  beaucoup  de  rapports  très  importantes. 
Grâce  à  elle  on  peut  tout  d'abord  reconnaître  le  siège  exact  de  la  lésion 
par  ce  fait  que  le  tronc  nerveux  périphérique  est  encore  excitable 
mais  que  le  central  paraît  inexcitable  à  cause  de  l'arrêt  de  la  conduc- 
tibilité, soit  par  exemple  dans  les  paralysies  par  compression  du  nerf 
radial  ;  en  général,  on  peut  de  cette  façon,  pour  presque  toutes  les 
paralysies  du  bras,  périphériques,  démontrer  leur  siège  périphérique 
par  l'excitation  infructueuse  du  plexus  brachial,  dans  la  fosse  sus- 
claviculaire,  étant  admis  préalablement  que  la  réaction  complète  de 
dégénérescence  n'ait  pas  déjà  anéanti  toute  excitabilité  des  nerfs  ;  on 
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peut  aussi  ajouter  à  cela,  comme  complément,  l'état  de  la  sensation 
excenlriq^ie,  lors  d'une  excitation  en  dessus  et  en  dessous  du  siège  de 
lésion. 

Ultérieurement,  vous  obtenez  par  l'exploration  électrique,  les  éclair- 
cissements habituels  sur  la  présence  ou  l'absence  de  troubles  de  nutri- 
tion plus  ou  moins  étendus  dans  les  nerfs  et  muscles  paralysés,  par 
suite  vous  vous  rendez  compte  que  la  DR  existe  ou  manque.  Cela  donne 
tout  d'abord  des  renseignements  sur  la  gravité  de  la  lésion,  souvent 
aussi  sur  ses  causes  (par  exemple  lors  d'une  paralysie  du  radial,  cas  où 
les  paralysies  ordinaires  par  pression  présentent  en  général  une  exci- 
tabilité tout  à  fait  normale,  tandis  que  dans  la  paralysie  saturnine,  il 
se  produit  le  plus  souvent  une  DRcomplète.)  Tous  les  degrés  possible  de 
la  DR  peuvent  apparaître  ici,  la  réaction,  complète  dans  les  paralysies 
graves,  traumatiques  ou  névrotiques,  et  dans  les  paralysies  saturnines 
et  la  paralysie  spinale  infantile,  la  réaction  partielle  dans  les  paralysies 
de  compression  plus  bénignes,  dans  l'atrophie  musculaire  progressive 
et  la  sclérose  latérale  amyotrophique  ;  tandis  que  dans  les  paralysies 
par  compression  très  légères  (paralysie  a  frigore  du  radial  par 
exemple),  de  même  que  dans  toutes  les  paralysies  provenant  de  la 
partie  supérieure  de  la  moelle  cervicale  ou  du  cerveau,  l'excitabilité 
électrique  reste  absolument  normale  ou  tout  au  plus  indique  une 
simple  diminution,  dans  certains  cas  même  très  rares,  une  légère 
augmentation.  Il  me  faudrait  revenir  bien  souvent  sur  ce  que  j'ai  dit 
dans  la  partie  générale  (9-11^  leçon),  si  je  voulais  entrer  dans  tous 
les  détails  ;  et,  en  ce  qui  concerne  l'utilisation  spéciale  diagnostique 
des  résultats  d'exploration  électrique,  je  vous  renverrais  à  mon  traité 
des  affections  des  nerfs  périphériques,  je  veux  seulement  encore  vous 
signaler  que,  même  au  point  de  vue  du  pronostic,  l'exploration  élec- 
trique fournit  divers  jalons  et  que  dans  une  des  formes  de  paralysie 
de  ce  genre,  par  exemple  la  paralysie  par  compression  du  nerf 
radial,  le  pronostic  se  laisse  déterminer  d'une  façon  précise,  de  la 
même  façon,  d'après  les  résultats  de  l'exploration  électrique,  par 
exemple  dans  les  paralysies  faciales  rhumatismales.  Voir  à  ce  sujet 
la  proposition  générale,  page  191. 

Outre  celles  que  nous  avons  indiquées,  il  existe  encore  une  série  de 
formes  complexes  de  paralysie,  dans  lesquelles  plusieurs  régions  ner- 
veuses sont  atteintes  simultanément  ou  dans  lesquelles,  les  muscles 
paralysés,  en  nombre  plus  ou  moins  grand,  appartiennent  à  des 
régions  nerveuses  périphériques  diverses  (mais  alors  toutefois  à  une 
région  radiculaire  déterminée  du  plexus  brachial  ou  à  une  localisa- 
tion déterminée  dans  la  moelle  dorsale).  Aux  premières  appartiennent 
les  paralysies  souvent  très  étendues,  venant  à  la  suite  de  luxations 
de  l'épaule,  du  coude,  de  fractures  de  l'humérus  et  de  la  plu- 
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pari  cit's  paialysics  Itrachialus  c(jnlrales  ;  aux  (Joniicrcs,  inainLs  cas 
(l'alropliios  musculaires  progressives  (surtout  aussi  de  la  forme  juvé- 
nile), les  cas  déjà  fléveloppés  de  paralysie  saturnine,  certaines  formes 
de  paralysie  d'accouchement  el  la  paralysie  par  moi  décrite  sous 
le  nom  de  paralysie  scapulo-hrachiale  combinée  (dans  le  deltoïde, 
le  hiceps,  le  brachial  interne,  le  lf)ng  supinateur  el  le  sous-épi- 
neux) (|ui  a,  hahiluellemenl,  son  siège  dans  les  racines  nerveuses  du 
plexus-brachial  provenant  des  cinquième  el  sixième  nerfs  cervicaux 
(dans  le  voisinage  ou  au-dessus  du  point  dit  supra-claviculaire, 
Voir  fig.  29).  et  aussi  dans  les  parties  correspondantes  des  colon- 
nes grises  antérieures  de  la  moelle  épinièrc.  Les  observations  sympto- 
matiques  et  éleclrodiagnosliques  présentées  ci-dessus  se  rapportent 
également  à  toutes  ces  paralysies. 

Je  renvoie  aux  exemples  afférents  déjà  présentés  dans  les  précédentes 
leçons  (voir  les  obs.  o,  6,  8,  12,  lo,  cas  de  paralysie  de  l'extrémité  supérieure 
par  affections  cérébrales)  ;  obs.  34  (polyomyélitc  antérieure  chronique)  ; 
obs.  3.-)  (atrophie  musculaire  progressive);  obs.  37  (paralysie  cubitale); 
obs.  38  (paralysie  scapulo-brachiale  combinée)  ;  obs.  39  (paralysie  du  del- 
toïde); obs.  40fparalysie  après  luxation  de  l'humérus)  ;  obs.  41  (paralysie  ra- 
diale) ;  je  puis  par  suite  me  borner  ici  à  décrire  un  petit  nombre  do  cas 
instructifs. 

64o  Obs.  personnelle ,  —  Paralysie  isolée  du  nerf  miisculo-culané  gauche.  — 
Un  homme  de  peine,  âgé  de  37  ans,  remarqua  le  29  mai  1881,  à  son  lever, 
un  engourdissement  sur  la  face  antérieure  de  son  avant-bras  gauche,  en 
même  temps  qu'une  faiblesse  dudit  bras,  avec  lequel  il  pouvait  pourtant 
exécuter  encore  quelques  mouvements.  Cause  inconnue  ;  le  patient  ignore 
s'il  s'est  couché  sur  son  bras.  État,  le  3  juin  :  l'unique  trouble  consiste  dans 
une  flexion  très  difficile  de  Vacant-bras  gauche;  celle  courbure  ne  se  produit 
que  par  une  contraction  très  énergique  du  long  supinateur;  en  échange, 
le  biceps  el  le  brachial  internes,  sont  complèiemcnl  paralysés  cl  flasques.  Le 
Ihoraco-brachial,  exactement  examiné,  se  montre  normal.  La  sensibilité  pn':- 
senle  à  ravant-braâ,exactement  dans  le  domaine  du  nerf  cutané  latéral,  une 
diminution  nette  de  la  sensibilité  au  loucher,  à  la  pression,  à  la  température, 
du  sens  musculaire.  Pour  le  reste,  tout  est  normal.  Par  l'exploration  élec- 
trique, on  obtient,  à  droite  du  point  supra-claviculaire,  la  contraction  de 
tous  les  muscles  y  relatifs;  «  gauche,  par  contre,  à  la  suite  de  la  même 
excitation,  le  deltoïde  et  le  long  supinateur  se  contractent  Seuls,  le  biceps  et 
le  brachial  inlerne  restent,  même  en  présence  d'un  fort  courant,  absolument 
flasques.  Ultérieurement  il  se  manifeste  dans  les  fléchisseurs  du  bras,  de  la 
DR  partielle.  Traitement  galvanique  au  siège  présumable  de  la  lésion,  ensuite 
excitation  du  point  supra-claviculaire  et  galvanisation  périphérique  des 
muscles.  Bientôt  une  amélioration  se  produit,  fait  des  progrès  réguliers,  de 
sorte  que  le  patient  est  culièrement  guéri  el  propre  au  travail,  au  bout  de 
8,  10  semaines.  Dans  une  exploration  ultérieure  (mars  1882),  tout  est  abso- 
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lument  normal;  par  l'excitation  du  point  supra-cîaviculaire,  à  gauche,  les 
fléchisseurs  de  l'avant-bras  se  contractent  maintenant  très  bien. 

65°  06s.  personnelle.  —  Paralysie  traumatique  du  nerf  médian  et  du 
musculo-culané  gauche. —  Soldat  de  24  uns,  blessé  en  1870,  prôs  do  Wissena- 
bourg  (4  août)  ;  trajet  du  projectile  allant  de  la  moitié  antérieure  du  del- 
toïde gauche  jusqu'au-dessous  et  tout  près  de  la  pointe  de  l'épaule  gauche 
dans  le  dos  ;  comme  conséquences  :  anesthésie  et  paralysie  dans  toute  la  zone 
du  médian  à  l'avant-bras  et  à  la  main  ;  au  début  aussi,  de  vives  douleurs  dans 
ladite  région.  En  outre,  paralysie  des  biceps  et  brachial  interne  (moitié  in- 
terne). Le  8  octobre  1870,  une  parésie  à  haut  degré  subsiste  encore  dans 
tous  les  muscles  dénommés,  endolorissement  et  amoindrissement  de  la  sen- 
sibilité dans  la  région  du  médian  de  la  main.  Atrophie  modérée  des  mus- 
cles; grande  sensibilité  sous  la  pression.  DR  complète  dans  la  région  du 
médian,  DR  partielle  dans  le  biceps. 

Traitement  galvanique:  région  supra-claviculaire,  ensuite  Ka  labile  sur  les 
nerfs  et  les  muscles  ;  immédiatement  après,  amélioration  dans  la  motilité. 
Quatrième  séance  :  après  l'électrisation,  main  devient  chaude,  mouvements 
meilleurs;  motilité  de  l'éminence  thénar  franchement  meilleure.  Sixième 
séance:  motilité  du  biceps  notablement  améliorée.  Quatorzième  séance  :  sen- 
sibilité des  doigts  de  nouveau  complètement  rétablie,  traces  seulement  d'en- 
dolorissement.  Les  fléchisseurs  de  l'avant-bras  se  meuvent  tout  à  fait  bien. 
Dans  la  région  du  médian,  point  encore  d'amélioration  très  notable.  Le  pa- 
tient sort  après  21  séances, 

66°  06s.  personnelle.  —  Parésie  du  nerf  cubital  droit.  —  Manœuvre,  34  ans, 
a  déjà  été  atteint  un  an  auparavant  d'une  affection  semblable  (anesthésie  de 
la  main  et  de  l'avant-bras,  faiblesse  de  la  main)  qui  fut  guérie  en  peu  de 
séances  par  le  courant  galvanique.  Depuis  trois  jours,  sans  cause  connue 
(paralysie  du  sommeil  ?),  sentiment  d'engourdissement.  Anesthésie  et  fai- 
blesse de  la  main  droite.  Sensibilité  affaiblie  à  haut  degré  dans  le  domaine 
du  nerf  médio-cutané  à  l'avant-bras  et  du  nerf  cubital  à  la  main.  Motilité 
affaiblie  dans  toute  la  région  cubitale.  Tout  le  reste  normal.  Traitement  gal- 
vanique :  An  sur  le  nerf  cubital  au-dessus  du  coude,  Ka  stable  et  labile  à 
travers  la  peau  et  les  muscles.  Après  une  courte  action,  la  sensibilité  revient 
sous  l'influence  de  l'An  et  par  le  retour  en  arrière  de  ladite  électrode,  la  sen- 
sibilité revient  peu  à  peu  le  long  de  l'avant-bras  à  toutes  les  places  touchées  ; 
après  la  séance,  la  motilité  parait  aussi  améliorée.  Le  jour  suivant  la  sensibi- 
lité est  normale  jusqu'à  l'articulation  de  la  main;  la  flexion  des  trois  der- 
niers doigts  s'effectue  avec  une  plus  grande  énergie.  Trois  jours  après,  gué- 
rison  complète. 

67°  06s.  personnelle.  —  Paralysie  par  béquille  du  nerf  radial  droit  {Para- 
lysie traumatique  du  nerf  sciatique).  —  Soldat  français,  25  ans,  blessé  le 
4  août  1870  ;  blessure  faite  au  genou  par  une  arme  à  feu,  balle  ayant  pénétré 
par-devant  à  côté  de  la  rotule,  sortie  au  milieu  de  la  cuisse,  par  derrière, 
dans  la  région  du  sciatique  ;  paralysie  complète  de  toute  la  région  du  scia- 
tique,  DR  complète. 

Le  24  septembre,  le  patient  commença  un  peu  à  marcher  avec  des  bé- 
quilles; au  bout  de  quelque  temps,  il  remarqua  une  faiblesse  croissante  de  la 
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main  droite,  particulièrement  dans  les  muscles  extenseurs;  au  bout  de  huit, 
dix  jours,  il  ne  pouvait  plus  tenir  les  béquilles.  État  au  4  novembre  :  para- 
lysie complète  de  la  région  du  radial  droit  y  compris  le  Triceps.  Parésie  dans 
la  région  du  médian  et  du  cubital.  Aucun  trouble  notable  de  la  sensibilité. 
Excitabilité  électrique  des  nerfs  et  muscles  paralysés  parfaitement  conservée, 
mais  de  la  fosse  supra-claviculaire,  on  ne  peut  plus  provoquer  de  contrac- 
tions dans  les  muscles  extenseurs  à  l'avant-bras.  Traitement  :  An  sur  le 
plexus  brachial,  Ka  labile,  fermetures,  interversions  à  travers  les  nerfs  et  les 
muscles.  Aussitôt  après,  un  peu  d'amélioration.  7  novembre;  triceps  très 
amélioré,  la  main  est  soulevée  jusqu'à  l'horizontale.  IC  novembre  :  guérison 
presque  complète;  tous  les  mouvements  de  nouveau  possibles,  seulement 
avec  une  force  moindre  que  la  normale.  ;}  décembre,  absolument  guéri. 

68°  Ohs.  personnelle.  —  Paralysie  du  radial  survenue  pendant  le  sommeil. 
—  Manœuvre,  42  ans,  vient  raconter  à  la  polyclinique  que  la  nuit  précédente 
s'étant  couché  sur  le  bras  droit,  il  a  remarqué  le  matin  une  paralysie  de  la 
main;  paresthésies  dans  la  région  radiale,  au  pouce.  L'exploration  indique 
une  paralysie  complète  de  la  région  radiale  à  Vavant-bras;  triceps  libre.  Sen- 
sibilité objective  non  troublée.  Excitabilité  électrique  normale,  toutefois  on 
ne  peut  provoquer  de  contraction  en  excitant  le  creux  axillaire  et  la  fosse 
sus-claviculaire.  De  très  grands  efforts  de  mouvements  amènent  de  légères 
traces  de  contraction  dans  le  long  supinateur.  Traitement  :  Ka  stable  sur  le 
siège  de  la  pression  ;  immédiatement  après,  amélioration  évidente.  Ensuite, 
excitation  avec  la  Ka  dans  la  fosse  sus-claviculaire;  de  nouveau  quelque 
amélioration  ;  de  môme  aussi,  après  que  le  nerf  et  les  muscles  eurent  été 
traités  largement  avec  la  Ka  labile.  Le  jour  suivant,  amélioration  manifeste 
qui  fait  de  nouveau  de  notables  progrès  à  la  suite  du  traitement  galvanique  ; 
après  une  semaine,  le  patient  est  guéri. 

69"  Obs.  personnelle.  —  Paralysie  du  nerf  radial  survenue  pendant  le  som- 
meil. —  Fonlainier  de  25  ans,  atteint  le  10  septembre  1872,  pendant  son 
sommeil  d'une  paralysie  du  bras  gauche  (était  couché  sur  le  bord  du  lit). 
Le  11  octobre,  on  trouve  encore  une  paralysie  radiale  complète  du  côté  gauche. 
La  peau  recouvrant  le  pouce  et  le  dos  de  la  main  est  un  peu  engourdie,  et 
sa  sensibilité  amoindrie.  Excitabilité  électrique  absolument  conservée;  mais 
ni  à  partir  du  creux  de  l'aisselle  ni  à  partir  de  la  région  sus-claviculaire,  on 
ne  peut  obtenir  de  contraction  dans  la  région  radiale,  ce  qui  réussit  à 
droite  très  facilement.  Traitement  galvanique:  immédiatement  après,  le  pa- 
tient peut  élever  la  main  jusqu'à  l'horizontale.  12  octobre  :  amélioration 
importante;  on  le  faradise,  sur  ce,  nouvelle  amélioration.  13  octobre:  amé- 
lioration importante  ;  traitement  galvanique.  24  octobre:  renvoyé  presque 
guéri  ;  tous  les  mouvements  sont  possibles,  mais  pas  avec  une  force  com- 
plète. A  partir  du  creux  de  l'aisselle,  on  réussit  aisément  aujourd'hui  à  pro- 
duire une  forte  contraction  dans  la  région  radiale.  Huit  jours  après,  le 
patient  reparaît  parce  que  la  force  nécessaire  pour  l'accomplissement  de 
travaux  pénibles  lui  manque;  tous  les  mouvements  sont  possibles,  mais 
avec  une  force  moindre  que  la  normale;  un  traitement  ultérieur  de  quatre 
semaines  est  encore  nécessaire  pour  ramener  la  force  normale. 

70°  Obs.  personnelle.  —  Paralysie  traumatique  du  nerf  radial.  —  Le 
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10  mars  1881,  l'racture  du  bras  et  de  l'avant-bras.  Aprùs  l'enlèvemeiU  du 
bandage,  on  constate  la  paralysie  radiale;  formation  d'un  volumineux 
calus  au  bras. 

Au  commencement  de  mai  :  mise  à  découverte  du  calus  et  du  nerf  ra- 
dial, qui  est  compris  dans  le  calus  et  est  aminci  au-dessous,  épaissi  au- 
dessus.  État  présent  :  mi-septembre:  paralysie  complcle  de  toute  la  n'gion 
radiale,  à  l'avant-bras.  DR  complète.  Diminution  de  la  sensibilité  sur  la  sur- 
face dorsale  de  l'avant-bras.  Légère  contracture  des  fléchisseurs.  Traitement 
galvanique  du  siège  de  la  lésion  et  des  muscles,  depuis  la  fin  de  septembre. 
Le  13  octobre  :  possibilité  de  mouvements  très  manifeste,  bien  qu'avec  de 
faibles  forces,  mais  dans  un  champ  assez  considérable.  Sensibilité  améliorée. 
L'excitabilité  tant  faradique  que  galvanique  du  radial  d'au-dessus  du  siège 
de  la  lésion  est  rétablie  ;  dans  les  muscles  encore  DR.  L'amélioration  fait 
dès  lors  des  progrès  plus  rapides. 

71°  Obs.  personnelle.  —  Parahjsie  combinée  de  l'épaule  et  du  bras  (Erb)  par 
suite  de  traumatisme.  ' —  Boulanger,  38  ans,  est  tombé,  di.x  jours  avant,  du 
haut  d'un  escalier,  sur  le  bras  gauche  étendu  en  avant  et  l'épaule  gauche. 
Dès  lors  impossible  de  bien  se  servir  du  bras,  sensation  d'engourdissement 
dans  le  voisinage  de  l'épaule  et  de  la  moitié  supérieure  de  l'arrière-bras. 
État  le  20  juillet  1867  :  paralysie  complète  des  deltoïdes,  biceps  et  brachial  in- 
terne gauche.  Triceps  et  muscles  de  l'avant-bras  normaux.  Pas  de  pertur- 
bation objective  de  la  sensibilité.  DR  complète,  se  manifeste  les  jours  sui- 
vants, dans  les  muscles  paralysés,  spécialement  dans  le  deltoïde.  Traitement 
galvanique:  An  sur  le  plexus  et  la  moelle  cervicale,  Ka  labile  sur  les  nerfs 
et  muscles  paralysés.  Au  bout  de  quelques  jours,  il  se  produisit  une  amé- 
lioration dans  les  fléchisseurs  de  l'avant-bras  et  elle  progresse  lentement.  Le 
deltoïde  en  revanche  reste  paralysé  et  s'atrophie  rapidement.  Après  vingt- 
deux  séances,  le  patient  dut  être  renvoyé;  motilité  du  biceps  et  brachial 
interne  très  améliorée;  deltoïde  encore  complètement  paralysé  (Six  semaines 
plus  tard,  une  amélioration  spontanée  commença  aussi  dans  ce  muscle, 
finalement  guérison). 

72°  Obs.  personnelle.  —  Paralysie  combinée  de  l'épaule  et  du  bras,  par  suite 
de  névrite  du  plexus  brachial.  —  Cloutier,  17  ans,  atteint  depuis  deux  mois 
de  paresthésies  dans  le  pouce  et  l'index  gauche;  diminution  de  la  sensibilité 
et  faiblesse  de  mouvement  dans  ces  doigts;  au  bout  de  quatorze  jours,  para- 
lysie de  l'épaule  et  du  bras.  Statu  quo  depuis.  État,  l^""  décembre  1866:  le 
bras  gauche  seul  est  malade  ;  paralysie  complète  du  deltoïde,  biceps,  bra- 
chial interne  et  long  supinateur,  vraisemblablement  aussi  du  court  supina- 
teur;  en  outre  paralysie  de  la  région  du  médian,  à  l'avant-bras  et  à  la  main  ; 
tous  les  autres  muscles  normaux.  Dans  la  région  du  médian,  trouble  sub- 
jectif mais  non  objectif  de  la  sensibilité.  L'exploration  électrique  indique 
dans  les  muscles  paralysés  (d'après  la  description  exacte,  datant  de  l'année 
1866)  la  DR  partielle,  à  divers  degrés  de  développement;  le  deltoïde  est 
atteint  à  un  haut  degré. 

Irailment  galvanique:  An  stable  sur  le  plexus  brachial,  Ka  labile  et 
KaFF  dans  l'ensemble  des  nerfs  et  des  muscles,  trois  fois  par  semaine.  Déjà 
après  la  quatrième  séance,  amélioration  manifeste  dans  les  fléchisseurs  de 
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l'avant-hras.  Après  la  sixième  séance,  l'amélioration  augmente,  mouvements 
aussi  très  nets  dans  lo  long  supinateur  et  la  région  du  médian.  Après  la 
dixième  séance,  Ilexiun  de  l'avant-hras  très  bonne,  la  motillté  des  fléchis- 
seurs dus  doigts  et  des  muscles  tiiénar,  ainsi  que  la  supination,  est  très  amé- 
liorée; le  deltoïde  entre  déjà  aussi  en  action.  L'amélioration,  sauf  de  légères 
défaillances,  continue  à  progresser  régulièrement  et  après  trente  séances,  la 
guérison  pont  être  considérée  comme  complète. 

7:10  Obs.  personnelle.  —  Paralysie  Lraumalv/ue  des  nerfs  radial,  médian  et 
cubital.  —  Soldat  français,  38  ans;  blessé  le  4  août  1870;  fracture  par  arme 
à  feu  de  l'arrière-bras  droit,  tiers  supérieur.  Après  entière  guérison  de  la 
blessure  et  de  la  fracture,  le  patient  vient  le  4  novembre  i8~0,  dans  mon 
service.  11  existe  une  paralysie  complète,  motrice  et  sensible  de  l'avant-bras  et 
de  la  main,  le  muscle  indicateur  restant  seul  actif  à  un  faible  degré.  Dans 
le  nerf  radial  et  dans  sa  zone  musculaire,  DR  complète  ;  en  revanche  l'exci- 
tabilité faradico-galvanique  est  assez  bien  conservée  dans  les  zones  du  mé- 
dian et  du  cubital.  De  là  résulte  un  pronostic  plus  favorable  pour  les  deux 
derniers  nerfs,  pronostic  aussitôt  après  confirmé  par  ce  fait  qu'immédiate- 
ment après  le  premier  traitement  galvanique  (An  au  cou,  Ka  labile  à  la 
périphérie,  etc.),  la  sensibilité,  dans  les  parties  de  la  peau  innervées  par  le 
médian  et  le  cubital,  est  revenue  jusqu'à  un  certain  point,  tandis  que  de 
petits  mouvements  (auparavant  impossibles),  peuvent  aussi  être  exécutés  par 
les  muscles  fléchisseurs.  Les  jours  suivants,  cette  amélioration  fait  des  pro- 
grès très  rapides,  et,  à  dater  du  7  novembre,  de  faibles  mouvements  se  pro- 
duisent aussi  dans  la  région  radiale.  La  raideur  des  articulations  entrave  un 
peu  les  mouvements  ;  pourtant  l'amélioration  fait  ultérieurement  des  pro- 
grès tout  à  fait  réguliers. 

La  méthode  de  traitement  électrique  pour  ces  paralysies  se  fonde  na- 
turellement, en  première  ligne,  sur  un  diagnostic  aussi  exact  que 
possible  du  siège  et  de  la  nature  de  la  lésion  paralysante  et  après  cela 
vient  avant  toutes  choses  le  choix  de  l'application,  qui  soit  la  plus  rap- 
prochée du  siège  de  la  lésion;  en  conséquence,  dans  les  paralysies 
cérébrales,  il  faut  faire  l'application  sur  la  tête  et  sur  le  sympathique 
(voir  les  leçons  16  et  17)  ;  dans  les  paralysies  spinales,  on  doit  em- 
ployer le  traitement  de  la  moelle  cervicale  et  du  sympathique  (voir  les 
leçons  19  et  20)  ;  dans  les  paralysies  périphériques  (voir  la  21"  leçon) 
on  fait  le  traitement  de  la  névrite,  de  la  lésion  traumatique,  des  affec- 
tions articulaires  des  épaules,  des  cicatrices  et  des  lieux  de  compres- 
sion, etc.,  à  l'aide  des  méthodes  connues.  Pour  les  paralysies  par 
compression,  si  nombreuses,  du  nerf  radial,  qui  entravent  si  fort  l'u- 
sage de  la  main,  je  rappellerai  ici  l'opinion  de  E.  Remak,  d'après 
laquelle,  dans  beaucoup  de  cas,  par  une  action  stable  du  pôle  négatif, 
en  choisissant  avec  soin  une  force  modérée  de  courant,  on  obtient  le 
résultat  le  plus  favorable,  qui  se  manifeste  souvent  par  une  élévation 
de  la  molilité,  se  montrant  pendant  la  durée  du  courant.  Je  puis  affir- 
mer cela  pour  certains  cas  tout  à  fait  légers  ou  qui  sont  entrés  en  voie 
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d'amélioration  (voir  la  08"  observation);  mais  le  plus  souvent,  je  n'ai 
pas  pu  constater  une  action  aussi  immédiate  et  je  pense  que,  pour  le 
•cas  de  Remak,  la  principale  cause  du  succès  doit  être  cherchée  plutôt 
dans  l'heureux  choix  du  cas  que  dans  la  méthode  d'application  et 
dans  la  force  du  courant. 

En  deuxième  ligne,  il  faut  faire  le  irailement  directement  antipara- 
lytique  que  l'on  voit  appliquer  souvent  avec  succès  à  l'extrémité  su- 
périeure, surtout  dans  les  paralysies  périphériques.  Vous  serez  assu- 
rément bien  des  fois  à  même  de  faire  agir  le  courant  électrique  à  partir 
du  point  de  la  lésion  comme  centre,  et  d'amener  ainsi  une  rupture 
efficace  de  la  paralysie  qui  entrave  la  conductibilité.  On  recommande 
donc  d'essayer  cela  dans  tous  les  cas  qui  s'y  prêtent,  c'est-à-dire  de 
soumettre  les  troncs  nerveux  dans  la  creux  de  l'aisselle,  ou  encore 
mieux  dans  la  fosse  sus-claviculaire,  à  une  excitation  énergique,  du 
moins  dans  toutes  les  paralysies  périphériques.  Assurément  pour 
satisfaire  à  toutes  les  indications  dont  il  est  ici  question  (pour  l'action 
directe  antiparalytique,  pour  faire  disparaître  des  troubles  plus  ou 
moins  fins,  plus  ou  moins  grossiers  de  la  nutrition  dans  les  nerfs  et 
muscles),  il  faut  soumettre  les  troncs  nerveux  et  les  muscles  dans 
toute  leur  étendue,  d'une  façon  prolongée,  à  l'excitation  électrique, 
d'après  les  méthodes  connues  de  faradisation  locale  (voir  les  fig.  30  et 
31);  cela  s'applique  aux  paralysies  centrales  tout  aussi  bien  qu'aux  pa- 
ralysies périphériques.  Si,  dans  tout  cela,  des  actions  réflexes  se  mani- 
festent, c'est  là  un  point  difficile  à  déterminer  ;  mais  ceiiainement  cela 
n'est  pas  invraisemblable  ;  quoi  qu'il  en  soit,  dans  les  paralysies  de 
nerfs  mixtes,  on  pourra  par  l'excitation  périphérique  des  ramifica- 
tions nerveuses  et  de  la  peau,  contribuer  à  supprimer  l'arrêt  de  con- 
ductibilité sensible  et  produire  aussi  une  action  réflexe  sur  les  voies 
motrices  de  conductibilité  et  sur  les  obstacles  y  existants. 

Il  est  inutile  d'énumérer  avec  plus  de  détails  les  difl'érentes  formes 
de  paralysies;  les  modifications  d'apphcation,  nécessaires  chaque  fois 
d'après  la  localisation  de  la  paralysie,  s'indiquent  d'elles-mêmes. 

Je  veux  encore  faire  remarquer  que,  si  parfois,  il  existe  simultané- 
ment des  contractures  des  antagonistes  (comme  par  exemple  dans  les 
hémiplégies  cérébrales^  dans  la  paralysie  infantile  spinale,  etc.)  qui 
s'opposent  à  la  contraction  des  muscles  paralysés  il  est  utile  de  sup- 
primer d'abord  ces  contractures,  par  voie  électrique  ou  mécanique  ; 
ensuite  seulement,  on  procédera  à  l'excitation  des  muscles  paralysés  ; 
par  suite  du  rapprochement  de  leurs  points  d'insertion  que  l'on  pro- 
duit ainsi,  ils  peuvent  mieux  se  contracter  et  d'une  façon  plus  com- 
plète, ce  qui  ne  peut  qu'être  avantageux  au  rétablissement  des  ma- 
lades. 

Les  résultats  de  ce  traitement  se  comportent  cela  va  sans  dire,  en 
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première  ligne,  d'après  les  causes  de  la  paralysie  ;  ils  peuvent  donc 
varier  considérablement;  quelquefois  ils  seront  prompts  et  complets  ; 
d'autres  fois,  ils  seront  lents  et  diM'eclueux  ;  bien  des  fois  aussi,  ils  ne, 
so  produiront  pas  du  tout.  Ils  sont  favorables  surtout  dans  les  para- 
lysies simples  par  pression  et  compression,  pas  défavorables  non  plus, 
dans  les  grandes  paralysies  traumaliques,  très  satisfaisants  dans  les 
paralysies  névritiques,  mais  bien  moins  satisfaisants  dans  les  paralysies 
spinales  et  cérébrales  ;  il  n'est  pas  nécessaire  d'entrer  à  ce  sujet  dans 
des  détails.  A'ous  verrez,  en  peu  de  temps,  si  le  résultat  doit  être 
prompt  ou  lent  et  il  faut  assurément,  dans  un  très  grand  nombre  de 
cas,  que  le  traitement  soit  continué  avec  une  grande  persévérance. 
8°  Paralysies  de  l'extrémité  inférieure. 

Aux  extrémités  inférieures,  les  conditions  des  paralysies  sont  re- 
lativement plus  simples  qu'aux  supérieures,  bien  qu'elles  soient  aussi 
très  fréquentes  ici  et  se  manifestent  de  manières  très  diverses  et 
dans  de  nombreuses  combinaisons.  Ce  sont  des  paralysies  isolées  de 
certains  muscles  et  de  certains  nerfs,  des  paralysies  multiples  et  com- 
binées jusqu'à  une  paralysie  totale,  d'une  et  même  très  souvent  des 
deux  extrémités  inférieures  (paraplégie).  Aux  extrémités  inférieures, 
les  paralysies  d'origine  centrale  sont  d'une  importance  prépondérante, 
particulièrement  les  spinales,  tandis  que  les  paralysies  cérébrales, 
malgré  leur  grande  fréquence  (dans  les  hémiplégies,  etc.),  ont  cepen- 
dant l'habitude  de  rétrocéder  davantage  parce  qu'on  les  guérit  souvent 
avec  promptitude  et  que  les  fonctions  du  membre  reviennent  passa- 
blement ;  aussi  sont-elles  mieux  supportées  par  les  malades. 

Presque  toutes  les  maladies  de  la  moelle épinière  déterminent  de  la 
faiblesse  motrice,  et  même  jusqu'à  de  la  paralysie  bien  accentuée  des 
extrémités  inférieures  :  les  différentes  formes  de  la  myélite,  particu- 
lièrement la  polyomyélite  aiguë  et  chronique,  la  sclérose,  la  paral^'sie 
ascendante  aiguë,  l'atrophie  musculaire  progressive  (particulièrement 
dans  la  région  crurale),  la  compression  et  la  commotion,  la  méningite 
etc.  ;  presque  toutes  ces  formes  sont  fréquemment  l'objet  d'expériences 
électrothérapeutiques. 

Le  trajet  périphérique  si  étendu  des  nerfs  en  question  ici,  à  Tinté- 
rieur  du  canal  vertébral,  dans  le  bassin  et  finalement  aussi  aux  extré- 
mités mêmes,  détermine  aussi  la  possibilité  d'un  grand  nombre  de  pa- 
ralysiespériphériques  :  les  fractures,  luxations,  inflammations  et  caries 
des  vertèbres,  lésions  du  bassin  et  des  organes  du  bassin,  les  actions 
mécaniques,  dans  les  accouchements  difficiles,  peuvent  aussi  donner 
naissance  à  ces  paralysies;  en  outre  toutes  les  actions  possibles,  méca- 
niques et  traumatiques,  qui  atteignent  les  troncs  nerveux  à  leurs  extré- 
mités môme,  de  même  tous  les  processus  d'inflammation,  d'exsuda- 
tion, et  autres  provenant  des  grandes  articulations,  peuvent  être  les 
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causes  fréquentes  de  semblables  paralysies  ;  il  faut  enfin  indiquer  les 
affections  névritiques  de  ces  nerfs  (névrite  rhumatismale,  névralgi- 
que, après  des  maladies  aiguës,  etc.)  Tous  ces  phénomènes  peuvent, 
dans  une  mesure  très  diverse,  être  accessibles  au  traitement  électri- 
que. Si  je  mentionne  encore,  pour  finir,  que  dans  ce  qu'on  appelle  la 
pseudohypertrophie  des  muscles  et  de  même  dans  l'hypertrophie 
musculaire  véritable  beaucoup  plus  rare,  les  extrémités  inférieures 
participent,  en  général,  à  la  paralysie,  vous  aurez  un  tableau  approxi- 
matif de  tout  ce  qui  se  présente  ici  et  peut  devenir  l'objet  d'un  traite- 
ment électrique. 

Je  ne  me  crois  pas  obUgé  de  m'appesantir  avec  plus  d'exactitude 
sur  la  symptomatologie  de  chacune  de  ces  formes  de  paralysie  ;  je 
signalerai  seulement  que  dans  une  paralysie  du  nerf  crural  ce  sont  sur- 
tout les  fléchisseurs  de  l'articulation  de  la  hanche  (iléopsoas,  etc.)  et 
les  extenseurs  delà  cuisse  (quadriceps,  etc.)  qui  sont  paralysés  ;  cela 
se  produit,  d'une  manière  isolée,  surtout  dans  les  affections  du  psoas 
et  aussi  dans  la  polyomyélite  antérieure  aiguë;  il  n'est  pas  rare  de 
voir  une  paralysie  et  une  atrophie  tout  à  fait  partielles  de  cette  cir- 
conscription nerveuse  dans  l'atrophie  musculaire  progressive,  surtout 
sa  forme  juvénile.  —  La  paralysie  dans  la  région  du  nerf  obturateur 
atteint  de  préférence  les  mouvements  d'abduction  de  la  cuisse,  mais 
en  somme  elle  est  rare.  La  paralysie  dans  la  région  des  nerfs  ingui- 
naux atteint  surtout  les  mouvements  d'abduction  et  de  rotation,  en- 
suite la  fixation  du  bassin  pendant  la  marche  et  la  station  ;  c'est  une 
des  plus  fréquentes  dans  l'alrophie  musculaire  progressive  et  la 
pseudo-hypertrophie.  Les  paralysies  du  sciatiquese  présentent  parmi 
les  plus  habituelles,  soit  qu'elles  atteignent  tout  le  tronc  ou  ses  deux 
branches  principales  :  le  nerf  péronier  et  avec  lui  la  musculature  anté- 
rieure de  la  jambe,  ou  le  nerf  tibial  et  avec  lui  les  muscles  du  mollet  ; 
elles  sont  très  faciles  à  reconnaître.  Presque  toutes  les  paralysies  spi- 
nales commencent  précisément  dans  cette  région  nerveuse  et  la 
grande  longueur  et  l'exposition  du  nerf  déterminent  aussi  la  grande 
fréquence  de  ces  lésions  périphériques. 

De  l'extension  de  la  paralysie  dans  les  muscles,  des  troubles  conco- 
mitants, sensibles,  trophiques  et  réflexes,  vous  pourrez,  dans  la  plu- 
part des  cas,  tirer  des  conclusions  positives,  en  ce  qui  concerne  le 
diagnostic  du  siège  et  de  la  nature  de  la  lésion. 

Il  ne  faut  employer  pour  cela  l'exploralîon  électrique  que  d'une  ma- 
nière restreinte  ;  il  faudra  s'en  abstenir  spécialement  pour  la  détermi- 
nation du  siège  exact  des  paralysies  périphériques,  parce  que  de 
grandes  étendues  des  nerfs  en  question  (dans  le  bassin  ou  le  canal 
vertébral)  ne  sont  pas  accessibles  à  l'excitation  électrique  directe.  Du 
reste,  dans  ces  paralysies  se  manifestent  les  mêmes  changements  d'ex- 
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citabililé  éleclriquc,  (|iic'  ceux  dont  nous  avons  déjà  parlé  si  souvent, 
et  l'on  peul  en  déduire  les  conclusions  ordinaires,  surtout  en  ce  qui 
concerne  la  gravit(3  de  la  lésion,  les  troubles  trophiques  consécutifs,  et 
le  pronostic.  Mais  il  faut  élre  prudent  quand  il  s'agit  de  porter 
dos  conclusions  sur  le  siège  do  la  lésion.  En  général,  l'exploration 
électrique  ne  permet  pas  de  déclarer  si  la  lésion  est  d'origine  pé- 
riphérique, spinale  ou  cérébrale.  Certes,  en  présence  de  la  DR,  vous 
pourrez  en  toute  assurance,  exclure  le  siège  cérébral  ;  mais  l'excitabi- 
lilé  électrique  normale  ne  témoigne  nullement  en  faveur  de  ce  siège  ; 
car  elle  se  manifeste  aussi  dans  les  paralysies  spinales  ;  il  vous  sera 
encore  moins  permis  d'affirmer,  en  présence  de  la  DR,  le  siège  péri- 
phérique de  la  lésion,  car  vous  savez  que  la  DR  se  manifeste  dans  un 
grand  nombre  de  paralysies  spinales.  Il  faut,  pour  décider  la  question, 
consulter  encore  d'autres  symptômes.  Remarquez  surtout  qu'une  DR 
se  présentant  sans  aucun^ti'ouble  de  la  sensibilité  et  sans  troubles  tro- 
phiques  de  la  peau,  annonce  d'une  manière  assez  positive  l'origine 
spinale  de  la  paralysie.  La  DR  partielle  peut  aussi  s'observer  assez 
souvent  dans  les  extrémités  inférieures  (forme  moyenne  de  la 
polyomyélilc  chronique,  certaines  paralysies  périphériques,  l'atrophie 
musculaire  progressive,  etc.).  Toutefois,  dans  l'hypertrophie  musculaire 
fausse  et  dans  la  vraie,  ainsi  que  dans  la  forme  juvénile  de  l'atrophie 
musculaire  progressive,  on  ne  trouve  jamais  autre  chose  que  la  simple 
diminution  de  l'excitabilité  électrique,  sans  aucune  modification  qua- 
litative. 

Je  ne  citerai  ici  que  quelques  cas  de  ces  paralysies,  en  les  résumant 
et  je  renvoie  mes  auditeurs  aux  observations  sus-mentionnées  5,  6,7 
et  11  (paralysies  cérébrales),  18-22,  32-34  (paralysies  spinales)  et  45 
(paralysie  périphérique);  je  les  engage  aussi  à  prendre  connaissance, 
plus  bas,  des  observations  82-84  et  86-88. 

74°  Observation  personnelle.  Parésiedunerf  crural  {né,  r\le  chronique?)  Né- 
gociant, âgé  de  39  ans.  11  souffrait  depuis  environ  18  mois  de  violentes 
douleur»  dans  la  région  de  la  hanche  et  de  la  fesse  rjauche;  ces  douleurs  s'éten- 
daient jusqu'au  genou;  mais  elles  diminuèrent  peu  à  peu.  Depuis  la  même 
époque,  il  éprouva  unsenLmient  de  lourdeur  dans  la. inmhe  gauche,  qui,  dans 
ces  derniers  mois,  se  changea  en  celui  d'une  faiblesse  très  notable.  Il  y  a 
quatre  semaines,  après  avoir  fait  des  efforts,  il  éprouva  une  vive  douleur 
dans  toute  la  jambe  gauche,  particulièrement  à  la  face  antérieure  de  la 
jambe  gauche,  avec  tremblement  de  cette  jambe  qui,  depuis,  est  devenue 
notablement  piws  faible  et  plus  maigre;  à  part  cela,  le  malade  va  bien.  Voici 
quel  était  son  étatau  mois  d'avril  1869:  cuisse  gauche  sensiblement  amaigrie 
et  plus  flasque  qu'à  droite  ;  faiblesse  du  quadriceps  gauche  ;  sensibilité  émoussce 
à  la  partie  antérieure  et  interne  de  la  jambe.  Pourtour  de  la  jambe  gauche, 
de  2  à  4  centimètres  de  moins  qu  a  droite.  Excitation  électrique  diminuée  à 
un  faible  degré.  Traitement  galvanique  :  courants  stables  à  travers  la  colonne 
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vertébrale  ;  ensiiiLoKa  labile  à  travers  les  nerfs  et  les  iiiuscles  et  la  partie  de 
la  peau  anestbésiée  ;  An  aux  lombes.  Déjà  au  bout  de  quatre  séances,  amé- 
lioration sensible.  La  douleur  dans  la  jambe  a  presque  disparu;  la  sensation 
d'eniîoardissement  et  la  faiblesse  de  la  jambe  sont  moindres.  Au  bout  de  huit 
séances,  amélioration  sensible,  jambe  plus  forte,  moins  lourde  en  marchant, 
sensation  de  chair  de  poule  plus  faible.  —  Fin  mai:  amélioration  nota- 
ble et  durable  ;  le  pourtour  de  la  cuisse  supérieure  gauche  a  augmenté  de 

1  1/2  centim.;  force  de  la  jambe  notablement  çlus  grande  ;  sensation  d'en- 
gourdissement presque  disparue.  A  la  fin  d'août,  le  traitement  se  termine 
après  soixante-cinq  séances. 

75°  Observation  personnelle.  Parésiedu  nerf  se ialique  droit.  — Hypertrophie 
des  7nuscles  de  la  jambe.  Ferblantier,  43  ans  ;  a  déjà  deux  fois  été  traité  pour 
la  même  affection  et  a  été  rapidement  guéri  par  le  pinceau  électrique  ;  vient 
pour  la  troisième  fois  en  se  plaignant  d'une  faiblesse  dans  le  pied  droit  et  la 
jambe  ;  sensation  de  froid  et  de  fourmillement  dans  le  pied  et  le  mollet. 
État,  novembre  1873.  Le  patient  boite  de  la  jambe  droite,  ne  pose  le  pied 
que  sur  le  talon  ;  station  sur  les  doigts  de  pied  à  droite,  absolument  impos- 
sible ;  rien  à  gauche.  Dans  les  muscles  du  mollet  droit,  parésie  manifeste  ; 
dans  la  région  du  péroné,  également  un  peu  de  faiblesse  ainsi  que  dans  les 
muscles  delà  face  postérieure  de  la  cuisse.  Région  crurale  normale.  Point  de 
trouble  objectif  de  la  sensibilité.  Pied  droit  un  peu  plus  froid  que  l'autre.  , 
Excitabilité  électrique  n'est  pas  modifiée.  Pourtour  du  mollet  droit  de 

2  centimètres  plus  gros  que  celui  de  gauche.  Traitement  galvanique  :  18 
éléments,  labile  à  partir  de  la  région  lombaire,  à  travers  le  nerf  sciatique. 
Immédiatement  après  soulagement.  Après  deux  séances  ultérieures,  amé- 
lioration si  grande  que  le  patient  cesse  le  traitement. 

76°  Observation  pcrso7melle.  Paralysie  dans  larégion  du  nerf  péronier  droit , 
(névrite?)  Paysanne,  26  ans,  malade  depuis  juillet  1866;  les  menstrues 
manquèrent  une  fois  et  il  se  produisit  des  fourmillements  dans  le  pied  droit 
et  sitîiultanémentune  faiblesse  ;  elle  boîte  et  traîne  la  pointe  du  pied.  Depuis 
statu  quo.  État  le  18  mai  1867  :  à  la  jambe  droite  seulement,  existent  des  mo- 
difications morbides  :p«rc^Sîedfl«s  la  région  du  péroné  droit,  paralysie  complète 
rien  que  dans  le  tibial  antérieur.  Mollet  tout  à  fait  normal.  La  sensibilité  est 
franchement  plus  faible  sur  toute  la  surface  antérieure  de  la  jambe,  sur  le 
dos  du  pied,  qu'à  gauche.  Pourtour  du  mollet  droit  présente  1  centimètre  de 
moins  que  celui  de  gauche.  L'exploration  électrique  indique  une  DR  com- 
plète dans  le  tibial  antérieur;  dans  les  autres  muscles,  simple  diminution  de 
l'excitabilité  électrique.  Tfaitemcnl  galvanique:  Courants  stables  et  labiles 
au  travers  de  la  partie  inférieure  du  dos,  ensuite  Ka  à  travers  le  sciatique, 
le  péronier  et  leurs  muscles.  Le  1"  juin  (après  trois  séances):  Le  soulèvement 
du  pied  droit  se  fait  avec  bien  plus  de  facilité;  la  sensibilité  est  quelque  peu 
améliorée.  28  juin  (après  dix  séances);  amélioration  notable  delà  motilité 
et  de  la  sensibilité.  20  juillet  (après  dix-huit  séances);  motilité  maintenant 
presque  normale;  la  diminution  de  la  sensibilité  existe  encore  à  un  faible 
degré. 

77°  Observation  personnelle.  Paralysie  du  nerf  péronier  gauche  par  cicatrices 
d'escarre.  Paysanne  de  19  ans;  pendant  une  fièvre  typhoïde,  elle  a  eu  un 
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décubitus  in llammaloin:  {jravc  au  sacrum,  (jui  ne  guérit  qu'aprèfis  une  suppu- 
ration d'un  mois.  Finalement  on  remarqua  «jue  le  piiul  fruudie  était xiuralysé; 
il  n'y  eut  jamais  de  parestliésie  ou  d'anestliésie,  mais  il  y  eut  de  vives  dou- 
leurs intcrniitt(înL(;s  (jiii  du  sacrum  l'ayonnaient  en  lias  à  travers  la  jambe 
dans  la  région  du  péroné.  Trois  mois  plus  tard,  la  patiente  se  présentait. 
Juin  1873,  au  fondement,  large  cicatrice  profondément  enfoncée,  qui  est 
plus  profonde  et  adhère  plus  vigoureusement  à  gauche  qu'à  droite,  La 
jambe  gauche  présente  une  •paralysie  presque  complète  dans  toute  la  réfjion 
du  péroné:  le  tibial  antérieur  et  le  long  extenseur  sont  complètement  para- 
lysés ;  les  autres  muscles,  parésiques  à  haut  degré.  Tout  le  reste  de  la  région 
sciatique  et  crurale  absolument  normal .  Sensibilité  dans  la  zone  du  péro- 
nier  complètement  conservée.  Mollet  gauche  de  3  cent.  1/2  plus  mince  que 
celui  de  droite,  DR  complète,  degré  avancé.  Traitement  galvanique:  24  élé- 
ments; pôles  positif  et  négatif  stables  à  travers  la  cicatrice  ;  puis  An  sur  la 
cicatrice,  Ka  labiie  ci  travers  nerfs  et  muscles.  Dès  la  (in  de  la  première 
séance,  déjà  grande  amélioration  dans  les  mouvements.  Le  12  août,  on  dut 
renvoyer  la  malade  ;  l'amélioration  a  fait  des  progrès  lents,  mais  notables. 
L'excitabilité  du  nerf  péronier  est  revenue,  mais  faiblement. 

78°  Observation  personnelle.  Paralysie  traumatique  du  nerf  péronier  gauche- 
Architecte,  âgé  de  34  ans.  Victime  d'un  accident  de  chemin  de  fer,  il  eut,  le 
,  24  décembre  1872,  la  jambe  gauche  écrasée  au  jarret,  au  voisinage  de  la  tête 
du  péroné.  Immédiatement  après,  paralysie  el  anesthésie  de  la  jambe  et  du 
pied  gauche  (à  l'exception  de  Ja  plante  du  pied  !)  État,  le  2'6  janvier  1873; 
paralysie  complète  de  toute  la  région  du  péronier  gauche,  pas  de  paralysie 
mais  faiblesse  dans  la  zone  du  tibial.  Sensibilité  un  peu  diminuée  sur  le 
dos  du  pied  ;  à  la  jambe  elle  est  assez  normale.  Le  mollet  gauche  est  de 
2  centimètres  plus  mince.  DR  complète  dans  toute  la  région  du  péronier, 
simple  diminution  dans  la  région  l\h\(i]e.  Traitement  galvanique:  stable  à 
travers  le  siège  de  la  contusion,  avec  les  deux  pôles,  ensuite  la  Ka  labile  à 
travers  les  muscles.  C'est  seulement  à  la  fin  de  mars  que  reviennent  les 
premières  traces  de  moiilité,  et  cela  rien  que  dans  le  long  extenseur  des  orteils 
quelques  jours  après,  aussi  dans  les  muscles  péroniés.  Le  9  avril,  on 
retrouve  l'excitabilité  faradique  du  nerf  au-dessus  du  siège  de  la  lésion, 
mais  pas  encore  au-dessous.  Au  commencement  de  mai,  le  tibial  antérieur 
recommence  à  fonctionner  ;  à  la  fin  de  mai  seulement  le  long  extenseur  du 
gros  orteil.  Le  mieux  fait  des  progrès  rapides,  de  sorte  que  le  patient  est 
renvoyé  guéri,  le  20  juillet.  La  motilité  va  très  bien  mais  la  force  n'est  pas 
encore  normale.  » 

Les  méthodes  de  traitement  sont,  en  général,  les  mômes  qu'à  l'ex- 
trémité supérieure.  Suivant  la  lésion  causale,  l'application  active  devra 
être  dirigée  sur  diflerentes  parties  et  ici  c'est  principalement  du  traite- 
ment de  la  moelle  épinière  qu'il  s'agit,  du  traitement  des  aiïections 
articulaires,  des  lésions  nerveuses  périphériques,  etc..  qui  doit  avoir 
lieu  d'après  les  règles  à  vous  connues.  Surtout  faites  bien  attention  à 
l'exacte  localisation  du  courant  sur  les  parties  malades  de  la  moelle 
épinière ! 
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Le  traitement  ullérieiir,  avec  une  action  directe  du  courant  sui-  les 
nerfs  et  muscles  paralysés,  doit  s'efl'ectuer  entièrement  d'après  les  in- 
structions générales.  La  possibilité  d'une  action  énergique,  au-dessus 
du  siège  de  la  lésion,  ne  se  présente  pas  souvent  parce  que  les  plexus 
sont  ici  presque  inaccessibles  au  courant.  Cependant,  lorsque  les  cas 
s'y  prêteront,  vous  pourrez  essayer  d'exciter,  par  de  très  forts  courants 
avec  de  grandes  électrodes  (fermeture  du  pôle  négatif  et  commuta- 
tions, V.  page  115)  les  troncs  de  nerfs  de  la  queue  de  cheval, dans  le  ca- 
nal vertébral,  ou,  pour  le  plexus  sacré,  prendre  pour  point  de  départie 
rectum,  ce  qui  s'effectue  très  facilement,  avec  une  électrode  du  rectum.; 
vous  poserez  ensuite  l'autre  électrode  sur  ou  à  côté  du  sacrum  ou  sur 
le  point  d'émergence  du  nerf  sciatique.  Pour  toutes  ces  applications 
sur  les  grands  troncs  de  nerfs  des  extrémités  inférieures,  particulière- 
ment sur  les  segments  supérieurs,  il  est  bon  de  choisir  de  grandes 
électrodes  et  des  courants  relativement  forts,  parce  qu'il  s'agit  toujours 
de  parties  nerveuses  profondément  enfouies.  Placez  toujours  l'An  sur 
la  région  lombaire,  la  Ka  sur  les  nerfs  et  points  moteurs  à  exciter,  au- 
tant que  possible  de  façon  à  ce  qu'une  grande  partiedu  trajet  des  nerfs 
tombe  à  portée  des  traînées  les  plus  douces  du  courant.  Vous  trouve- 
rez certainement  le  nerf  crural  dans  l'aine,  le  scialique  surtout  au- 
dessous  du  grand  fessier  et  vous  pourrez  traiter  tout  son  trajet  sur  la 
surface  postérieure  delà  cuisse,  labilement,  d'une  manière  intense,  en 
frottant  énergiquement  de  haut  en  bas  et  de  bas  en  haut,  avec  la  Ka 
jusqu'au  creux  du  jarret.  Dans  le  jarret  vous  pourrez,  avec  une  ex- 
trême facilité,  exciter  labilement  (voir  figure  33)  le  nerf  péronier  comme 
le  tibial  et  provoquer  de  nombreuses  secousses  dans  leur  zone  de  dis- 
tribution musculaire.  Dans  les  cas  où  l'état  de  nutrition  des  muscles 
appelle  une  attention  particulière,  ajoutez  une  forte  excitation  faradi- 
que  ou  galvanique  des  muscles  en  question,  d'après  les  règles  connues. 

Enfin,  aux  extrémités  inférieures,  on  peut  viVûiser des  actio7is  réflexes 
d'une  façon  bien  plus  avantageuse  qu'aux  extrémités  supérieures;  car 
il  existe  ici,  entre  la  peau  et  les  muscles,  des  relations  réflexes  bien 
plus  directes  et  bien  plus  faciles  à  mettre  en  évidence  qu'à  l'extrémité 
supérieure.  C'est  particulièrement  de  la  plante  et  du  dos  du  pied,  de  la 
surface  antérieure  et  interne  de  la  cuisse  de  la  région  des  aines,  pris 
comme  points  de  départ,  que  l'on  peut  provoquer  les  réflexes  les  plus 
variés,  qui,  suivant  les  circonstances  (d'après  les  règles  générales, 
données  plus  haut,  page  380  et  suiv.)  peuvent  être  utilisés  pour  le  trai- 
tement des  paralysies.  Vous  serez  rarement  dans  la  nécessité  d'employer 
le  pinceau  faradique  sur  la  peau,  aux  points  précités  (particulièrement 
à  la  plante  et  au  dos  du  pied,  à  la  surface  interne  de  la  cuisse)  ;  tou- 
tefois cela  peut-être  utile,  dans  telle  ou  telle  circonstance.  Mais,  pour 
atteindre  le  même  but,  il  suffira  d'exciter  comme  à  l'ordinaire  (fara- 


432 


l'AllALySlK  I:T  ATROl'niK 


tliquenieiiL  un  giilvaniquenienl)  les  troncs  des  nerCs  et  d'exciter  labile- 
ment  lu  peau  avec  des  électrodes  humides. 

En  ce  qui  concerne  la  durée  et  l'intensité  des  difTérenles  applica- 
calions,  et  la  fréquence  de  leurs  répétitions,  on  devra  utiliser  les  vues 
et  règles  générales,  émises  pour  l'extrémité  supérieure. 

Les  résultais  du  traitement  électrique  dépendent  naturellement  ici, 
en  première  ligne,  des  causes  de  la  paralysie.  La  fréquence  d'aiïec- 
lions  spinales  graves  fait  de  l'électrothérapie  de  ces  paralysies,  une 
tâche  très  pénible  et  ingrate.  Mais,  d'un  autre  côté,  vous  en  serez,  dé- 
dommagés bien  des  fois  dans  la  polyomyélite  chronique  antérieure 
bien  moins  dans  l'aiguë,  dans  les  paralysies  traumatiques,  névritiques, 
arthritiques,  rhumatismales  et  par  compression,  par  de  nombreux 
succès,  achetés,  il  est  vrai,  en  partie  par  une  persévérance  infati- 
gable. 

VINGT-CINQUIÈME  LEÇON 

Sommaire:  Electrothérapie  des  formes  de  parnbjsies  isolées  (fin).  —  9.  Paralysies 
du  voile  du  palais  et  de  la  gorge.  —  Paralysies  de  la  déglutition  ;  palhogénie  ; 
quelques  observations  ;  méthodes  de  traitement.  —  10.  Paralysies  des  muscles 
du  larynx.  —  Paralysies  des  cordes  vocales.  —  Caractérisalion  et  méthodes  de 
traitement  :  application  percutanée  et  endolaryngée.  Résultats.  —  il.  Paralysie 
de  la  respiration.  —  Respiration  artificielle.  —  Faradisation  rythmique  des 
phréniques.  —  12.  Paralysies  diphtériques.  Pathogénie  et  symptômes.  Cas 
divers.  Traitement  électrique.  —  Galvanisation  du  cœur.  Résultats.  —  13.  Pa- 
>'a/î/s!e  sa<j«7if?ie  et  autres  paralysies  toxiques.  —  Caractérisalion  delà  paralysie 
saturnine  ;  excitabilité  électrique  ;■  siège  et  nature  du  trouble  ;  méthodes  de  trai- 
tement. —  14.  Atrophies  et  hypertrophies  musculaires.  —  Atrophies  purement 
musculaires.  Atrophies  dans  des  airections  articulaires.  Observations  :  traitement. 
—  Hypertrophies  musculaires.  Myotonie  congénitale. 

9°  Paralysies  du  voile  du  palais  et  de  la  gorge.  —  Paralysie  de  la 
déglutilion. 

Ces  affections  ne  sont  pas  rares,  et  après  avoir  duré  et  résisté  pen- 
dant quelque  temps,  elles  peuvent  devenir  l'objet  du  traitement  élec- 
trique. 

Les  paralysies  du  voile  du  palais  se  manifestent  par  un  langage 
nasillard,  par  la  difficulté  de  prononcer  certaines  lettres,  par  un 
trouble  de  la  déglutition  et  parla  régurgitation  de  liquides  par  le  nez; 
on  les  reconnaît,  à  l'examen,  à  l'immobilité  du  voile  du  palais  pendant 
la  phonation,  à  sa  disposition  anormale  et  à  son  obliquité,  ainsi  qu'à 
l'absence  des  réflexes,  lors  de  l'attouchement  des  parties.  Ces  phéno- 
mènes peuvent  être  unilatéraux  ou  bilatéraux,  être  limités  à  quelques 
muscles,  ou  répandus  sur  plusieurs  ou  sur  tous.  Ils  sont  souvent  une 
manifestation  partielle  de  la  paralysie  du  facial  (à  la  base  du  crâne)  et 
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du  trijiimeau,  ou  la  conséquence  de  diphtérie,  ou  une  manifestation 
partielle  des  paralysies  bulbaires,  parfois  aussi  d'hémiplégies  céré- 
brales. 

Les  paralysies  de  la  déglutition,  provoquées  par  la  parésie  et  la 
paralysie  des  piliers  du  pharynx,  sont  bien  des  fois  une  manifestation 
partielle  d'une  paralysie  cérébrale,  mais  le  plus  souvent  ou  bien  la 
conséquence  d'une  diphtérie  de  la  gorge  ou  un  symptôme  de  para- 
lysie bulbaire;  elles  se  trahissent  par  une  difliculté  ou  par  une  impos- 
sibilité d'avaler,  par  des  désordres  de  la  déglutition  et  par  l'absence 
de  contractions  réflexes  vigoureuses,  quand  on  excite  mécaniquement 
les  parois  du  gosier. 

En  général,  ces  troubles  ne  sont  pas  difficiles  à  reconnaître,  mais  il 
est  souvent  malaisé  ou  impossible  d'apprécier  ou  de  déterminer  plus 
exactement  la  part  que  prennent  à  la  paralysie  les  divers  muscles  et 
nerfs  isolés. 

L'exploration  électrique  aussi,  qui,  dans  ces  parties,  a  naturellement 
à  lutter  contre  maintes  difficultés,  mais  qui  est  considérablement  ai- 
dée, dans  différents  cas  de  cette  nature,  par  l'anesthésie  simultanée  et 
par  l'absence  des  réflexes,  ne  fournit,  sous  ce  rapport,  guère  d'éclair- 
cissements, attendu  que  l'excitation  isolée  de  tel  ou  tel  muscle,  n'est 
praticable  que  d'une  manière  très  imparfaite.  Dans  beaucoup  de  cas, 
on  n'a  rien  trouvé  d'anormal  ;  dans  d'autres,  on  ne  peut  constater 
qu'une  simple  diminution  de  l'excitabilité  (paralysie  bulbaire)  ;  dans 
d'autres,  on  retrouve  de  la  DR  (par  exemple,  dans  la  diphtérie  où 
Ziemssen  la  découvrit  le  premier).  On  n'a,  sans  doute,  pas  essayé  sou- 
vent d'explorer  directement,  par  l'électricité,  les  muscles  de  la  gorge; 
par  contre,  on  peut  provoquer,  d'une  manière  réflexe,  des  mouve- 
ments de  déglutition  (voir  page  117)  ;  mais,  dans  la  paralysie  de  déglu- 
tition, la  production  réflexe  de  mouvements  de  déglutition,  peut  être 
difficile  ou  impossible,  de  telle  sorte  qu'il  faut  des  courants  bien  plus 
forts  pour  la  rétablir  (dans  la  paralysie  bulbaire  progressive). 

Certaines  observations  pourront  servir  d'exemple  pour  le  traitement 
et  ses  conséquences  : 

06s.  personnelle.  —  Parésie  du  voile  du  palais.  —  Jeune  fille  de  7  ans, 
qui,  dès  son  enfance,  a  offert  des  symptômes  de  cette  maladie  ;  elle  nasille 
fortement  en  parlant  et  ne  peut  prononcer  certaines  lettres,  particulièrement  s.  c, 
x,elc.,  parce  que  l'air  lui  passe  par  le  nez  et  qu'ainsi  le  son  de  l's  devient  n. 
L'exploration  ne  donne  qu'une  faible  parésie  du  voile  du  palais;  parfois, 
dit-on,  quand  elle  boit  du  liquide,  il  lui  sort  par  le  nez.  Elle  n'a  jamais  eu 
la  diphtérie.  A  part  cela,  l'enfant  est  bien  portante.  Traitement  :  d'abord 
par  le  courant  galvanique,  en  travers  de  la  région  antérieure  de  l'oreille  et 
en  longueur  depuis  la  nuque  jusqu'aux  joues  et  au  plancher  de  la  cavité 
buccale.  Amélioration  lente;  plus  tard,  faradisation  directe  du  voile  du  palais  ; 
Erb.  —  Éleclrothérapie.  28 
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finalement,  exercice  systématique  de  la  prononciation  des  sons  qui  s'amé- 
liore beaucoup.  Guéi-ison  au  bout  de  cinquante  séances. 

80"  Obs.  ik  M.  lioscnlhal.  Paralysie  dipklériti'juc  du  voile  du  palais,  du  ten- 
seur de  la  choroïde  et  du  sphincter  pupilluire.  —  Domestique  de  22  ans,  ayant 
été  atteinte  de  diphtérie  pharyngienne.  Klle  avale  difficilement  et  rend  fré- 
(luemment  les  liquides  qu'elle  a  absorbés;  elle  parle  en  nasillant  d'une 
manière  inintelligible.  La  moitié  droite  du  voile  du  palais  est  parésique.  Paré- 
sie  d'accommodation;  pupille  droite  élargie,  et  réagit  mal.  Réflexes  du 
voile  du  po.lais  et  du  pharynx  considérablement  diminués.  L'exploration 
électrique  donne  la  DR.  Le  traitement  galvanique  local  du  voile  du  palais  et 
la  production  de  mouvements  de  déglutition  ont  fait  disparaître,  dans  l'es- 
pace d'une  semaine,  le  langage  nasillard  et  les  troubles  de  la  déglutition. 

81°  Obs.  personnelle.  Paralysie  diphtérilique.  —  Cordonnier,  âgé  de  2o  ans, 
a  été  atteint  d'une  angine  diphléritique ,  du  29  Juin  au  12  juillet  186".  Quel- 
ques jours  après,  recrudescence  des  difficultés  de  déglutition,  mais  sans  dou- 
leur. Simple  difficulté  d'avaler.  Régurgitation  des  liquides  par  le  nez.  En 
outre,  une  certaine  faiblesse  et  un  tremblement  dans  les  membres;  diminution 
de  la  faculté  visuelle. 

La  parole  est  difficile,  le  ton  est  quelque  peu  nasillard.  État  au  18  juillet: 
ni  ulcération  ni  formation  de  cicatrice  dans  le  gosier.  Motilité  du  voile  du 
palais  encore  assez  bonne  pendant  la  phonation  ;  seule,  la  moitié  de  droite  reste 
un  peu  en  arrière.  La  sensibilité  est  considérablement  diminuée  (môme  con- 
tre le  courant  faradique).  L'excitabilité  réflexe  fait  complètement  défaut. 
L'excitabilité  faradique  et  galvanique  des  muscles  du  voile  du  palais  est  fort 
diminuée.  Quand  le  malade  boit,  le  liquide  pénètre  dans  le  nez  ;  la  dégluti- 
tion est  pénible.  Le  patient  voit  moins  bien  qu'auparavant,  surtout  de  loin; 
dans  l'accommodation  pour  la  proximité,  il  ne  parait  point  y  avoir  d'a- 
nomalie. Les  pupilles  diffèrent  un  peu  et  réagissent  avec  lenteur.  Traitement 
galvanique:  transversalement  à  travers  les  joues,  le  sympathique  du  cou  et 
traitement  direct  du  voile  du  palais  avec  le  pôle  négatif.  Après  la  quatrième 
séance,  amélioration  sensible.  Les  liquides  ne  passent  plus  aussi  souvent  par 
le  nez;  la  vision  est  plus  satisfaisante;  les  extrémités  sont  plus  fortes.  Après 
la  sixième  séance,  plus  aucune  régurgitation  par  le  nez;  la  déglutition  est 
meilleure.  Faible  recrudescence,  la  semaine  suivante;  apparition  d'un  en- 
rouement et  faiblesse  de  la  voix,  puis  nouvelle  amélioration. Traitement  fort 
irrégulier.  Le  2  septembre  (après  dix-huit  séances),  le  patient  est  renvoyé 
en  assez  bon  état.  Plus  tard  survint  encore  un  peu  de  faiblesse  dans  les 
extrémités.  Finalement,  guérison  complète. 

(Voir,  de  plus,  les  observations  16  et  17).  (Difficulté  de  déglutition  à  la 
suite  d'affections  bulbaires). 

La  méthode  de  traitement  de  ces  paralysies  doit  a  priori  être  choisie 
d'après  la  nature  de  la  lésion  :  ainsi  les  applications  appropriées  aux 
affections  bulbaires  et  cérébrales,  la  paralysie  faciale,  etc.;  dans  les  pa- 
ralysies diplitéritiques,  vous  pouvez  galvaniser  obliquement  à  travers 
la  région  voisine  du  voile  du  palais  et  du  gosier  (également  transver- 
salement au  travers  des  joues,  au-devant  del'oreille  ou  à  travers  les  fos- 
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ses  auriculo-mastoïdiennes),  et  cela  avec  un  courant  stable,  l'espace 

de  quelques  minutes.  -,  ,  p 

Contre  la  paralysie  du  voile  du  palais,  il  faut  faire  usage  de  la  fara- 
disation  directe  ou  de  la  galvanisation  du  voile, 
au  moyen  desquelles  on  produit  une  excitation 
directe  des  muscles  paralysés  ainsi  qu'une  exci- 
tation réflexe  de  ces  derniers  à  une  contraction. 
Vous  vous  servirez  à  cet  effet  d'une  électrode 
convenable,  en  forme  de  cathéter,  isolée  jusqu'à 
la  pointe,  munie  d'un  petit  bouton  rond  recou- 
vert d'une  fine  éponge  ou  de  toile  cirée  ;  un 
interrupteur  y  sera  convenablement  adapté  (élec- 
trode de  la  gorge  et  du  pharynx,  fig.  39).  A  l'aide 
de  cette  électrode,  vous  pouvez  atteindre  la 
luette,  la  concavité  de  la  voûte  palatine,  la  sur- 
face du  voile,  à  des  places  isolées  et,  au  moyen 
de  l'interrupteur,  faire  à  volonté  des  fermetures 
et  des  ouvertures  de  courant;  la  bouche  doit  être 
pour  cela  largement  ouverte  et  la  respiration 
buccale  profonde  ;  que  le  courant  soit  assez  fort 
pour  déterminer,  à  la  langue  ou  aux  muscles  la- 
biaux (à  partir  de  la  muqueuse),  des  contractions 
nettes,  s'il  n'en  produit  pas  jusque  dans  le  voile 
du  palais  lui-même.  En  outre  An  à  la  nuque; 
durée  d'application  1 — 3  minutes. 

Contre  la  paralysie  de  la  déglutition,  vous  pou- 
vez aussi  exciter  directement  et  d'une  façon 
réflexe  avec  la  même  électrode,  la  gorge  et  les 
muscles  ;  mais  c'est  là,  le  plus  souvent,  un  pro- 
cédé quelque  peu  désagréable  ;  il  est  plus  com- 
mode et  plus  sûr,  pour  cette  raison,  de  produire, 
d'après  la  méthode  ci-dessus  décrite  (p.  117), 
à  partir  de  l'extérieur  du  cou,  des  mouvements 
de  déglutition  réflexes.  Vous  avez  le  plus  sou- 
vent besoin  à  cet  effet,  pour  ces  malades,  de 
forces  de  courant  un  peu  plus  grandes  que  pour 
les  personnes  bien  portantes  et  vous  devez  les 
élever,  jusqu'à  ce  que  chaque  KaF'ou  action 
labile  de  la  Ka  soit  suivie  d'un  mouvement  de  déglutition  apparent 
pour  la  vue  ou  pour  l'ouïe.  Vous  amenez  ainsi,  dans  chaque  séance, 
quelque  chose  comme  dix  mouvements  de  déglutition  ;  comme  les 
muscles,  dans  la  paralysie  bulbaire,  se  fatiguent  facilement,  pour 
éviter  de  les  surmener,  on  conseille  de  ne  pas  faire  se  succéder  trop 


Élecliode  (le  la  gorge  et 
du  laryos,  isolée  jusqu'au 
boutoa,  avec  un  interrup- 
teur. 
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vite  les  actes  isolés  de  déglutition,  mais  de  laisser  toujours  entre 
chacun  d'eux  quelques  secondes  de  pause. 

Les  résultais  de  ce  traitement  s'adressent  surtout  à  la  cause  fonda- 
mentale, et  sont  par  conséquont  dans  le.s  paralysies  bulbaires,  que  très 
minimes,  ou  au  plus  palliatifs;  dans  d'autres  formes,  en  revanche, 
surtout  dans  les  paralysies  diphtéritiques,  ils  sont  des  plus  brillants; 
pourtant  il  se  présente  ici  aussi  des  cas  très  rebelles. 

iO"  Parahjsies  des  muscles  du  larynx.  —  Paralysies  des  cordes  voca- 
les. —  Aphonie  el  dysphoaie  paralytique. 

Les  travaux  les  plus  récents  sur  les  maladies  du  larynx  nous  ont 
appris  à  connaître  un  grand  nombre  de  variétés  de  paralysie  des 
muscles  du  larynx  qui  peuvent  se  présenter  isolément  ou  dans  des 
combinaisons  diverses  et  provenir  de  causes  très  variées.  C'est  sans 
doute  là  un  domaine  qui  tombe  presque  exclusivement  dans  le  do- 
maine des  spécialistes  du  larynx  ;  le  nervopathologiste  et  l'électro- 
thérapeule  n'ont  en  général,  pour  celte  raison,  ordinairement  qu'un 
petit  nombre  d'observations  à  leur  disposition  ;  aussi  me  bornerai-je 
aux  points  essentiels  et  purement  électrothérapeutiques,  dans  cette 
question. 

Pour  les  besoins  de  la  thérapeutique,  il  est  en  première  ligne  né- 
cessaire de  savoir  où  l'on  doit  réellement  rechercher  la  lésion  para- 
lytique; est-ce  dans  les  muscles  du  larynx  ou  dans  leurs  branches  mo- 
trices les  plus  voisines,  (dans  les  catarrhes,  les  ulcérations,  les 
néoformations,  les  refroidissements,  les  efl'orts  excessifs)  ou  dans  les 
nerfs  laryngés,  qui  peuvent  être  affectés  de  la  manière  la  plus  diverse 
(diphtérie,  particulièrement  pour  le  nerf  laryngé  supérieur,  névrite, 
compression  par  des  tumeurs,  strumes,  anévrysmes,  traumatisme, 
opérations,  formations  de  cicatrices,  etc.),  ou  dans  le  tronc  et  dans 
les  racines  des  pneumogastriques  ou  accessoires  (maladies  de  la  co- 
lonne vertébrale,  tumeurs  à  la  base  du  crâne  et  au  cou),  ouenfln  dans 
l'organe  central  lui-même  (paralysies  bulbaires,  hémorragies  de  la 
moelle  allongée,  ou  de  la  protubérance  et  autres  parties  du  cer- 
veau, etc);  il  est  souvent  facile,  mais  aussi  fréquemment  très  difficile  de 
décider  la  question,  même  à  l'aide  de  l'exploration  la  plus  minutieuse. 
Dans  beaucoup  de  cas,  particulièrement  dans  les  paralysies  hystéri- 
ques, très  nombreuses  et  très  favorables  pour  l'électrothérapie,  dans 
les  paralysies  rares,  toxiques  et  intermittentes  des  cordes  vocales, 
nous  ne  savons  pas  encore  où  nous  devons  rechercher  celles-ci;  mais 
c'est  vraisemblablement,  en  général,  dans  l'organe  central.- 

Sous  le  rapport  symptomalologique,  je  dirai  en  peu  de  mots  que  la 
lésion  du  nerf  laryngé  supérieur  se  trahit  par  la  paralj'sie  des  muscles 
de  l'épiglotle,  par  une  oblitération  insuffisante  du  larynx,  par  la  para- 
lysie du  cartilage  crico-thyroïdien  et  l'anesthésie  de  la  moitié  supé- 
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rieure  du  larynx,  tandis  que  la  lésion  du  neii'  laryngé  inférieur  déter- 
mine la  paralysie  de  tous  les  autres  muscles  du  larynx  et  l'anesthésie 
delà  cavité  inférieure  du  larynx.  Cette  paralysie  peut  être  simple  ou 
double;  elle  peut  comprendre  tout  le  nerf  récurrent  ou  seulement 
quelques-unes  de  ses  branches,  quelques  muscles  ;  il  résulte  ensuite  de 
là  un  tableau  laryngoscopique  et  symptomatique  très  varié.  La  plus 
fréquente  et  la  plus  importante  est  la  paralysie  du  récurrent,  totale, 
unilatérale  et  parmi  les  paralysies  musculaires  isolées,  la  paralysie 
bilatérale  des  constricteurs,  et  la  paralysie  si  fréquente  des  thyro- 
arythénoïdiens  internes,  des  muscles  propres  des  cordes  vocales.  Vous 
trouverez  de  plus  amples  détails  dans  les  traités  des  maladies  du 
larynx,  particulièrement  chez  Yon  Ziemssen. 

V exploration  électrique  des  muscles  et  des  nerfs  du  larynx  est  im- 
praticable dans  la  plupart  des  cas.  Môme  Von  Ziemssen,  qui  possède  la 
plus  grande  expérience  sur  ce  sujet,  a  déclaré  qu'il  n'a  réussi  que  dans 
un  très  petit  nombre  de  cas,  à  évaluer  l'excitabilité  électrique  et  qu'il 
y  a  constaté  l'excitabinté,  normale  ou  bien  diminuée,  ainsi  que  la  DR. 
Moi-même  j'ai,  dans  certains  cas,  constaté  la  diminution  de  l'excitabi- 
lité, en  excitant  le  récurrent  paralysé. 

Roiir  la  méthode  de  traitement  à  choisir,  le  siège  propre  de  la  lésion 
est  toïit  d'abord  décisif  et  c'est  d'après  lui  qu'il  faut  choisir  les  pre- 
miers points  d'application  (transversalement  par  les  apophyses  mas- 
toïdiennes, le  cerveau,  la  moelle  cervicale,  etc.,  application  d'un  ou 
des  deux  pôles  sur  les  places  probables  de  compression,  les  cicatrices, 
la  névrite,  etc.  dans  le  trajet  nerveux  périphérique);  cela  résulte  du 
diagnostic,  d'après  les  principes  généraux.  Mais  le  plus  souvent  ceci 
ne  suffira  pas,  d'autant  plus  que,  dans  beaucoup  de  cas,  nous  sommes 
dans  une  obscurité  absolue  au  sujet  du  siège  de  la  lésion.  Et  alors  il  y 
a  lieu  d'utiliser  l'action  directe  antiparalytique  du  courant  électrique 
sur  tout  l'appareil  nerveux  et  musculaire  du  larynx.  Il  semble  ici,  on  ne 
peut  plus  utile,  de  provoquer  tout  aussi  bien  dans  les  muscles  que  dans 
les  nerfs  du  larynx,  les  laryngés  et  le  vague  accessoire,  sur  toute 
leur'étendue  accessible,   de  l'excitation  électrique,  précisément  eu 
égard  à  notre  ignorance  de  la  localisation  exacte  de  la  lésion.  On  n'ac- 
cepte pas  à  vrai  dire  partout  cette  opinion  ;  il  est  par  contre  le  plus  sou- 
vent nuisible  de  laisser  agir  le  courant  directement  sur  le  larynx  seul, 
soit  qu'on  l'applique  d'une  façon  percutanée,  transversale  par  ce  la- 
rynx ou  qu'au  moyen'd'une  électrode  laryngienne  simple  ou  double, 
placée  môme  en  plein  larynx,  on  fasse  agir  le  courant  directement  sur 
les  muscles  paralysés.  Cette  dernière  méthode  bien  qu'elle  limite  l'ex- 
citation aux  muscles  mêmes  et  à  leurs  rameaux  nerveux  les  plus  rap- 
prochés, est  également  considérée  comme  très  rationnelle.  Je  doute. 
Messieurs,  qu'après  nos  développements  généraux  antérieurs  vous  te- 
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niez  pour  Lms  ralionnel,  lors  d'une  paralysie  dans  la  zone  du  nerf 
cubital  et  dont  le  siège  exact  ne  vous  est  pas  connu,  de  vous  bornera 
la  faradisation  des  petits  muscles  de  la  main  ;  en  tous  cas  ce  pro- 
cédé ne  me  paraît  point  rationnel.  Il  en  est  exactement  de  même  quand 
il  s'agit  de  l'électrisation  endolaryngienne.  dans  les  paralysies  du  la- 
rynx ;  le  procédé  dont  il  s'agit  ne  sera  pas  plus  opportun  que  dans  les 
cas  où  la  lésion  est  située  soit  dans  le  muscle  même  ou  dans  ses  nerfs 
les  plus  proches,  mais  dans  la  plupart  des  autres  cas,  il  manque  son 
but.  Si  pourtant,  même  dans  de  tels  cas,  il  ne  reste  pas  sans  effet,  il  le 
doit,  suivant  toute  vraisemblance,  bien  plus  aux  excitations  réflexes  à 
haut  degré  que  ce  cruel  procédé  a  pour  inévitable  conséquence,  qu'à 
l'excitation  locale  des  muscles  isolés. 

Co  mme  méthode  à  essayer  tout  d'abord  dans  tous  les  cas,  je  crois 
devoir  vous  recommander  l'excitation  percutanée  du  larynx  et  de  l'en- 
semble de  ses  nerfs.  Elle  peut  être  pratiquée  galvaniquement  et  fara- 
diquement.  Avec  le  courant  galvanique,  vous  vous  y  prenez  de  façon  à 
placer  l'An  bien  haut  à  la  nuque  (vers  l'origine  du  vague  accessoire; 
le  plus  près  possible)  tandis  que  vous  faites  passer  et  repasser  la  Ka  la- 
bile  (petite  ou  moyenne)  à  partir  de  l'angle  de  la  jnàchoire  inférieure, 
avec  de  fortes  pressions,  tout  le  long  du  larynx  et  de  la  trachée  tout 
près  d'eux,  respectant  toutes  les  places  dénommées,  par  conséquentsur 
le  larynx,  latéralement  et  en  avant,  et  vous  ferez  des  KaFF  répétées  : 
cela,  des  deux  côtés,  une  ou  deux  minutes  ;  de  cette  façon  le  vague, 
le  laryngé  supérieur  et  inférieur  tombent  dans  la  zone  des  traînées  de 
courant  les  plus  denses,  mais  que  ces  dernières  pénètrent  aussi  dans  le 
larynx  et  ses  muscles,  c'est  tout  à  fait  douteux  ;  les  sensations  de  goût 
très  intenses  et  les  mouvements  de  déglutition  produits  d'une  façon 
réflexe,  à  partir  du  laryngé  supérieur  en  témoignent  suffisamment  ! 
Voulez-vous  ensuite  exciter  le  lar^aix  lui-même  directement  et  très 
énergiquement,  placez  les  deux  électrodes  moyennes  sur  ses  deux  pa- 
rois latérales  et  effectuez  des  fermetures  et  des  commutations  répétées. 
Ordinairement,  8,  10,  12  éléments  suffiront  complètement  à  cet  efTet. 

Faradiquement,  faites  exactement  la  même  applicotion,  l'An  à  la 
nuque,  Ka  (petite  ou  fine  électrode)  à  l'angle  de  la  mâchoire  inférieure, 
sur  la  paroi  du  larynx,  au-dessous  de  la  corne  dè  l'os  hx'oïde  'Jaryngé 
supérieur)  et  plus  bas  sur  le  côté  de  la  trachée,  profondément  enfoncée 
(laryngé  inférieur),  enfin  sur  le  larynx  lui-même  directement,  et  aussi 
transversalement,  avec  des  courants  très  forts. 

Il  n'est  pas  douteux  que,  de  cette  manière,  une  énergique  excitation 
des  nerfs  afférents,  soit  possible;  Gerhardt  déjà.  prouvé  pour  le 
nerf  laryngé  supérieur,  et  rendu  tout  au  moins  vraisemblable  pour  le 
nerf  laryngé  inférieur  ;  moi-même,  de  son  temps,  j'ai,  à  plusieurs  re- 
prises, démontré  (quand  je  m'occupais,  il  y  a  de  longues  années,  assez 
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assidûment  de  cette  question),  qu'on  réussit  chez  beaucoup  de  per- 
sonnes, au  moyen  du  courant  faradique,  par  rintroducliou  de  Télec- 
trode,  tout  contre  la  trachée  (particulièrement  sur  le  côté  gauche),  à 
exciter  le  récurrent  et  à  constater  de  visu  au  laryngoscope  des  contrac- 
tions énergiques  de  la  moitié  correspondante  du  larynx.  A  la  vérité 
cela  ne  réussit  pas  sur  tous  les  sujets;  une  couche  épaisse  de  tissu  adipeux, 
un  gonflement  des  glandes  thyroïdiennes,  une  grande  sensibilité  cuta- 
née, etc.,  peuvent  faire  échouer  cette  tentative.  Même  à  partir  de  la 
face  latérale  du  larynx,  on  peut,  avec  un  fort  courant  et  une  électrode 
pas  trop  petite,  produire,  chez  maintes  personnes,  d'énergiques  con- 
tractions des  muscles  du  larynx.  Rosbach,  lors  de  ses  récentes  explo- 
rations sur  ce  sujet,  est  arrivé  à  un  résultat  tout  à  fait  identique,  et, 
trouvant  le  nerf  récurrent  facilement  excitable,  tant  pour  le  courant 
galvanique  que  pour  le  faradique,  il  a  ainsi  obtenu  des  bases  très 
importantes  pour  l'électrisation  percutanée  du  larynx  et  de  ses  nerfs. 

Si  cette  méthode  ne  conduit  pas  aubut,  — et  dans  certains  cas  spé- 
ciaux, vous  n'obtiendrez  absolument  rien,  —  vous  aurez  recours  à 
VélecUnsationendolaryngienne  ou  philùl  endopharyngienne ,  qui  a  surtout 
été  employée  par  Von  Ziemssen.  Vous  vous  servez  à  cet  effet  de  l'élec- 
trode ci-dessus  mentionnée  (fîg.  39,  p.  433),  ou  d'une  double  électrode 
mentionnée  par  Von  Ziemssen,  électrode  qui  permet  d'introduire  les 
deux  pôles  dans  le  pharynx.  La  force  de  courant  ne  dépassera  pas  celle 
qui  serait  nécessaire  pour  provoquer  des  contractions  nettes  ou  de 
faibles  secousses  dans  le  muscle  frontal  '.ors  de  l'excitation  faradique  ou 
galvanique  de  son  nerf.  Lors  d'une  excitation  unipolaire,  l'électrode 
indifférente  sera  placée  de  préférence  à  la  nuque.  Le  courant  sera  tou- 
jours tout  d'abord  fermé,  lorsque  l'électrode  sera  fixée  à  la  place  dési- 
rée; son  action  ne  peut  s'exercer  en  général  à  chaque  place  que  pen- 
dant quelques  secondes. 

Les  places  principales  d'excitation  sont  les  suivantes  :  uVer/'  laryngé  su- 
périeur. —  Électrode  dans  le  sinus  pyriforine,  appliquée  quelque  peu  contre 
la  paroi  intérieure  d'icelui,  par  le  soulèvement  de  la  poignée.  —  Muscle 
aryténoide  transverse.  —  Électrode  à  la  surface  postérieure  des  cartilages 
arylénoïdes.  —  Muscle  crico-aryténoîde  latéral  dans  la  profondeur  du  sinus 
pyriforme  en  arrière  et  en  bas  ;  iiluscle  thyro-aryténoidien  externe  et  interne. 
—  Également,  pointe  des  électrodes,  mais  par  en  bas,  en  dedans  et  en 
avant.  —  Muscle  crico-arylénoidien  poslér.  —  Électrode  à  partir  de  la  face 
postérieure  du  cartilage  arythénoïde  jusqu'en  bas,  derrière  la  face  posté- 
rieure du  cartilage  crico'ide.  —  Mouvement  simultané  de  déglutition  facilite 
ordinairement  beaucoup  la  localisation  exacte.  —  Muscles  thyro  et  aryépi- 
glotliques,  directement  sur  les  parties  latérales  de  la  hase  de  l'épiglotte.  — 
Les  muscles  crico-thyroîdiens  sont  faciles  à  exciter  d'une  manière  percutanée. 

L'exécution  de  ce  traitement  présente  dans  la  pratique  les  plus 
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grandes  difTlcullés,  Vous  enlendrez  dire,  par  Von  Ziemssen  lui-même, 
qu'il  faut  un  exercice  et  une  habitude  de  plusieurs  semaines  avant  de 
pouvoir  commencer  le  traitement  proprementdit,  c'est-à-dire  jusqu'à  ce 
que  les  malades  puissent  endurer  cetteélectrisation  locale,  et  que  chaque 
application  est  suivie  de  suflocations,  de  vomissements,  d'une  aphonie 
transitoire,  d'enrouement,  de  douleur  au  cou  et,  souvent,  pendant  plu- 
sieurs heures  ;  aussi  comprcndrez-vons  que  je  ne  conseille  ce  traite- 
ment que  lorsque  le  traitement  percutané,  bien  plus  facile  à  pratiquer 
et  presque  anodin,  aura  été  employé  d'une  manière  rationnelle  et  in- 
fructueuse. Je  suis  convaincu  que  l'emploi  percutané  de  courants  élec- 
triques, quoique  peut-être  mois  rationnel  et  moins  efUcace,  dans  beau- 
coup de  cas,  que  l'endopharyngien,  doit  lui  être  généralement  préféré 
et  cela  d'autant  plus  que  la  supériorité  thérapeutique  de  la  méthode 
endopharyngienne  n'est  pas  regardée  comme  incontestable. 

Il  est  possible  que  celte  supériorité,  dans  certains  cas  déterminés, 
principalement  dans  les  paralysies  du  crico-aryténoïdien  postérieur  mé- 
rite, ^aub  contestation,  la  préférence  et  s'impose  immédiatement  ;  c'est 
ce  que  des  observations  ultérieures  auront  à  démontrer;  mais,  pour  le 
moment,  je  regarde  comme  le  procédé  le  plus  rationnel  et  le  plus  inof- 
fensif, celui  6! employer  tout  d'abord  la  méthode  peixulanée,  et  c'est  seu- 
lement dans  le  cas  on  elle  resterait  inefficace  qu'il  faudrait  recourir  à 
l'application  endolaryngienne. 

Je  suis  d'autant  plus  disposé  à  accorder  à  l'électricité  endolarjm- 
gienne  une  place  bien  méritée,  que  je  ne  puis  m'empêcherde  croire  que 
c'est  précisément  dans  les  paralysies  du  larynx  qu'une  vaste  sphère 
d'activité  est  ouverte  aux  actions  réflexes,  dont  nous  avons  déjà  parlé 
plusieurs  fois.  Les  réflexes  énergiques  et  physiologiques  qui  sont  pro- 
duits par  la  membrane  muqueuse  du  larynx  et  qui,  naturellement, 
entrent  en  activité  par  la  faradisation  et  la  galvanisation,  jouent  cer- 
tainement un  grand  rôle  dans  la  guérison  des  paralysies  des  cordes 
vocales  et  du  larynx,  et  peut-être  que  les  meilleurs  résultats  de  l'exci- 
tation endolaryngienne  doivent  être  attribués  à  ces  effets.  Mais  je  ne 
puis  guère  m'imaginer  qu'il  faille  pour  cela  précisément  une  excitation 
strictement  limitée  à  la  région  de  certains  muscles  ;  cependant  ce  n'est 
pas  tout  à  fait  impossible.  A  ce  point  de  vue,  nous  devrons  assurément 
laisser  à  l'électricité  endolaryngienne  son  droit  de  domicile  dans  la 
thérapeutique  de  ces  paralysies. 

Les  moxas  faradiques  (excitation  énergique  avec  un  pinceau  fixe), 
employés  par  Mnr  Meyer,  avec  un  grand  succès,  dans  les  paralysies 
hystériques  et  autres  des  cordes  vocales  n'agissent-ils  que  d'une  ma- 
nière réflexe,  c'est  ce  qui  n'est  pas  facile  à  démontrer,  attendu  qu'il 
plaçait  le  pinceau  sur  la  peau,  sur  le  larynx,  opération  dans  laquelle 
de  très  importantes  traînées  de  courant  devaient  pénétrer  spontané- 
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ment  dans  le  larynx  ;  par  ce  procédé,  Meyer  obtint  souvent  la  guérison 
à  la  suite  d'une  seule  séance. 

En  ce  qui  concerne  les  résultats  thérapeutiques  dans  ces  paralysies, 
les  plus  frappants  sont  d'ordinaire  ceux  de  l'aphonie  hystérique  ;  il  ne 
faut  souvent  que  quelques  minutes  pour  rétablir  la  voix,  disparue  de- 
puis des  semaines  et^  des  mois.  Mais  ce  succès  est  généralement  de  peu 
de  durée.  J'ai  traité  pendant  des  années  une  femme  hystérique,  qui  se 
faisait  rétablir  la  voix  tous  les  8  ou  10  jours,  à  l'aide  de  l'électricité 
(faradisation  ou  galvanisation)  pour  un  temps  d'égale  durée  ;  mais 
d'autres  fois  la  guérison  est  durable.  Dans  les  paralysies  catarrhales  et 
rhumatismales,  dans  celles  qui  ont  été  produites  par  un  effort  excessif, 
l'issue  du  traitement  est  généralement  très  satisfaisante,  particulière- 
ment dans  les  cas  où  il  n'existe  pas  de  paralysie  propi'ement  dite,  mais 
seulement  des  «  atonies  des  cordes  vocales  »  (Gerhardt).  Dans  les 
autres  formes,  le  succès  dépend  du  mode,  de  la  nature,  ainsi  que  de 
l'intensité  de  l'affection  primitive. 

11°  Paralysies  de  la  respiration.  —  Asphyxie.  —  Respiration  arti- 
ficielle. 

Pour  être  complet,  je  citerai  ici  encore  quelques  cas  de  paralysies 
de  l'activité  respiratoire  ;  ces  cas  reposent,  pour  la  plupart,  sur  une 
inexcilabilité  des  centres  respiratoires  et  sont  connus  sous  le  nom  de 
mort  apparente  et  d'asphyxie.  En  pareil  cas,  le  courant  électrique  peut 
souvent  se  montrer  très  efficace. 

Je  fais  abstraction  des  actions  possibles  du  courant  électrique  sur 
ces  centres  eux-mêmes,  par  conséquent  directement  contre  l'asphyxie, 
par  exemple  dans  l'empoisonnement  par  le  chloroforme  sur  lequel  eut 
lieu  en  France,  il  y  a  quelques  années  (1869)  une  polémique  assez  vive 
entre  MM.  Onimus  et  Legros  d'une  part  et  Liégeois  d'autre  part  ;  du 
reste  cette  polémique  n'eut  pas  de  résuUat  positif. 

Je  veux  plutôt  m'occuper  ici  de  la  respiration  artificielle  mise  en 
action  par  le  courant  électrique  ;  cette  opération  est  destinée  à  conser- 
ver la  vie  jusqu'à  ce  que  les  centres  de  respiration  reprennent  leur 
fonctionnement  indépendant,  automatique,  et  que  la  respiration  re- 
prenne spontanément  son  cours  habituel.  Von  Ziemssen  a  eu  le  mérite 
de  reprendre  ces  idées  déjà  énoncées  par  Hufeland,  Marschall  Hall, 
Duchenne  qui  les  formulèrent  avec  phis  ou  moins  de  clarté,  de  les 
avoir  mises  en  pratique,  et  d'en  avoir  indiqué  le  procédé  avec  assez  de 
précision  pour  qu'il  puisse  aujourd'hui  être  employé  partout  avec  faci- 
lité et  certitude.  Ce  procédé  ne  paraît  cependant  pas  avoir  reçu  un 
emploi  général,  probablement  parce  que  les  méthodes  mécaniques  de 
la  respiration  artificielle,  introduites  depuis  lors,  qui  peuvent  immé- 
diatement et  sans  aucun  appareil,  être  mises  en  pratique,  et  qui  suffi- 
sent à  ce  que  l'on  attend  d'elles,  font  regarder  à  bien  des  personnes  la 
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respiralinn  artificielle  électrique  comme  un  procédé  cuperfiu.  Toute- 
fois le  procédé  électrique  fonctionne  aisément  ;  il  peut  être  continué, 
sans  inconvénient,  longtemps,  jusqu'à  vingt-quatre  heures  et  il  répond 
parfaitement  aux  désirs  de  ceux  qui  l'emploient.  Il  faut,  à  vrai  dire,  à 
cet  eflet,  un  appareil  d'induction  en  bon  état,  une  certaine  habileté 
dans  l'excitation  électrique  des  phréniques  et  des  assistants  en  nombre 
suffisant. 

Dans  toutes  les  formes  possibles  d'asphyxie,  pour  lesquelles  on 
réclame  en  général  la  respiration  artificielle,  celle-ci  peut  être  constam- 
ment obtenue  par  la  faradisation  vyLkmique  des  nerfs  phréniques  et  de 
leurs  congénères;  ainsi  dans  l'asphyxie  causée  par  l'oxyde  de  carbone, 
parle  gaz  d'éclairage,  parle  chloroforme  ou  par  l'opium,  dans  la  mort 
apparente  par  submersion,  congélation,  ou  ivresse,  enfin  dans  la 
mort  apparente  des  nouveau-nés.  Les  succès  obtenus  par  Von  Ziems- 
sen  prouvent  l'efficacité  du  procédé  suivi  en  pareil  cas. 

J'ai  déjà  (p.  263)  décrit  brièvement  le  maniement  de  ce  procédé; 
j'ajouterai  seulement  qu'il  ne  faut  pas  appliquer  l'An  trop  bas,  sur 
le  ventre,  et  qu'il  ne  faut  pas  la  choisir  aussi  grande  que  possible,  de 
peur  que  la  contraction  des  muscles  du  ventre  ne  s'oppose  à  la  des- 
cente inspiratoire  du  diaphragme.  Quand  vous  aurez  produit  l'excita- 
tion pendant  quelque  temps  et  rendu  à  la  respiration  son  cours 
ordinaire,  arrêtez-vous  un  instant  pour  voir  si  déjà  la  respiration  arti- 
ficielle n'aurait  pas  recommencé  spontanément.  Si,  cela  n'est  pas  le 
cas,  il  faudra  provoquer  immédiatement  la  respiration  artificielle  et 
de  la  sorte,  on  pourra  pendant  plusieurs  heures  et  môme  pendant  un 
jour  ou  plus,  maintenir  le  cours  de  la  respiration  artificielle. 

Ne  serait-il  pas  utile  de  faire  parfois  alterner  l'excitation  faradique 
avec  l'excitation  galvanique,  en  d'autres  termes,  de  diriger  pendant 
quelque  temps  un  courant  galvanique  intense  à  travers  la  moelle  cer- 
vicale et  la  moelle  allongée,  pour  augmenter  l'excitabilité  des  centres 
de  respiration  ?  C'est  là  une  question  à  laquelle  je  ne  répondrai  pas 
pour  le  moment,  d'autant  plus  que  je  ne  dispose  pas  de  données  à  cet 
égard. 

12°  Paralysies  diphtériliques. 

Ala  suite  de  la  diphthérie,  aussi  bien  de  la  gorge  que  d'autres  parties 
du  corps,  se  développent  assez  souvent  des  paralysies  qui  se  localisent 
en  différentes  parties  du  corps  et  qui  sont  caractérisées,  d'une  façon 
très  remarquable  parles  particularités  de  leur  localisation,  et  parles 
combinaisons  qui  en  résultent..  Ces  paralysies  disparaissent  une  ou 
plusieurs  semaines  après  la  guérison  de  la  diphtérie,  elles  s'étendent 
peu  à  peu  et  ont  même  parfois  une  issue  fatale. 

Au  début,  et  le  plus  généralement  ce  sont  le  voile  du  palais  et  les 
tissus  de  lagorge^  qui  sont  afîeclés,  ce  qui  se  manifeste  par  un  langage 
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nasillard,  des  troubles  de  la  déglulilion,  la  régnrgilalion  à  travers  le 
nez,  une  oblitération  défectueuse  du  lar3'nx,  l'anesthésie  et  l'aréflexie 
des  parties.  Ajoutez-y  quelquefois  des  pai^ésies  et  des  paralysies  des 
muscles  externes  et  internes  des  yeux  (mydriasie,  paralysie  d'accommo- 
dation, mais  aussi  parésies  des  muscles  externes  des  yeux)  ;  plus  tard 
et  assez  souvent,  des  troubles  de  la  fonction  du  cœur,  un  pouls  extrê- 
mement ralenti  ou  accéléré  ;  faiblesse  du  cœur  allant  jusqu'à  la  para- 
lysie cardiaque  ;  et  de  plus,  des  parésies  et  paralysies  de  toutes  les 
régions  musculaires  possibles  sur  le  tronc  et  aux  extrémités,  avec  ou 
sans  trouble  de  la  sensibilité,  parfois  avec  atrophie  et  différentes  ano- 
malies de  l'excitabilité  électrique,  parfois  aussi  faiblesse  des  sphinc- 
ters ;  enfin  une  forme  d'ataxie  qui  reproduit  un  tableau  plus  ou  moins 
complet  du  tabès  dorsalis  (avec  anesthésies,  paresthésies,  absence  des 
réflexes  tendineux,  etc.),  mais  ordinairement  est  accompagnée  de 
parésies  plus  ou  moins  accentuées,  surtout  des  extrémités  inférieures. 

Une  série  de  recherches  anatomiques  toutes  récentes  vient  de  four- 
nir des  données  sur  l'espèce  et  sur  le  siège  de  ces  nombreux  phénomè- 
nes de  paralysie.  On  a  trouvé  diverses  modifications,  hémorragies, 
inflammations  et  dégénérescences  sur  toutes  les  parties  possibles  du 
système  nerveux,  tant  central  que  périphérique,  après  la  cessation  de 
la  diphtérie  (névrite  interstitielle  et  parenchymateuse  de  tous  les 
nerfs  possibles  périphériques  et  des  racines  spinales,  transformations 
méningitiques  et  myélitiques,  surtout  polyorayélile  antérieure,  épan- 
chements  dans  le  cerveau,  la  moelle  épinière  et  les  nerfs  périphéri- 
ques, etc.")  —  processus  qui,  suivant  leur  localisation  et  leur  intensité 
prennent  une  marche  favorable  ou  défavorable  et  dont  la  présence 
jette  un  jour  sur  le  tableau  symptomatique  changeant  de  la  paralysie 
diphtéritique. 

Par  suite  de  cela,  les  résultats  de  l'exploration  électrique  sont  très 
différents  :  souvent  on  trouve  normale  l'excitabilité  des  nerfs  et  mus- 
cles paralysés  ;  d'autre  fois  cette  excitabihté  est  simplement  diminuée; 
on  rencontre  assez  souvent  la  DR  ;  la  présence  de  celte  dernière  a  été 
constatée  d'abord  et  le  plus  souvent  sur  les  muscles  paralysés  du  pa- 
lais ;  mais  elle  survient  aussi  dans  les  paralysies  diphtéritiques  du 
visage  et  des  extrémités.  Gela  dépend  naturellement  et  seulement  de 
la  gravité  et  aussi  en  partie  du  siège  de  la  lésion. 

Je  vais  donner  quelques  exemples  (voir  les  observ.  80  et  81). 

82°  Observation  personnelle.  —  Paralysie  diphtérilique.  —  Ataxie.  — 
Etudiant,  22  ans,  a  eu  une  diphtérie  en  août  1879  ;  quelques  semaines 
après  difficultés  de  déglatUion,  ensuite  faiblesse  et  incertitude  des  extré- 
mités, paresttiésies  et  anesthésies  des  mains,  ralentissement  de  l'action 
du  cuiur.  État,  Cm  octobre  1879:  difficultés  de  déglutition,  par  parésie  du  voile 
du  palais;  pupilles  assez  larges,  de  réaction  assez  bonne  ;  légère  insuffisance 
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dit  droit  interne  ;  ralentissement  cardiaque,  pouls  60  ;  dans  les  bras,  alaxie  pro- 
noncée, unpeu  d'anesthésie  dca  mains,  de  sorte  qu'il  ne  pouvait  se  Jioutonner; 
démarche  incertaine,  alaxie  légère  et  faiblesse  aeeenluée  dans  la  nirjion  du 
péroné,  ne  peut  pas  soulever  la  pointe  des  pieds  durant  la  station  ;  excitabi- 
lité électrique  notablement  alFaiblic,  sensibilité  des  jambes  bonne,  réflexes 
de  la  peau  normaux,  les  réflexes  rotuliem  manquent.  —  Le  traitement  galv . 
du  sympathique,  de  la  moelle  épinière  et  des  nerfs  et  muscles  périphériques 
0  un  très  bon  résultat;  au  commencement  de  décembre  1879,  le  patient  était 
assez  bien  rétabli  :  il  marche  des  heures  entières  sans  difficulté  :  plus  de 
faiblesse  dans  la  région  du  péroné  ;  réflexes  des  t'mdons  de  la  rotule  derechef 
très  vifs  ;  les  mains  ne  sont  plus  engourdies  et  peuvent  de  nouveau  très  bien 
jouer  du  piano,  etc. 

83°  Observation  personnelle  {Rumpf).  —  Paralysie  diphtérilique.  —  Ataxie. 
Jeune  fille  de  9  ans,  a  été  affectée,  au  commencement  d'octobre  d'une 
grave  diphtérie.  —  Fin  octobre,  on  constate  :  Parésie  d'accommodation, 
insuffisance  du  droit  interne;  pupilles  normales.  —  Paralysie  du  voile  du  pa- 
lais, lequel  n'a  pas  de  réflexes  ;  extrémités  encore  libres.  Traitement  galvani- 
que :  par  et  à  travers  les  processus  mastoïdes,  de  la  nuque  aux  yeux.  Le  7  no- 
vembre, l'insuffisance  des  internes  a  presque  disparu.  A  partir  de  cet  instant, 
faiblesse  et  incertitude  des  jambes.  Ataxie  de  plus  en  plus  accentuée  de  toutes 
les  extrémités,  dans  lesquelles  il  y  a  des  pareslhésies.  Absence  complète  des 
réflexes  tendineui  de  la  rotule.  Malgré  la  galvanisation  commencée  de  la  co- 
lonne vertébrale  et  du  sympathique,  la  maladie  fait  des  progrès  et  il  se  pro- 
duit aussi  une  parésie  motrice,  particulièrement  dans  les  extrémités  supérieu- 
res, mais  aussi  dans  le  facial  gauche  et  les  jambes.  Aucune  perturbation 
objective  de  la  sensibilité  de  la  peau  ou  des  muscles-,  alfaiblissement  seule- 
ment de  la  sensation  du  chatouillement.  —  Fin  novembre  1876,  la  maladie 
a  atteint  son  point  culminant  ;  telle-ci  s'améliore  dés  lors  lentement  ;  tout 
d'abord  la  motilité  du  voile  du  palais  se  rétablit  ;  ensuite  la  marche  s'amé. 
lore,  et  l'ataxie  des  jambes  disparait  ;  ultérieurement  la  sensation  du  cha- 
touillement reparait  ;  enfin  l'ataxie  des  mains  reparaît  et  disparaît.  Le  1"  fé- 
vrier 1877,  la  malade  peut  être  renvoyée  comme  à  peu  près  guérie  ;  pour- 
tant les  réflexes  des  tendons  manquent  encore  et  ne  reparaissent  que  quatre 
semaines  plus  lard.  Guérison  complète. 

84°  Observation  de  Rich.  Schidz.  —  Paralysie  diphtéritique  ;  ataxie.  — 
Ecolier,  18  ans,  atteint  à  la  Pentecôte  de  1877  d'une  diphtérie.  Qua- 
torze jours  après  la  guérison  de  cette  affection,  il  eut  des  troubles  de  la  vue, 
un  langage  nasillard  et  des  difficultés  de  déglution,  ensuite  une  faiblesse  crois- 
sante dans  le.i  bras  et  les  jambes,  engourdissement  de  la  plante  des  pieds.  — 
Mi-juillet  1877  :  Pupilles  normales  ;  vision  mauvaise  de  loin  et  de  près;  paré- 
sie du  droit  interne.  Langage  fortement  nasillard,  bégayement. —  Pflmiysie 
du  voile  du  palais.  —  Parésie  prononcée  des  extrémité,  surtout  à  droite.  — 
Sensibilité  cutanée  et  musculaire  intacte.  Ataxie  nette  mais  faible  dans  les 
bras  et  les  jambes.  liêflexes  du  tendon  rotulien  absents.  Les  grands  troncs 
nerveux  et  le  sympathique  douloureux  à  la  pression.  —  L'exploration  électri- 
que indique  un  affaiblissement  modéré  dans  les  troncs  nerveux  isolés,  point 
de  DR.  —  Traitement  galvanique  :  transversalement  par  les  processus  mas- 
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toïdes,  de  la  nuque  aux  yeux,  galvanisation  de  la  colonne  vertébrale,  traite- 
ment direct  des  extrémités  et  du  voile  du  palais  avec  Ka  labile.  —  Après  six 
séances,  am(Mioration  de  la  parésie  d'accomodation -,  après  vingt,  paralysie 
du  droit  interne  et  du  voile  du  palais  complètement  disparue  ;  finalement  la 
parésie  et  l'ataxie  des  extrémités  sont  combattues  en  un  petit  nombre  de 
séances  ultérieures.  A  la  sortie,  les  réflexes  des  tendons  de  la  rotule  man- 
quent encore. 

80"  06s.  personnelle.  —  Paralysie  diphtéritique.  —  Paysanne,  22  ans  ; 
a  eu  sept  semaines  auparavant,  une  angine  diphthéritique.  —  Bientôt  après, 
faiblesse  accentuée  de  la  voix,  qui  augmente  de  plus  en  plus  ;  ensuite 
difficultcs  de  déglutition,  régurgitation  de  liquides  par  le  nez;  depuis  quatre 
semaines  faiblesse  de  la  vue,  surtout  de  près.  —  Depuis  huit  jours  fourmille- 
ments dans  les  mains  et  les  pieds,  sans  faiblesse  particulière.  —  État:  voix 
nasonnée,  très  faible,  quelque  peu  enrouée  ;  parésie  des  cordes  vocales  gau- 
ches ;  parésie  d'accommodation,  mouvements  des  pupilles;  parésie  à  haut  degré 
de  la  moitié  gauche  du  voile  du  palais,'  plus  faible  à  droite.  Anesthésie  et 
aréflexie  de  ces  parties.  —  Aux  extrémités,  point  de  trouble  objectif  de  la 
sensibilité  et  de  la  motilité.  L'exploration  électrique  indique  au  voile  du  pa- 
lais une  DR  manifeste.  —  Traitement  galvanique  :  transversalement  par  les 
processus  mastoïdes,  le  sympathique  du  cou  et  de  la  moelle  cervicale,  traite- 
ment direct  du  voile  du  palais  avec  Ka  labile.  Après  quatre  séances  mouve- 
ments du  voile  dit  palais  plus  étendus.  Après  dix  séances,  le  voile  du  palais  va 
beaw'oup  mieux,  la  vue  est  un  peu  meilleure.  —  Progrès  ultérieur  de  l'amé- 
lioration très  lent,  de  telle  sorte  que  ce  n'est  qu'après  quarante  séances 
(quotidiennes)  que  la  patiente  peut-être  renvoyée  dans  un  état  satisfaisant. 
Ultérieurement  guérison  complète. 

La  méthode  de  traitement  électrique  des  paralysies  diphtéritiques 
ne  présente  absolument  rien  de  spécifique,  mais  seulenaent  une  cer- 
taine diversité  à  cause  des  localisations  multiples,  auxquelles  on  a  à 
faire  ici.  D'après  les  principes  généraux,  vous  commencerez  par  déter- 
miner dans  quel  endroit  du  système  nerveux,  vous  devez  placer  la  lé- 
sion proprement  dite,  dans  les  muscles  et  dans  les  nerfs  périphériques, 
ou  dans  les  racines  spinales,  ou  dans  la  moelle  épinière  et  le  cerveau 
lui-même  ;  d'après  cela  vous  ferez  le  choix  des  premières  méthodes 
d'application.  Du  reste,  procédez  alors  au  traitement  direct  de  la  pa- 
ralysie des  muscles  des  yeux,  de  celle  de  la  déglutition,  de  la  paralysie 
du  diaphragme  et  des  extrémités,  aussi  exactement  que  je  vous  l'ai  dit 
dans  le  temps. 

Pour  le  traitement  de  la  faiblesse  du  cœur,  qui,  comme  il  paraît, 
peut  provenir  tantôt  des  voies  excito-motrices,  tantôt  du  pneumogas- 
trique, vous  pouvez  essayer  d'employer  aussi  l'électricité,  en  vous 
fondant  peut-être  en  première  ligne,  sur  les  intéressantes  observations 
deVonZiemssen  récemment  publiées.  Ce  savant  trouva  chez  un  malade, 
à  laquelle  par  une  opération,  on  avait  soulevé  la  paroi  antérieure  de 
de  lapoitrine  et  mis  à  nu  le  cœur,  sur  une  grande  étendue  (cet  organe 
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était  seulement  recouvert  parla  peau),  il  trouva,  dls-je,  qu'il  était  pos- 
sible d'obtenir,  par  de  forts  courants  galvaniques,  une  action  directe 
et  décisive  sur  l'énergie  et  la  force  des  contractions,  ainsi  que  sur  la 
fréquence  et  le  rythme  des  pulsations  du  coiur,  c'est-à-dire  d'agir 
directement,  en  les  excitant,  sur  les  appareils  ganglionnaires  moteurs 
du  cœur.  Il  reconnut  que  la  commutation  régulière  et  réitérée  de  forts 
courants,  jxjuvait  élever  le  nombre  normal  des  pulsations  du  coeur 
jusqu'à  un  degré  quelconque,  proportionnel  au  nombre  des  commuta- 
tions des  courants  ;  il  reconnut  aussi  que  par  un  courant  fort  et  conti- 
nu, on  pouvait  obtenir  l'accélération  des  pulsations  du  cœur,  en  par- 
tant de  points  déterminés  de  la  surface  des  ventricules;  par  contre,  on 
ne  pouvait  provoquer,  avec  la  même  certitude  et  régularité,  un  ralen- 
tissement de  l'action  du  cœur.  Môme  sur  une  poitrine  absolument  in- 
tacte, on  peut  obtenir  de  semblables  résultats  mais  nous  espérons  voir 
surgir  sur  ce  point  des  travaux  ultérieurs.  On  pourrait  donc  aussi 
essayer  éventuellement  ce  procédé,  surtout  si  le  fonctionnement  du 
cœur  se  ralentissait  d'une  manière  anormale.  Voici  la  méthode  :  gran- 
des électrodes  appliquées,  l'une  sur  la  région  du  cœur,  l'autre  sur  la 
colonne  dorsale  et  ensuite  un  courant  d'une  intensité  extrême  ;  avec 
commutations  (de  70  à  80  par  minute). 

Mais  en  outre  vous  recommanderiez  dans  la  faiblesse  du  cœur 
diphtéritique,  la  galvanisation  de  la  moelle  cervicale  et  allongée, 
ainsi  que  l'excitation  des  pneumogastriques  et  des  sympathiques  au 
cou,  à  peu  près  comme  je  l'ai  dit  pour  le  traitement  du  larynx. 

Les  résultats  du  traitement  électrique,  dans  les  paralysies  diphté- 
ritiques,  sont  généralement  très  favorables  ;  mais  bien  des  fois,  malgré 
les  plus  grands  efforts,  on  ne  parvient  pas  à  entraver  la  marche  de  la 
paralysie  et  à  empêcher  un  dénouement  fatal.  Mais,  dans  toutes  les 
circonstances,  on  doit  s'attendre  à  un  traitement  de  plusieurs  semai- 
nes, souvent  même  de  plusieurs  mois,  si  l'on  veut  arriver  à  une  guéri- 
son  complète. 

C'est  tout  à  fait  d'après  les  mêmes  principes,  qu'il  faut  aussi  traiter 
d'autres  pai^alysies  survenues  après  des  maladies  aiguës  (typhus,  cholé- 
ra, dyssenlerie,  exanthèmes  aigus,  variole  surtout,  fièvre  puerpuérale, 
intermittente,  etc.).  Pour  ces  maladies,  il  s'agit  aussi  d'une  pathogénie 
très  différente  et  d'un  siège  variant  bien  des  fois  ;  tantôt  de  lésions  pé- 
riphériques, tantôt  de  lésions  spinales  ou  cérébrales,  graves  ou  légères 
avec  toutes  leurs  conséquences  et  symptômes.  C'est  d'après  cela  que, 
dans  les  cas  isolés,  il  faudra  diriger  le  traitement  électrique  ;  ceci  n'a 
pas  besoin  ici  d'autres  développements. 

13°  Paralysies  du  plomb  et  autres  paralysie^  toxiques. 

Les  paralysies  succédant  à  l'intoxication  chronique  du  plomb,  se 
présentent  bien  souvent  aux  éleclrothérapeules  et  les  intéressent  sous 
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bien  des  i-apports.  Comme  elles  entraînent  avec  elles  une  grave  inca- 
pacité de  travail,  elles  ont,  sous  ce  rapport,  vu  leur  fréquence  relative- 
ment grande  une  importance  pratique  considérable. 

La  paralysie  n'est  pas  d'ordinaire  une  des  premières  manifestations 
de  l'intoxication  saturnine  ;  elle  est  le  plus  souvent  précédée  d'autres 
symptômes,  particulièrement  d'atteintes  réitérées  de  coliques  et,  en 
tout  cas,  les  sujets  atteints  ont  déjà  vécu  depuis  longtemps  sous  l'action 
pernicieuse  du  plomb. 

Le  plus  souvent,  la  paralysie  du  plomb  se  manifeste  d'une  manière 
tout  à  fait  déterminée  et  vraiment  typique,  comme  paralysie  des  ex- 
tenseurs, d'un  ou  de  deux  avant-bras  et  ordinairement  de  telle  façon 
que  d'abord  l'extenseur  commun  des  doigts,  puis  les  autres  exten- 
seurs de  la  main,  les  muscles  longs  des  deux  pouces,  etc.,  sont  envahis 
tandis  que  les  supinateurs  (fait  éminemment  caractéritique  compara- 
tivement au  plus  grand  nombre  des  autres  paralysies  radiales)  restent 
libres,  le  court  supinateur  pendant  longtemps,  le  long  supinateur  pres- 
que toujours,  le  triceps  reste  aussi  toujours  libre. 

Le  développement  de  la  paralysie  s'effectue  ordinairement  d'une 
manière  insensible,  commence  par  un  faisceau  de  l'extenseur  des 
doigts  et  se  répand  ensuite  sur  les  autres  muscles  mentionnés  ci-des- 
sus ;  bientôt  on  peut  observer  une  atrophie  notable,  une  DR  constante, 
bien  qu'un  peu  modifiée,  tout  en  correspondant  au  mode  de  dévelop- 
pement particulier  de  la  paralysie.  La  sensibilité  reste  toujours  com- 
plètement intacte.  Il  arrive  souvent  que  la  maladie  frappe  les  deux 
bras  l'un  après  l'autre. 

C'est  là  le  tableau  ordinaire  et  caractéristique  ;  souvent  il  se  pré- 
sente encore  d'autres  localisations.  Ainsi  E.  Remak  a  trouvé  que  le 
groupe  de  muscles  bien  des  fois  mentionné  (deltoïde,  fléchisseur  de 
l'avant-bras,  supinateurs,  sous-épineux)  est  dans  certains  cas  atteint 
d'une  manière  prépondérante  (type  brachial),  de  telle  sorte  que  la 
paralysie  combinée  de  l'épaule  et  du  bras  peut  se  produire  même  par 
le  plomb.  On  voit  aussi  parfois  que  la  paralysie  du  plomb  s'étend  sur 
d'autres  muscles  des  bras  et  qu'elle  attaque  la  région  du  médian 
sur  les  petits  muscles  de  la  main  et  plus  loin  la  région  du  cubital, 
le  deltoïde,  etc.  Cela  peut  ainsi  se  terminer  par  une  paralysie  satu?^- 
nine  généralisée,  à  laquelle  prennent  part  les  muscles  du  dos,  les 
diaphragme,  les  extrémités  inférieures  (celles-ci  souvent  sous  forme 
d'une  localisation  typique,  avec  atrophie  et  DR). 

L'exploration  électrique  fait  trouver  constamment,  dans  la  paralysie 
saturnine,  la  DR,  dont  le  développement  marche  de  front  avec  la 
paralysie  ;  si  cette  dernière  survient  promptement,  la  DR  arrive  à  son 
complet  développement.  Si  la  paralysie  suit  une  marche  très  lente, 
la  phase  de  l'excitabilité  galvanique  intense  recule  beaucoup  et  l'on  ne 
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conslale  plus  que  la  présence  des  anomalies  qualitatives  caractérisli- 
((ues  (secousse  paresseuse  AnFS  >  K.iFS,  excitabilité  nnécanique 
plus  intense).  C'est  précisément  dans  la  paralysie  saturnine  que 
l'on  a  constaté  ces  cas  surprenants  d'une  DR  galvanique,  tout  à  fait 
isolée  dans  des  muscles,  qui  n'avaient  pas  du  tout  été  paralysés  ou  du 
moins  qui  n'avaient  guère  été  gênés  dans  leur  motilité  (Erb,  Bernhardt 
Kast  ;  voir  aussi  p.  189),  sans  compter  qu'ici  se  manifeste  aussi  la  DR 
partielle.  La  longue  persistance  de  la  paralysie  saturnine  et  les  réci- 
dives qui  se  produisent  assez  souvent,  compliquent,  il  est  vrai,  passa- 
blement les  résultats  de  l'excitabilité  électrique  et  les  rendent  douteux 
et  embrouillés,  de  sorte  que  bien  des  fois  on  ne  peut  retirer  aucune 
lumière  de  l'exploration  électrique. 

Mais  la  DR  ne  s'attaque  pas  toujours  à  tous  les  muscles  atteints  de 
la  paralysie  du  plomb  ;  elle  en  épargne  plusieurs  au  contraire,  qui  ne 
font  preuve  que  d'une  simple  et  faible  diminution  de  l'excitabilité 
électrique  ou  ne  présentent  aucune  anomalie  du  tout. 

C'est  là  un  caractère  important  pour  le /Jronosizc  ;  car  ces  muscles 
sans  DR  retournent  bientôt  d'ordinaire  à  leur  état  normal,  tandis  que 
ceux  qui  éprouvent  la  DR  exigent  ordinairement  beaucoup  de  temps 
pour  se  reconstituer.  En  tout  cas  on  peut,  relativement  au  diagnostic, 
retirer  de  la  DR  une  conclusion  très  précise  en  ce  qui  concerne  l'atro- 
phie dégénérative  et,  en  même  temps,  sa  présence  témoigne  surtout  en 
faveur  d'une  origine  névrotique  et  contre  une  origine  myopathique  et, 
lorsque  la  sensibilité  est  absolument  intacte,  elle  indique  comme 
très  probable,  l'origine  spinale  de  la  paralysie  (tout  au  moins  dans  les 
racines  antérieures). 

Toutefois  et  malgré  de  nombreuses  explorations  récentes  et  toutes 
récentes,  la  question  relative  à  la  nature  et  au  siège  de  la  paralysie 
saturnine  est  encore  toujours  controversée.  A  la  vérité,  il  paraît 
prouvé  qu'elle  ne  peut  pas  avoir  son  siège  primaire  dans  les  muscles, 
mais  qu'elle  est  d'origine  névrotique  ;  mais  la  lésion  d'origine  doit-elle 
être  cherchée  dans  les  nerfs  périphériques  (et  seulement  dans  leurs 
fibres  motrices)  ou  dans  les  colonnes  antérieures  grises  de  la  moelle 
épinière,  c'est  là  un  problème  qui  n'est  pas  encore  définitivement 
résolu.  Les  observations  les  plus  récentes  qui  indiquent,  dans  les 
nerfs  périphériques  une  dégénérescence  parenchymateuse,  et  par 
contre  rien  dans  la  moelle  épinière,  nous  font  en  tout  cas  incli- 
ner dans  le  sens  de  la  lésion  périphérique.  Malgré  cela,  je  ne  puis 
aucunement  admettre  comme  démontré  que  la  moelle  épinière  n'a  pas 
été  malade  primitivement.  Que  prouvent  des  résultats  négatifs  avec 
nos  méthodes  si  défectueuses  de  recherches  microscopiques?  Car  on 
ne  doit  certes  pas  s'attendre  à  des  lésions  grossières.  Dans  une  affection 
purement  toxique  qui  peut  guérir  en  peu  de  temps  le  fonctionne- 
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ment  des  colonnes  antérieures  grises  et  de  leurs  cellules  ganglion- 
naires ne  peut  cependant  pas  être  considérablement  troublé  par  le 
plomb,  sans  que  nous  puissions  le  démontrer  par  le  microscope!  Et 
ce  trouble  fonctionnel  peut  tout  aussi  bien  provoquer  l'atrophie  dégé- 
nérative  des  nerfs  périphériques  que  peut  le  faire  une  maladie  pri- 
maire de  ces  voies. 

L'importance  des  raisons  cliniques,  qu'une  fois  déjà  j'ai  rassemblées 
avec  d'amples  détails  (Maladie  des  nerfs  périphériques,  2"  édition, 
p.  516),  me  paraît  cependant,  vis-à-vis  de  cela,  encore  si  prépondé- 
rante que  je  m'en  tiens  provisoirement  à  l'origine  spinale  de  la  para- 
lysie saturnine,  c'est-à-dire  à  l'hypothèse  d'une  modification  primaire 
des  colonnes  antérieures  grises  (il  n'est  pas  nécessaire  que  ce  soit  pré- 
cisément une  inflammation  !  )  ;  en  tout  cas,  c'est  à  mes  yeux  une  néces- 
sité absolue  de  tenir  compte  de  cette  possibihté  dans  le  choix  de  la 
méthode  de  traitement. 

Je  renonce  à  publier  ici  quelques  cas  de  paralysie  saturnine  ;  on  en 
rencontre  assez  dans  les  publications  médicales  et  elles  ne  sont  pas 
rares  dans  la  pratique. 

Le  ù'aitemerit  électi'ique  doit  d'abord  attaquer  le  siège  de  la  lésion 
(on  suppose  naturellement  la  mise  en  œuvre  du  traitement  nécessaire 
de  l'intoxication  du  plomb)  ;  comme  la  polémique  sur  cette  question 
dure  encore,  je  crois  que  le  mieux  est  de  traiter,  en  première  ligne, 
la  moelle  et  le  renflement  cervical,  pour  deux  raisons  :  d'abord  parce 
que  je  le  regarde  comme  le  siège  le  plus  probable  de  la  lésion  ; 
ensuite,  parce  que  j'admets  qu'une  action  électrique  sur  les  centres 
trophiques,  qui  y  sont  situés,  ne  saurait  être  sans  influence  favorable 
sur  la  dégénérescence  des  nerfs  périphériques  (et  des  muscles),  même 
alors  que  ceux-ci  seraient  le  siège  primitif  de  la  lésion.  Ainsi  donc 
appliquez  d'abord,  une  large  (grande)  électrode,  qui  recouvre  tout  le 
renflement  cervical,  sur  la  vertèbre  inférieure  du  cou  et  la  vertèbre 
supérieure  de  la  poitrine  (particulièrement  sur  la  partie  supérieure 
du  renflement  cervical  où  se  trouvent  les  centres  de  la  région  ra- 
diale) ;  l'autre  électrode  sur  le  sternum  et  laissez  agir  stablement 
d'abord  l'An,  puis  la  Ka,  chacune  pendant  une  ou  deux  minutes  avec 
un  courant  énergique  (par  30-50  degrés  de  déchnaison  de  l'aiguille). 
On  peut  ajouter  à  cela  la  galvanisation  du  sjmipathique,  recomman- 
dée par  Hemak  père,  quoique  vraisemblement  elle  ne  soit  efficace 
que  par  l'action  simultanée,  subie  par  la  moelle  cervicale.  Procédez 
ensuite  au  traitement  périphérique  ordinaire  de  la  région  du  radial 
(c'est-à-dire  des  autres  régions  névro-musculaires  qui  peuvent  avoir 
été  atteintes),  dans  toute  son  étendue,  d'après  les  méthodes  usuelles, 
en  plaçant  le  pôle  positif  sur  le  renflement  cervical.  Quelques  minutes 
d'une  excitation  labile  énergique  suffiront  pour  cela  ;  quand  l'excita- 
Erb.  —  Électrolliérapie.  29 
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bililé  des  muscles,  est  fort  diminuée  on  peul  aussi  procéder  àl'applica- 
lii)n  dii  oclij  des  deux  électrodes  sur  ces  mêmes  muscles  et  à  des 
commutations  de  courants.  En  procédant  de  la  sorte,  on  produit  aussi 
l'action  réricxe  possible. 

Le  courant  galvani<iue,  est  indiqué  naturellem<int  eu  première 
ligne,  à  cause  de  l'atropbie  dégénérative  ;  cependant  les  nombreu- 
ses expériences  de  Duchenne,  Mor  Meyer,  etc.,  nous  apprennent  que 
même  le  courant  faradique  n'est  pas  inerte  dans  cette  occasion,  peut- 
être  surtout  par  voie  réflexe. 

Les  résultais  de  ce  traitement  sont,  pour  la  plupart,  tout  à  fait  satis- 
faisants; mais  ils  se  manifestent  très  lentement.  Il  faut  continuer  le 
traitement  pendant  plusieurs  semaines,  plusieurs  mois  ;  la  plupart 
des  cas  aboutissent  à  une  guérison  ;  mais  beaucoup  d'autres,  graves 
et  invétérés,  surtout  les  paralysies  saturnines  généralisées,  peuvent 
braver  le  traitement  et  rester  incurables. 

Vous  aurez  rarement  d'autres  paralysies  toxiques  ;  on  en  a  vu  de 
semblables  après  un  empoisonnement  causé  par  le  cuivre,  le  mercure, 
le  zinc,  el,  le  plus  souvent,  à  la  suite  d'un  empoisonnement  chronique 
par  l'arsenic.  La  paralysie  arsenicale  apparaît  comme  une  paralysie 
plus  ou  moins  étendue,  bien  des  fois  généralisée,  des  extrémités,  avec 
une  atrophie  faisant  de  rapides  progrès  et  une  simple  diminution  de 
l'excitabilité  électrique,  sans  DR  (SeeligmûUer).  On  ne  sait  rien  de 
plus  précis  sur  leur  véritable  siège.  Leur  traitement  électrique  s'opère 
d'après  les  principes  généraux. 

14°  Atrophies  et  hypertrophies  musculaires. 

Il  ne  me  reste  plus  qu'à  dire  quelques  mots  sur  le  traitement  élec- 
trique de  différentes  atrophies  et  hypertrophies  musculaires. 

Assurément,  j'ai  déjà  parlé  assez  souvent  des  atrophies  qui  consti- 
tuent des  phénomènes  partiels  et  consécutifs  aux  différentes  paralysies 
centrales  et  périphériques.  Leur  traitement  électrique  s'effectue  tout  à 
fait  d'après  les  principes  généraux  exposés  page  390.  Ce  traitement 
constitue  donc  une  partie  du  traitement  des  formes  poliomyélitiques 
de  la  sclérose  latérale  amyotrophique,  de  l'atrophie  musculaire  pro- 
gressive, de  la  paralysie  bulbaire,  des  paralysies  périphériques  rhu- 
matismales, traumatiques,  neuritiques,  saturnines,  etc. 

Mais  il  existe  encore  d'autres  atrophies,  pour  ainsi  dire,  idiopathi- 
ques  ou  purement  musculaires.  Je  compte  dans  ce  nombre  les  atrophies, 
causées  par  le  non-usage,  par  le  long  decubitus  et  l'inactivité,  parla 
pression  des  hens  et  bandages,  par  les  ankyloses  des  articulations,  etc.; 
peut-être  faut-il  aussi  ranger  dans  cette  catégorie  une  partie  de  ce  qui 
est  jeté  dans  la  grande  marmite  de  l'atrophie  musculaire  progressive, 
particulièrement  peut-être  la  forme  juvénile  de  cette  atrophie;  mais 
tout  particulièrement  les  atrophies  musculaires  si  fréquentes,  qui  se 
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produisent  à  la  suite  d'inflammations  aiguës  et  chroniques  des  articu- 
lations. Leur  pathogénèse  n'est  encore  que  très  peu  connue  ;  ce  n'est 
assurément  que  dans  une  très  petite  partie  de  ces  cas  qu'il  s'agit  d'une 
myosite  provenant  d'une  inflammation  articulaire  ;  dans  quelques  cas, 
il  s'agit  aussi  peut-être  d'une  névrite,  qui  a  conduit  à  la  paralysie  des 
muscles  en  question  et  à  leur  atrophie  subséquente  ;  mais  le  plus  sou- 
vent on  n'en  peut  rien  démontrer,  et  l'on  se  trouve  en  face  d'une  sim- 
ple atrophie,  se  développant  rapidement  avec  une  faiblesse  corrélative 
et  une  parésie  des  muscles,  pour  laquelle,  peut-être,  on  peut  incriminer 
des  actions  spinales,  provenant  de  l'excitation  articulaire,  réflexes  qui 
auraient  entravé  la  nutrition  (Valtat,  Gharcot)  ;  mais  tout  cela  n'est  pas 
encore  absolument  clair. 

Particulièrement  fréquentes  et  importantes  sont  ces  atrophies  mus- 
culaires dans  les  affections  articulaires  de  l'épaule  et  du  genou.  Ici 
elles  atteignent,  en  première  ligne,  le  deltoïde  et  le  quadriceps,  plus 
rarement  la  région  du  péroné;  j'ai  aussi  vu  cela  plusieurs  fois  dans 
des  affections  de  l'articulation  de  la  hanche  sur  les  muscles  de  la  han- 
che, delà  fesse  et  de  la  cuisse.  Cette  atrophie  peut  devenir  très  intense 
avec  une  paralysie  plus  ou  moins  accentuée  ;  elle  se  combine  éventuel- 
lement avec  une  paralysie  complète  et  elle  est  quelquefois  accompa- 
gnée de  douleurs. 

Mais  ce  qui  est  caractéristique,  c'est  que  dans  cette  atrophie  oti  ne 
rencontre  jamais  la  DR  (à  moins  que  l'on  n'ait  précisément  à  faire  à 
une  paralysie  neuritique)  et  que  l'excitabihté  électrique  ne  montre 
qu'une  diminution  simple,  plus  ou  moins  intense,  jamais  de  modifica- 
tion qualitative.  Grâce  à  cela,  l'espèce  particulière  de  celte  atrophie, 
par  rapport  aux  paralysies  névrotiques  et  dégéiiératives,  est  assez  net- 
tement caractérisée. 

86°  Observation  personnelle.  —  Paralysie  et  atrophie  du  quadriceps  à  la  suite 
d'inflammation  de  l'ariiculaiion  du  genou.  —  Jeune  paysanne,  25  ans  ;  fut 
atteinte,  un  an  auparavant,  d'une  inflammation  violente  et  extrêmement 
reheWe  de  Tarticulation  du  genou;  ce  n"est  que  depuis  quatre  semaines  que 
la  patiente  ne  soutire  plus;  elle  remarque  dès  lors  que  sa  jambe  est  lourde 
et  peu  mobile,  et  qu'elle  ne  peut,  pendant  la  marche,  être  portée  en  avant. 
—  Etat:  l'articulation  du  genou  droit  est  encore  un  peu  engorgée,  mais 
indolore.  Les  mouvements  y  sont  libres.  11  existe  une  paralysie  complète  des 
muscles  antérieurs  de  la  cuisse.  La  jambe  ne  peut  sortir  de  la  position  verticale 
et  le  membre  ne  peut  être  néchi  ù  l'articulation  de  la  hanche.  —  Atrophie 
considérable  des  muscles.  L'excitabilité  électrique  e^t  simplement  diminuée, 
sans  modifications  qualitatives.  La  région  du  sciatique  est  entièrement  libre. 
Traitement  galvanique  :  àwecl  sur  les  muscles,  commutations,  une  électrode  à 
l'aine.  Immédiatement  après,  la  jambe  peut  s'étendre  de  manière  à  former  un 
angle  de  4o  degrés.  Deuxième  séance  :  pareillement,  mais  en  outre,  courants 
depuis  la  colonne  vertébrale  jusqu'au  nerf  crural  ;  revirements  de  courants  ; 
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ensuite  extension  jusqu'à  70  degrés.  Api  i'îs  la  qualri^ime  séance,  la  jambe 
peut  être  élevée  presque  au  niveau  de  la  ligne  horizontale.  L'excitabilité  élec- 
trique est  considérablement  améliorér;.  Après  la  .seizième  séance,  la  guérison 
est  presque  complète,  seulement  la  marche  estencore  un  peu  empêchée  par 
le  gonllement  du  genou. 

87°  Observation  de  Benedikt.  —  Paralysie  et  atrophie  du  quadriceps  à  la  suite 
d'une  arllirile.  —  Jeune  fille  de  d4  ans,  atteinte,  il  y  a  trois  ans,  d'une  in- 
flammation de  l'articulation  du  genou.  L'aukylose  avec  flexion  qui  lui  en  est 
restée,  est  combattue  par  l'extension.  On  trouva  alors  une  atrophie  totale  et 
une  paralysie  du  quadriceps,  inexcitabilité  électrique.  Galvanisation  et  fara- 
disation  locales.  [Ulablisscmcnt  complet  du  muscle  après  un  traitement  ayant 
duré  plusieurs  mois. 

88°  Observation  de  Le  fort  (ValtoÂ).  Hydarlhrose  du  genou,  traumalique.  — 
Atrophie  du  quadriceps.  —  Homme  de  3b  ans  eut,  à  la  suite  d'une  chute 
(mars  1874)  un  fort  gonflement  du  genou  et  des  douleurs  pendant  la  marche. 
Traitement  ordinaire  :  dérivation,  fortes  compresses,  etc.  L'épanchement 
disparut,  mais  la  difficulté  de  marcher  persista.  En  juillet  1874,  on  constata 
une  forte  atrophie  des  muscles  antérieurs  de  la  cuisse.  Ces  muscles  parais- 
saient complètement  inertes.  Traitement:  faradisation  quotidienne  des  mus- 
cles atrophiés  pendant  quelques  minutes.  Chaque  nuit,  application  d'un 
courant  galvanique  continu  (4  éléments  Morin),  An  à  l'aine,  Ka  au  mollet. 
Après  quatorze  jours,  amélioration  notable  ;  le  malade  peut  un  peu  mar- 
cher ;  au  bout  d'un  mois,  la  guérison  était  complète. 

La  méthode  de  traitement  de  ces  simples  atrophies  est  à  peu  près  la 
même  que  celle  des  atrophies  névrotiques.  Par  une  excitation  régu- 
lière, galvanique  et  faradique,  des  muscles,  on  cherche  à  améliorer 
leur  nutrition,  à  rétablir  leur  volume,  à  augmenter  leur  vigueur.  Il 
faut,  en  cela,  éviter,  surtout  au  commencement,  d'employer  des  cou- 
rants trop  forts,  ou  d'une  action  trop  prolongée,  pour  ne  pas  surex- 
citer ;  mais  on  peut  augmenter  l'action  graduellement.  Il  est  certaine- 
ment aussi  utile  d'agir,  sur  la  nutrition  des  muscles,  en  excitant  les 
troncs  nerveux  et  par  conséquent  aussi  les  appareils  trophiques  du 
centre. 

D'après  les  indications  de  quelques  auteurs  français  (Le  Fort,  Valtat), 
il  paraîtrait  que  l'emploi  de  courants  galvaniques,  faibles  et  continus 
(Voir  plus  haut,  page  255)  peut  avoir  son  utihté  particulière,  .surtout 
dans  les  atrophies  causées  par  des  maladies  des  articulations.  Je  vous 
ai  décrit  antérieurement  la  méthode  Valtat  (page  257)  :  sa  combinai- 
sou  avec  une  faradisation  régulière  des  muscles  atrophiés,  paraît  devoir 
donner  de  bons  résultats. 

Les  succès  dus  au  traitement  de  toutes  ces  atrophies  dépendent  na- 
turellement et  à  un  haut  degré,  de  leurs  causes.  Vous  verrez  des  ré- 
sultats tantôt  rapides,  tantôt  tardifs;  mais  il  faudra  recourir  le  plus 
souvent  à  un  traitement  systématique  et  de  longue  durée. 
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La  pseudo-hyperlrophie  et  la  oéritahle  hypertrophie  des  muscles  ont 
une  pathogénie  encore  peu  connue.  On  n'a  pas  encore  confirmé  l'opi- 
nion d'après  laquelle  il  s'agirait  ici  de  troubles  névrotiques  et  parti- 
culièrement spinaux.  Formulez  donc  un  traitement  électrique  tout  à 
fait  d'après  votre  jugement  logique  et  d'après  vos  conceptions  théori- 
ques. Quant  à  moi,  dans  toutes  les  circonstances,  je  ne  négligerais  pas 
d'ajouter  à  un  traitement  systématique  périphérique,  un  traitement 
galvanique  des  centres  tropiques  spinaux  (galvanisation  de  la  colonne 
vertébrale  et  du  sympathique).  Quant  aux  succès  obtenus  jusqu'ici, 
dans  ces  maladies,  par  l'électrothérapie,  c'est  à  peine  s'ils  méritent 
d'être  mentionnés. 


On  peut  en  dire  autant  d'une  autre  forme  de  maladie,  rare  et 
étrange,  les  spasmes  toniques  des  muscles  de  la  vie  de  relation^  ce  qu'on 
appelle  la  myotonie  congénitale  (Strûmpell),  dont  on  peut  dire  quel- 
ques mots  ici.  Les  diflerentes  expériences,  faites  pour  arriver  à  bout 
de  cette  forme  spéciale  de  maladie  par  un  traitement  électrique,  ont 
toutes  été  infructueuses  jusqu'ici. 


V.  Douleurs,  névralgie  et  affections  névralgi- 

formes. 
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Les  phénomènes  morbides  d'excitation  dans  les  nerfs  sensibles,  qui 
.se  manifestent  comme  hyperesthésie  et  douleur,  constituent,  pourl'é- 
lectrothérapie,  un  terrain  que  l'on  rencontre  souvent  et  qui  est  favo- 
rable. Le  désir  du  malade,  c'est  d'être  aussitôt  que  possible,  débarrassé 
du  symptôme  qui  l'importune  et  le  torture,  et  le  médecin  est  content 
d'avoir  en  son  pouvoir,  un  remède  pareil  au  courant  électrique, 
remède  qui,  dans  un  très  grand  nombre  de  cas,  fait  disparaître  ce 
symptôme  avec  une  rapidité  surprenante  et  une  perfection  irrépro- 
chable. 

Ce  sont  particuHèrement  les  formes  d'excitation  douloureuse  des 
nerfs  sensibles,  qui  ont  une  certaine  individualité,  qui  se  présentent 
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comme  des  formes  d'affection  propres,  bien  caractérisées,  eL  sont  con- 
fondues sous  le  nom  de  névralgies  et  douleurs  névralgif ormes,  ce  sont, 
dis-je,  ces  formes  contre  lesquelles  les  efforts  des  électrolhérapeutes 
se  sont  dirigés  avec  prédilection  ;  toutefois  le  courant  électrique  s'est 
montré  très  souvent  efficace  contre  toutes  sortes  d'autres  affections 
douloureuses  qui  n'ont  aucun  rapport  avec  les  névralgies  et  qui  ne 
méritent  pas  même  le  nom  de  névralgies  symptomatiques. 

Il  est  vrai  que  les  indications  relatives  à  l'emploi  de  courants  élec- 
triques, contre  les  douleurs  et  les  névralgies,  ne  se  présentèrent  peut- 
être  pas  aussi  spontanément  que  pour  les  paralysies.  Tant  qu'on  ne 
connut  l'électricité  que  comme  un  excitant  nerveux,  l'emploi  de  ces 
courants  contre  des  états  d'excitation  des  nerfs  sensibles  ne  parut  pas 
très  attrayant  ;  avant  que  l'on  eût  reconnu  les  actions,  modifiant  et 
diminuant  l'excitabilité,  des  courants  électriques,  on  les  avait  employés 
contre  les  douleurs  et  les  névralgies  (en  suivant  je  ne  sais  quelle  asso- 
ciation d'idées).  Les  succès  nombreux  et  indubitables  de  ces  premières 
expériences,  ont  bientôt  formé  une  large  base  pour  des  recherches 
ultérieures  sur  ce  terrain  thérapeutique,  et  aujourd'hui  nous  possé- 
dons, dans  le  courant  électrique,  un  des  remèdes  les  plus  brillants 
contre  les  névralgies,  bien  que  nous  soyons  forcés  d'avouer  qu'on  n'est 
pas  encore  bien  avancé  dans  la  connaissance  et  la  compréhension  de 
son  action,  pour  ces  formes  de  maladie. 

Ici  encore,  comme  dans  les  paralysies,  nous  nous  croyons  obligé, 
pour  comprendre  les  actions  électrothérapiques  et  pour  fonder  les 
méthodes  les  plus  efficaces  contre  les  névralgies,  de  jeter  un  rapide 
coup  d'œil  sur  la  nature  de  la  douleur  et  de  la  névralgie^  afin  de  voir 
quelles  circonstances  pathogéniques  contribuent  à  leur  développement; 
c'est  seulement  dans  cette  voie  que  nous  arriverons  réellement  à  une 
électrothérapie  rationnelle  des  douleurs  et  des  névralgies. 

Cela  nous  parait  d'ailleurs  assez  difficile  ;  malgré  l'apparition  quoti- 
dienne de  ces  symptômes  et  de  ces  formes  morbides,  malgré  des 
observations  qui  remontent  à  des  milliers  d'années,  malgré  des  efforts 
multipliés,  nous  nous  trouvons  encore  dans  une  déplorable  ignorance, 
en  ce  qui  concerne  la  nature  et  la  pathogénie  de  la  douleur  en  général 
et  des  névralgies  en  particulier  ;  et  naturellement  c'est  un  obstacle 
grave  au  progrès  de  la  thérapeutique. 

La  douleur  est  provoquée  par  tout  phénomène  sensible  qui  dépasse 
une  certaine  intensité.  C'est  la  réaction  du  moi  contre  une  certaine  force 
d'excitation  centripète.  Or,  cette  excitation  peut  être  produite,  ou  bien 
par  l'intensité  plus  grande  des  excitations  agissantes,  ou  bien  par  une 
augmentation  de  l'excitabilité  des  appareils  sensibles,  de  sorte  que  des 
excitations  très  faibles  provoquent  le  phénomène  d'excitation  qui  produit 
ladouleur.  Mais  ici  commence  notre  incertitude;  car  nous  ne  savons  pas 
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toujours,  nous  ne  savons  même  que  très  rarement  sur  laquelle  de  ces 
deux  voies  la  douleur  commence,  dans  les  maladies.  Mais  il  est  proba- 
ble que,  dans  les  cas  pathologiques,  il  s'agit  le  plus  souvent  d'une 
trop  grande  excitabilité,  causée  par  des  troubles  délicats  de  la  nutri- 
tion des  appareils  de  la  sensation,  de  telle  sorte  qu'il  suffit  des  excita- 
tions ordinaires,  légères  et  physiologiques,  des  mouvements  du  sang 
et  des  parties  du  corps,  de  la  tension  des  tissus,  peut-être  aussi  de  la 
présence  de  matières  chimiques  dans  le  sang  et  dans  les  liquides  des 
tissus,  pour  produire  la  force  nécessaire  du  phénomène  d'excitation  ; 
mais  nous  ne  savons  rien  au  delà  de  ces  conjectures. 

Il  est  encore  plus  difficile  de  comprendre  ce  qu'on  entend  par  né- 
vralgie et  de  reconnaître  les  relations  délicates  qu'elles  ont  avec  les 
causes  qui  les  font  naître.  On  entend  par  névralgie  des  douleurs  d'une 
grande  intensité  et  d'une  nature  multiple  et  étrange  qui,  naissant  dans 
le  corps  même,  spontanément,  par  l'elfet  de  phénomènes  pathologi- 
ques, sont  confinées  dans  une  ou  plusieurs  régions  nerveuses,  se  font 
sentir  dans  toute  leur  étendue  et  présentent  de  notables  exacerba- 
tions  et  rémissions,  et  même  de  complètes  interruptions.  Ces  dou- 
leurs paraissent  être  provoquées,  dans  bien  des  cas,  par  des  tt^ou- 
bles  délicats  de  la  nutrition  des  nerfs,  qui  échappent  encore  tout  à  fait 
à  notre  exploration  histologique  (comme  les  névralgies  idiopathiques, 
les  refroidissements,  la  malaria,  les  poisons  de  toute  espèce,  l'anémie, 
l'hystérie,  la  névrosthénie,  l'irritation  spinale);  dans  beaucoup  d'au- 
tres cas,  ces  douleurs  sont  la  suite  ou  du  moins  accompagnent  les 
modifications  ' anatomiques  grossih^es  aux  endroits  les  plus  divers  de 
l'appareil  sensible  (traumatismes,  corps  étrangers,  compression,  in- 
flammation et  dégénérescence  dans  les  nerfs  périphériques,  névromes, 
maladies  de  la  moelle  épinière,  tabès,  vraisemblablement  aussi  mala- 
dies du  cerveau,  syphilis,  etc.).  Mais  une  étude  plus  approfondie  nous 
apprend  que  toutes  ces  causes  ne  produisent  nullement,  par  voie  di- 
recte, les  douleurs  névralgiques  et  que  la  névralgie  diffère  totalement 
des  excitations  sensibles  produites  directement  par  leurs  causes  ;  l'on  se 
voit  ainsi  forcé  d'admettre  que,  par  l'action  de  ces  causes,  il  doit  se  dé- 
velopper, dans  le  nerf,  quelque  chose  d'autre,  qui  produit  et  crée  lané- 
vralgie,  et  l'on  en  est  venu  à  la  conclusion,  il  est  vrai  encore  hypotétique 
que  la  névralgie  est  une  forme  précise,  spéciale,  de  troubles  de  la  nutrition 
dans  l'appareil  des  nerfs  sensibles  (modifications  pour  lesquelles  Mobius 
a  employé  le  nom  de  modifications  névralgiques;.  C'est  seulement  cette 
modification  particuhère  du  nerf  qui  produit  la  névralgie  et  qui  en 
détermine  l'apparition  caractéristique.  Tant  qu'elle  dure,  la  névralgie 
dure  aussi  ;  si  ses  causes  persistent,  la  modification  névralgique  per- 
siste aussi  ;  en  d'autres  termes,  si  l'on  a  réussi  à  faire  disparaître 
transitoirement  la  névralgie,  ses  causes  premières  la  font  toujours  re- 
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venir.  Celle  modiflcalion  peut  aussi  acquérir  une  certaine  existence 
indépendante  et,  continuer  après  Ja  cessation  de  ses  causes  (névralgie 
habituelle).  Cette  modification  peut  s'élablir,  à.  ce  qu'il  paraît,  sur 
difîérents  points  des  fibres  sensibles,  dans  son  parcours  tantjpcriphéri- 
que  que  central.  En  tout  cas  rien  ne  prouve  qu'elle  reste  toujours  à  une 
place  déterminée  (par  exemple  dans  les  racines  spinales  postérieures 
ou  dans  les  cellules  ganglionnaires  des  colonnes  postérieures  grises, 
comme  le  prétendent  maints  auteurs).  Nous  savons  encore  moins  en 
quoi  consiste  réellement  cette  modification  névralgique  ;  en  tout  cas  il 
n'est  guère  vraisemblable  qu'elle  ait,  toujours  et  dans  toules  les  circon- 
stances, pour  base,  une  hypérémie  ou  une  légère  névrite. 

Ma  tâche  ne  me  permet  pas  de  traiter  ici  avec  plus  de  détails  la 
symptomatologie  des  névralgies  ;  je  veux  seulement  affirmer  briève- 
ment qu'il  importe  aux  électrothérapeules  de  s'enquérir  exactement 
du  siège  de  la  névralgie,  dans  tel  ou  tel  groupe  de  nerf  et,  s'il  est  pos- 
sible aussi  de  la  hauteur  de  ce  siège  dans  la  voie  de  conductibilité 
nerveuse,  de  ses  causes  éventuelles  et  grossières,  delà  douleur  fonda- 
mentale, etc.  Les  thérapeutes  ne  doivent  pas  négliger  d'étudier  eux- 
mêmes  l'absence  ou  la  présence  des  points  de  pression  de  Valleix  ; 
ils  devront  apprendre  que,  dans  bien  des  cas,  il  est  utile  de  chercher 
des  points  de  pression  plus  éloignés,  surtout  dans  le  voisinage  delà 
colonne  vertébrale  (points  apophysaires.  Trousseau). 

L'exploration  électrique,  en  ce  qui  concerne  les  névralgies,  n'a  pas 
acquis  jusqu'ici,  en  aucune  façon,  ce  qu'on  pourrait  appeler  une  cer- 
taine importance  ;  elle  n'a  pu  non  plus  contribuer  en  rien  à  nous  faire 
connaître  les  modifications  moléculaires  intimes  qui  ont  lieu  dans  les 
nerfs  sensibles,  peut-être  parce  qu'on  n'a  pas  encore  fait  des  recher- 
ches exactes  dans  ce  sens  ;  la  négligence  que  l'un  a  apportée  dans  le 
traitement  des  troncs  nerveux  sensibles  (v.  p.  88  et  suiv.)  se  fait  aussi 
sentir  sur  ce  terrain  ;  quant  aux  variations  de  la  loi  de  secousse  sensi- 
ble, ou  de  l'accroissement  et  de  la  diminution  de  l'excitabilité  électri- 
que dans  les  troncs  nerveux  névralgiquement  affectés,  c'est  là  un 
sujet  sur  lequel  on  ne  sait  jusqu'ici  rien  de  positif.  Ce  que  l'on  a  jus- 
qu'ici obtenu  à  l'aide  de  l'exploration  électrique,  reste  borné  à  des  con- 
naissances extérieures,  que  l'on  peut  également  acquérir  à  l'aide  d'au- 
tres méthodes  d'exploration  tels,  par  exemple,  que  la  démonstration  de 
l'hyperesthésie  ou  de  l'anesthésie  dans  la  région  cutanée  névralgique- 
ment affectée;  celle  des  points  douloureux  du  tronc  nerveux  ou  de  ses 
rameaux,  ou  enfin  celle  des  points  douloureux  galvaniques  le  long  de 
la  colonne  vertébrale  (M.  Meyer,  Brenner)  ;  objets  qui,  pour  ne  pas  être 
tout  à  fait  sans  importance,  ne  sont  en  tout  cas  que  peu  profitables  à 
la  pathologie  des  névralgies. 

A  la  suite  de  ces  remarques  préalables,  la  première  tâche  électro- 
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Ihérapeutique  qui  se  présente  relativement  aux  névralgies  est  celle  de 
la  suppression  des  étals  (V exc'Uahililé  et  de  nutrition  anormales  desnerfs, 
la  suppression  des  modidcalioiis  rK'ivraij^iques.  Mais  morne  quand  cela 
réussit,  et  d'après  ce  qu'il  me  semble,  le  courant  électrique  peul  pro- 
duire ce  résultat  avec  une  certaine  certitude,  dans  bien  des  cas;  cela  ne 
suffit  pourtant  pas,  dans  tous  les  cas,  pour  la  guérison  durable  de  la 
névralgie  :  quand  les  causes  persistent  la  névralgie  se  reproduira  tou- 
jours de  nouveau.  Nous  avons  par  suite  à  résoudre  un  second  pro- 
blème, souvent  d'une  importance  et  d'une  difficulté  plus  grandes, 
celui  de  la  suppression  des  causes  de  la  transformation  névralgique. 

Que  le  courant  électrique,  dans  des  conditions  convenables,  puisse 
servir  à  la  solution  de  ces  deux  problèmes,  c'est  ce  qui  ne  sera  pas 
douteux  pour  vous  à  la  suite  des  considérations  que  nous  avons  de  plu- 
sieurs manières  et  à  diverses  reprises  reproduites;  je  puis  en  consé- 
quence me  borner  à  donner  une  courte  esquisse  de  ces  actions  de 
courant,  dont  nous  devons  attendre,  avec  plus  ou  moins  de  raison,  une 
influence  favorable  sur  la  névralgie. 

Les  cas  cliniques  nous  obligent  à  admettre  dans  les  nerfs  affectés  par 
la  névralgie,  des  modifications  de  nutrition  et  de  l'état  moléculaire  de 
peu  d'importance,  car  il  ne  peut  certes  être  question  de  troubles  nutri- 
tifs graves  dans  un  nerf  qui,  dans  les  intervalles  séparant  les  accès 
douloureux,  fonctionne  d'une  façon  absolument  normale,  et  comme 
dans  la  plupart  des  cas  on  peut  penser  que  ces  modifications  sont  ac- 
compagnées d'une  exaltation  de  l'excitabilité,  les  actions  modifiantes 
des  courants  électriques  doivent  être  tout  d'abord  mises  en  œuvre  ; 
nous  voulons  parler  ici  de  l'afl'aiblissement  de  l'excitabilité,  de  l'in- 
troduction del'anélectrotonus,  de  l'action  dite  calmante  (aiiti-névralgi- 
que). 

Mais  sous  ce  rapport,  pour  faire  disparaître  des  troubles  nutritifs 
intimes,  les  actions  catalytiques,  au  sens  le  plus  large,  peuvent  être 
utilisées  ;  or  ces  dernières  ont  encore  aussi  une  influence  tout  à  fait  dé- 
cisive sur  toute  une  série  d'influences  causales  de  la  névralgie,  contre 
l'hypérémie,  la  névrite,  la  dégénérescence,  toutes  les  maladies  possi- 
bles du  cerveau  et  de  la  moelle  épinière.  C'est  à  ces  actions  catalytiques 
que  doit,  en  définitive  et  selon  toute  vraisemblance  être  attribuée,  dans 
les  névralgies,  la  sphère  d'action  la  plus  large. 

Mais  finalement,  /es  actions  excitantes  peuvent  être  utilisées,  il  est 
vrai,  pour  l'introduction  d'une  très  forte  excitation  sensible,  qui  sous  le 
nom  de  contre-excitation,  trouve  un  large  emploi,  dans  les  névral- 
gies et  autres  afTections  douloureuses.  Si  peu  netle  que  soit  encore 
cette  conception,  rcxpéricnce  n'en  a  pas  moins  affirmé  que  des  états 
d'excitation  sensible  anormaux  peuvent  être  éliminés,  passagèrement 
ou  durablement,  par  une  excitation  sensible  forte,  soit  dans  les  voies 
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nerveuses  identiques,  soit  dans  les  voies  symétriques  ou  celles  qui  sont 
éloignées  :  mcaintenant  que  cela  ait  lieu  par  suite  de  transformations 
moléculaires  ou  par  suite  de  surexcitation  et  d'épuisement,  ou  par  la 
voie  d'actions  d'arrêt  centrales  (peut-être  aussi  par  la  voie  de  variations 
réflexes  de  circulation  et  autres  analogues),  nous  ne  savons  encore  à 
cet  égard  rien  de  positif;  mais  en  tout  cas  le  courant  électrique  est  un 
des  modes  les  plus  sûrs  et  les  plus  énergiques,  et  en  outre  un  moyen 
tout  à  fait  inoffensif,  de  produire  une  forte  contre-irritation. 

Maintenant  les  actions  du  courant,  sont  elles  seules  utilisables  contre 
les  névralgies  ou  bien  d'autres  actions  du  courant  encore  inconnues  à 
notre  époque,  jouent-elles  un  certain  rôle  ;  quoi  qu'il  en  soit,  il  n'en 
reste  pas  moins  certain  que  la  littérature  médicale,  tout  aussi  bien  que 
l'expérience  personnelle  de  chaque  électrothérapeute,  nous  présentent 
de  nombreux  exemples  des  excellents  résultats  curatifs  de  l'électrothé- 
rapie,  contre  les  névralgies,  exemples  auxquels  il  faut  d'ailleurs  oppo- 
ser les  assez  nombreux  insuccès  obtenus  en  pareil  cas. 

Je  vais  vous  exposer  de  la  façon  la  plus  brève  quelques  cas,  afin  de 
vous  faire  connaître  les  résultats  curatifs  que  l'on  peut  obtenir  à  l'aide 
de  différentes  méthodes. 

89°  Observ.  de  Wcise  (Hitzig).  —  Névralgie  sus-orbitaii'e  droite  typique.  — 
Fin  décembre  1866,  à  la  suite  d'un  rhume  de  cerveau,  névralgie  supra  orbi- 
tale, qui  prit  le  caractère  typique  et  reparut  par  accès  aigus,  quotidiens, 
très  violents,  lesquels  se  terminaient  par  une  abondante  transpiration.  Qui- 
nine et  arsenic,  sans  action.  Le  17  janvier  1867,  traitement  galvanique  :  An 
sur  les  fosses  sus-orbitaires,  Ka  à  la  nuque,  stable,  8  éléments,  3  minutes. 
—  Aussitôt,  notable  soulagement;  après  la  terminaison  de  la  séance,  lané- 
vralgiea  disparu  d'une  manière  durable.  —  Douze  ans  plus  tard,  nouvelle  at- 
teinte de  névralgie,  qui  derechef  ne  céda  pas  à  la  quinine  et  cette  fois  fut 
également  guérie  par  une  seule  application  de  l'An  stable, 

90°  06s.  personnelle.  —  Névralgie  sus-orbitaire  droite  typique.  —  Voiturier,  • 
î)0  ans  ;  malade  depuis  quatorze  jours,  localisation  sus-orbitaire  bien  nette, 
point  de  rhume  de  cerveau,  point  de  fièvre  intermittente  supposable.  Dou- 
leur violente  de  8  heures  du  matin  à  3  heures  de  l'après-midi,  ensuite  ré- 
mission, durant  la  nuit  repos.  —  Point  douloureux  violent.  17  février  1882. 
Traitement  galvanique  avec  An  stable.  A  la  suite,  trois  jours  sans  accès.  Le 
20  février,  de  nouveau  douleurs:  Deux  traitements  :  douleur  de  nouveau 
passée,  ne  réapparaît  ensuite  encore  que  sous  forme  de  légères  atteintes. 
Guérison  durable  par  le  fait  de  deux  séances  ultérieures. 

91°  06s.  personnelle.  —  Névralgie  du  nerf  trijumeau  droit  (ram.  III.)  — 
Femme  de  40  ans,  a  eu  dix  ans  auparavant  une  semblable  affection  à 
gauche,  pendant  un  an.  —  Depuis  deux  mois,  douleur  dans  la  zone  du  nerf 
sous-maxillaire  droit  et  auriculo-temporal,  se  produisant  avec  une  grande  in- 
tensité, spécialement  vers  le  soir  et  dans  la  nuit.  Points  douloureux  au  trou 
mentonnier  et  devant  l'oreille.  16  février  1866:  courant  galvanique  stable, 
descendant  à  travers  le  nerf  auriculo-temporal  et  le  long  de  la  mâchoire  infé- 
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rieure,  pendant  environ  deux  à  trois  minutes.  —  La  nuit  suivante,  pour  la 
première  fois  depuis  bien  des  semaines,  pas  de  douleur.  Cinq  traitements  sem- 
blables ultérieurs  amènent  une  guérison  durable, 

92»  Obs.  personnelle.  —  Névralgie  du  nerf  trijumeau  droit  (Tic  douloureux) 
—  Paysanne  mariée,  47  ans,  afl'ectée  depuis  quatre  an»  d'une  violente 
névralgie  de  la  face  qui  va  en  augmentant  et  est  principalement  localisée 
dans  le  nerf  sous-orbitaire,  mais  atteint  aussi  l'os  malaire,  la  mâchoire 
supérieure,  le  nez  et  les  dents  d'en  haut  et  au  moment  des  paroxysmes  de 
l'accès  elle  rayonne  fort  bien  aussi  dans  la  mâchoire  et  les  dents  inférieures. 
A  chaque  accès,  vive  secousse  spasmodique  à  la  commissure  buccale.  —  Cas 
très  pur,  d'ailleurs  point  de  manifestations  plus  étendues.  Cause  inconnue  ; 
pas  de  points  douloureux  manifestes.  —  Tout  d'abord,  traitement  galvani- 
que :  PP.  stable,  avec  entrées  et  sorties  de  traînées  de  courant,  aux  mâchoi- 
res supérieure  et  inférieure  et  devant  l'oreille,  3  et  4  minutes.  A.près  cinq 
séances,  nulle  trace  d'amélioration.  —  Ensuite  :  8  élém.  du  front  à  la  nuque, 
galvanisation  stable  du  sympathique  et  An  stable  devant  l'oreille  ;  trois 
séances  n'amènent  aucune  amélioration.  —  Ultérieurement  :  Faradisation 
transversalement  par  la  tête,  Ka  àdroite,  avec  courants  grossissants.  —  Il  se 
produit  aussitôt  une  amélioration,  qui  fait  durant  les  quatorze  jours  suivants 
des  progrès  tout  à  fait  notables,  de  sorte  que  la  patiente  repose  tranquille- 
ment pendant  la  nuit,  que  la  crampe  réflexe  a  disparu  et,'que,  durant  le  jour, 
il  ne  se  produit  plus  que  de  rares  et  légers  accès.  La  patiente  est  obligée  d'in- 
terrompre sa  cure. 

93°  Ohs.  de  Mor  Meyer.  —  Névralgie  du  nerf  trijumeau.  —  Dame  de  35  ans, 
souffre  depuis  environ  trois  mois  d'une  violente  névralgie  da  trijumeau 
gauche,  principalement  dans  ses  trois  branches  et  qui  se  manifeste  par  de 
violents  accès,  cinq  et  six  fois  par  jour.  La  quinine,  l'arsenic,  la  pommade 
de  vératrine  restent  sans  effet.  — Le  pianeau  faradique  àla  nuque  (avec  moxa 
électrique)  amène  tout  d'abord  une  notable  augmentation  de  la  douleur, 
durant  une  demie-journée  ;  mais  ensuite  atténuation  surprenante.  Après  deux 
applications  ultérieures  guérison  durable. 

94°  Obs.  de  Wiesner.  —  Névralgie  du  nerf  trijumeau  (Tic  douloureux) .  — 
Homme  de  64  ans,  souffrant  depuis  quatre  ans  d'une  névralgie  du  triju- 
meau au  côté  droit  (os  malaire  et  profondeur  du  crâne)  ;  des  opérations 
diverses  n'ont  toujours  amené  qu'un  soulagement  momentané  ;  finale- 
ment nouvel  accès  d'une  violence  effroyable,  20  et  30  fois  par  jour;  emploi 
quotidien  de  50  centig.  de  morphine.  Le  Traitement  galvanique  (Introduc- 
tion des  points  spécialement  douloureux  entre  les  électrodes  éponges,  deux 
fois  par  jour,  durant  5  minutes),  amène  déjà,  après  trois  jours  une  amélioration 
qui  fait  de  lents  progrès  ;  après  deux  mois  il  ne  se  produit  pour  ainsi  dire 
plus  de  tics;  le  patient  est  renvoyé  comme  étant  provisoirement  guéri. 

9b°  Obs.  de  Mor  Meyer.  — Névralgie  occipitale  droite.  —  Officier,  32  ans, 
souffre  depuis  deux  mois  (comme  aussi  précédemment  à  plusieurs  reprises 
déjà)  de  violentes  douleurs  dans  la  partie  postérieure  droite  de  la  tête 
et  à  la  nuque,  qui  paraissent  être  sous  la  dépendance  d'une  névralgie 
occipitale.  —  Pinceau  faradique  énergiquement  promené  sur  la  nuque  ;  aus- 
sitôt, rémission  des  douleurs;  après  deux  séances  ultérieures,  guérison  complète. 
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96"  005.  personnelle. —  Névralgie  du  nerf  médian.  —  Femme  de  28  ans, 
souffrant  depuis  six  semaines  de  violentes  douleurs  névralgiques,  dans  la 
région  du  nerf  médian  droit,  du  coude  jusqu'aux  doigts.  Exacerbation  noc- 
turne de  la  douleur.  —  Traitement  galvanique,  stable  descendant  à  travers 
le  médian,  3  et  4  minutes  durant.  Sur  ce  nerf  beaucoup  moins  de  doulenr 
pendant  la  nuit.  —  Après  la  deuxième  application,  guérison. 

97°  06s.  personnelle.  —  Névralgie  du  nerf  radial.  —  Petite  fille  de  8  ans, 
affectée  depuis  n«uf  semaines  d'une  vive  douleur  et  d'une  hyperesthésie  vio- 
lente du  pouce  droit  ;  la  douleur  s'étend  le  long  du  bord  radial  du  pouce 
etdel'avant-bras,  surlaface  extérieure  de  l'avant-bras  jusqu'à  l'épaule;  points 
douloureux  très  caractérisés,  en  plusieurs  endroits.  Le  pouce  lui-même  est 
extraordinairement  sensible  au  contact  le  plus  léger  ;  incapacité  complète 
de  la  main;  point  de  gonflement  ni  d'intlammation  ou  autres  états.  Traite- 
ment galvanique  ;  8  et  12  éléments  stables,  descendant  depuis  le  nerf  radial  au 
bras  jusqu'au  pouce  et  à  l'articulation  de  la  main;  8  éléments  An,  stable 
sur  le  plexus. —  Après  deux  séances  amélioration  déjà  notable;  après  sept 
séances,  guérison  complète,  sensibilité  du  pouce  complètement  disparue, 
main  est  derechef  utilisable. 

98°  06s.  de  Seeligmidler.  —  Névralgie  du  nerf  cutané  brachial  interne.  — 
Femme  de  43  ans,  affectée  depuis  huit  ans  de  douleurs  névralgiques  dans  le 
bras  gauche,  qui  persistent,  depuis  quelque  temps,  avec  une  intensité  plus 
ou  moins  grande  ;  l'exploration  indique  qu'il  s'agit  d'une  névralgie  localisée 
sur  le  nerf  cutané  brachial  interne  petit.  Point  douloureux,  près  de  la  colonne 
vertébrale.  —  Traitement  galvanique  :  Ka  sur  le  point  douloureux,  An  sur  les 
nerfs  du  bras,  stable,  avec  entrées  et  sorties  de  traînées  de  courant,  durant 
six  à  dix  minutes.  t\près  la  première  séance,  le  patient,  pour  la  première  fois 
depuis  huit  ans,  n'a  absolument  ressenti  aucune  douleur  pendant  vingt-quatre 
heures.  —  Après  un  petit  nombre  de  séances  interrompues  par  un  érésypèle 
à  la  face,  le  patient  put  revenir  guéri  à  son  domicile. 

99"  06s.  personnelle.  —  Névralgie  intercostale .  —  Herpès  zoster.  —  Jeune 
fille  de  Ib  ans,  souffre  depuis  quatre  jours  d'un  zoster  intercostal,  em- 
brassant quatre  ou  sept  nerfs  intercostaux  (du  dos  aux  glandes  mammaires, 
face  postérieure  du  bras),  avec  douleurs  névralgiques  dans  la  même  région.  — 
Ces  douleurs  persistent  encore,  môme  après  quatre  jours  de  traitement  par  la 
morphine.  —  Traitement  galvanique:  Après  cinq  jours,  les  douleurs  sont  ab- 
solument calmées.  Suspension  du  traitement;  au  bout  de  cinq  jours,  réap- 
parition des  douleurs.  La  reprise  da  traitement  galvanique  amène,  dix  jours 
après,  la  guérison. 

100°  06s.  personnelle.  —  Névralgie  intercostale.  Mastodynie.  —  Servante, 
26  ans  ;  depuis  huit  ou  neuf  mois  environ,  atteinte  de  douleurs  lancinantes  aux 
seins,  avec  sécrétion  lactée  ;  les  douleurs  apparaissent  sous  forme  de  fréquents 
accès,  maintes  fois  très  violentes,  avec  de  fortes  rémissions;  elles  rayonnent 
aussi  dans  le  dos  et  la  paroi  interne  du  bras.  Sensibilité  de  la  plupart  des 
apophyses  dorsales.  Anémie.  Traitement  galvanique  ;  An  sur  les  vertèbres  dor- 
sales, Kasur  le  sternum,  14-20  électrodes,  stables,  traînées  de  courant.  Au 
bout  de  peu  de  jours,  amélioration  prononcée,  mais  qui  dès  lors  ne  progresse 
plus.  A  la  suite,  traitement  faradique  (forts  courants,  avec  grandes  électrode? 
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liurnides)  ;  sur  ce  également,  amélioration  notable,  les  douleurs  sontréduites 
il  deux  faibles  accès  pur  Jour.  Une  guérison  complète  n'a  pas  été  ob- 
tenue. 

101»  Obs.  personnelle.  —  Névralgie  scialique.  —  Homme  de  23  ans,  atteint 
depuis  deux  jours  de  douleurs  névralgiques  dans  les  deux  jambes,  depuis  la 
hanche  jusqu'aux  pieds,  lixacerbatioii  durant  la  nuit,  de  manière  que  le  pa- 
tient ne  peut  dormir.  l^aresLhésies  des  pieds.  Traitement  galvanique  :  descen- 
dant de  six  en  six  pouces  à  travers  les  nerfs  sciatiques  ;  quelques  interrup- 
tions. Surce,  douleur  moindre,  le  patient  dort  assez  bien,  sa  jambe  est  assez 
indolore.  Après  le  deuxième  traitement,  pendant  la  nuit,  point  de  douleur. 
Après  le  quatrième  traitement,  guérison. 

d02o  06s.  personnelle.  —  Névralgie  scialique.  Homme  de  ans,  souffre 
depuis  trois  mois  d'une  sciatique  du  côté  droit  ;  localisation  caractéristique 
des  douleurs,  avec  plusieurs  points  douloureux;  violents  accès,  surtout  la 
nuit  ;  sommeil  très  troublé  ;  la  jambe  gauche  quelque  peu  amaigrie  ;  marche 
très  diflicile.  Des  injections  sous-cutanées  de  morphine  n'ont  aucun  succès. 
Trailement  galvanique  :  Descendant,  stable  à  travers  les  nerfs;  pour  terminer, 
quelques  interruptions  de  courant.  Déjà,  après  le  premier  traitement,  améliora- 
tion essentielle,  qui  progresse  de  jour  en  jour,  de  façon  qu'après  neuf  séances, 
le  patient  put  être  renvoyé  complètement  guéri. 

103°  06s.  de  Mor  Meyer.  —  Névralgie  sciatique.  —  Négociant,  44  ans, 
souffre  depuis  six  mois  d'une  sciatique  du  côté  droit,  à  la  suite  d'un  accident 
de  chemin  de  fer,  très  vives  douleurs.  Points  de  douleurs  à  l'émergence  du 
nerf  sciatique.  Pinceau  faradique  promené  dans  celle  région  ;  la  douleur 
disparaît  aussitôt  ;  le  jour  suivant  elle  est  plus  faible.  —  Après  deux  séances 
ultérieures,  guérison. 

104"  Obs.  de  Brenner.  —  Névralgie  du  sciatique.  —  Le  malade,  garçon  de 
café,  souffre  depuis  quatre  mois  d'une  scialique  très  violente.  A  l'origine,  il 
a  dû  garder  le  lit  pendant  un  mois.  Un  trailement  électrique  périphérique 
soulage  les  douleurs  de  la  jambe,  mais  point  celles  de  la  partie  supérieure  du 
sciatique  etduN.  iiéo-hypogaslrique.  L'e.\ploralion  provoque,  lors  du  contact 
avec  la  Ka,  une  douleur  insupportable  des  reins  et  des  vertèbres  lombaires 
insensibles  à  la  pression.  —  Le  traitement  de  cette  place  avec  la  Ka  a  pour 
résultat  immédiat  un  allégement  notable  et,  après  huit  séances  ultérieures, 
le  patient  est  presque  débarrassé  des  douleurs  névralgiques;  le  point  dou- 
loureux galvanique  a  disparu. 

105°  06s.  personnelle  de  Brenner  lui-même.  Douleurs  névralgiques  dans  le  pied^ 
à  la  suite  de  rhumatisme  articulaire.  —  A  l'occasion  d'une  polyarthrite  rhu- 
matismale aiguë,  dont  les  deux  articulations  du  pied  furent  ainsi  atteintes, 
Brenner  soutl'ril  de  douleurs  violentes,  rayonnant  dans  le  pied,  paroxystiques, 
qui  résistèrent  à  tous  les  remèdes  et  rendirent  absolument  impossible  le 
sommeil  durant  trois  semaines.  Une  seule  application  de  courants  faradiques 
modérément  forts,  dirigés  à  travers  les  articulations  des  pieds  à  l'aide  de 
larges  électrodes  humides,  fit  disparaître  aussitôt  et  d'une  manière  durable 
ces  terribles  douleurs. 

Consulter  en  outre  les  observations  2b,  26,  29  et  31  (névralgies  dans  le 
tabès);  les  observations  44,  40  et 48  (névralgies  du  trijumeau  et  de  l'occipi- 


TIIAITEMENT  ÉLECTROTHÉRAPEUTIQUE  DES  NÉVRALGIES  463 

tal,)  les  observations  36,  42,  43  et  47  (névralgies  de  l'extrémité  supérieure) 
et  l'observation  4b  (sciatique). 

Il  résulte  avec  certitude  de  ces  observations  que  beaucoup  de  névral- 
gies sont  guéries,  d'une  façon  extraordinairement  rapide,  par  le  cou- 
rant électrique,  et  que  ce  résultat  peut  être  atteint  à  l'aide  de  méthodes 
très  diverses  ;  mais  il  ne  ressort  en  aucune  façon  de  tout  cela  la  supé- 
riorité de  telle  méthode  sur  telle  autre  et  on  ne  peut  tirer  aucune  opi- 
nion des  données  fournies  par  ceux  qui  ont  mis  en  pratique,  plus  ou 
moins  exclusivement,  telle  ou  telle  méthode.  Dans  certains  cas,  il 
semble  cependant  que  lorsqu'une  méthode  a  échoué,  une  autre  a  pu 
présenter  de  l'efficacité  :  mais  le  fait  n'est  nullement  fréquent  et  j'ai 
aussi  à  ce  sujet  très  souvent  constaté  que  ces  formes  de  maladie  qui 
cèdent  principalement  au  traitement  électrique,  sont  heureusement 
influencées  par  chaque  sorte  de  courant  et  par  tout  procédé  d'appli- 
cation, même  absurde. 

Dans  l'institution  d'un  traitement  électt-othérapeutique  des  névralgies, 
vous  devez,  dans  bien  des  cas,  considérer  comme  votre  premier  devoir, 
de  vous  occuper  de  la  suppression  de  l'affection  causale.  C'est  à  peine  si 
j'ai  encore,  à  cet  égard,  quelque  chose  à  ajouter  à  mes  indications  des 
leçons  précédentes  (16-21"  leçons).  En  première  ligne,  il  faut  s'occu- 
per du  traitement  électrique  de  ces  maladies  du  cerveau,  de  la  moelle 
épinière  et  des  nerfs  périphériques,  qui  font  naître  la  névralgie  ou  les 
douleurs  névralgiformes  ;  ce  traitement  s'opère  suivant  les  principes  et 
les  méthodes  ci-dessus  indiquées,  et  c'est  aussi  celui  qui,  dans  les  né- 
vralgies dites  symptomatiques  (tabès,  méningite,  névrite,  etc.),  doit 
être  tout  d'abord  employé  ;  dans  la  règle,  il  s'agira  là  d'une  applica- 
tion convenable  du  courant  galvanique,  plus  rarement  d'une  utilisation 
du  courant  faradique  pour  des  actions  réflexes  à  partir  de  la  peau. 

Mais  comme  un  assez  grand  nombre  de  néwalgies  se  développent 
aussi  sur  le  terrain  des  névroses  générales  (hystérie,  neurasthénie,  ir- 
ritation spinale,  diabète,  etc.)  ou  sur  celui  des  anomalies  constitution- 
nelles générales  (anémie,  chlorose,  cachexies  de  tout  genre),  un  traite- 
ment électrique,  tout  à  fait  en  dehors  du  traitement  curatif  ordinaire, 
dont  nous  n'avons  pas  à  nous  occuper  ici,  peut  à  l'occasion  être  utile 
contre  ces  afl'ections  et  ici  peuvent  trouver  leur  application,  la  «  fara- 
disation  universelle  »  celle  de  Beard  et  Rockwell,  qui  est  précisément 
très  recommandée  contre  ce  genre  de  névralgies,  de  même  que  la  gal- 
vanisation générale  ou  centrale.  Je  reviendrai  d'ailleurs  là  dessus  dans 
les  leçons  ultérieures. 

Mais  la  chose  principale  qui  est  de  nature  à  rendre  service,  en  toute 
circonstance,  dans  les  névralgies  idiopathiques  et  symptomatiques  et 
qui  peut  môme  être  tentée  dans  ks  maladies  fondamentales  basilaires 
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tout  à  fait  incurables,  et  bien  des  fois  s'ennpioyer  avec  profit  comme 
palliatif,  c'est  la  suppression  de  l'état  pathologiqui:  dans  le  nerf  sensible 
lui-même,  la  suppression  de  la  modification  névralgique,  c'est-à-dire  l'in- 
Iroduclion  de  l'action  calmante,  antinévral^irpie  du  courant  électrique. 
Cet  efl'el  peut  être  obtenu  par  voie  directe  ou  indirecte. 

La  première,  la  voie  directe,  vient  naturellement  tout  d'abord  ; 
nous  la  rencontrons  aussi  en  général  la  première,  et  nous  pouvons, 
pour  cola,  nous  servir  aussi  bien  du  courant  galvanique  que  du  fara- 
dique.  Le  but  est  toujours  ici  d'affaiblir  l'excitabilité  et  d'agir,  en  la 
modifiant,  sur  les  conditions  de  nutrition  des  nerfs  sensibles  et,  dans 
un  certain  sens,  d'une  façon  calaly tique.  Il  faut  essayer  ici,  avant 
toute  chose,  l'action  active  stable  du  courant  galvanique  et  vous  aurez 
à  appliquer  tout  d'abord  Vaction  stable  de  l'An,  sur  la  partie  malade, 
vu  son  action  électrotonisanle,  notoirement  calmante  ;  la  Ka  doit 
être  appliquée  sur  le  foyer  propre  de  la  maladie,  en  tout  cas  sur  le 
tronc  nerveux  douloureux  dans  sa  plus  grande  étendue  possible,  éven- 
tuellement, sur  les  places  douloureuses  et  points  de  pression  ;  une  ap- 
plication modérément  forte,  mais  s' élevant  peu  à  peu  en  intensité  et 
quelque  peu  prolongée,  est  celle  qu'il  faut  adopter  ;  ici,  toute  excita- 
tion trop  forte,  particulièrement  toute  interruption  de  courant,  doivent 
être  soigneusement  évitées  et,  dans  beaucoup  de  cas,  il  paraît  précisé- 
ment indispensable  et  décisif  pour  le  résultat,  de  fah^e  sortir  le  courant 
par  traînées  à  la  fin  de  la  durée  de  l'An,  afin  d'éluder  l'excitation  d'ou- 
verture et  la  modification  positive  d'excitabilité  qui  lui  succède  ;  cet 
effet  se  produit  très  facilement  par  une  diminution  graduelle  du  nom- 
bre des  éléments  ou  au  moyen  d'un  rhéostat  convenable.  L'application 
de  la  Ka  peut  être  ici  tout  à  fait  indifférente  et  en  tout  cas,  il  faut  la 
choisir  de  manière  à  ce  que  l'An,  conformément  aux  lois  de  distribu- 
tion de  courant,  ait  une  action  aussi  intense  que  possible  et  polylaté- 
rale  ;  la  Ka  peut  éventuellement  aussi  être  simultanément  appliquée 
sur  des  points  douloureux  déterminés.  —  Ce  procédé  ne  conduit  pas 
toujours  au  but  désiré  et  alors  une  tentative  avec  Vaction  stable  de  la 
Ka  n'est  nullement  défendue  ;  il  est  certes  possible  que  les  actions  ca- 
talytiques  de  ce  pôle  aient  une  plus  heureuse  influence  sur  la  transfor- 
mation névralgique  et  par  suite  agissent  dans  le  sens  de  la  guérison  ; 
en  tout  cas,  une  expérience  multipliée  nous  apprend  que  l'action  de  la 
Ka  sur  les  points  douloureux  (même  alors  que  l'An  n'est  pas  directe- 
ment placée  sur  le  tronc  nerveux)  peut  avoir  une  action  favorable 
contre  les  névralgies  ;  moi-même  j'ai  souvent  vu  les  douleurs  lanci- 
nantes du  tabès  s'évanouir  d'une  façon  merveilleuse,  surtout  quand 
elles  étaient  liées  à  une  hyperesihésie  circonscrite  de  la  peau,  par  le 
fait  d'une  application  de  la  Ka  sur  ces  places  de  la  peau  {Vkn  étant  sur 
la  colonne  vertébrale). 
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Comme  il  s'agit  fréquemment  d'agir  sur  de  grandes  étendues  de 
nerfs,  par  exemple  sur  les  nerfs  des  extrémités,  on  peut  aussi  appli- 
quer les  deux  pôles  sur  les  nerfs  et  laisser  ainsi  traverser  les  nerfs  par 
le  courant,  suivant  une  direction  ascendante  ou  descendante  ;  d'ordi- 
naire, à  cet  effet,  on  préfère  la  direction  descendante  du  courant,  à 
laquelle  on  attribue  une  action  calmante  plus  grande;  nous  ne  sa- 
vons guère  si  c'est  avec  raison,  toujours  est-il  que  cette  action  tient 
vraisemblablement  à  ce  que  l'An  se  trouve  sur  le  segment  central  des 
nerfs  ;  l'action  stable  est  aussi  ici  la  chose  essentielle,  en  y  ajoutant  le 
fait  d'éviter  les  actions  excitatrices  inutiles.  L'An  devra  être  appliquée 
le  plus  au  centre  possible  sur  le  tronc  nerveux  ou  la  colonne  verté- 
brale, la  Ka  à  une  place  plus  périphérique,  spécialement  sur  les  points 
douloureux  isolés  ;  sur  les  nerfs  très  longs,  on  peut  aussi  faire  plus 
d'applications  semblables  allant  successivement  du  centre  à  la  périphé- 
rie, avec  une  distance  d'électrodes  d'environ  20-25  centimètres  (ainsi 
particulièrement  dans  le  sciatique).  —  S'il  s'agit  de  névralgies  des  nerfs 
mixtes,  accompagnées  de  raideur,  faiblesse  et  de  mouvements  doulou- 
reux, il  peut  alors  être  utile,  à  l'exemple  de  Remak,  de  produire,  à  la 
fin  de  la  séance,  des  secousses  musculaires  par  le  moyen  de  quelques 
fermetures  de  courant  ;  ce  procédé  fait  en  général  disparaître  ces  ma- 
nifestations collatérales. 

Une  méthode  efficace,  dans  le  même  sens,  est  finalement  encore 
V application  continue  de  courants  galvaniques  faibles  (voir  p,  2oS),  qui 
est  recommandée  de  divers  côtés.  Je  n'ai  point  d'informations  particu- 
lières et  nombreuses  à  ce  sujet,  mais  je  crois  pouvoir  à  l'occasion  re- 
commander ce  procédé,  surtout  pour  des  personnes  très  excitables, 
pour  des  névralgies  plus  fugitives  ou  réapparaissant  souvent,  soit  en 
particulier  pour  l'irritation  spinale  et  l'hystérie.  Quant  au  choix  des 
points  d'application,  il  ne  faut  pas  oublier  ici  que,  dans  les  éléments 
galvaniques  simples,  la  plaque  de  zinc  est  le  pôle  positif. 

Mais  le  passage  d'un  assez  fort  courant  faradique^  au  travers  des  nerfs 
malades  (au  moyen  d'électrodes  humides)  peut  servir  au  même  but  ;  il 
est  difficile  de  dire  comment  l'effet  se  produit,  mais  le  fait  de  son  effi- 
cacité est  indubitable.  Vous  commencez  tout  d'abord  de  préférence 
avec  des  courants  assez  forts  qui  sont  dirigés,  durant  3-10  minutes, 
avec  une  force  égale,  à  travers  les  nerfs  ;  cela  amène  tout  d'abord  un 
grand  soulagement,  et  en  recommençant  plus  fréquemment,  cela 
amène  même  la  guérison.  Si  le  résultat  ne  se  produit  pas,  il  faut  em- 
ployer un  courant  plus  fort,  éventuellement  sous  la  forme  de  courants 
dits  grossissants. 

On  peut  également,  dans  les  névralgies,  obtenir  un  succès  d'une  ma- 
nière différente,  par  la  voie  indirecte.  Tout  d'abord  par  l'établissement 
d'une  vive  contre-excitation  à  l'aide  du  pinceau  faradique.  Cette  mé- 
Erb.  —  Électrothérapie.  30 


■'"1"  DOULEUll,  NÉVHALGIE 

Ihodc,  surtout  développée  par  Uuchenne  et  Mor  Meyer,  est  souvent 
appliquée  avec  un  brillant  succès,  quoi  qu'elle  ne  soit  pas  très  agréa- 
ble pour  le  patient,  parce  qu'il  est  très  douloureux  d'exciter  la  peau 
d'une  façon  très  énergique  au  moyen  du  pinceau  électrique  (Caradique 
ou  galvanique).  Suivant  Duchenne,  la  flagellation  de  la  peau  est  pra- 
tiquée de  la  manière  ordinaire  dans  le  voisinage  de  la  place  doulou- 
reuse, ou  quand  celle-ci  n'est  pas  suffisamment  sensible,  à  un  autre 
endroit;  Mor  Meyer  prétend  n'avoir  ainsi  obtenu  de  succès  que  quand, 
à  côté  de  la  névralgie,  existait  simultanément  une  aneslbésie  de  la 
;)eau  ;  d'après  lui,  l'action  de  ce  qu'on  appelle  le  moxa  électrique  (fixa- 
lion  du  pinceau  électrique  sur  une  place  déterminée  de  la  peau,  ou, 
d'une  manière  encore  plus  énergique,  passage  d'étincelles  provenant 
du  pinceau  maintenu  à  une  distance  de  1  millimètre  de  la  peau)  sur 
les  points  douloureux  principaux  du  nerf  ou  de  son  point  d'émergence 
de  l'organe  central,  est  encore  plus  efficace  ;  cette  application  dure 
de  quelques  secondes  à  une  minute.  Si  elle  n'amène  pas  sans  retard 
(après  2-S  séances)  un  résultai,  on  peut  essayer  d'appliquer  celle  vio- 
lente contre-réaction  à  des  places  symétriques  du  côté  .sain,  ou  dans  le 
domaine  des  nerfs  cutanés  voisins  ou  à  des  places  de  la  peau  même 
tout  à  fait  éloignées  (hélice,  ailes  du  nez,  mamelon  de  la  poitrine,  cou, 
etc.).  Mais  pour  cet  effet,  une  excitation  très  forte  et  très  douloureuse 
est  toujours  nécessaire. 

Qu'il  y  ait  également  lieu  d'utiliser  le  pinceau  galvanique  (Ka),  peut- 
êlre  encore  plus  douloureux,  c'est  ce  que  nous  apprend  un  cas  commu- 
niqué par  Wiesner.  Un  collègue  plus  âgé  que  moi  et  que  je  connais, 
guérit  une  très  sérieuse  névralgie  supraorbitale,  vieille  de  plusieurs 
années,  par  l'application  du  pinceau  galvanique  sur  le  front,  mais  il 
sut,  ici  du  moins,  adoucir  quelque  peu  le  désagrément  de  cette  appli- 
cation, à  l'aide  d'un  papier  brouillard  humide  interposé.  Seeger  a  em- 
ployé un  procédé  tout  semblable  dans  une  scialique  ;  il  promène  à 
volonté  le  pinceau  négatif  sur  les  grandes  places  de  la  peau,  au-dessus 
des  nerfs  malades,  jusqu'à  ce  que  de  la  rougeur  et  des  phlyctènes  s'en- 
suivent, (on  utilise  ensuite  ces  dernières  places  rendues  par  là  conduc- 
trices pour  y  appliquer  du  papier  brouillard  humecté  et  introduire  le 
courant  par  ce  dernier  au  moyen  des  électrodes  ordinaires. 

On  doit  considérer  le  Irailement  galvanique  des  point  douloureux  de 
la  colonne  vertébrale,  etc.,  comme  un  traitement  indirect  des  névral- 
gies. Mor  Meyer,  Seeger,  Brenner  y  ont  porté  leur  attention  et  l'ont 
trouvé  tout  à  fait  utile  dans  maintes  graves  névralgies  (névralgies  bra- 
chiales et  intercostales,  sciatique,  etc.).  La  méthode  consiste  dans  l'ac- 
tion stable  de  l'An  d'un  courant  d'une  force  modérée. 

En  ce  qui  regarde  l'intensité  et  la  durée  de  toutes  ces  méthodes  de 
traitement,  les  principes  généraux  et  naturellement  encore  plus  les 
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particularités  des  cas  spéciaux,  serviront  de  mesure.  En  toutes  circon- 
stances, il  convient  de  commencer  avec  de  faibles  courants  et  par  de 
courtes  séances,  d'éviter  toute  action  excitante  inutile,  les  brusques 
fermetures  et  ouvertures  de  courant  et  autres  choses  analogues,  de  ne 
pas  oublier  de  faire  sortir  le  courant  en  glissant  et  de  n'augmenter  que 
.  peu  à  peu  l'intensité  et  la  durée  de  l'action.  Plus  de  3-5  minutes  d'ac- 
tion galvanique  et  5-10  minutes  de  faradique  sont  à  peine  nécessaires  ; 
plusieurs  séances  quotidiennes  sont  quelquefois  utiles. 

En  ce  qui  concerne  le  plan  général  de  traitement,  il  y  a  lieu  de  re- 
commander tout  d'abord  de  commencer  par  des  procédés  plus  doux, 
surtout  quand  il  s'agit  de  personnes  encore  inconnues  et  peut-être  très 
excitables.  Ainsi  tout  d'abord,  à  côté  du  traitement  causal,  s'il  y  a  lieu, 
application  stable  de  l'An  ou  de  courants  galvaniques  faibles,  descen- 
dants, éventuellement  de  courants  faradiques  faibles  qui,  surtout  pour 
des  personnes  particulièrement  sensibles,  peuvent  fort  bien  être  intro- 
duits au  moyen  de  la  main  électrique.  Mais  quand  ces  moyens  sont  in- 
fructueux, alors  on  emploie  des  courants  plus  forts,  le  pinceau  fara- 
dique ou  le  moxa. 

Les  résultats  de  ces  divers  modes  de  traitement  sont  souvent  très 
brillants  et  en  général  on  peut  dire  que  les  névralgies  de  la  nature  la 
plus  diverse  et  de  n'importe  quelle  région  font  partie  des  états  les  plus 
favorables  pour  l'électrothérapie.  Souvent,  et  presque  dans  tous  les  cas 
un  succès  momentané  est  obtenu  ;  pendant  la  sortie  du  courant,  les 
malades  ressentent  un  soulagement  et,  après  la  fin  de  l'application  la 
douleur  est  sinon  complètement  évanouie,  du  moins  réellement  adou- 
cie. Pourtant  tel  n'est  pas  toujours  le  cas.  En  effet,  il  y  a  des  formes 
dans  lesquelles  on  n'obtient  pas  môme  un  soulagement  momentané  où 
es  douleurs  font  rage  avec  une  invariable  violence,  même  après  que 
e  courant  électrique  a  été  augmenté.  Il  est  rare  qu'une  telle  exagéra- 
HK    oo^'''î;'^''"'       ultérieurement  suivie  d'un  soulagement  durable 
Ubs.  93).  On  ne  devra  donc  pas,  en  de  tels  cas,  poursuivre  longtemps 
le  traitement.  -  ^ 

Dans  les  cas  favorables,  cette  amélioration  momentanée  peut  se 
maintenir  durablement,  et  la  maladie  être  guérie  par  une  ou  deux  ap- 
plications ;  après  un  temps  plus  ou  moins  long  la  douleur  répara  t 
b.en  qu'avec  moins  de  force  ;  chaque  séance  nou^.lle  ramène  tolur^ 

sln  es  la  o   •  ê'-^^d  nombre  de  ■ 

'    tter  h'ne         "   "'T'''  """"  tels  cas. 

regretter  la  peine  que  vous  donne  un  traitement  lon^temos  orolon-é 
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détavorables,  lamehoration  momentanée  disnaroîi 

nrr>o-ràe  r^'o^t   -  1-  ^  "^^'^'^'^'^ 'disparaît  de  nouveau,  aucun 

progrès  n  est  reahsé  et  la  névralfrip  rpcio         ui        ,.  . 

iiLvrajgie  reste  mcurab  e  ;  ordinairement  les 
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causes  en  sont  dans  la  nature  et  l'incurabilitô  de  la  maladie  principale 
elle-même  ;  mais  nous  ne  sommes  pas  toujours  en  état  de  reconnaître 
rigoureusement  celte  aflection  et  des  névralgies,  qui,  en  apparence, 
semblent  idiopatliiques  et  favorables,  peuvent  opposer  an  traitement 
électrique  une  résistance  tout  à  l'ait  inattendue. 

Il  n'est  pas  facile  de  prédire  si  une  névralgie  est  curable  par  l'élec-  • 
Iricité  ou  si  elle  sera  sûrement  guérie.  A  cet  égard,  nous  sommes 
d'abord  souvent  trop  peu  sûrs  de  notre  diagnostic  ;  mais  l'expérience 
nous  enseigne  que  les  probabilités  sont  relativement  favorables  en 
faveur  des  névralgies  purement  idiopathiques,  des  formes  rhumatis- 
males ou  névritiques,  dans  les  cas  provenant  d'anémie,  de  neurasthé- 
nie et  d'hystérie;  peut-être  aussi  dans  maintes  névralgies  provenant 
de  fièvre  intermittente  ;  elles  sont  défavorables  en  revanche  et  laissent 
tout  au  plus  entrevoir  des  résultats  palliatifs,  et  ces  derniers  encore 
très  douteux  et  inconstants,  dans  la  plupart  des  névralgies  symptoma- 
tiques,  qui  accompagnent  les  affections  cérébrales  et  de  la  moelle  épi- 
nière,  les  graves  lésions  nerveuses  périphériques,  l'hystérie  très  invé- 
térée, la  neurasthénie  et  ensuite  surtout  les  graves  névralgies  faciales 
que  l'on  désigne  du  nom  de  tic  douloureux  invétéré  ;  pour  ces  der- 
nières, vous  pouvez  bien  tenter  un  essai  de  traitement  électrique, 
mais  vous  ne  devez  ni  vous,  ni  le  malade,  en  concevoir  de  trop  gran- 
des espérances. 

YINGT-SBPTIÈME  LEÇON 

Sommaire:  Formes  dioersea  de  névralgies .  1.  Névralgie  du  trijumeau.  Remarques 
pratiques  sur  les  diverses  méthode  de  traitement.  —  2.  Névralgie  cervico-occipi- 
tale.  —  3.  Mal  de  tc'le  et  migraine.  Méthodes  de  traitement.  —  4.  Névralgies  cer- 
vico-brachiales .  —  5.  Névralgies  intercostales.  —  6.  Névralgies  du  plexus  lombaire. 
—  7.  Sciatique.  Méthodes  diverses  de  traitement  galvanique  et  faradique.  —  Né- 
vralgies des  organes  urinaires  et  sexuels.  —  Coccygodynie.  —  8.  Névralgies  des 
articulations.  —  Névralgies  viscérales  ;  névralgies  de  la  gorge  et  du  larynx.  — 
Angine  de  poitrine.  —  Gastralgie.  —  Entéralgie  ;  colique  de  plomb.  —  Névralgies 
dans  la  zone  des  nerfs  du  bassin. 

Après  les  indications  que  je  vous  ai  données  précédemment  sur  l'é- 
lectrothérapie  des  névralgies  en  général,  je  puis  m'occuper  brièvement 
de  la  description  de  leurs  formes  isolées  et  me  borner  à  un  petit 
nombre  d'observations  d'une  importance  pratico-technique  et  spé- 
ciale. 

d°  La  névralgie  du  trijumeau  et  de  ses  branches  oppose  au  traite- 
ment électrique  de  très  notables  difficultés,  à  cause  de  la  situation 
profonde  du  nerf  et  de  ses  rameaux,  fréquemment  aussi  à  cause  de 
la  gravité  et  l'incurabilité  de  l'affection  (maladies  de  la  base  du  crâne, 
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anévrismes  de  la  carotide).  Une  simple  observation  nous  montre  à 
première  vue  qu'il  n'est  d'aucune  façon  facile  d'atteindre  à  l'aide  du 
courant  galvanique  le  tronc  du  nerf  situé  dans  la  profondeur  de  la 
fosse  moyenne  delà  cavité  crânienne,  le  ganglion  de  Gasser  et  les  trois 
rameaux  principaux  et  la  môme  réflexion  s'impose  pour  une  partie 
du  trajet  de  ses  branches  profondément  enfoncées  et  placées  à  la  base 
de  la  cavité  orbitaire  et  dans  la  fosse  ptérygoïde.  Il  n'est  pas  facile  ici 
de  développer  une  action  polaire  énergique  et  à  plus  forte  raison  on 
devra  renoncer  à  établir  dans  le  nerf  une  direction  de  courant  déter- 
minée et  efficace.  Pour  obtenir  des  actions  polaires,  ce  qu'il  y  aura  de 
plus  conforme  au  but  sera  toujours  d'imprimer  au  courant  une  direc- 
tion oblique  ou  transversale  à  partir  du  milieu  de  la  région  temporale 
immédiatement  au-dessus  de  l'os  malaire  jusqu'à  l'autre  côté  ou  der- 
rière l'oreille  vers  le  côté  opposé  de  la  nuque  ;  or  pour  produire  une 
direction  de  courant  déterminée  dans  les  troncs  principaux,  le  trajet 
du  courant,  de  la  nuque  aux  divers  points  d'émergence  de  ces  nerfs, 
est  réellement  à  peine  suffisant.  On  doit  sous  ce  rapport  se  comporter 
du  mieux  que  l'on  peut  et  je  crois  qu'il  est  préférable,  d'amener  la 
partie  du  nerf  que  l'on  suppose  malade  dans  la  sphère  d'action  des 
traînées  de  courant  les  plus  denses,  par  conséquent  directement  entre 
les  deux  électrodes  ou  le  plus  près  possible  de  l'une  d'entre  elles.  Quel- 
ques branches  périphériques  du  trijumeau,  particulièrement  le  sus- 
orbitaire,rauriculo-temporal  et  aussi  le  maxillaire  inférieur,  sont  beau- 
coup 23lus  favorablement  placées  ;  elles  peuvent  être  facilement  et 
sûrement  atteintes  aussi  bien  par  les  actions  polaires  que  baignées  par 
un  courant  descendant;  la  chose  est  toutefois  moins  facile  pour  le 
sous-orbitaire  dont  la  branche  terminale  la  plus  extrême  peut  seule 
être  énergiquement  touchée  ;  et  justement  ce  nerf  est  le  siège  de 
prédilection  de  la  névralgie  épileptiforme  qui  est  le  véritable  tic  dou- 
loureux. 

Tout  d'abord  le  mieux  sera  de  commencer  le  traitement  de  ces  névral- 
gies par  Taction  stable  de  l'An  sur  les  branches  isolées  et  les  points  d'é- 
mergence, éventuellement  dans  le  voisinage  du  tronc  nerveux.  La  Ka 
peut  être  alors  placée  au  sternum,  sur  la  main  du  côté  opposé,  éventuel- 
lement aussi  à  la  nuque,  en  arrière  ou  latéralement  ;  forces  de  courant, 
d'abord  modérées,  ensuite  plus  élevées  ;  supposez-vous  que  le  siège  de 
1  affection  soit  à  la  base  du  crâne,  vous  devrez  monter  à  des  forces  de 
courant  assez  élevées  ;  à  l'aide  de  cette  méthode,  0.  Berger  a  obtenu  de 
très  bons  résultats  ;  elle  suffit  à  la  plupart  des  cas  légers.  —  Si  elle  ne 
suffit  pas,  vous  pouvez  essayer,  tandis  que  l'An  est  fixée  à  la  nuque  de 
traiter  à  l'aide  de  la  Ka  stable,  chaque  point  d'émergence  (le  courant 
prétendu  descendant  de  maints  auteurs  !)  ou  d'envoyer  un  courant  des- 
cendant au  travers  des  rameaux  périphériques  isolés,  ce  qui  est  pos- 
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sible  d'apri^s  quelques  auteurs  ci-dessus  nommés  ;  ou  bien  vous  prati- 
quez celle  même  application  à  l'aide  de  courants  faradiques  faibles,  qui 
augmentent  peu  à  peu  ;  à  cet  efleL  Bnr/.élius  l  ecommande  des  séances  de 
très  longue  durée  (10-30  minutes).  Finalement  reste  encore  à  essayer 
:avec  le  pinceau  faradique  ou  le  moxa  faradique  (éventuellement  aussi 
avec  le  pinceau  galvanique).  Ces  points  d'émergence  sont  d'ailleurs,  au 
visage,  à  peine  accessibles;  pourtant  je  l'ai  essayé  à  plusieurs  reprises. 
Il  est  par  suite  plus  convenable  d'entreprendre  la  faradisation  delà 
nuque  par  le  pinceau.  M.  Meyer  prend,  .à  cet  effet,  deux  pinceaux,  dont 
l'un  est  fixé  à  la  nuque  tandis  que  l'autre,  placé  dans  le  voisinage  et  le 
plus  près  possible  du  premier,  est  maintenu  à  un  éloignemenl  de  la 
peau  d'environ  l  millimètre;  afin  de  permettre  aux  étincelles  de  jail- 
lir, on  peut  aussi  dans  le  même  but,  promener  le  pinceau  faradique 
sur  l'hélix . 

Mais  il  ne  sera  pas  rare  que  vous  rencontriez  des  cas,  dans  lesquels 
toutes  ces  méthodes  de  traitement  manquent  leur  effet  ;  particulière- 
ment les  tics  peuvent,  sous  ce  rapport,  désespérer  le  praticien  ;  là  un 
succès  durable  est  très  rare  et  je  reconnais  franchement  que  pour  ces 
névralgies  graves,  vieilles  de  plusieurs  années,  quelque  méthodique- 
ment et  longuement  que  je  les  aie  traitées,  je  ne  puis  me  vanter  d'un 
seul  succès  brillant  et  durable  ;  ce  que  j'ai  obtenu  de  mieux,  a  été  une 
rémission  temporaire  des  accès  ou  un  soulagement  d'une  durée  plus 
ou  moins  grande  ;  d'ailleurs  ilpeul  aussi  se  produire  des  améliorations 
dans  quelques  cas.  Pour  cela,  je  laisse  à  votre  perspicacité,  après  que 
vous  aurez  essayé  les  méthodes  indiquées,  le  soin  de  tenter  encore 
quelque  chose  de  nouveau,  de  découvrir  de  nouveaux  points  d'appui 
pour  la  méthode  électrothérapeutique  ;  je  rappellerai  seulement  à  ce  su- 
jet que,  dans  l'espèce,  un  traitement  dirigé  le  long  et  à  travers  ledit 
cerveau,  le  traitement  du  sympathique,  la  galvanisation  centrale,  aussi 
la  faradisation  générale,  le  traitement'des  points  de  pression  doulou- 
reux, de  même  que  l'application  de  courants  faibles  continus  sont  des 
moyens  à  votre  disposition.  —  Je  ferai  encore  observer  que,  dans  bien 
des  cas,  deux  séances  et  plus,  en  un  seul  jour,  m'ont  semblé  utiles. 

2°  Le  traitement  électrique  de  la  névralgie  cervico-occipilale  ne  pré- 
sente pas  la  moindre  difllculté,  parce  qu'il  s'agit  ici  de  troncs  nerveux 
situés  à  la  surface,  et  assez  longs,  qui,  jusqu'à  leur  entrée  dans  l'organe 
central,  sont  faciles  à  atteindre  et  dont  les  points  les  plus  fréquemment 
affectés  sont  habituellement  aussi  faciles  à  traiter.  Les  méthodes  sont 
par  suite  très  simples  à  fixer:  en  première  ligne.  An  stable  sur  les 
points  d'émergence,  par  conséquent  les  veiçtèb.res  cervicales  les  plus 
hautes,  Ka  sur  le  sternum  ,  ou  courant  descendant  stable  tandis  que 
i'on  place  la  Ka  sur  le  vertex  bien  humecté  ;  de  la  même  façon,  emploi 
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du  courant  faradiqiie,  à  l'aide  d'électrodes  humides,  enfin  le  badigeon- 
nage  faradique  ou  moxa  en  haut  à  la  nnque.  —  Les  succès  sont  pour 
la  plupart  très  remarquables  ;  pourtant  il  y  a  aussi  ici  des  cas  qui  résis- 
tent au  traitement.  —  La  névralgie  phrénique,  rare,  sera  traitée  abso- 
lument d'après  les  mêmes  principes. 

3°  Je  dois  consacrer  une  courte  notice  au  traitement  électrique  du 
mal  de  tête  et  de  la  migraine,  parce  qu'on  pourra  souvent  grâce  à  lui, 
être  très  utile  aux  malades. 

Je  ne  veux  naturellement  parler  ici  que  de  ce  qu'on  appelle  le  mal 
de  tète  nerveux^  tel  qu'il  apparaît,  en  diverses  circonstances,  avec  ou 
sans  lésions  grossières  au  crâne  ou  dans  le  crâne,  le  plus  souvent  dans 
les  névrosthénies,  hystéries,  anémies,  comme  douleur  de  tête  rhuma- 
tismale, d'intoxication,  etc  ;  d'autres  formes  de  mal  de  tête  (dans  là 
fièvre,  la  syphilis,  les  inflammations,  les  tumeurs  crâniennes,  le  rhume 
de  cerveau,  la  méningite,  etc.),  ne  pourront  guère  être  jamais  l'objet  de 
tentatives  électrothérapeutiques. 

A  mon  avis,  dans  des  cas  semblables,  la  connaissance  de  la  cause 
de  la  douleur  nerveuse  sera  un  guide  pour  le  traitement  et  fréquem- 
ment une  autre  indication,  que  celle  du  traitement  électrique,  donnera 
de  bons  résultats  ;  ce  n'est  que  dans  la  névrosthénie,  l'hystérie,  etc., 
que  l'on  peu  maintes  fois  remplir  l'indication  causale  par  la  faradisa- 
tion  générale  ou  d'autres  procédés  électriques.  Mais  à  côté  de  cela,  et 
toutefois  dans  tous  les  cas  où  il  n'existe  pas  d'indication  causale  à  trou- 
ver et  à  remplir,  vous  pouvez  tenter  le  traitement  direct  de  la  céphalal- 
gie. Cela  peut  se  faire  d'après  diverses  méthodes  auxquelles  manque 
encore  une  base  positive.  —  Dans  la  douleur  plus  diffuse  (douleur  de 
tête),  le  mieux  sera  de  commencer  en  faisant  passer  des  courants  faibles 
galvaniques  à  travers  le  crâne,  dans  le  sens  de  sa  longueur  ;  si  des 
troubles  vaso-moteurs  existent  d'une  façon  notable,  vous  pouvez  d'a- 
près les  indications  de  Lôwenfeld,  et  il  faut  dire  d'après  les  circon- 
stances, placer  sur  le  front  l'An  ou  la  Ka  ;  dans  un  cas  semblable,  on 
pourra  appliquer  la  galvanisation  du  sympathique  ou  celle  de  la 
moelle  épinière.  —  L'influence  stable  de  l'An  (grande  électrode  à  tête) 
sur  le  crâne,  Ka  au  sternum,  à  la  cuisse  ou  à  la  main,  —  avec  un  cou- 
rant modérément  fort,  grossissant,  diminuant  à  volonté,  opère  souvent 
bien.  —  J'ai  parfois  obtenu  un  très  bon  résultat  en  faisant  passer  un 
courant  faradique  faible  du  front  à  la  nuque,  de  préférence  avec  la 
main  électrique,  pendant  2-o  minutes;  le  badigeonnage  faradique  de 
la  peau  de  la  nuque,  de  la  poitrine,  du  dos  et  des  extrémités  supérieu- 
res (suivant  Rumpf,  voir  p.  241)  peut  aussi  être  utile  dans  bien  des 
cas,  surtout  quand  des  troubles  vaso-moteurs  sont  en  jeu.  —  S'il  existe 
des  douleurs  de  téte  plus  /oca/es,  quelques  points  douloureirx,  etc.. 
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alors  le  Irailement  par  l'An  stable  des  points  en  question,  ou  leur 
laradisation  avec  des  électrodes  humectées,  se  montrent  utiles.  Les  ré- 
sultais de  tous  ces  modes  de  procéder  sont  innombrables;  de  m«îme 
que  d'autres  moyens,  l'électricité,  dans  ces  formes  de  maladie  exces- 
sivement obscures  et  difficiles  à  combattre,  donne  des  résultats  tantôt 
très  brillants,  tantôt  absolument  négatifs. 

Cette  forme  de  céphalalgie  nerveuse  qui  se  présente  avec  des  accès 
revenant  périodiquement,  dos  accès  tj'piques  d'une  douleur  très  vive, 
le  plus  souvent  hémilatérale,  jointe  à  un  malaise,  des  vomissements, 
une  prostration  générale,  des  troubles  vaso-moteurs  de  tout  genre,  etc. 
et  qu'on  désigne  sous  les  noms  A'hémicranie  ou  de  migraine  et  de 
laquelle  souiïrent  un  nombre  incalculable  d'hommes  nervPMX,  a  natu- 
rellement sans  cesse  nécessité  des  tentatives  électrothérapeutiques.  Je 
dois  dire  que  ces  essais  sont  en  général  suivis  d'un  honteux  insuccès  ;  les 
résultats  prétendus  brillants,  que  des  auteurs  entres  petit  nombre  (par 
exemple  Frommhold),  affirment  avoir  oblenus  du  traitement  électrique 
de  la  migraine,  n'ont  pas  été  confirmés  par  d'autres,  et  par  là  déjà  la 
migraine  se  dislingue  très  essentiellement  des  autres  névralgies,  à  pro- 
pos desquelles  l'électrothérapie  célèbre  ses  plus  beaux  triomphes. 

La  migraine  est  dans  le  plus  grand  nombre  des  cas,  l'expression 
d'une  disposition  nerveuse  congénitale  ou  acquise  et  ne  repose  que 
dans  de  rares  circonstances,  sur  des  influences  fâcheuses,  occasion- 
nelles. Ce  qui,  chez  les  individus  nerveux  provoque  la  migraine  même 
après  une  action  légère,  ou  bien  augmente  la  violence  et  le  nombre  des 
accès,  peut  aussi,  chez  ceux  qui  ont  moins  de  prédispositions,  amener 
la  prolongation  de  cet  état  douloureux  ;  toutefois  elle  ne  se  manifeste 
le  plus  souvent  que  par  des  accès  isolés  et  bénins.  Ce  sont  aussi  ces 
dernières  formes  qui  offrent  de  beaucoup,  au  traitement  électrique,  les 
chances  les  plus  favorables  et  j'ai  bien  des  fois  guéri  très  vite  des  cas 
semblables.  En  revanche  la  migraine  pure,  l'égulière,  telle  qu'elle 
apparaît  chez  tant  de  femmes  aiïeclées  de  névropathies,  chez  les 
hommes  névrosthéniques,  surtout  chez  ceux  qui  travaillent  du  cerveau, 
et  qui  persiste  le  plus  souvent  jusqu'à  l'âge  le  plus  avancé,  est  une 
affection  très  difficile  à  combattre,  et  que  l'on  ne  peut  soulager  que 
très  rarement  par  le  traitement  électrique  le  plus  méticuleux  ;  il  n'est 
presque  jamais  question  d'une  guérison  réelle  et  même  un  notable 
soulagement  n'est  que  rarement  possible.  Mon  expérience  personnelle 
concorde  tout  à  fait  sous  ce  point  de  vue  avec  celle  acquise  par  0.  Ber- 
ger, bien  que  je  ne  puisse  m'associer  absolument  à  l'opinion  mani- 
festée par  cet  auteur,  au  sujet  de  l'inutilité  absolue  de  tout  traitement 
électrique,  quel  qu'il  soit,  delà  migraine. 

L'essence  propre  de  la  migraine  nous  est  encore  complètement  incon- 
nue, et  c'est  de  là  que  résulte  aussi  en  partie,  la  difficulté  de  son  trai- 
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tement  ;  nous  ne  savons  ni  où,  ni  dans  quelle  portion  du  crâne  et  de 
son  contenu,  la  douleur  a  son  siège,  ni  quelle  peut  être  exactement  sa 
pathogénie.  Je  considère  comme  malheureuse  l'idée  de  rattacher  la 
douleur  à  des  troubles  vaso-moteurs,  une  crampe  ou  une  paralysie 
des  vaisseaux  sanguins,  et  surtout  de  trouver  ianature  de  la  migraine 
dans  une  affection  du  sympathique;  en  effet  dans  la  plupart  des  cas,  que 
j'ai  eu  l'occasion  d'observer,  les  manifestations  angiopastiques  et  an- 
gioparaly tiques,  dont  on  a  tant  parlé,  manquaient  complètement  pen- 
dant les  accès  et  je  ne  puis  considérer  ces  manifestations,  là  où  elles 
existent,  que  comme  des  suites  ou  des  manifestations  partielles  de 
l'accès  complet,  dont  la  nature  particulière  me  semble  encore  absolu- 
ment obscure. 

Le  traitement  électrique  doit  donc  se  borner  le  plus  souvent  dans  la 
migraine  à  un  procédé  empirique  et  ce  n'est  que  là,  où  des  troubles 
vaso-moteurs  définis,  des  manifestations  d'excitation  ou  de  paralysie  du 
sympathique  cervical,  existeront,  que  l'on  aura  des  indications  plus 
claires  pour  le  choix  des  méthodes. 

Ce  que  l'électrothérapie  peut  faire  pour  la  suppression  de  l'affec- 
tion fondamentale,  de  la  névropathie  constitutionnelle,  de  la  névros- 
thénie,  de  l'hystérie,  de  l'anémie  (par  la  faradisation  générale,  la 
galvanisation  centrale,  le  bain  électrique,  etc.),  doit  être  naturelle- 
ment tenté  en  première  ligne.  —  Alors  vous  avez  à  examiner  si,  pen- 
dant les  accès,  des  troubles  vaso-moteurs  marqués  existent  ou  non  ;  si 
c'est  le  cas,  on  doit  suivant,  leur  nature  spasmodique  ou  paralytique, 
instituer  la  méthode  de  traitement  du  sympathique  fondée  par  Holst, 
sur  les  principes  polaires,  aussi,  dans  la  forme  angiospaslique  de  la 
migraine  (face  pâle  froide,  artères  rétrécies,  pupille  et  fente  palpébrale 
élargies,  augmentation  de  la  douleur  par  la  compression  de  la  caro- 
tide) action  stable  longtemps  continuée  de  l'An  sur  le  sympathique  du 
cou  (Ka  dans  la  main  ou  à  la  nuque),  durant  2-5  minutes,  avec  entrées 
et  sorties  de  traînées  de  courant,  dans  la  forme  angioparaly tique  en  re- 
vanche (face  rouge  et  chaude,  pulsations  des  artères  dilatées  hypéré- 
mie  de  la  rétine,  pupille  et  fentes  palpébrales  contractées,  rémission  de 
la  douleur  pendant  la  compression  de  la  carotide)  la  Ka  sera  appliquée 
SUT  le  sympathique  du  cou,  un  courant  modérément  fort  de  1-2  min. 
et  ouvert  ou  fermé  à  diverses  reprises,  éventuellement  quelques  com- 
mutations seront  effectuées;  il  faut  éviter  ici  une  forte  excitation, 
parce  qu'il  en  résulte  d'ailleurs  une  dilatation  encore  plus  grande  des 
vaisseaux. 

Si  on  ne  peut  supposer  aucun  trouble  vaso-moteur,  on  peut  toujours 
essayer  d'abord  la  première,  ensuite  la  seconde  de  ces  méthodes  de 
Holst  ;  or  ultérieurement  j'ai  également  trouvé  utile  de  conduire  le 
courant  galvanique  transversalement  et  longitudinalement  à  travers  la 
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tète,  joint  i\  la  galvanisation  ordinaire  du  sympathique.  —  M.  Meyer 
a  guéri  un  cas  par  le  traitement  de  points  de  pression  douloureux  aux 
vertèbres  cervicales. 

Enfin  vous  pouvez  aussi  essayer  le  courant  fM'adiqm,  soit  sous  la 
forme  d'une  faradisation  faible,  de  longue  durée,  de  la  tête,  de  préfé- 
rence avec  la  main  électrique,  ou  encore  sous  celle  extraordinairement 
préconisée  par  Frommhold  «  de  courant  faradique  grossissant.  »  A 
l'aide  de  grandes  électrodes  éponges  en  forme  de  plaques,  le  courant 
faradique  qui,  en  cas  de  nécessité,  doit  être  afl'aibli  au  moyen  d'un 
tuyau  d'eau,  est  conduit  de  la  nuque  (An)  au  front,  ou  bien  aussi  vers 
la  partie  ordinairement  sujette  à  la  douleur  de  la  migraine,  aux  tem- 
pes ou  ailleurs  ;  vous  commencez  par  une  action  de  courants  très  douce, 
mais  que  vous  augmentez  ensuite  lentementet  progressivement,  jus- 
qu'à ce  qu'il  se  produise  une  sensation  intense  dans  la  tête;  3-5  minu- 
tes, chaque  jour. 

Toutes  ces  méthodes  de  traitement  doivent  être  continuées  très 
longtemps,  le  plus  souvent  des  mois,  des  années  même  (avec  interrup- 
tions), pour  avoir  un  succès  durable  ;  l'amélioration  ne  peut  être  consi- 
dérée comme  une  guérison  que  quand  en  présence  des  causes  habituel- 
lement connues  du  malade,  surtout  les  menstrues,  chez  les  femmes, 
nuls  accès  ne  se  produisent  ou  du  moins  que  ces  accès  sont  très  diminués 
en  nombre  et  en  intensité. 

Le  traitement  électrique  de  r accès  lui-même  est  d'ordinaire  absolument 
infructueux  ;  c'est  à  peine  si  l'on  obtient  un  allégement  momentané; 
pourtant  Holst  annonce  quelques  résultais  favorables  obtenus  par  sa 
méthode,  lors  d'accès  à  manifestations  vaso-motrices  prononcées  et 
qu'il  parvint  à  couper  ;  Frommhold  prétend  également  avoir  souvent 
obtenu,  à  l'aide  de  sa  méthode,  un  soulagement  momentané,  qui 
durait  pendant  des  heures  ;  pour  ma  part,  je  n'ai  presque  jamais  été 
aussi  heureux  ;  il  y  a  fort  peu  de  temps  seulement,  dans  un  cas  de 
migraine  très  sérieuse  (anormale)  j'ai  obtenu,  à  l'aide  du  courant  gal- 
vanique et  à  ma  grande  surprise,  un  effet  merveilleux  sur  l'accès  dou- 
loureux. En  tout  cas,  ce  sont  là  des  exceptions  et  l'électricité  n'est 
point  un  sûr  palliatif  des  accès  de  migraine. 


4°  Les  névralgies  cervico-brachiales,  dans  leurs  formes  diverses,  ar- 
rivent assez  fréquemment  sous  les  yeux  de  l'électrothérapeute  et  ne 
présentent  aucune  difficulté  en  ce  qui  concerne  le  choix  de  méthodes 
de  traitement  appropriées.  Les  résultats  d'ailleurs  sont  habituellement 
très  satisfaisants  dans  la  plupart  des  névralgies  brachiales  rhumatis- 
males, neuritiques  et  analogues  ;  pourtant  on  se  heurte  ici  maintes 
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fois  contre  une  ténacité  inattendue  ;  mais  ici  comme  partout  les  né- 
vralgies symptomatiques  graves  sont  naturellement  très  défavorables. 

Le  choix  des  méthodes  de  traitement  s'effectue  absolument  suivant 
nos  principes  généraux.  Tout  d'abord,  quand  c'est  possible,  traitement 
causal  ;  ensuite,  à  votre  idée,  courant  faradique,  dirigé  le  long  et  au 
travers  des  troncs  nerveux,  principalement  atteints,  ou  badigeonnage 
faradique  dans  la  région  nerveuse  affectée  elle-même  ou  à  la  colonne 
vertébrale,  dans  le  voisinage  des  points  d'émergence  des  nerfs  spinaux 
en  question. 

Avec  le  courant  galvanique  il  faut,  avant  toutes  choses,  traiter  les 
points  douloureux,  s'il  en  existe,  de  la  colonne  vertébrale,  du  plexus 
ou  des  nerfs  affectés  eux-mêmes,  à  l'aide  de  l'An  stable  (Ka  au  ster- 
num ou  au  dos)  ;  en  outre,  il  importe,  dans  beaucoup  de  cas  de  ce 
genre,  de  traiter  le  plexus  brachial  dans  la  cavité  sus-claviculaire  à 
l'aide  de  l'An  (entrée  et  sortie  de  traînées  de  courant).  Ultérieurement 
il  faut  essayer  des  courants  stables  descendants.  An  sur  le  plexus,  Ka 
sur  les  troncs  nerveux  périphériques,  surtout  sur  les  points  de  pres- 
sion possibles.  —  Si,  par  suite  de  ce  traitement  une  amélioration  est 
obtenue,  on  peut  faire  disparaître  les  manifestations  encore  peut-être 
persistantes  de  raideur  et  de  faiblesse  dans  les  muscles  brachiaux,  au 
moyen  de  quelques  fermetures  Ka  ou  un  traitement  labile.  —  Dans 
le  cas  d'une  complicatien  paralytique,  vous  devrez  combattre  tout 
d'abord  les  névralgies  et  ensuite  seulement  la  paralysie. 


5°  Les  névralgies  intercostales^  parmi  lesquelles  il  s'en  présente  de 
très  rebelles,  sont  en  général  moins  favorables. 

La  plupart  des  formes  rhumatismales,  névritiques  et  traumatiques 
sont  relativement  guérissables;  par  contre  on  considère  comme  très 
rebelles  et  souvent  incurables  les  névralgies  intercostales  provenant 
d'une  affection  vertébrale  (carie,  carcinome,  tumeurs  méningitiques,. 
phtisie  pulmonaire,  tabès,  etc.)  et  nous  voyons  souvent  persister 
d'une  façon  étonnante  les  formes  qui  se  présentent,  chez  les  vieillards,, 
en  même  temps  que  l'herpès  zoster. 

A  côté  du  traitement  causal,  la  névralgie  intercostale  peut  être  trai- 
tée de  la  manière  accoutumée  par  le  courant  faradique;  le  courant 
galvanique  a  souvent  une  action  plus  favorable,  soit  que  l'An  soit  suc- 
cessivement appliquée  sur  les  différents  points  douloureux  (Ka  indiffé- 
rente, courant  plus  puissant!)  ou  bien  soit  que  l'An  repose  sur  la 
colonne  vertébrale  ou  tout  près  ;  la  Ka,  latéralement  et  antérieurement 
sur  les  points  douleureux  isolés.  —  On  traite  exactement  de  la  môme 
façon  la  mastodynie  qui  n'est  qu'une  sous-variété  de  la  névralgie  inter- 
costale. 
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6"  La  névralgie  du  plexus  lomhaire,  avec  ses  diverses  sous-variétés 
(névralgie  cruralo,  lomho-abdominaic,  d'obstruction  et  cutanée-fémo- 
rale) doil  être  traitée  exactement  d'après  les  mennes  principes  que  la 
scialique  dont  nous  allons  parler  de  suite.  Dans  le  cas  où  elle  ne  pro- 
vient pas  de  maladies  graves  de  la  colonne  vertébrale  ou  du  psoas,  des 
organes  du  bassin,  etc.,  elle  cède  en  général  promptement  au  traite- 
ment électrique.  —  Une  condition  préalable  pour  instituer  le  traite- 
ment est  de  constater  aussi  exactement  que  possible  la  zone  nerveuse 
atteinte.  En  fait  de  méthode,  celle  qui  se  recommande  tout  d'abordi 
c'est  un  courant  stable  descendant  de  la  colonne  vertébrale  (An)  vers 
les  troncs  nerveux  atteints,  ou  bien  l'influence  stable  de  l'An  sur  la 
coloime  vertébrale  et  ensuite  sur  les  troncs  nerveux,  et  leurs  points 
douloureux  principaux  (Ka  sur  la  surface  postérieure  de  la  cuisse  ou 
au  genou),  ou  bien  l'emploi  du  courant  faradique  de  la  manière  habi- 
tuelle. Si  le  nerf  saphène  est  aussi  malade,  il  réclame  maintes  fois  en- 
core un  traitement  spécial  à  la  jambe.  —  Quelques  fermetures  de  Ka 
ou  une  excitation  labile  à  la  fin  du  traitement  ne  semblent  pas  inutiles. 


7°  La  névralgie  scialique,  la  sciatique  en  général,  une  des  névralgies 
les  plus  fréquentes,  est,  en  beaucoup  de  cas,  accessible  au  traitement 
électrique  et  occupe  i'électrothcrapeute  d'une  manière  multiple,  prin- 
cipalement dans  les  salles  de  consultations  polychniques  fréquentées 
par  les  classes  travailleuses;  la  sciatique  appartient  aux  affections 
journalières  ;  pourtant  elle  ne  manque  point  non  plus  dans  les  classes 
plus  élevées.  Aux  points  de  vue  de  l'éliologie,  de  la  localisation  dans 
les  différentes  voies  nerveuses,  de  l'intensité  et  de  la  curabililé  de  l'af- 
fection, les  cas  isolés  diffèrent  beaucoup  entre  eux  ;  par  suite  aussi  les 
résultais  sont  très  divers  ;  ils  sont  assez  favorables  dans  les  formes 
rhumatismales  el  névritiques  de  la  scialique,  surtout  dans  les  cas  ré- 
cents et  légers,  ainsi  que  dans  les  névralgies  produites  par  des  inflam- 
mations articulaires  et  le  traumatisme  ;  ils  sont  beaucoup  plus  incer- 
tains et  souvent  absolument  négatifs  dans  les  formes  symptomatiques 
provenant  d'affections  du  bassin,  des  vertèbres  ou  d'afiections  spinales  ; 
quand  vous  obtenez  ici  aussi,  chez  quelques  malades,  du  soulagement, 
ce  n'est  guère  qu'une  exception  et  vous  devrez  bientôt  cesser  le  traite- 
ment électrique  comme  étant  inutile. 

Les  méthodes  de  irailement  sont  les  méthodes  ordinaires,  modifiées 
par  suite  de  la  profondeur  et  de  la  grande  étendue  du  nerf,  éven- 
tuellement aussi,  par  suite  du  siège  variable  de  la  lésion.  —  Pour 
les  formes  rhumatismales  si  fréquentes,  le  courant  galvaniqne  est 
en  tout  cas  à  essayer  en  première  ligne,  et  à  la  vérité,  à  cause  de 
la  grande  longueur  du  nerf,  il  faut,  en  première  ligne,  essayer  tout 
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d'abord  le  courant  descendant  stable  avec  l'An,  sur  le  sacrum  o»  dans 
le  voisinage  du  plexus  ou  aussi  du  trou  sciatique  (quand  celui-ci  est  le 
siège  principal  de  la  lésion),  tandis  que  la  Ka  repose  plus  loin,  en  ar- 
rière, près  du  nerf,  sur  les  points  douloureux  isolés  ou  les  rameaux 
principaux  ;  en  outre,  suivant  Remak,  il  convient  d'introduire  quelques 
segments  de  nerfs  de  20-25  centimètres  de  longueur  dans  le  circuit  du 
courant  et  d'aller  ainsi  peu  à  peu,  en  descendant,  du  sacrum  jusqu'au 
pied,  près  du  nerf  (ainsi  par  exemple,  tout  d'abord,  du  sacrum  jusqu'au 
trou  sciatique  ;  enfin  de  celui-ci  jusqu'au  jarret  ;  enfin,  de  celui-ci  aux 
petits  os  ou  à  l'articulation  du  pied)  et  de  laisser  agir  le  courant  stable 
à  chaque  place,  pendant  1-3  minutes  ;  après  qu'une  certaine  améliora- 
tion est  obtenue,  on  effectue  encore,  vers  la  fin  de  la  séance,  quelques 
fermetures  de  courant  ou  un  court  traitement  labile,  par  quoi  la  rai- 
deur et  la  lourdeur  dans  les  muscles,  qui  ne  sont  pas  rares,  sont  amé- 
liorées de  la  façon  la  plus  certaine.  —  La  profondeur  du  nerf  et  la 
grande  résistance  de  conductibilité  de  la  peau  aux  parties  qu'il  s'agit 
d'atteindre  (à  l'exception  du  voisinage  de  l'articulation  du  genou), 
exigent  de  forts  courants  et  de  grandes  électrodes  en  forme  de  plaques, 
surtout  quand  on  a  affaire  à  des  personnes  très  obèses.  La  durée  d'une 
séance  complète  est  de  4  à  10  minutes.  Il  est  assez  souvent  nécessaire 
de  poursuivre  le  traitement  direct  de  la  névralgie  jusque  dans  les  di- 
verses ramifications  du  nerf. 

J'ai  souvent  obtenu  des  résultats  non  moins  satisfaisants  à  l'aide  de 
la  méthode  polaire,  en  faisant  agir  l'An,  d'une  manière  stable,  sur  les 
différentes  parties  du  trajet  des  nerfs  (colonne  vertébrale  lombaire, 
plexus,  trou  sciatique  et  points  douloureux)  et  en  portant  la  Ka  sur  la 
face  antérieure  du  ventre  ou  de  la  cuisse  ;  ici  encore  de  forts  courants 
sont  nécessaires  et  parfois  leurs  interruptions  sont  utiles  pour  augmen- 
ter l'effet.  Ce  que  Remak  a  employé  sous  le  nom  de  courants  circulaires 
(le  pôle  positif  étant  fixé  sur  le  siège  de  la  lésion  ou  de  la  douleur,  tan- 
dis que  le  pôle  négatif  est  appliqué  successivement  sur  un  plus  grand 
nombre  de  points  situés  en  rond  autour  du  pôle  positif)  concorde  bien 
avec  ce  traitement  polaire  de  l'An. 

Dans  des  cas  particulièrement  rebelles,  vous  pourrez  essayer  d'après 
la  proposition  de  Benedikt,  par  l'introduction  d'une  électrode  dans  le 
rectum  et  par  l'application  de  l'autre  sur  la  région  du  sacrum  et  des 
reins,  d'intercaler  le  plexus  sciatique  aussi  directement  que  possible 
dans  le  cercle  du  courant  et  de  vous  approcher  ainsi  davantage  de  la 
lésion.  Cinizelli  recommande  comme  efficace  l'application  prolongée 
d'éléments  galvaniques  simples  dirigés  même  contre  la  sciatique.  Ces 
éléments  peuvent  être  appliqués  sur  la  jambe  et  les  reins  et  y  rester 
pendant  des  jours  et  des  semaines. 

Le  traitement  à  l'aide  du  courant  faradique  peut  également  compter 
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à  son  acquit  des  succès  divers,  et  il  s'efTectue  de  la  manière  ordinaire, 
soit  en  faisnnl  passer  un  très  fort  rourant  faradique  à  travers  le  trou 
du  ncri"  et  même  de  ses  ramifications,  soit  en  promenant  le  pinceau 
faradique  sur  la  peau  delà  région  scialique  et  en  appliquant  les  moxas 
faradiques  sur  le  trou  sciatique,  le  sacrum,  la  colonne  vertébrale  lom- 
baire, etc.  Seeger  aussi  a  employé  avec  succès  le  pinceau  faradique. 

Des  symptômes  spéciaux,  l'aneslhésie,  la  paralysie  ou  les  secousses 
et  crampes  musculaires  réclament  un  traitement  particulier  d'après 
les  règles  connues. 

Toutes  les  autres  formes  de  sciatique  sont  traitées  d'après  les  mêmes 
méthodes;  seulement,  dans  beaucoup  de  cas,  on  y  ajoute  encore  le 
traitement  spécial  de  la  cause  dans  le  tabès  et  dans  certaines  affec- 
tions de  la  moelle  épinière  et  autres. 

Les  névralgies  des  organes  urinah^es  et  sexuels,  névralgies  hémorrhoï- 
dales,  spermatiques,  du  pénis,  de  l'urèthre,  ano-vésicales,  etc.,  appar- 
tenant au  plexus  sacré,  sont  des  choses  rares,  sur  lesquelles  nous  ne 
possédons  pas  encore  de  renseignements  électrothérapeutiques 
suffisants.  Naturellement,  dans  ces  formes,  on  peut  aussi  employer  les 
courants  galvaniques  et  faradiques,  souvent  avec  un  succès  visible  et 
il  ne  vous  sera  pas  difficile  de  fixer  et  d'utiliser  les  méthodes  conve- 
nables pour  chaque  cas  distinct.  On  peut  en  dire  autant  de  ce  qu'on 
appelle  la  coccygodynie,  si  toutefois  cette  maladie,  par  le  caractère  né- 
vralgique qu'elle  peut  avoir,  exige  l'emploi  de  l'électricité.  Dans  cette 
maladie,  on  a  pareillement  obtenu  quelques  résultats  satisfaisants 
(SeeligmùUer). 


8°  Les  névralgies  des  articulations,  névroses  articulaires,  ne  mé- 
ritent ici  qu'une  courte  mention;  quelques-unes  d'entre  elles  doi- 
vent évidemment  être  rangées,  en  partie  du  moins,  parmi  les  névral- 
gies proprement  dites  ;  mais  la  plupart  d'entre  elles  se  développent 
sur  la  base  de  l'hystérie  (voir  plus  bas  31^  leçon).  On  les  trouve  sur- 
tout dans  les  articulations  des  genoux  et  des  hanches,  plus  rarement 
dans  celles  des  mains,  des  pieds  et  des  épaules.  Elles  peuvent  marcher 
de  front  avec  tous  les  syptômes  classiques  de  l'hystérie  ;  mais  souvent 
elles  présentent  de  grandes  difficultés  pour  ce  qui  concerce  le  diagnostic 
différentiel  d'avec  les  processus  inflammatoires,  et  fongueux  des  arti- 
culations. Toutefois,  dans  les  cas  de  ce  genre,  l'essai  d'un  traitement 
électrique  ne  peut  jamais  nuire  ;  mais  bien  au  contraire  une  prompte 
réussite  peut  quelquefois  faciliter  le  diagnostic. 

Les  différentes  méthodes  d'application  antinévralgique  de  l'électri- 
cité peuvent  aussi  être  utiles  contre  les  névroses  articulaires.  Parallè- 
lement au  traitement  électrique  qui  pourra  être  dirigé  contre  la  douleur 
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principale,  vous  commencerez  par  des  courants  galvaniques  transver- 
saux, d'abord  faibles,  puis  éventuellement  plus  forts,  passant  à  travers 
l'articulation  malade,  ou  bien  aussi  vous  procéderez  à  une  action  dis- 
tincte du  pôle  positif  stable  sur  cette  articulation,  à  l'aide  de  grandes 
électrodes-éponges  ou  de  compresses  humides,  qui  l'entoureront  en 
entier  et  servent  de  pôle  positif  (le  pôle  négatif  restant  indifférent). 
On  pourrait  aussi  employer  de  petites  électrodes  et  les  appliquer  sur 
les  points  les  plus  douloureux  de  l'articulation  ainsi  que  sur  ceux  qui 
peuvent  se  trouver  sur  la  colonne  vertébrale.  Un  traitement,  par  le  pôle 
positif,  des  troncs  nerveux,  appartenant  à  l'articulation  peut  aussi 
être  utile.  Si,  de  la  sorte,  vous  n'arrivez  pas  au  but,  vous  pourrez  faire 
passer  de  vigoureux  courants  faradiques  à  travers  l'articulation  ou 
faire  agir  énergiquement  le  pinceau  faradique  sur  la  peau,  au-dessus 
de  l'article,  ou  sur  les  points  douloureux  ou  sur  la  région  correspon- 
dante de  la  colonne  vertébrale.  Les  expériences  d'O.  Berger  et  de  Mor 
Meyer,  que  je  puis  confirmer  en  partie,  nous  apprennent  qu'avec  toutes 
ces  méthodes  on  peut  obtenir  occasionnellement  des  succès,  quelque- 
fois même  éclatants  et  des  plus  flatteurs.  Mais  souvent  aussi  vous 
traiterez  des  faits  de  ce  genre  assez  longtemps  et  cependant  sans  pou- 
voir obtenir  de  résultat  satisfaisant. 


106°  Observation  de  Berger.  Névralgie  articulaire.  Paysanne  de  38  ans. 
Après  une  contusion  de  l'articulation  du  genou,  elle  éprouva,  dans  cette  ré- 
gion, des  douleurs  de  plus  en  plus  violentes.  Rester  couchée  au  lit,  appliquer 
des  vésicatoires,  entourer  d'ouate  la  partie  malade,  etc.,  tout  cela  fît  empirer 
le  mal,  qui  se  compliqua  de  secousses  musculaires  et  de  fourmillement .  État  au 
bout  de  4  semaines  :  claudication,  douleur  au  genou,  pas  d'anomalies  exté- 
rieures à  l'articulation.  Contractions  douloureuses  des  muscles  fléchisseurs.  Le 
nerf  tihial,  douloureux  à  la  pression.  Forte  hyperalgésie  cutanée  à  l'articu- 
lation du  genou  et  dans  le  tiers  inférieur  de  la  cuisse.  Traitement  :  faradi- 
sation,  pôle  positif  au  jarret  ;  pinceau  faradique  promené  sur  la  peau  au-des- 
sus du  genou  et  du  pourtour.  Courant  intense  durant  4  minutes  moxas 
faradiques  sur  un  point  sensible  à  la  pression,  près  de  la  rotule.  Immédia- 
lemenl  après,  la  patiente  peut  marcher  pendant  près  d'une  demi-heure,  sans 
souffrir.  Le  lendemain  encore  une  séance,  bien  que  les  symptômes  morbides 
eussent  disparu.  La  guérison  se  maintint. 

lOT"  Observation  de  Berger.  Névralgie  articulaire.  Dame  èigée  de  4b  ans 
anémique  et  nerveuse.  Elle  fut,  en  décembre  1872,  contusionnée  au  genou 
droit.  Ce  ne  fut  qu'après  un  grand  nombre  de  semaines  qu'elle  ressentit 
de  vives  douleurs  à  l'articulation,  douleurs  rayonnant  de  haut  en  bas  et  vice 
versa  et  résistant  à  tout  traitement.  Finalement  l'autre  genou  fut  pareillement 
affecté.  8  semaines  furent  passées  au  lit;  on  pansa  la  malade,  le  tout  sans 
succès.  En  juillet  1873,  anesthésie  et  analgésie  cutanées  à  l'articulation 
droite.  Au  même  endroit,  fourmillements  fréquents  à  la  tête  du  péroné  des 
deux  côtés,  de  môme  au  jarret  droit,  points  de  pression  douloureux.  La  malade 
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a  hesoin  de  soutiens  pour  faire  qnflijues  pas  et  sa  marche  est  accompagnée 
des  douleurs  les  plus  vives.  Traileinenl  :  galvanisalirm  stable  à  travers  les 
deux  articulations  du  genou,  courant  d'une  force  modérée,  opération  durant 
8  minutes.  Immédiatement  auprès  la  séance,  mieux  sensible.  Après  7  séances, 
la  patience  fut  délivrée  de  son  mal,  dont  elle  avait  souffert  pendant  plusieurs 
mois.  La  guérison  s'est  jnaintonue. 


9°  Ce  qu'on  appelle  névralgies  viscérales  ofl're,  dan.s  son  essence  et 
dans  la  manière  de  se  comporter  tant  d'oh)scurilé  et  d'incertitude  qu'il 
est  difficile  d'y  porter  remède  à  l'aide  de  propositions  thérapeutiques 
logiquement  formulées.  L'apparition  de  ces  névralgies  se  combine  si 
souvent  avec  la  présence  simultanée  de  graves  altérations  anatomiques 
des  organes  en  question  (cardialgies,  anévrysmes,  alhéroses,  tumeurs 
de  Teslomac,  carcinomes,  etc.).;  en  d'autres  termes,  il  est  si  souvent 
difficile  de  les  discerner  les  unes  d'avec  les  autres  qu'une  certaine 
indécision  du  thérapeute  ne  s'explique  que  trop  bien,  et  généralement 
on  se  borne  à  des  palhatifs  ;  aussi  l'électricité  n'a-t-elle  été  utilisée  jus- 
qu'à ce  jour  que  comme  une  tentative  timide  et  il  n'est  pas  encore 
question  d'une  méthode  satisfaisante  à  cet  égard.  Gela  provient  en 
partie  de  ce  que  nous  ne  savons  pas  du  tout  dans  quelle  région  ner- 
veuse ces  névralgies  ont  leur  siège  :  est-ce  dans  le  sympathique,  dans 
les  nerfs  cérébraux  ou  spinaux,  sont-elles  d'origine  centrale,  etc.  ? 

Mais  si  vous  avez  tiré  au  net  le  diagnostic  d'une  névralgie  de  cette 
espèce,  vous  pourrez  toujours  employer  l'électricité  qui  constitue  notre 
meilleur  remède  contre  les  névralgies  en  général;  en  cela,  vous  devez 
vous  conformer  docilement  aux  principes  généraux,  tandis  que  les  mé- 
thodes d'application  peuvent  subir  maintes  petites  modifications,  qui 
varient  suivant  la  position  de  la  région  malade  et  suivant  vos  théories 
sur  le  véritable  siège  de  la  maladie. 

Les  névralgies  de  la  gorge  et  du  larynx  sont  rares,  d'après  la  descrip- 
tion récente  que  Jurasz  en  a  faite;  bien  plus  fréquentes  sont  les  hyper- 
esthésies  et  les  pareslhésies  de  ces  organes,  qui  seront  sans  doute 
soumises  avec  succès  à  l'électrothérapie.  Quand  vous  vous  serez  con- 
vaincus de  l'absence  de  toutes  altérations  grossières  de  la  gorge  et  du 
larynx  et  si,  [)ar  hasard,  vous  avez  employé  infructueusement  tous  les 
remèdes  locaux  usuels,  vous  serez  assurément  autorisés  à  employer 
des  courants  électriques.  Alors  il  faudra  éprouver,  les  uns  après  les 
autres,  différents  procédés  tels  que  :  passage  transversal  d'un  courant 
galvanique  stable  à  travers  le  larynx  et  la  région  de  la  gorge,  ou  cou- 
rant stable,  depuis  la  nuque  jusqu'à  l'angle  de  la  mâchoire  inférieure 
et  jusqu'au  larynx,  ou  action  stable  du  pôle  positif  sur  le  larynx  (le 
pôle  négatif  occupant  une  place  indifTérente,  par  exemple  la  colonne 
vertébrale  dorsale).  On  peut,  de  la  même  manière,  employer  aussi  le 
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courant  faracliqiie  avec  des  électrodes  humides  ;  mais  dans  beaucoup 
de  cas,  le  pinceau  faradique,  employé  pour  la  région  du  larynx  et  du 
gosier,  pourrait  se  montrer  encore  plus  efficace.  Il  y  aurait  lieu  de  re- 
commander surtout  ce  pinceau  pour  les  hyperesthésies  et  paresthésies 
hystériques,  hypochondriaques.  Dans  ces  cas  semblables,  vous  ferez 
bien  d'éviter  l'emploi  endopharyngien  et  surtout  endolaryngien  du 
courant. 

La  névralgie  des  nerfs  du  cœur  ou  l'angine  de  poitrine  est  bien  plus 
fréquente  et  apparaît  dans  bien  des  cas,  sous  la  forme  accentuée  d'une 
véritable  névralgie  ;  pourtant  ici  il  est  précisément  très  difficile  de 
décider  ce  qu'il  y  a  d'excitation  purement  sensible  et  combien  il  y  a 
d'excitation  motrice  simultanée,  si  cette  dernière  s'effectue  parvoie  di- 
recte ou  réflexe,  si  la  douleur  a  son  siège  dans  le  trajet  du  pneumogas- 
trique ou  du  sympathique,  etc. 

Ce  sont  surtout  les  formes  et  attaques,  où  les  symptômes  névralgi- 
ques occupent  le  premier  plan,  qui  seront  l'objet  du  traitement  élec- 
trique, bien  que,  d'après  les  dernières  expériences  de  Von  Ziemssen, 
(voir  plus  haut,  page  M5),  la  possibilité  d'une  action  directe  sur  la 
motilité  du  cœur  paraisse  moins  impossible.  Une  affection  possible 
du  cœur  ou  des  grands  vaisseaux  n'exclue  pas  une  tentative  d'électri- 
cité attendu  qu'employée  logiquement,  l'électricité,  loin  de  nuire,  peut 
toujours  devenir  un  paUiatif. 

On  a  essayé  jusqu'ici  les  applications  les  plus  diverses  du  courant 
électrique.  Duchenne,  le  premier,  s'est  servi  du  pinceau  faradique 
pour  exciter  vivement  la  peau.  Ilafaradisé  la  région  du  cœur  et  parti- 
culièrement les  mamelons  avec  des  courants  intenses  et  il  a  ainsi,  dans 
plusieurs  cas,  arrêté  instantanément  les  accès  ;  d  autres  fois,  en  conti- 
nuant ce  traitement  il  a  amené  une  guérison  complète. 

108"  Observation  de  Duchenne.  Angine  de  poitrine  idiopathique.  Tanueur,  âgé 
de  S3  ans,  jusque  alors  bien  portant,  éprouve  en  novembre  18b2,  tout  à  coup, 
une  cuisson  profonde  dans  la  poitrine  et  des  douleurs  lancinantes  dans  le 
bras  gauche,  auxquelles  se  joignent  des  fourmillements,  oppression,  palpi- 
tation du  cœur,  sentiment  d'angoisse  portée  à  un  haut  degré  ;  le  corps  est 
courbé  en  avant;  une  saignée  produit  du  soulagement  au  bout  de  18  heures. 
Ces  accès  se  renouvellent  à  la  moindre  excitation  ;  à  chaque  mouvement, 
à  chaque  émotion,  môme  dans  la  position  horizontale.  Diminution  progres- 
sive du  nombre  et  de  l'intensité  des  accès,  le  malade  est  cependant  condamné 
à  un  repos  presque  absolu.  Pendant  ce  repos,  le  cœur  et  les  poumons  sont 
tout  à  fait  dans  l'état  normal  ;  mais  chaque  mouvement,  chaque  tentative 
faite  pour  se  courber,  provoquent  une  rechute.  Douleur  violente  avec  senti- 
ment de  conslriction  sous  la  partie  supérieure  du  sternum,  rayonnant  vers  le 
bras  gauche  avec  fourmillement  dans  celui-ci.  II  est  courbé  en  avant,  la 
marche  augmente  la  douleur.  La  respiration  est  courte  et  haletante  ;  violents 
battements  du  cœur  ;  violente  transpiration,  le  visage  exprime  la  plus  grande 
Erb.  —  Électrolliérapie,  31 


nOULEUR,  NÉVRALGIE 

frayeur,  etc.  La  rediuLe  à  duré  de  8  k  10  minutes.  Au  commencement 
d'une  pureille  recliute  (eu  avril  18;i:]),  un  courant  faradiqua  très  intense  est 
dirigé  sur  le  mamelon  au  moyen  de  deux  électrodes  métalliques.  Aussitôt 
après,  l'effroyable  douleur  qui  fut  ainsi  causée,  disparut  de  la  poitrine 
et  le  malade  se  trouve  revenu  à  son  état  normal.  Dés  lors  il  fut  plus 
difficile  de  provocjuer  une  seconde  rechute  ;  cette  rechute  ayant  cependant 
été  provoquée,  le  mal  fut  pareillement  coupé  par  l'excitation  élei.tro-culanée 
de  la  parti(!  sii|iéricurc  du  stonuitn.  Le  lendemain,  amélioration  considéra- 
ble ;  il  fallut  de  grands  efforts  pour  provoquer  une  rechute,  coupée  en  2  ou 
3  secondes  par  une  excitation  farado-cutanée  du  thorax,  ce  fut  la  dernière 
rechute.  4  à  ;»  traitements  ultérieurs,  effectués  dans  l'espace  de  14  jours 
environ,  rendirent  le  patient,  complètement  guéri,  à  .ses  occupations  an- 
térieures. 

La  fai^adisalion  directe  de  la  région  du  cœur  (transversalement  du 
cœur  à  la  colonne  vertébrale  de  la  poitrine),  ou  même  la  Caradisation 
des  pneumograstriques  et  sympathiques  au  cou,  y  compris  la  moelle 
cervicale,  mérite  sans  doute  moins  de  confiance,  mais  peut  néanmoins 
être  tentés. 

Par  contre  Eulenburg  espère  des  courants  galvaniques,  des  résultats 
particulièrement  favorables.  Ce  courant  peut  également  être  utilisé  de 
différentes  manières.  La  plus  simple  est  sans  doute  l'action  stable  du 
pôle  positif  directement  sur  la  région  du  cœur  et  sur  celle  du  plan 
cardiaque  (avec  une  grande  électrode  en  forme  de  plaque),  le  p(Me  né- 
gatif en  face,  sur  la  colonne  vertébrale  de  la  poitrine.  Eulenburg  place 
le  pôle  positif  sur  le  sternum,  le  pôle  négatif  sur  la  dernière  vertèbre 
cervicale.  Il  faudrait  ensuite  essayer  d'agir  sur  les  grands  troncs  ner- 
veu.\  placés  au  cou  (le  vague  et  le  sympathique),  soit  en  mettant  la  Ka 
sur  la  région  du  cou  et  l'An  sur  les  nerfs  précités  ou  d'après  la  galva- 
nisation ordinaire  du  sympathique  ou  avec  un  courant  ascendant 
depuis  le  ganglion  inférieur  jusqu'au  ganglion  supérieur  du  sympathi- 
que, dont  Lowenfeld  eut  beaucoup  à  se  louer  récemment.  En  tout  cas, 
je  crois  qu'il  importe  de  comprendre  régulièrement  dans  le  traitement 
la  moelle  cervicale  dans  toute  son  étendue  ainsi  que  la  moelle  allon- 
gée. Vous  pourrez  alors  tenter  bien  des  essais.  Dans  ce  qu'on  appelle 
l'angine  vaso-motrice  delà  poitrine,  la  galvanisation  du  sympathi- 
que a  aussi  quelquefois  du  succès  ;  V.  Hiibner  l'a  employé  avec 
succès  dans  un  cas. 

109°  Observation  de  V.  Hiibner.  Angine  de  poitrine.  Un  propriétaire  rural, 
âgé  de  47  ans,  tondja  malade  après  un  voyage  pénible  dans  une  chaise  de 
poste  ouverte  à  tous  les  vents.  Il  fut  atteint  de  dyspepsie  et  d'une  sensation 
de  tension  dans  la  région  du  cœur.  Peu  de  jours  après  (le  iG  mars),  il  eut 
une  première  et  violente  attaque  d'angine  de  poitrine.  La  semaine  suivante 
il  eut  par  Jour  de  1  à  4  attaques.  Klles  étaient  vives  et  duraient  parfois  3 
heures.  Les  remèdes  ordinaires  ne  produisaient  aucun  effet.  Le  25  mars, 
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premiev  traitement  galvanique:  sur  le  syinpalhiqiie  du  cou,  courant  ascen- 
dant, puis  Ka  sur  quelques  points  douloureux  au  dos,  et  labile  et  stable  sur 
la  région  précordiale.  An  sur  le  troisième  ganglion.  A  partir  de  cette  séance, 
[es  accès  s'arrêtèrent  et  ne  revinrent  plus  ;  on  fit  encore  13  séances  ulté- 
rieures. 

Le  choix  de  la  force  d'un  courant  doit  être  fait  avec  une  certaine 
prudence  ;  cette  force  ne  doit  augmenter  que  peu  à  peu  ;  il  en  est  de 
même  de  la  durée  de  la  séance.  Eulenburg  conseille  d'éviter  une  forte 
excitation  de  la  peau,  là  où  se  montrent  aprinti des  signes  d'excitation 
du  vague  et  de  la  paralysie  des  vaisseaux. 

Il  est  d'ailleurs  certain  qu'il  faut  que  la  méthode  à  employer  reçoive 
des  perfectionnements.  J'ai  récemment,  dans  un  cas  grave  d'angine  de 
poitrine,  obtenu  de  la  galvanisation  au  cou  et  directement  au  cœur  des 
résultats  au  moins  palliatifs  pour  une  série  de  mois. 

Dans  la  névralgie  des  nerfs  de  l'estomac^  dans  la  cardialgie  ou  da7is  la 
(jastralgie,  aussi  bien  que  dans  l'angine  de  poitrine,  nous  sommes  dans 
l'indécision  et  nous  nous  demandons  si  ces  affections  ont  leur  siège 
dans  le  vague  ou  dans  le  sympathique  et  si  elles  ont  pour  base 
des  modifications  organiques  de  l'estomac  (ulcère,  carcinome  commen- 
çant, etc.)  ou  non.  Voilà  pourquoi  Leube  a  préconisé  l'électricité 
comme  moyen  de  diagnostic.  Quoi  qu'il  en  soit,  il  y  a  de  nombreux  cas 
(d'hystérie,  de  névrosthénie,  de  chlorose,  etc.)  dans  lesquels  la  nature 
purement  nerveuse  de  la  maladie  ne  peut  rester  douteuse  un  seul  in- 
stant et  011,  par  conséquent,  on  trouve  très  logique  l'emploi  de  l'élec- 
tricité, Leube  la  conseille  avec  insistance  et  en  vante  les  heureux  résul- 
tats. Il  place  l'An  à  l'épigastre  spécialement  sur  la  partie  douloureuse, 
la  Ka  sur  la  ligne  gauche  axillaire  ou  plus  près  de  la  colonne  verté- 
brale et  il  fait  agir,  pendant  S  ou  JG  minutes,  un  fort  courant  stable. 
Vizioli  a  aussi  guéri  dernièrement  une  très  forte  gastralgie  hystérique 
par  l'action  du  pôle  positif  (pendant  qu'il  tenait  le  pùle  négatif  à  la 
main). 

,  HO"  Observation  de  Leube .  Gastralgie.  —  Conducteur  de  travaux,  âgé  de 
40  ans,  végétarien.  —  Depuis  trois  semaines,  il  ressentait  unepression  à  l'épi- 
gastre, alternant  avec  une  douleur  du  dos  et  disparaissant  quand  le  malade 
était  couché.  Quand  cette  douleur  était  bien  intense,  le  malade  avait  le  hoquet. 
Les  aliments  n'augmentaient  pas  la  douleur,  l'appétit  était  bon,  jamais  de 
vomissements.  Point  douloureux  à  la  région  stomachale,  de  la  grandeur  d'un 
lhaler,  sensible  à  la  pression.  Incertitude  de  diagnostic;  y  a-t-il  ulcère  ou 
gastralgie  ?  Traitement  galvanique:  An  sur  la  partie  douloureuse  à  l'épigastre  ; 
disparitio  i  immédiate  de  la  douleur  violente.  Chaque  séance  de  galvanisation 
produisit  les  mêmes  effets  ;  guérison  après  un  petit  nombre  de  séances. 

Ici  encore  on  peut  essayer  avec  succès  le  traitement  de  la  moelle  épi- 
nière,  c'est-à-dire  du  sympathique  et  du  pneumogastrique  au  cou. 
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Bcard  rocomm.infli!  surloiil  sa  galvariisalion  cenlrale  (voir  page  2'<8) 
comme  roincde  souverain  contre  la  cardialgie  nerveuse.  Nature) leinenl, 
on  permet  aussi  et  l'on  conseille  les  essais  de  faradisalion  directe  de  la 
région  de  l'estomac  ou  l'emploi  du  pinceau  laradirpie  sur  l'f^'pigastre. 

La  névralgie  des  nerfs  inleslinaux^  l'etil/'ralf/ie,  les  coliques  peuvent 
t'ire  mises  sur  le  même  plan  que  la  gastralgie  ;  en  ce  qui  concerne  la 
thérapeutique  de  ces  maladies,  on  ne  possède  jusqu'ici  que  des  docu- 
ments très  vagues  et  très  rares.  Ici  encore  il  est  diflicile  de  distinguer 
les  coliques  purement  nerveuses  d'avec  les  autres  formes  morbides 
produites  par  une  maladie  de  l'intestin,  par  des  corps  étrangers,  par 
les  helminthes,  etc.  Ce  sont  particulièrement  les  coliques  hystériques 
qui  peuvent  faire  recourir  au  traitement  électrique,  tandis  quelafonne 
de  colique  la  plus  fréquente,  la  colique  du  plomb,  disparait  en  général 
sous  l'influence  d'un  autre  traitement  approprié,  de  sorte  qu'on  ne 
songe  même  pas  à  un  traitement  électrique,  moins  simple  et  plus  com- 
pliqué. 

Si,  malgré  cela,  vous  voulez  recourir  à  ce  traitement,  commencez 
par  appliquer  l'An  stable  sur  le  bas-ventre,  sur  les  parties  principale- 
ment douloureuses  ou  sur  la  région  du  plexus  cœliaque  et  aortico- 
abdomen,  avec  une  grande  électrode  en  forme  de  plaque.  Vous  pouvez 
aussi  placer  le  pôle  positif  sur  la  colonne  vertébrale,  dans  la  région 
dés  nerfs  splanchniques  (au-dessus  des  6-12  vertèbres  dorsales),  et 
mettre  le  pôle  négatif  sur  le  ventre,  avec  un  courant  assez  intense. 

On  peut  recommander  les  mômes  points  d'application  pour  le  cou- 
rant faradique  à  introduire  avec  des  électrodes  humides  ;  d'un  autre 
côté,  la  peau  du  ventre,  surtout  celle  de  l'épigaslre  et  des  aines,  est 
l'endroit  le  plus  convenable  pour  le  pinceau  faradique  et  pour  les 
moxas. 

En  ce  qui  concerne  spécialement  la  colique  du  plomb,  on  a  recom- 
mandé, dans  ces  derniers  temps,  d'introduire  une  électrode  dans  le 
rectum  et  de  promener  l'autre  sur  toute  la  surface  du  ventre,  pour 
amener  une  selle  au  moyen  de  courants  faradiques  énergiques  et  pour 
couper  ainsi  l'accès  de  colique. 

Ml"  Observation  de  Rolhe.  Colique  saturnine.  —  Fondeur  de  caractères 
typograplii(jues  ;  il  souffre  beaucoup,  depuis  six  jours,  de  violentes  coliques  de 
plomb,  avec  une  constipation  absolue.  Les  injections  de  morphine  et  les 
drastiques  les  plus  forts  sont  restés  infructueux,  ainsi  que  d'abondants  la- 
vements d'eau  savonneuse.  Traitement  :  Une  électrode  en  forme  de  fd  métal- 
lique est  introduite  aussi  avant  que  |)ossible  dans  le  rectum  ;  l'autro  éicclrodc- 
éponge,  large,  est  appliquée  sur  les  téguments  du  ventre  et  iabilenicnl  à  la 
colonne  vertébrale  lombaire  et  l'on  fait  passer  un  fort  courant  faradique,  de 
8  à  10  minutes.  Après  cette  application,  les  douleurs  avaient  jn-esque  dispai'u  ; 


NÉVRALGIES  DU  BASSIN 


485 


peu  de  minutes  après  s'ensuivit  une  évacuation  énorme  el  un  apaisement  de 
toutes  les  douleurs.  L'accès  était  passé. 

Enfin,  nous  avons  à  signaler  les  névralgies,  assez  fréquentes,  de  la 
région  des  nerfs  du  bassin,  parmi  lesquelles  on  peut  ranger  toute  une  sé- 
rie d'affections  douloureuses,  connues  sous  difTérents  noms.  Telles  sont 
les  névralgies  hypogastrique  et  utérine,  l'hystéralgie,  la  dysménorrhée, 
les  névralgies  spermatique,  uréthrale,  ano-vésicale,  etc.  On  peut  y 
ajouter  certains  cas  de  vaginisme  et,  tout  au  moins,  d'ovarie  (hyperes- 
Ihésie  ovarienne).  Ces  maladies  n'ont  pas  encore  été  étudiées  d'une  ma- 
nière approfondie  par  les  électrothérapeutes,  encore  moins  parles 
gynécologues,  dans  le  domaine  desquels  tombent  la  plupart  de  ces 
formes  morbides  ;  cependant  il  est  probable  qu'on  pourrait  les  traiter 
avec  succès,  sous  bien  des  rapports,  au  moyen  de  l'électricité.  C'est 
seulement  dans  ces  derniers  temps  que  Neftel  a  essayé  de  s'occuper  de 
ces  affections,  à  un  point  de  vue  unitaire  ;  il  en  indique  le  traitement 
galvanique,  auquel  il  attribue  de  grands  succès.  Il  l'intitule  galvanisa- 
tion du  centre  génito-spinal  et  des  nerfs  splanckniques ,  en  prenant  pour 
point  de  départ  l'hypothèse  que  les  succès  thérapeutiques  proviennent, 
en  grande  partie,  de  l'action  exercée  sur  ces  nerfs.  Voici  sa  méthode  : 
L'An  est  appliqué  dans  le  dos  sur  le  renflement  lombaire  ;  la  Ka  est 
posée  sur  le  milieu  de  l'hypogastre,  tout  près  et  au-dessus  de  la  sym- 
physe ;  alors  seulement  on  opère  quelques  commutations  de  courants  ; 
le  courant  est  ensuite  affaibli  et  l'An  est  promenée  de  haut  en  bas  et 
de  bas  en  haut,  lentement,  tout  le  long  de  la  colonne  vertébrale  ;  cette 
dernière  pratique  est  renouvelée  avec  un  courant  plus  fort  ;  ensuite  la 
Ka  est  placée  d'abord  sur  l'une,  puis  sur  l'autre  région  inguinale  ;  la 
même  opération  est  effectuée  avec  l'An  et  avec  des  commutations  ré- 
pétées. Cette  méthode  énergique  doit  surtout  être  dirigée  contre  les 
violents  accès  de  dysménorrhée  et  fait  disparaître  aussitôt  les  douleurs 
ou  du  moins  les  calme.  Après  la  fin  des  menstrues,  on  la  continue, 
d'une  manière  plus  douce,  avec  des  courants  plus  faibles,  pendant  plus 
longtemps  (1  mois  à  3).  Neftel  recommande  aussi  un  procédé  absolu- 
ment semblable,  pourlesautres  névralgies  viscérales,  sauf  modification 
convenable  des  points  d'application  ;  mais  il  ajoute  prudemment  que 
les  personnes  hystériques  ne  supportent  pas  bien  les  commutations  de 
courants  ni  les  courants  intenses.  Holst  aussi  a  traité  avec  succès  un 
cas  de  dysménorrhée,  d'après  celte  méthode.  L'état  de  grossesse  est 
naturellement  une  contradiction. 

On  peut  encore  essayer  de  guérir  ces  névralgies  au  moyen  du  cou- 
rant faradique,  en  usant  des  deux  méthodes  d'application  ordinaire. 
Heinlein  a  guéri  rapidement  une  névralgie  spermatique  à  l'aide  de 
faibles  courants  faradiques  (main  électrique). 
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V(in  Holls  a  employé  dornièrcinent.  contre  les  avaries  Je  traitement 
galvanique  en  posant  l'un  des  deux  pôles  (lequel  ?)  sur  un  point  dou- 
loureux de  la  colonne  vertébral  et  l'autre  sur  l'ovaire  sensible.  On  peut 
certes  répéter  l'expérience,  vu  l'importance  que  ce  sympt/jme  a  préci- 
sément pour  l'hystérie. 

Neftel  a  décrit,  sous  le  nom  de  névraU/ie  rectale,  des  états  très  dou- 
loureux et  des  sensations  désagréables,  éprouvées  dans  le  rectum  et  se 
produisant  après  chaque  selle  ;  elles  peuvent  durer  des  heures  entières, 
bien  qu'en  examinant  le  patient,  on  trouve  qu'il  est  parfaitement  dans 
son  état  normal.  Neftel  a  traité  ce  casjivec  succès,  en  usant  également 
de  la  méthode  que  nous  venons  de  décrire.  Des  phénomènes  semblables 
ont  lieu  dans  la  vessie  et  dans  l'urèthre,  après  que  l'on  a  uriné. 
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Sommaire  :  Introduction.  Naliire  et  palhogénèse  des  crampes.  La  modification  spasli" 
que.  —  Excitabilité  électrique.  —  Problèmes  éleclrothérapcutiques  -.suppression  de 
L'excitation  motrice  directe .  —  Suppression  des  excitants  réflexes.  —  Introduction 
de  puissants  arrêts.  —  Cas  divers.  —  Méthodes  électrothérapeutiques  :  Traitement 
causal.  —  Traitement  directement  antispaslique  etses  méthodes  :  galvanique  et  fa- 
radique.  —  Plan  général  de  trailement.  Résultats.  —  Diverses  formes  de  spasmes  : 
spasme  du  muscle  masticateur.  —  Spasme  mimique  de  la  face.  Blépharospasme. 
—  Spasme  dans  la  région  de  l'accessoire  et  à  la  nuque.  —  Spasme  dans  les  mus- 
cles du  tronc.  —  Spasmes  respiratoires,  hoquet,  etc.  —  Spasmes  à  l'extrémité  supé- 
rieure et  inférieure. 

Messieurs,  si  j'en  viens  mainlenanl  à  parler  de  l'électrothérapie  des 
spasmes  je  pénètre  sur  un  terrain,  qui  a  certaines  analogies  et  bien  des 
ressemblances  avec  celui  des  névralgies,  mais  qui  est  bien  plus  diffi- 
cile et  plus  embrouillé  que  ce  dernier.  L'étude  des  spasmes  constitue 
un  des  chapitres  les  plus  obscurs  delà  pathologie  du  système  nerveux 
et  pour  beaucoup  de  formes  morbides  singulières  qui  en  font  partie,  nous 
manquons  de  toute  clarté  sur  le  siège  et  la  nature  de  la  lésion  du  sys- 
tème nerveux,  qui  leur  sert  de  base,  sur  les  processus  délicats,  qui  dé- 
terminent la  forme  spéciale  de  beaucoup  d'affections  spasmodique, 
sur  leurs  relations  avec  les  causes  diverses  de  ces  affections,  en  un  mot 
sur  la  pathogénie  des  spasmes. 

Il  est  clair  que  cet  état  défectueux  et  incomplet  de  la  pathologie  des 
crampes,  surtout  en  ce  qui  concerne  des  points  essentiels,  touche  de 
près  la  thérapeutique  de  ces  crampes  et  spécialement  leur  électrothé- 
rapie et  seuible  de  nature  à  entraver  à  chaque  pas  le  développement 
de  la  science  sur  ce  sujet.  Effectivement  notre  thérapeutique  se  meut 
encore  sur  un  terrain  très  peu  sûr  ;  les  méthodes  ne  sont  encore  en 
aucune  façon  dignes  de  confiance,  tantôt  elles  réussissent  bien,  sans 
qu'on  s'y  attende,  tantôt  elles  échouent  et  ce  qu'il  y  a  de  bien  certain, 
c'est  que  les  succès  obtenus  contre  les  spasmes  sont  loin  de  valoir 
ceux  que  l'on  a  remportés  contre  les  névralgies.  Marchons  donc  sur  ce 
terrain,  plus  que  sur  tout  autre  avec  une  prudente  hésitation  ;  il  y  a 
encore  ici  beaucoup  de  place  pour  des  recherches  thérapeutiques 
exactes. 

Occupons-nous  d'abord  brièvement  des  considérations  générales 
émises  sur  les  spasmes,  puis  examinons  les  cas  dans  lesquels  des  spas- 
mes plus  ou  moins  localisés  ont  pris  une  certaine' existance  indépen- 
dante et  se  sont  manifestés  comme  formes  spéciales  de  maladie,  ou  les 
cas  dans  lesquels  ces  spasmes  locaux  ne  sont  qu'une  manifestation 
partielle  de  maladies  locales  plus  grossières  du  système  nerveux.  Par 
contre,  je  réserverai  pour  des  leçons  ultérieures  l'étude  des  formes  de 
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spasmes  considérées  dans  la  pathologie  nerveuse  comme  névroses  gé- 
nérales on  centrales  (la  chorée,  l'éjiilepsie,  la  tétanie,  la  paralysie 
agitante,  etc.) 

Ici  pareillement,  il  faut  pour  fonder  la  méthode  élecirothérapeutique 
jeter  un  coup  d'œil  rapide  sur  la  nature  et  la  pathogénie  des  spasmes. 
Si  nous  les  définissons  contractions  musculaires  involontiiircs,  provo- 
quées par  des  processus  pathologiques  (définition  qui  n'épuise  réelle- 
ment pas  la  question),  nous  entendons  par  là,  du  moins,  qu'il  s'agit 
de  phénomènes  d'excitation  anormaux  (anormaux  par  leur  apparition 
ou  par  leur  intensité),  dans  les  appareils  moteurs  au  sens  le  plus  large, 
muscles,  voies  de  conductibilité  motrice,  centres  moteurs  et  ré- 
flexes. Mais  de  quelle  nature  sont  les  modifications  nutritives  ou  histo- 
logiques  de  ces  appareils,  qui  provoquent  ce  phénomène  anormal  d'ex- 
citation ou  l'accompagnent  constamment,  c'est  ce  que  dans  la  plupart 
des  cas,  nous  ignorons  absolument.  La  plus  simple  observation  prouve 
que  certainement  ce  ne  peuvent  être  des  modifications  anatomiques 
grossières,  qui  produisenlle  spasme,  car  ces  modifications  sont  toujours, 
et  sans  exceptions,  suivies  de  paralysie  et  même  quand  nous  trouvons, 
ce  qui  arrive  a3sezsouvent,des  lésions  anatomiques  grossières  dans  des 
accès  de  spasmes,  nous  pouvons  toujours  admettre,  avec  quelque  cer- 
titude, que  ces  lésions  n'ont  pas  atteint  les  appareils  moteurs  eux-mê- 
mes, mais  se  trouvent  seulement  dans  leur  entourage  et  acquièrent 
ainsi,  une  influence  excitante  sur  les  appareils  moteurs.  Si  sur  une 
seule  et  même  voie  de  conductibilité  motrice,  se  rencontrent  simulta- 
nément une  paralysie  et  un  spasme,  il  faut  bien  admettre  que  la  modi- 
fication paralysante  atteint  la  voie  de  conductibilité  en  un  endroit  plus 
central  que  celle  qui  produit  le  spasme.  Nous  sommes  donc  forcés  de 
croire  que  les  spasmes  ne  sont  pas  produits  en  général  par  de  très 
grosses  lésions  anatomiques,  mais  qu'il  doit  s'agir  principalement  de 
modifications  délicates  (moléculaires,  nutritives,  circulatoires),  qui 
peuvent,  sans  doute,  être  provoquées  de  différentes  manières.  Si  nous 
réfléchissons  plus  profondément  aux  relations  de  maints  spasmes 
avec  leurs  causes,  une  pensée  s'impose  à  notre  esprit,  c'est  que,  bien 
des  fois,  ces  causes  ne  provoquent  pas  directement  l'état  d'excitation 
morbide,  qui  amène  la  crampe,  mais  que  c'est  leur  présence  seule  qui 
cause  une  modification  spéciale  et  particulière  dans  les  appareils  mo- 
teurs, une  espèce  de  modification  névralgique  mentionnée  plus  haut, 
qui  seule  exprime  la  nature  morbide  des  spasmes  et  provoque  les  spas- 
mes isolés  ainsi  que  les  accès  de  spasmes.  Mais  ce  ne  sont  là,  pour  le 
moment,  que  des  conjectures  plus  ou  moins  plausibles. 

Quant  à  lu palhogénie  de  ces  excitations  pathologiques,  nous  pou- 
vons dire  dès  maintenant  qu'elles  doivent  leur  existence  ou  à  un  excitant 
normal  ou  à  une  augmentation  de  l'excitabilité  des  appareils  moteurs 
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eux-mêmes.  Dans  un  grand  nombre  de  cas,  peuL-êlre  dans  la  plupart 
des  cas,  il  ne  sera  pas  possible  de  séparer  l'un  d'avec  l'autre,  ces  deux 
agents;  bien  des  fois,  ils  seront  tous  deux  présents  ;  toutefois  il  pa- 
raît plus  probable  que  le  surcroît  d'excitabilité  joue,  dans  la  patho- 
génie des  spasmes,  un  rôle  plus  important  que  l'augmentation  de 
l'irritabilité  et  ce  que  je  viens  d'appeler  modification  spaslique  des 
nerfs  moteurs  pourrait  bien,  finalement,  ne  pas  différer  beaucoup 
d'une  excitabilité  ainsi  augmentée.  Quant  à  la  nature  de  ce  phénomène 
d'excitation,  qui  doit  produire  ]es  différentes  formes  de  spasmes  [Irem- 
blement,  spasme,  tétanos,  contracture,  convulsions  cloniques,  etc.) 
nous  n'en  avons  encore  aucune  idée. 

Le  phénomène  anormal  d'excitation  peut  atteindre  directement  les 
appareils  moteurs,  les  fibres  etlés-mêmes  des  muscles  et  les  plaques 
motrices  terminales  (contractions  fibrillaires,  certaines  formes  de  con- 
tracture), ou  les  voies  de  conductibilité  périphériques  (par  la  névrite, 
les  traumatismes,  etc.),  ou  les  voies  motrices  de  conductibilité  et  appa- 
reils centraux  intercalés  ici  dans  la  moelle  épinière  (myéhte,  para- 
lysie spinale  spastique,  etc.),  ou  enfin  dans  le  cerveau  aussi  (apoplexie, 
tumeurS;  inflammation,  etc),  et  ici  sur  différents  points,  il  est  vrai,  par 
l'excitation  des  voies  de  conductibilité  comme  aussi  des  centres  ;  j'ap- 
pelle vos  souvenirs  sur  le  centre  des  spasmes  de  Nolhnagel,  dans  la 
protubérance  et  particulièrement  sur  les  expériences  récentes,  relati- 
ves à  l'écorce  du  cerveau,  qui  certes  nous  confirment  dans  l'idée  que 
nous  devrons  peut-être  y  localiser  une  série  de  formes  de  spasmes 
encore  très  obscures  aujourd'hui. 

Mais,  d'autre  part,  le  phénomène  d'excitation  dans  les  spasmes  se 
produira  fréquemment  par  voie  indirecte  et  surtout  par  voie  réflexe  ou 
bien  par  un  état  d'excitation  anormal  des  appareils  terminaux  et  voies 
sensibles  (p.  ex.  dans  la  maladie  des  nerfs  sensibles  eux-mêmes,  dans 
l'excitation  des  surfaces  riches  en  nerfs,  de  la  peau,  des  muqueuses, 
de  la  rétine,  etc.)  ou  par  l'excitabilité  exagérée  des  centres  réflexes 
dans  la  moelle  épinière  et  dans  le  cerveau,  qui,  alors  déjà,  convertis- 
sent des  excitations  physiologiques  normales  en  excitations  centrifu- 
ges spastiques  (myélite,  tétanos,  etc.). 

Nous  n'avons  pas  à  examiner  jusqu'à  quel  point  la  disparition  des 
mécanismes  d'arrêt  peut  être  déclarée  responsable  de  la  pathogénie  de 
certaines  formes  de  spasmes,  attendu  que  nos  connaissances  actuelles 
sur  le  siège,  la  nature  et  le  fonctionnement  de  ces  mécanismes  ne  suffi- 
raient, pas  encore  pour  avoir  une  influence  décisive  sur  nos  prescrip- 
tions électrothérapeutiques.  J'ajouterai  seulement  que,  pour  l'appari- 
tion des  spasmes,  et  de  beaucoup  de  crampes  tout  à  fait  locales,  la 
présence  de  dispositions  générales  ou  de  maladies  ndvropathiques  est 
ime  cause  essentiellement  active  et  que  sans  une  condition  préalable 
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de  celle  naliiro,  hoaucouj)  de  spasmes  locaux,  déterminés  par  des 
causes  nccasionnellcs,  n'auraient  pas  lieu.  Cela  s'applique  au  malaise 
général  névropathique,  à  l'hystérie,  à  la  neurasthénie,  à  l'anémie,  à 
la  chlorose  el  à  d'autres  causes  qui  adaiblissent  le  système  nerveux, 
toutes  choses  diuil  il  faut  tenir  scrupuleusement  un  compte  théra- 
peutique. 

On  comprend  que  ce  n'est  ici  ni  le  lieu  ni  le  moment  d'approfondir, 
môme  brièvement  la  symplomalologie  et  le  diagnostic  des  diflérentes 
formes  de  spasmes.  Mais  je  n'oublierai  pas  de  dire  que  pour  une  thé- 
rapeutique fructueuse  et  pour  remplir  les  indications  et  les  méthodes 
thérapeutiques,  il  vous  est  absolument  indispensable  d'acquérir  les 
notions  les  plus  exactes  sur  les  régions  nervo-musculaires  affectées  de 
spasmes.  On  commet  souvent,  à  cet  égard,  de  graves  erreurs  ;  ainsi 
par  exemple,  on  confond  l'une  avec  l'autre  la  partie  du  corps  atteinte 
de  spasme,  comme  cela  se  passe  par  exemple  pour  le  spasme  des  mus- 
cles du  cou  el  de  la  nuque.  Eflbrcez-vous  ensuite  de  savoir,  autant  que 
possible,  s'il  s'agit  d'un  spasme  provoqué  directement  ou  d'un  spasme 
produit  par  voie  réflexe.  Dans  le  premier  cas,  usez  de  tous  les 
moyens  diagnostiques  pour  connaître  le  véritable  siège  de  la  lésion. 
Dans  l'aulre  cas,  vous  devrez  chercher  avec  le  plus  grand  soin,  la 
région  des  nerfs  sensibles,  d'où  provient  l'excitation  morbide  ;  à  ce 
propos,  je  vous  rappellerai  les  points  de  pression,  trouvés  par  "Von 
Grafe,  Remak  et  d'autres,  points  de  pression  provoquant  ou  arrêtant  les 
spasmes  qui  sont  d'une  grande  importance  électrothérapique. 

Malheureusement  je  me  vois  forcé  d'avouer  que  r exploration  élec- 
trique n'a  fait  jusqu'ici  rien  ou  presque  rien  pour  élucider  toutes  ces 
importantes  questions.  Dans  beaucoup  de  cas,  principalement  dans 
les  cas  purs,  on  ne  trouve  aucune  modification  de  l'excitabilité  élec- 
trique ;  dans  d'autres  cas,  dans  les  cas  compliqués,  il  se  présente  occa- 
sionnellement des  différences,  en  connexion  avec  la  paralysie  conco- 
mitante el  qui,  par  conséquent,  n'ont  rien  de  commun  avec  le  spasme 
considéré  comme  tel.  Il  n'existe  peut-être  aucune  différence  spéciale 
pour  le  spasme  considéré  comme  tel.  En  tout  cas,  on  ne  peut  con- 
stater que  dans  un  très  petit  nombre  de  cas,  à  l'aide  d'une  exploration 
exacte  et  quantitative,  la  modification  à  laquelle  on  devrait  s'attendre 
en  premier  lieu,  une  augmentation  de  l'excitabilité  électrique  ;  on  n'a 
constaté  cela,  avec  une  grande  exactitude,  que  pour  la  tétanie,  après 
que,  le  premier,  je  l'eus  établi  d'une  manière  positive  ;  je  n'ai  pas  encore 
pu  l'établir  pour  la  chorée.  Quoi  qu'il  en  soit,  il  faut  encore  d.'autres 
méthodes  d'exploration  des  plus  délicates  pour  démontrer  des  modi- 
fications qui  pourraient  être  caractéristiques  de  la  crampe.  L  appa- 
rente diminution  de  l'excitabilité  électrique,  qu'il  n'est  pas  rare  de 
trouver  dans  des  régions  nervo-musculaires  affectées  de  contractures. 
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précisément  parce  que  de  faibles  excitations  ne  peuvent  s'exprimer 
dans  les  muscles  déjà  contractés  par  eux-mêmes  ne  doit  pas  ôtre  consi- 
dérée comme  une  diminution  réelle.  Les  autres  détails,  peu  importants, 
par  eux-mêmes,  seront  mentionnés  à  propos  des  différentes  formes. 
De  temps  à  autre,  il  sera  possible  d'indiquer,  à  l'aide  de  l'explora- 
tion électrique,  des  points  de  douleur  et  de  pression.  Vous  ferez  bien, 
par  conséquent,  dans  des  cas  difficiles,  de  procéder  à  cette  investiga- 
tion, en  appliquant  le  pôle  négatif  sur  la  colonne  vertébrale  et  sur  le 
plexus,  etc. 

Après  ces  remarques  préliminaires,  vous  vous  serez  rendu  compte 
des  problèmes  qui  sont  ici  posés  à  l'électrothérapie,  et  avec  quels 
moyens  on  peut  les  résoudre.  Je  n'ai  besoin  que  d'en  dire  quelques 
mots.  En  première  ligne,  nous  aspirerons  à  supprimer  l'excitation 
matrice  directe  ;  cela  peut  se  faire  par  l'abaissement  de  l'excitabilité, 
par  l'anélectrotonisation  des  appareils  moteurs,  c'est-à-dire  par  les 
actions  modifiantes  des  courants  électriques  ;  cela  peut  aussi  s'effectuer 
en  éloignant  du  pourtour  des  nerfs  les  excitants  pathologiques 
(hypérémie,  inflammation,  cicatrices,  etc)  Nous  employons  à  cela  les 
actions  vaso-motrices  et  cataly tiques  du  courant  ;  ou  bien  nous  cherchons 
à  utiliser  les  deux  catégories  d'effets,  pour  faire  disparaître  des  nerfs 
moteurs,  le  trouble  hypothétique,  moléculaire  ou  nutritif,  la  modifi- 
cation spastique. 

Un  deuxième  problème  consiste  à  supprimer  les  excitants  réflexes, 
qui  produisent  la  crampe  ;  vous  aurez  à  les  combattre  comme  on  com- 
bat les  névralgies  et  d'autres  états  sensibles  d'excitation,  ainsi  égale- 
ment par  les  actions  modifiantes  et  calalytiques  du  courant.  Dans  la 
présente  question  rentre  le  traitement,  si  actif  en  beaucoup  de  cas, 
de  certains  points  de  pression,  dont  le  mécanisme  est  encore  assez 
obscur  pour  nous. 

Finalement  nous  avons  encore  un  autre  moyen  pour  combattre 
les  spasmes  c'est  de  produire  de  vigoureuses  actions  d'arrêt  par  lesquel- 
les le  phénomène  d'excitation  motrice  est  étouffé  ou  arrêté  ;  ce  qui  se  ' 
fait  par  une  forte  excitation,  périphérique  et  sensible,  c'est-à-dire  par 
l'action  excitante  du  courant.  * 

Cette  dernière  peut  être  utiUsée  à  l'occasion  pour  amener  par  la  voie 
de  la  surexcitation,  une  sorte  de  lassitude  et  d'épuisement  des  appa- 
reils moteurs  et  par  suite  une  résolution  des  états  de  crampe,  et  pour 
également  combattre  les  troubles  nutritifs  secondaires  (raccourcisse- 
ments, atrophies,  etc.),  qui  se  développent  parfois  dans  les  muscles 
longtemps  afl-ectés  de  crampes,  c'est  ce  dont  je  vous  entretiendrai  plus 
tard. 

Il  est  également  compréhensible  que  les  difTérentes  actions  du  cou- 
rant peuvent  aussi  servir  à  remplir  l'indication  causale,  c'est-à-dire  à 
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comballro  l'élat  fondamental,  qui  produit  lu  spasme,  la  névrite,  la 
myélite,  la  dégénéresce/ise  grise,  l'iiystéri»;,  la  iiévrostljénie,  aie.  Cette 
indication  causale  coïncide  souvent  avec  le  traitement  direct  antispas- 
tique  et  en  représente,  sans  doute  fréquemment,  la  meilleure  partie. 

Malgré  ces  ressources  diverses,  que  le  courant  éleclriipje  paraît  nous 
oflVir,  IVîleclrothérapie  dos  crampes  présente  de  bien  plus  grandes 
diiïicultés  et  incertitudes  que  celle  des  névralgies.  Les  succès  sont  ici 
bien  moins  brillants  et  bien  moins  assurés  ;  ils  dépendent  bien  plus 
souvent  du  bonheur  que  de  l'habileté  des  électrolhérapeutes.  Très 
souvent  ces  maladies  présentent  une  force  de  résistance  surprenante, 
malgré  l'apparence  bénigne  qu'elles  ont  au  début. 

On  peut  toutefois  emprunter  à  la  bibliographie  et  à  l'expérience 
pratique,  des  faits  nombreux  de  succès,  par  le  traitement  électrique 
des  formes  de  crampe  les  plus  varices.  Je  vais  en  citer  quelques-uns, 
pour  vous  montrer  contre  quelles  difTicullés  la  thérapeutique  a  sou- 
vent à  lutter,  par  quelles  méthodes  différentes  on  peut  s'attaquer  aux 
crampes  et  combien  surprenants  sont  les  succès  qu'on  obtient  quel- 
quefois. 

112°  Observation  personnelle.  Spasme  facial  gauche  (tic  convulsif).  Compo- 
siteur typographe,  âgé  de  48  ans;  souffre,  depuis  10  jours,  d'un  spasme  mi- 
mique facial,  du  côté  gauche,  survenu  subitement  et  sans  cause  connue. 
Accès  fréquents.  A  pari  cela  le  patient  est  tout  à  fait  bien  portant.  On  a  com- 
mencé par  un  traitement  galvanique  (An  stable  sur  le  plexus  parotidien, 
stable  depuis  le  tronc  du  nerf  jusqu'aux  muscles;  plus  lard  aussi  galva- 
nisalion  du  sympathique).  Il  ne  survint  aucune  amélioration,  mais  plutôt 
une  aggravation  (12  séances).  Puis  pendant  2  mois  interruptiou  du  traite- 
ment ;  lente  amélioration,  de  8  à  dO  accès  par  jour.  Reprise  du  traitement 
galvanique  ;  dans  les  dix  jours,  qui  suivirent  immédiatement,  augmentation 
du  nombre  des  accès,  environ  25  par  jour.  Puis,  durant  quatre  semaines,  in- 
jection de  morphine,  sans  succès.  Après  cela,  emploi  de  courants  faradiques 
plus  intenses.  Dès  la  cinquième  séance  qui  suivit,  le  nombre  des  accès  se  ré- 
duisit à  5  ou  7  par  jour,  (auparavant  il  était  de  12  à  16).  Après  la  onzième 
séance,  il  n'y  en  eut  plus  que  trois  par  jour.  Dans  les  jours  qui  suivirent  la 
dernière  séance,  3  accès  en  tout,  puis  plus  rien  sur  ce  point. 

Le  patient  resta  pendant  deux  ans  en  parfaite  santé  ;  en  mars  1870,  il  revient, 
ayanl  depuis  huit  jours  de  nouvelles  crampes  faciales  mimiques  et  20-30  accès 
quotidiens.  Le  traitement  fut  recommencé  avec  des  courants  faradiques  grossis- 
sants ;  les  six  jours  suivants,  point  d'amélioratim.  —  Ensuite  traitement  gal- 
vanique :  An  stable,  avec  entrées  et  sorties  de  traînées  de  courant  En  15 
séances,  point  de  résultat,  plutôt  aggravation,  accès  quotidiens  allant  jus- 
qu'au nombre  de  iiO-OO.  —  Alors  de  nouveaux  courants  faradiques  grossis- 
sants ;  en  10  séances,  pas  de  résultat  (état  stationnaire  avec  30-4.Ï  accès).  — 
Durant  trois  nouvelles  semaines,  iodure  de  potassium  ;  abaissement  graduel 
à  20-2o  accès  ;  alors  bromure  de  potassium  et  de  rechef  amélioration,  6-7 
attaques  quotidiennes.  —  On  institue,  à  cette  époque,  de  nouveau  14  séan- 
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ces  à.  courants  famdiqties  gvossiasimls  ;  de  nouveau,  point  de  résullal  (12-15 
accès  quotidiens).  —  A  la  suite  d'un  traitement  ultérieur  par  le  valérianate 
de  zinc  à  hautes  doses,  la  crampe  disparut  enfin,  au  bout  de  14  jours. 

En  janvier  1873,  l'alfection  reparut,  mais  se  maintint  à  un  état  modéré, 
(3-6  accès  par  jour)  ;  l'exploration  électrique  indiqua  exactement  la  même 
réaction  dans  les  rameaux  nerveux  faciaux  des  deux  côtés.  Le  traitement 
électrique  institué  d'après  les  méthodes  les  plus  diverses,  n'avait  eu  cette  fois 
encore  aucune  influence  notable  sur  l'affection.  —  Au  bout  de  2  mois,  le  pa- 
tient fut  perdu  de  vue. 

1 13°  Observation  personnelle.  —  Crampe  faciale  mimique  bilatérale  (Spasme 
blépharique).  —  Paysan,  24  ans,  souffre  depuis  3  mois  de  forts  clignottements 
qui  sont  accompagnés  de  ffammes  dans  les  yeux  et  d'une  grande  photopho- 
bie; cet  état  provoque  jusqu'à  des  secousses  faciales  plus  énergiques.  Un 
traitement  ophthalmologique  (prof.  0.  Becker)  a  déjà  produit  une  amélio- 
ration. État  le  16  novembre  1870  :  attaques  fréquentes  de  crampe  faciale  mi- 
mique bilatérale;  d'abord  forte  contraction  répétée  de  l'orbiculaire  des  pau- 
pières, ensuite  brusque  ouverture  des  yeux,  contraction  spasmodique  éner- 
gique des  frontaux  avec  contraction  vive  simultanée  des  muscles  buccaux. 
Accès  toutes  les  2-3  minutes.  D'ailleurs  santé  bonne.  Traitement  galvanique  : 
An  stable  sur  les  jeux  (Ka  à  la  nuque),  ensuite  An  stable  sur  le  plexus  pa- 
H'tidien  des  deux  côtés.  —  Le  jour  suivant  déjà,  notable  amélioration,  accès 
beaucoup  plus  rares  ;  après  la  1»  séance,  accès  presque  complètement  dispa- 
rus ;  après  la  5°  séance,  guérison. 

En  mars  1873,  le  patiérTt  reparaît  avec  la  même  affection,  qui  s'est  repro- 
duite trois  mois  auparavant,  à  la  suite  d'une  marche  prolongée  dans  la  neige; 
pourtant  l'affection  n'est  pas  aussi  intense  qu'auparavant.  —  Accès  encore 
de  même  nature,  mais  moins  violents  ;  pas  de  points  de  pression  percepti- 
bles. Ti-aitemenl  galvanique  conduit  comme  précédemment;  guérison  obtenue 
en  deux  séances. 

114»  Obs.  personnelle.  —  Spasme  facial  mimique  du  côté  gauche.  —  Demoi- 
selle, 23  ans,  a  subi  à  Pâques  (1866),  l'opération  du  strabisme  à  l'œil  gau- 
che. —  Au  printemps  de  1867,  des  secousses  de  la  moitié  gauche  du  visage 
commencèrent  peu  à  peu  à  se  manifester,  croissant  graduellement  en 
fréquence  et  intensité,  surtout  à  la  suite  de  contrariétés.  Chlorose  modérée. 
—  Le  spasme  alfecte  do  préférence  les  muscles  situés  autour  de  l'œil  gaucKe 
et  devant  le  maxillaire  supérieur.  Pas  de  points  de  pression.  —  D'ailleurs 
santé  bonne. 

Nov.  1867.  Traitement  galvanique  :  An  stable  sur  le  plexus  parotidien  et 
derrière  l'oreille.  —  A  la  suite  de  30  séances,  après  diverses  oscillations,  amé- 
lioration notable,  qui  amena  la  gueFison. 

11^0  06s.  de  MorMctjcr.  —  Sp(mncmusculaire  clonique  de  la  face.  Avoué, 
30  ans  ;  spasme  facial  mimique  du  côté  droit,  localisé  depuis  plusieurs  mois, 
sur  les  muscles  situés  devant  l'oreille  et  l'orbiculaire  des  paupières,  accès 
fréquents  quotidiens,  une  pression  exercée  sur  de  petits  gonflements  douloureux, 
au-dessus  des  apophyses  transverses  des  troisième  et  quatrième  vertèbres  cervi- 
cales droites,  fait  immédiatement  disparaître  la  crampe.  —  Le  traitement 
consiste  dans  l'action  de  l'An  (10  élém.)  sur  ces  points  de  pression.  — 
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Après  un  pelil  noiiibi  c  do  s/'aimos,  amélioraUon  ;  apràs  37  fiances  "presque 
ijuévison.  —  A  la  siiiLe  d'iiiH!  |iiieiirm)iiie,  ri;cliuLr;  ywirie  compliHumimt  en 
'2ri  Tîr'ances  ulléricures.  •  

llli"  06s.  personnelle.  —  Spostiie  du  muscle  spliinius  droit.  — Femme  de 
W  fins,  alleinle,  à  lu  suite  d'une  émotion  violente,  depuis  trois  iriois,  de  ce 
spasme  accompagné  de  douleurs  rliiimatoïdes  à  l'occiput  et  la  nuque.  — 
La  léle  est  portée  sans  cesse  vers  le  eùU  droit  :  le  spasme  trouble  le  som- 
meil. —  Des  injections  de  morphine  n'ont  amené  aucune  amélioration.  — 
Une  exploration  exacte  met  hors  de  doute  ipie  le  spasme  a  son  siège  dans 
le  splènius  droit.  Ce  spasme  se  manifeste  surtout  lors  des  mouvements  ;  durant 
le  repos,  il  tend  à  dis{>araltre  ;  il  empêche  tout  travail;  maintenant  il  cesse 
durant  le  sommeil.  — Pas  do  points  de  pression.  — Anémie,  à  part  cela 
bonne  santé.  —  Traitement  galvanique;  An  stable  à  droite  sur  le  muscle  et 
à  la  nuque  ;  ensuite  stable  obliquement  et  transversalement  par  la  tête.  — 
Après  un  traitement  de  quatre  semaines,  il  se  produit  une  notable  ami'diora- 
lion,  mais  qui  ne  l'ait  pas  de  progrès  ultérieurs.  On  tente  par  suite  l'appli- 
cation de  courants  faradiques  grossissants  ;  au  bout  de  trois  semaines,  amé- 
lioration notable  :  la  tête  peut  maintenant  être  tenue  bien  tranquille, 
durant  une  lecture  ou  un  travail  manuel  léger  ;  ce  n'est  que  durant  la  mar- 
che que  la  crampe  se  produit  encore  à  faible  degré.  .Sortie. 

117°  06s.  de  E.  Bemak.  —  Spamse  des  muscles  cenicaux.  —  Ouvrière,  o2  ans, 
soulfre  depuis  bientôt  trois  ans  de  spasmes  cervico-musculair  es  Irèsintenses  etdont 
la  violence  s'accroît  (principalement  danslarégion  de  l'accessoire  droit,  mais 
avec  participation  du  splénius,  du  digastrique,  etc.,  nystagmus  des  paupières, 
mouvements  convulsifs  des  bulbes  oculaires.).  Dix-sept  ans  auparavant,  la 
malade  avaitdéjà  une  fois  été  traitée,  pour  la  même  affection,  par  Remak  père, 
qui  avait  remporté  un  succès  par  la  galvanisation  des  apophyses  transverses 
cervicales  droites.  Elle  était  ensuite  restée  bien  portante,  pendant  l'espace 
de  quinze  ans.  Un  autre  traitement  galvanique,  pratiqué  récemment, 
n'a  pas  été  fructueux.  Par  contre,  cette  fois  encore  il  a  été  constaté  que 
le  traitement  par  l' An,  des  apophyses  transverses  cervicales  droites,  avec  des 
courants  stables  de  force  moyenne  (de  o  à  17  railliweber)  a  produit  des 
eii'ets  heureux  :  il  s'est  manifesté  immédiatement  un  soulagement  momentané 
des  crampes  ;  mais  peu  à  peu  (après  84  séances),  on  a  obtenu  une  amrliora- 
tiôn  très  réelle. 

il8°  06s.  de  Mor  Meyer.  Spasme  clonique  de  quelques  muscles  du  cou.  — 
Dame  âgée  de  26  ans,  souffrant  depuis  longtemps  d'un  mouvement  convul- 
sif  de  la  tête  en  arrière,  et  à  gauche,  accompagné  de  craquements  dans  le 
voisinage  des  vertèbres  inférieures  du  cou  et  toute  sorte  de  secousses  spasti- 
ques  aux  extrémilés.  L'exploration  décèle  une  tension  anormale  desmuscles 
situés  dans  la  région  cervicale,  supérieure  et  postérieure,  gauche  :  La  pres- 
sion sur  les  apophyses  transvorses  des  vertèbres  moyennes  du  cou,  à  gauche 
est  douloureuse.  Spasme  presque  continuel  et  très  douloureux.  Traitement: 
action  stable  du  pôle  positif  sur  la  partie  supéneure  gauche  du  cou,  Iva  sur  la 
fosse  submaxillaire,  pendant  dix  minutes,  tandis  qu'un  aide  maintient  avec 
peine  la  tête  penchée  en  avant.  Au  bout  de  quatre  semaines,  la  patiente  peut 
tenir  sa  tête,  sans  appui,  pendant  quelques  secondes  dans  la  position 
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normale.  Après  175  séances  seulement,  le  mieux  a  fait  d'assez  grands  progrès 
pour  que  la  patiente  puisse  aller  aux  bains.  Plus  tard,  guérison. 

ll'jo  06s.  d'Erdinann.  Torticolis  rhumatismal.  —  Fabricant  de  chapeaux  de 
paille,  atteint  depuis  quatre  mois  de  torticolis  rhumatismal,  tête  tournée 
en  avant  vers  la  droite  et  en  bas  ;  menton  rapproché  de  l'épaule  gauche, 
mouvements  passifs  douloureux.  Le  bacligconnage  faradique  du  cou  rend 
aussitôt  les  mouvements  de  la  tête  plus  libres  pour  quelques  heures.  Gela 
et  l'excitation  faradique  directe  du  muscles  splénius  gauche  fit  disparaître 
l'aflection  en  10  séances. 

120°  Obs.  de  M.  Rosenthal.  —  Torticolis  rhumatismal.  —  Domestique, 
30  ans,  a  été  affectée  après  avoir  été  mouillée  de  part  en  part,  d'une  con- 
tracture du  trapèze  droit,  tête  penchée  à  droite  et  en  arrière,  menton  tourné 
à  gauche.  —  Le  passage  d'un  courant  galvanique  a  aussitôt  pour  résul- 
tat des  mouvements  plus  libres  de  la  tête.  —  Après  une  seconde  séance, 
guéiison. 

121°  Obs.  de  Mor  Meyer.  —  Contracture  rhumatismale  de  l'angulaire  de  l'omo- 
plate. —  Jeune  fille  de  12  ans  a  été  atteinte,  durant  la  nuit,  par  suite  de 
refroidissement,  d'une  contracture  de  l'angulaire  gauche  de  l'omoplate,  dont  le 
renfiement  musculaire  présente  une  saillie  prononcée.  Quelques  commuta- 
tions de  courant  à  travers  les  muscles  amènent  aussitôt  sa  détente;  après  deux 
séances  ultérieures,  guérison  complète. 

122'  Obs.  particulière.  —  Touxnerveuse.  —  Jeune  fille  de  12  ans,  atteinte  de- 
puis six  mois  d'accès  de  toux  nervoso-spasmodiques  ;  ces  accès  se  renouvellent 
au  bout  de  quelques  secondes  sous  la  forme  d'un  enrouement  et  d'une  toux 
peu  bruyante  ;  à  cela  se  joignent  de  légers  mouvements  convulsifs  des  épaules 
et  aussi  des  lèvres.  La  patiente  se  plaint  d'une  vague  douleur  dans  la  région 
du  larynx.  Objectivement  tout  est  normal.  La  patiente  souffre  de  la 
migraine. 

D'abord,  pendant  deux  jours,  faradisation  du  larynx.  La  douleur  au  cou 
disparaît  ;  la  toux  ne  se  modifie  pas. 

Ensuite  traitement  galvanique  stable,  transversalement  par  le  larynx  et  de  la 
nuque  au  larynx.  Après  cela,  prompte  amélioration  ;  au  bout  de  cinq  jours, 
la  toux  a  complètement  disparu.  La  patiente  rentre  chez  elle  ;  mais,  dans  la 
maison  paternelle,  le  mal  reparaît  quelques  joursaprès;  quatre  semaines  après, 
elle  est  remise  au  traitement  ;  après  quatre  jours  de  traitement  galvanique,  la 
toux  a  disparu  de  nouveau.  Le  traitement  est  encore  poursuivi  pendant 
quelques  semaines,  après  quoi  la  guérison  est  définitive. 

123"  06s.  de  Mor  Meycr.  Hoquet  avec  faiblesse  simultanée  du  bras  gauche.   

Professeur  de  gymnastique,  âgé  de  40  ans,  très  nerveux,  éprouva  à  la  suite 
d'un  violent  effort,  il  y  a  16  ans,  une  seiisation  de  faiblesse  au  bras  gauche,  liée 
à  un  sentiment  de  resserremment  de  la  partie  gauche  du  thorax  et  de  fréquents 
renvois.  Une  pression  sur  l'apophyse  épineuse  de  la7<=  vertèbre  du  cou,  déter- 
mine une  douleur  et  hoquet  violent,  se  renouvelant  40  fois  dans  une  minute  ; 
la  pression  sur  les  apophyses  transverses  des  3,  4  et  vertèbres  du  cou  est 
également  douloureuse.  Le  traitement  par  l'An  de  ces  points  de  pression 
détermina  une  amélioration  et,  après  9  séances,  une  disparition  presque 
complète  des  douleurs. 
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124"  06s.  personne  II  i;.  Spusinc  des  deux  muscles  droits  de  l'abdomea  et  (jrands 
dorsaux.  —  Oiivriftro  «le  fcil>i  i(|iio,  âgée  de  24  îuis,  très  anémique,  soullraiit^ 
depuis  15. mois,  Ae  secousses  spasmodiqucs  du  l)!is-venlre,  sans  douleurs,  mais 
avec  une  i'ré(|iience  et  iiilensiLé  croissantes.  Souvent,  interruptions  d'un  ou 
de  plusicin-s  Jours.  L'exploration  nous  ap|)rend  qu'il  s'afril  ici  de  secousses 
isolées,  courtes,  rapides  comme  l'éclair  dans  tes  deux  droits  de  l'abdomen, 
avec  lesquelles  se  produit  en  môme  temps  une  secousse  un  peu  plus  faible 
danslesdcux  dorsaux  et  par  instants  dans  les  grands  pectoraux.  Une  pression 
et  un  petit  choc  sur  le  ventre  provoque  la  crampe.  Aucun  symptôme 
d'hystérie  :  L'introduction  stable  de  courants  galvaniques  depuis  la  co- 
lonne vertébrale  dorsale  jusqu'à  l'épigastrc  amène  une  notable  amé- 
lioration . 

i2o°  06s.  de  Mor  Mcyer.  Tremblement  du  bras  droit.  Adolescent  de  14  ans, 
souffrant,  depuis  deux  ans,  d'un  tremljlement.  toujours  plus  fort,  du  bras  droit. 
Courant  galvanique  stable,  ascendant,  du  nerf  radial  au  plexus,  galvani- 
sation labile  des  extenseurs  à  l'avant-bras.  Dès  les  trois  premières  séances, 
amélioration  évidente  ;  après  10  séances,  le  patient  peut  écrire  pendant  un 
quart  d'heure  sans  trembler.  Guérison  après  i9  séances. 

126°  06s.  personnelle.  Spasme  donique  de  l'extrémité  inférieure,  à  la  suite 
d'une  névrose  articulaire,  28  ans,  officier,  nerveux,  atteint  au  commencement 
de  juillet  1866,  par  une  balle  à  la  partie  interne  de  la  cheville  gauche; 
Intlammation  et  enflure  de  la  jambe  entière  ;  dou/m"  et  sensibilité  persis- 
tantes au  genou  gauche,  où,  14  ans  auparavant,  avait  existé  une  inflam- 
mation trauraatique.  La  douleur  est  si  grande  que  le  patient  ne  peut  ni 
marcher  ni  se  tenir  debout  sur  la  jambe  gauche.  En  outre,  secousses  dans  les 
muscles  des  mollets  et  des  cuisses,  qui,  à  chaque  flexion  du  genou,  devien- 
nent plus  violentes.  Ces  commotions  troublent  gravement  le  sommeil.  État  au 
30  août  1866  :  la  jambe  gauche  est  absolument  raide  ;  l'articulation  du  ge- 
nou est  modérément  enflée,  très  sensible  à  chaque  attouchement.  Dans  le 
mollet  et  dans  la  cuisse,  vives  secousses  fibrillaires  et  cloniques,  qui  devien- 
nent beaucoup  plus  fortes  quand  on  touche  la  rotule  et  lors  des  tentatives 
faites  pour  fléchir  le  genou.  Sensibilité  tout  à  fait  normale.  Traitement  gal- 
vanique :  An  stable  sur  l'articulation  du  genou,  durant  2  ou  3  minutes,  puis 
en  descendant  stablement  par  les  nerfs  crural  et  sciatique,  chaque  fois  2  à  3 
minutes,  plus  tard  également  par  la  partie  inférieure  de  la  colonne  verté- 
brale. Aussitôt  après  le  l»""  traitement,  l'hypereslhésie  du  genou  diminua  et  le 
sommeil  devint  meilleur.  Après  le  4"  traitement,  l'hyperesthésie  disparut 
comme  les  secousses  ;  la  flexion  du  genou  devint  facile.  Aujourd'hui  le  patient 
marche  sur  les  surfaces  planes  sans  le  secours  d'une  canne.  Après  le  li" 
traitement,  il  a  fait  sa  première  longue  promenade.  Après  le  18"  il  a 
clé  renvoyé  guéri. 

Obs.  de  II.  Remak.  Contracture  hémiplégique.  — Depuis  deux  ans,  une 
femme  souffrait  d'une  hémiplégie  avec  contracture.  Un  courant  fnradique 
primaire  fut  dirigé  à  travers  les  fléchisseurs  de  l'avant-bras,  qui  se  trouvaient 
contracturés.  Ainsi  la  malade  réussit  à  ouvrir  facilement  la  main  avec  passi- 
vité et  à  étendre  les  doigts.  Chez  la  même  malade,  on  réussit  à  déterminer 
la  résolution  de  la  contracture  d'une  manière  surprenante  par  l'introduction  de 
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courants  galvaniques  descendants  dans  les  nerfs  des  muscles  fléchisseurs  con- 
tractés. En  même  temps  l'action  de  la  volonté  sur  les  muscles  paralysés  s'accrut. 

128°  06s.  de  Remak.  Contractures  rhumalismalcs.  —  La  femme  d'un  tisse- 
rand, âgé  de  49  ans,  souffre,  depuis  17  ans,  d'un  rhumatisme  articulaire  chro- 
nique des  extrémités  supérieures.  Les  muscles  fléchisseurs  sont  contracturés 
depuis  l'épaule  jusqu'à  la  main.  Pendant  six  minutes,  un  courant  galvanique 
est  dirigé  à  travers  les  muscles  de  l'épaule  droite  et  du  bras  droit.  Après 
cela  la  malade  souleva  le  bras  plus  haut  qu'elle  ne  l'avait  jamais  fait  depuis 
17  ans.  Le  lendemain,  la  patiente  affirma  qu'elle  sentait  un  mieux  pro- 
noncé. Les  muscles  de  l'avant-bras  et  de  la  main  sont  traités  de  la  même 
manière  et  avec  un  égal  succès.  Le  même  résultat  est  obtenu  au  bras 
gauche  par  un  traitement  identique. 

129"  Ohs.  de  Barivinkel.  Contractures  accompagnant  une  myélite  de  compres- 
sion. —  Un  petit  garçon  de  6  ans,  souffre  d'une  paralysie  par  suite  de  la 
carie  d'une  vertèbre.  11  a  de  plus  une  paralysie  et  une  asthénie  des  jambes, 
des  réflexes  très  exagérés,  des  contractures  de  flexion  au  genou,  une  contrac- 
ture d'extension  au  pied.  TJ7i  fort  courant  galvanique  stable  depuis  la  surface 
supérieure  de  la  cyphose  jusqiCau  coccyx  (dans  une  direction  quelconque 
mais  l'ascendante  est  la  plus  efficace)  rend  immédiatement  souples  et  flexi- 
bles les  articulations  du  pied,  tant  que  la  chaîne  est  fermée  et  quelques  in- 
stants après.  Les  articulations  du  pied  et  de  la  hanche  ne  furent  point 
influencées  de  la  même  manière. 

130°  Obs.  de  Leloir.  —  Contracture  hystérique.  Individu  de  22  ans;  souf- 
frant d'une  anesthésie  de  la  main  gauche  et  de  l'avant-bras,  d'une  hyperes- 
thésie  ovarienne  du  côté  gauche  et  d'une  contracture  hystérique  de  la  main  du 
même  côté;  cette  affection  durait  depuisdeuxmois  et  elle  fut  guérie  par  l'appli- 
cation permanente  d'un  courant  galvanique  faible  de  o-lO  éléments,  durant  six 
heures,  tous  les  jours. 

131°  06s.  de  Mor  Meyer.  —  Contracture  réflexe  du  carré  lombaire.  —  Pas- 
leur  protestant,  33  ans,  soufl're  depuis  février  1879,  d'une  faiblesse  de  l'arti- 
culation du  genou  gauche  et  de  celle  de  la  cheville  du  pied;  en  outre  gonflement 
des  muscles  de  la  hanche  gauche  et  du  dos.  Amélioration  lente,  ensuite,  de 
nouveau,  aggravation,  scoliose  dorsale  latérale  droite,  de  sorte  qu'un  corset 
en  acier  et  une  forte  semelle  en  liège  dans  la  botte  droite  devinrent  néces- 
saires. La  scoliose  de  la  colonne  dorsale  inférieure  et  lombaire  paraît  pro- 
voquée par  une  très  forte  contracture  du  carré  lombaire  à  la  suite  sans 
doute  d'une  périostite  des  vertèbres  lombaires?  —  On  fait  passer  le  courant 
galvanique  au  travers  du  muscle  sans  grand  résultat  ;  puis  on  le  fait  péné- 
trer de  la  façon  la  plus  large,  un  pôle  reposant  sur  le  carré,  l'autre  dans  la 
région  sacro-lombaire,  avec  commutations  d'un  fort  courant  galvanique  (40-.ï0 
éléments).  l'uméhoration  fut  éclatante  et  après  14  séances,  la  scoliose  disparut 
presque  complètement  et  le  patient  put  effectuer  une  promenade  de  trois 
heures. 

Dans  rinstilutlon  des  méthodes  élecli^othérapïques ,  on  doit  songer  en 
première  ligne  à  combattre  les  lésions  qui  existent  et  palpables  du  sys- 
tème nerveux;  par  conséquent  il  faut  remplir  l'indication  causale. 
Erb.  —  Éleclrothérapîe.  32 
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Cela  s'effeclue  par  le  Irailement  électrique,  conlbrmémenl  aux  mé- 
Ihodes  connues  pour  les  aU'ecLioiiri  organiques  du  cerveau,  de  la  moelle 
épinière  ou  des  nerfs  périphériques,  qui  se  manifestent  à  nous  ;  que 
l'on  puisse  fréquemment  retirer  quelque  avantage  de  ce  procédé,  c'est 
ce  qui  est  hors  do  doute  et  ledit  procédé  peut  être  utile  en  outre  pour 
faire  disparaître  maints  excitants  réllexes.  11  est  seulement  fâcheux  que 
dans  un  trop  grand  nombre  de  cas,  on  ne  puisse  diagnostiquer  avec 
certitude  ces  affections  causales. 

Le  plus  souvent  vous  devrez  utiliser  les  actions  directes  anlispasliques 
du  courant  et  souvent  encore  ici  vous  serez  indécis  au  sujet  de  l'endroit 
où  vous  devrez  réellement  appliquer  les  électrodes,  afin  d'atteindre  la 
partie  malade  —  cet  endroit  pouvant  exister  sur  les  muscles  eux-mê- 
mes, sur  les  nerfs  moteurs  périphériques,  surles  racines  spinales,  sur  la 
moelle  épinière,  sur  le  cerveau  jusque  dans  les  circonvolutions,  ou  au 
contraire  à  l'extrémité,  sur  des  parties  extrêmement  éloignées,  points 
de  pression,  nerfs  sensibles,  etc.  Nous  ne  sommes  pas  souvent  en  état 
de  les  discerner  avec  quelque  vraisemblance  et  il  en  résulte  la  nécessité 
de  rechercher  la  vérité  à  l'aide  d'une  exploration  systématique  dans 
les  diverses  localisations,  pour  pouvoir  ensuite  appliquer  l'action  cura- 
tive.  Cette  recherche  peut  être  très  complexe  et  très  longue  et  elle  ne 
conduit  même  pas  toujours  au  but,  ce  dont  je  pourrais  citer  de  nom- 
breux exemples. 

Les  méthodes  particulières  de  traitement  antispastique  concordent  as- 
sez avec  celles  de  traitement  antinévralgique  et  je  puis  par  suite  les 
décrire  avec  brièveté.  Vous  vous  servez  tout  d'abord  du  courant  galva- 
nique afin  de  produire  les  actions  modifiantes  catalytiques  que  l'on 
désire  provoquer  dans  l'appareil  nerveux  moteur,  et  à  la  vérité,  ici, 
comme  pour  les  névralgies,  l'influence  stable  doit  être  de  préférence 
utilisée;  vous  placez  l'An  sur  le  trône  nerveux  (la  moelle  épinière, 
le  cerveau  ou  le  point  quel  qu'il  soit  que  vous  voulez  influencer)  et  vous 
le  faites  agir  quelque  temps  d'une  façon  stable,  de  préférence  en  com- 
mençant avec  un  courant  tout  à  fait  faible,  que  vous  augmenterez  peu 
à  peu  (introduction  de  traînées  de  courant),  et,  après  quelque  temps 
d'action  avec  cette  force,  vous  l'affaiblirez  de  même  graduellement 
(sorties  de  traînées  de  courant).  Ce  traitement  stable  par  l'An,  pour 
lequel,  dans  la  règle,  on  ne  doit  recommander  que  des  courants 
d'une  force  modérée,  se  montre  toutefois  utile  dans  bien  des  cas.  S'il 
n'agit  pas,  vous  pouvez  toujours  faire  un  essai  avec  la  Ka,  suivant 
le  même  mode  d'application,  ce  dernier  ayant  peut-être  d'autres  ac- 
tions catalytiques.  —  Des  courants  stables  descendants  agissent  aussi 
dans  le  même  sens,  quand  ils  sont  conduits  au  travers  des  nerfs  mo- 
teurs et  Remak  leur  a  tout  d'abord  attribué  une  action  antispastique 
prononcée  dans  les  contractures;  pourtant,  maintes  fois,  la  direction 
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ascendante  doit  être  aussi  plus  efficace  ;  en  outre,  Remak  prélend 
aussi  avoir  obtenu  une  action  favorable,  par  des  interruptions  fréquem- 
ment répétées  d'un  courant  descendant  dirigé  à  travers  un  nerf  et  un 
muscle,  spécialement  dans  des  crampes  réflexes  toniques.  —  Ce  fait 
constaté  par  Rankeque,  les  courants  galvaniques  d'une  force  détermi- 
née, dirigés  à  travers  la  moelle  épinière,  arrêtent  les  spasmes  réflexes, 
dans  les  cas  d'empoisonnement  par  la  strychnine,  trouve  peut-être 
son  analogue  dans  le  résultat  favorable,  que  Barwinkel  obtint  pour 
certain  malade  (v.  obs.  129).  Lb.  dii^ection  àxi  courant  semble  être  in- 
différente à  cet  effet,  pourvu  que  sa  force  soit  suffisante. 

Mais  vous  pouvez  aussi  obtenir  des  elîels  antispastiques  à  l'aide  du 
courant  f'aradique;  tout  d'abord,  en  envoyant  de  faibles  courants  fara- 
diques,  à  l'aide  d'électrodes  mouillées,  à  travers  l'appareil  moteur  (éven- 
tuellement aussi  à  travers  la  tête  et  la  colonne  vertébrale)  ;  ou  bien  à 
l'aide  de  forts  courants  faradiques,  à  travers  les  nerfs  et  muscles  pé- 
riphériques ;  partant  du  fait  physiologique  que,  durant  une  forte  fara- 
disation  des  muscles  leur  extensibilité  s'accroît,  Hemak  a  utilisé  ces 
courants  en  premier  lieu  pour  supprimer  des  contractures  paralytiques, 
et  avec  succès:  les  muscles  ainsi  faradisés  pouvaient  alors  être  légère- 
ment allongés  et  rester  quelque  temps,  plusieurs  heures,  souples  et 
extensibles.  La  meilleure  méthode  d'appliquer  ces  actions  est  bien 
l'application  de  courants  faradiques  grossissants,  qui  a  été  mise  en  œu- 
vre par  Frommhold,  Benedikt  et  par  moi-même,  assez  souvent  avec 
succès. 

Ces  procédés  agissent-ils,  par  surexcitation  et  par  la  fatigue  qui  en 
résulte  pour  l'appareil  moteur,  ou  par  une  modification  de  l'échange 
moléculaire,  ou  par  une  diminution  de  l'excitabilité  ;  cela,  n'a  pas  été 
encore  élucidé;  vraisemblablement,  les  interruptions  souvent  répé- 
tées, ci-dessus  mentionnées,  du  courant  galvanique,  agissent  absolu- 
ment de  la  même  façon  que  les  fermetures  de  la  Ka,  fréquemment  re- 
nouvelées;  peut-être  en  est-il  de  même  pour  les  commutations  de 
courant,  effectuées  à  diverses  et  nombreuses  reprises,  dans  la  région  de 
la  crampe,  auxquelles  Benedikt  attribue  une  efficacité  toute  particu- 
lière contre  beaucoup  de  crampes,  particulièrement  contre  le  tic  con- 
vulsif  et  que  Mor  Meyer  recommande  tout  récemment  aussi  contre  les 
contractures  (voir  obs,  121  et  131). 

Un  second  moyen  de  traiter  les  crampes  consiste  kcombattre  les  exci- 
tants périphériques,  lors  des  crampes  dites  réflexes.  Ici  les  méthodes 
en  usage  dans 'les  névralgies  et  autres  états  d'excitation  sensible,  peu- 
vent trouver  leur  appUcation;  ici  aussi  on  applique  donc  de  préfé- 
rence, des  courants  stables  galvaniques,  etc.,  mais  sur  les  nerfs  sensi- 
bles, et  leur  prolongement.  —  A  tout  cela  se  joint  encore  le  traitement 
électrique  des  points  de]pression  ou  des  voies  et  ganglions  sympathi- 
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ques  à  l'aide  duquel  II.  Ilemak  a  obtenu  de  nombreux  succès  et  qui  a 
également  donné  à  d'autres  observateurs  quelques  résultats  remar- 
quables; il  est  fâcheux  seulement  que  ces  points  de  pression  soient  si 
rares  et  pas  aussi  fréquents  que  tendraient  à  nous  le  faire  croire 
les  descriptions  de  Rcmak.  Un  traitement  de  ces  points  par  l'An  stable  a 
lieu  d'èlre  tout  d'abord  recommandé;  maintes  fois  son  action  sépuise 
au  bout  de  quelque  temps  et  on  doit  alors  rechercher  d'autres  points. 

Enfin  un  dernier  moyen,  qui  conduit  parfois  au  but,  consiste  dans 
l'introduction  d'actions  d'arrêt,  par  une  forte  excitation  périphérique  ; 
celle-ci  peut  agir  ou  bien  (absolument  comme  dans  les  névralgies)  en 
combattant  des  excitations  sensibles  et  provoquant  des  réflexes,  ou  bien 
en  déterminant,  par  une  forte  excitation,  une  action  d'arrêt  sur  l'ex- 
citation motrice.  A  cet  effet  on  utilise  le  pinceau  faradique  ou  les  mo- 
xas  sur  différents  points  de  la  peau,  tout  près  ou  à  quelque  distance 
des  nerfs  moteurs  atteints,  sur  la  colonne  verlébrable,  à  l'épigastre. 
Dans  bien  des  cas  il  peut  être  utile  de  traiter  ainsi,  par  l'excitation^ 
quelques  points  de  pression,  ou  bien  avec  le  pinceau  faradique,  ou 
aussi  avec  laKa  stable,  quand  il  s'agit  de  points  de  pression  dont  iex- 
cltalion  arrête  la  crampe. 

Je  dirai  finalement  que,  pour  les  contractures  invétérées,  rhumatis- 
males et  autres,  on  a  essayé  d'amener,  par  V excitation  faradique  des  an- 
tag 07ns tes  des  muscles  contracturés,  une  amélioration  de  la  contracture, 
de  la  difformité  et  de  la  motilité  des  parties.  Duchenne  et  Erdmann  ont 
essayé  cela  avec  succès,  dans  toutes  sortes  de  contractures  des  mus- 
cles du  tronc  ;  Brenner  est  entré  dans  cette  voie  pour  combattre  les 
contractures  survenant  après  de  graves  paralysies  faciales  et  rhuma- 
tismales. Il  est  évident  qu'en  cela  il  ne  s'agit  pas  d'une  lutte  réelle 
contre  la  crampe,  mais  seulement  d'une  espèce  d'orthopédie  et  de 
gymnastique  par  voie  électrique  ;  toutefois  ce  procédé  peut  à  l'occasion 
avoir  son  utilité. 

Dans  les  contractures  paralytiques,  le  traitement  des  antagonistes 
paralysés  est  assez  souvent  un  remède  efficace  contre  la  contracture  ; 
car  il  est  clair  qu'avec  le  rétablissement  et  le  renforcement  de  l'influence 
de  la  volonté  sur  les  muscles  paralysés,  on  obtient  un  excellent  moyen 
de  combattre  la  contracture,  née  à  la  suite  de  cette  paralysie  {vice 
versa  la  disparition  de  la  contracture  contribuer  aussi  à  améliorer  la 
paralysie).  Mais  ceci  encore  n'est  qu'un  traitement  indirect  de  la 
crampe. 

Vous  voyez.  Messieurs,  que  nous  disposons  d'une  foule  de  méthodes 
de  traitement  électrique  contre  les  crampes  et  il  est  souvent  difficile 
de  se  décider  pour  l'une  ou  l'autre  de  ces  méthodes. 

On  ne  peut  encore  établir  d'indications  positives,  et  bien  des  fois  la 
méthode  sur  laquelle  on  comptait  le  plus  vous  fait  défaut  el  l'on  n'ar- 
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rive  au  but  que  par  la  deuxième  ou  troisième  méthode.  Il  est  naturel 
que  vous  choisissiez  votre  procédé,  d'après  des  règles  déterminées  et  d'a- 
près la  nature  du  cas  ;  mais  il  faut  vous  attendre  à  le  voir  échouer  et  à 
être  forcé  d'essayer  successivement  toute  la  série  des  autres  méthodes. 
Gomme  plan  général  de  conduite,  je  vous  recommande  de  vous  enqué- 
rir d'abord  avec  soin  de  la  cause  et  de  la  localisation  exacte  de  la  ma- 
ladie et  de  combattre  d'abord  celle-ci  ;  de  plus,  il  vous  faudra  donner 
tous  vos  soins  à  découvrir  les  excitants  réflexes  et  les  points  de  pres- 
sion ;  car  dans  les  cas  où  ils  existent,  le  traitement  a  d'ordinaire  des 
chances  plus  favorables.  Quant  au  traitement  direct,  je  vous  conseille- 
rai alors  de  commencer  toujours  par  la  méthode  la  plus  douce,  c'est- 
à-dire  par  l'emploi  de  l'An  stable,  ensuite,  s'il  y  a  lieu,  vous  passerez 
à  des  courants  descendants  stables,  à  des  courants  faradiques  simples 
ou  intenses,  puis  au  pinceau  faradique  et  enfin  aux  commutations  de 
courants.  Souvent  une  méthode,  qui  a  d'abord  échoué,  réussit  un  peu 
plus  tard  ;  on  peut  donc,  dans  des  cas  opiniâtres,  essayer  à  plusieurs 
reprises  les  diverses  méthodes  d'application.  L'habileté  et  la  chance 
des  électrothérapeutes  ont  ici  devant  elles  une  vaste  sphère  d'acti- 
vité. 

L'intensité  et  la  durée  des  applications  distinctes  se  règlent  ici  en- 
tièrement d'après  les  conditions  individuelles  ;  on  doit  toujours,  par 
prudence,  commencer  par  de  faibles  courants  et  par  de  courtes  séan- 
ces ;  peu  à  peu  on  monte  jusqu'à  une  action  plus  forte  et  l'on  répète, 
s'il  le  faut,  les  applications,  même  plusieurs  fois  dans  la  journée,  La 
durée  de  l'ensemble  du  traitement  doit  souvent  être  très  longue  et 
vous  ne  devrez  jamais  vous  fatiguer.  Quand  la  crampe  aura  disparu, 
sauf  de  légères  traces,  il  faudra,  d'après  Remak,  suspendre  le  traite- 
ment et  laisser  à  la  nature  le'  soin  de  compléter  la  guérison.  Mais  at- 
tendez-vous toujours  à  des  rechutes,  qui  se  produisent  très  facilement 
et  très  souvent,  parfois  même  après  de  très  longs  intervalles. 

Les  succès  de  l'électrothérapie,  en  fait  de  crampes,  sont  incertains  à 
un  très  haut  point,  presque  jamais  on  ne  peut  déterminer  à  l'avance, 
ni  même  conjecturer  avec  une  certaine  probabilité,  que  la  guérison  se 
produira.  Bien  des  fois  les  succès  sont  surprenants  et  éclatants  ;  d'au- 
tres fois  la  ténacité  du  mal  met  au  désespoir  le  médecin  et  le  patient. 
Même  des  cas,  en  apparence  inoffensifs,  chez  des  personnes  ordinaire- 
mentbien  portantes,  peuvent  braver  toute  méthode  de  traitement  élec- 
trique ouautre;  c'est  à  quoi  vous  devez  toujours  vous  attendre, quand  il 
s'agit  de  crampes.  Par  suite,  on  peut  à  peine  donner  quelques  indications 
générales  au  sujet  du  pronostic  du  traitement  électrique  ;  les  contrac- 
tures musculaires  et  rhumatismales,  provoquées  par  un  refroidisse- 
ment, une  névrite,  un  traumatisme,  sont  relativement  favorables  ;  les 
crampes  réflexes  et  les  formes  accompagnées  de  points  de  pression 
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percepliblcR  sont  parliculièrement  favorables  ;  les  formes  reposant  sur 
une  grave  (lialhèse  névropatliique,  les  crampes  récidivant  avec  fré- 
quence, les  crampes  existant  dans  les  maladies  organiques  de  la  moelle 
épinière  et  du  cerveau,  s(jiil  excessivement  tenaces  tandis  que  d'autre^ 
crampes  cenlrales  |)lulôL  i'onctionnelles,  ollrent  un  bon  pronostic. 


En  parlant  des  fo)-mes  de  cranipa  isolées,  je  puis  me  borner  à  attirer 
voire  attention  sur  diflerenles  particularités  d'ordre  pratique.  Très 
rarement  la  crampe  du  muscle  de  la  mastication  (sous  forme  tonique, 
en  qualité  de  trismus  ;  sous  forme  clonique,  comme  grincements  de 
dents)  s'observe  isolément  en  elle-même;  elle  est  plus  souvent  une 
manifestation  partielle  de  formes  de  crampes  générales.  Les  formes 
isolées  proviennent  maintes  fois  d'alfection  directe  de  la  portion  mo- 
trice de  la  cinquième  paire,  mais  le  plus  souvent  par  voie  réflexe 
(lors  d'état  d'excitations  dans  le  domaine  de  la  cinquième  paire,  dans 
les  affections  dentaires,  celles  de  l'articulation  delà  mâchoire,  de  con- 
tusions périphériques,  d'helminthes,  etc.).  C'est  de  ce  côté  que  doit  se 
diriger  le  traitement  électrique,  qui  pour  le  reste  n'offre  absolument 
rien  de  particulier  et  peut  être  mis  en  œuvre  suivant  les  modes  d'appli- 
cation les  plus  divers . 

Mais  la  crampe  faciale  mimique,  la  crampe  faciale,  le  tic  convulsif 
sont  de  beaucoup  le  plus  fréquemment  observés  sous  formes  très 
diverses,  partielle  ou  diffuse,  tonique  ou  clonique,  occasionnellement 
aussi  sous  forme  de  légère  contracture  (après  des  paralysies  faciales). 
Cette  affection  peut  provenir  de  causes  très  diverses  ;  mais  les  formes 
les  plus  mauvaises  sont  précisément  celles,  dans  lesquelles  absolument 
aucune  cause  ne  se  laisse  diagnostiqueretdanslesquellesleticconvulsif 
diffus  pur  persiste  avec  ténacité  des  années  et  des  décades  d'années.  On 
a  quelquefois  trouvé  qu'elles  étaient  le  résultat  d'affections  périphéri- 
ques et  centrales  ;  tout  récemment  à  propos  des  formes  de  crampe  cor^?- 
ccr/es,  on  a  été  conduit  à  supposer  qu'une  partie  des  crampes  faciales 
cloniques,  idiopathiques,  devait  être  rattachée  aune  affection,  proba- 
blement impalpable  des  circonvolutions  cérébrales,  dans  le  voisinage 
de  ce  qu'on  appelle  le  centre  facial. 

Le  traitement  électrique  de  ces  spasmes  nécessite  de  la  part  du  mé- 
decin autant  de  perspicacité  que  de  patience;  toutes  les  méthodes 
diverses  peuvent  être  ici  appliquées  et  doivent  souvent  être  essaj'ées 
à  leur  tour,  mais  souvent  inutilement:  ainsi  action  stable  de  l'An 
avec  forces  de  courant  grossissantes  ou  décroissantes  sur  le  plexus  paro- 
tidien  ou,  derrière  l'oreille,  sur  le  tronc  du  facial  ;  direction  transver- 
sale du  courant  par  les  apophyses  mastoïdes  (An  du  côlé  affecté)  ; 
action  stable  de  l'An  sur  la  région  du  vertex  opposée,  dans  le  voisi- 
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nage  du  centre  facial  (moitié  inférieure  des  circonvolutions  centrales, 
voir  fig.  29,  p.  264);  cette  méthode  d'abord  proposée  par  moi,  fut 
appliquée  en  divers  cas,  avec  succès,  par  0.  Berger  ;  comme  An  on  ae 
sert  de  préférence  de  la  grande  électrode  céplialique  que  l'on  appli- 
que sur  la  région  du  vertex  bien  humectée  (Ka  sur  le  dos  ou  à  la  main 
opposée)  stable,  avec  entrées  et  sorties  de  traînées  de  courant,  forces 
de  courant  moyennes,  durée  3-10  minutes  (suivant  Berger).  De  plus 
vous  pourrez  essayer  dans  les  branches  isolées  des  nerfs,  des  courants 
descendants  stables,  ou  répéter  souvent  des  fermetures  du  pôle  négatif 
ou  encore  des  commutations  de  courant,  auxquelles  Benedikt  a  dû 
une  série  de  succès.  Si  vous  rencontrez  des  points  de  pression  (à  la 
colonne  vertébrale,  au  visage,  dans  la  cavité  buccale,  derrière  l'o- 
reille, etc.)  vous  devrez  en  faire  l'objet  d'un  traitement  par  l'An. 
N'oubliez  pas,  non  plus,  de  vous  attaquer  dans  des  cas  graves,  aux 
différents  ganglions  du  sympathique  du  cou,  surtout  quand  ces  gan- 
glions sont  douloureux  au  toucher.  Remak  attribue  justement  à  ce 
traitement  une  efficacité  spéciale,  surtout  en  ce  q^ui  concerne  les  rami- 
fications nerveuses  .du  sympathique,  partant  des  ganglions  du  cou 
pour  aboutir  aux  grands  vaisseaux  de  la  tête,  particulièrement  à  l'ar- 
tère vertébrale  (qui  reçoit  aussi  du  premier  ganglion  thoracique  un 
important  rameau  vertébral)  ;  ces  ramifications  nerveuses  provoquent 
peut-être  des  actions  catalytiques  indirectes. 

Vous  pourrez  aussi  employer,  pour  les  nerfs,  Jes  courants  faradiques 
grossissants  et  cela  assez  souvent  avec  succès  ;  vous  pourrez  de  même 
faire  passer  des  courants  faradiques  en  long  et  en  large  à  travers  la 
tête  ou  sur  les  régions  de  l'écorce  qui  sont  en  question.  Enfin  vous 
pouvez  faire  un  essai  du  pinceau  faradlque,  que  vous  dirigerez  sur  la 
peau  de  la  nuque,  sur  la  région  postérieure  de  l'oreille  et,  s'il  y  a  lieu, 
sur  des  points  de  pression. 

On  combat,  d'une  manière  tout  à  fait  analogue,  le  spasme  facial, 
partiel,  particulièrement  le  spasme  des  paupiè7'es,  qui  se  manifeste  si 
souvent  ;  en  première  ligne,  nous  recommandons  le  traitement  par 
l'An  sur  les  paupières  fermées  et  sur  la  région  du  nerf  sus-orbitaire, 
puis  je  vous  conseille,  avant  tout,  de  rechercher  et  de  soigner  les 
points  de  pression  qui,  précisément  dans  ces  formes,  jouent,  d'après 
les  belles  recherches  de  V.  Grafe  et  Remak,  un  rôle  si  important;  il  en 
est  de  même  du  traitement  galvanique  du  sympathique  et  de  ses  gan- 
glions particuliers.  Du  reste  ici  la  patience  et  la  persistance  sont  pré- 
cisément des  conditions  fondamentales  du  succès. 

Je  puis  passer  rapidement  sur  le  traitement  du  spasme  lingual,  de 
même  que  sur  celui  des  spasmes  oculo-musculaires  ;  ce  sont  des  affec- 
tions très  rares  que,  le  cas  échéant,  vous  devrez  traiter  conformément 
aux  principes  généraux. 
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En  revanche,  les  spasmes  du  domaine  de  l'accessoire  et  de  celui  des 
autres  muscles  de  la  nuque  sont  du  nombre  de  ceux  qui  ne  sont  point 
rares,  mais  ce  sont,  dans  tous  les  cas,  des  formes  de  maladie  excessi- 
vement chroniques  ;  ils  présentent,  à  tous  les  points  de  vue,  eu  égard 
à  leur  curabilité  difficile,  la  plus  grande  analogie  avec  le  tic  convulsif 
pur  et  doivent  être  traités  absolument  d'après  les  mômes  règles  et  les 
mômes  méthodes.  Je  comprends  dans  celte  môme  g^rie  les  spasmes 
des  sterno-cleido-mastoïdiens,  des  trapèzes,  des  splénius,  des  rota- 
teurs de  la  tète,  de  l'angulaire  de  l'omoplate  et  des  autres  muscles 
profonds  de  la  nuque  et  du  cou,  dont  vous  devrez  étudier  la  sympto- 
matologie  et  le  diagnostic  dans  les  manuels  de  pathologie  nerveuse.  Le 
traitement,  par  l'An,  de  la  nuque,  du  nerf  accessoire  et  du  sympathique 
du  cou,  que  Remak,  de  nouveau,  a  récemment  préconisé,  mérite  d'être 
tenté  en  premier  lieu;  en  outre,  j'y  ajoute  d'ordinaire  le  traitement 
par  la  Ka  de  la  partie  correspondante  des  circonvolutions  céré- 
brales opposées,  ainsi  que  l'action  sur  la  moelle  allongée  (transversa- 
lement par  les  apophyses  mastoïdes)  que  l'on  peut  également  essayer  ; 
si  vous  trouvez  des  points  de  pression,  ce  qui  n'est  pas  précisément 
rare,  il  faut  les  combattre  en  premier  lieu,  et  puis  viennent  en  ligne 
les  autres  méthodes  antispasliques  déjà  décrites  à  plusieurs  reprises. 
Mais  ces  crampes  appartiennent  aux  formes  les  plus  rebelles  et  les  plus 
pénibles  que  l'on  puisse  imaginer;  j'ai  vu  des  cas  de  ce  genre  absolu- 
ment effrayants. 

On  observe  aussi  très  fréquemment  dans  ces  muscles,  les  spasmes 
toniques,  qui,  dans  leur  forme  récente,  se  présentent  souvent  sous  forme 
de  torticolis  rhumatismal  et  constituent  alors  un  objet  très  favorable 
pour  le  traitement  électrique  (comp.  obs.  120  et  121).  D'ordinaire 
deux  séances  suffisent  (An  stable,  ou  commutations  de  courant,  ou  fa- 
radisation  énergique)  pour  faire  disparaître  l'affection.  Mais  celte 
crampe  n'en  est  que  plus  grave  dans  les  formes  congénitales  ou  déjà 
passées  à  l'étal  de  contractures  durables.  En  ce  cas,  on  lente  souvent 
en  vain  toutes  les  méthodes  et  on  obtient  alors,  tout  au  plus,  quelque 
succès  de  la  faradisalion  régulière  (gymnaslico-orlhopédique)  des  an- 
tagonistes. 

Tout  ce  que  je  viens  de  dire  s'applique  également  aux  spasmes  et 
contractures  des  autres  muscles  du  tronc,  du  dos  et  du  ventre,  qui  se  pré- 
sentent à  l'observateur  sous  les  formes  et  combinaisons  les  plus  sur- 
prenantes et  opposent  d'ordinaire  à  l'exploration  et  à  l'interprétation 
cliniques  les  plus  grandes  difficultés.  En  ce  qui  les  concerne,  l'électro- 
Ihérapie  a  à  célébrer  peu  de  triomphes  ;  leur  traitement  s'effectue 
suivant  les  principes  généraux  et  consiste  habituellement  en  une  ten- 
tative dirigée  dans  tous  les  sens,  plus  ou  moins  conforme  à  un  plan, 
à  l'aide  des  méthodes  les  plus  diverses,  vers  tous  les  endroits  possibles 
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du  système  nerveux  périphérique  et  central,  d'où  la  crampe  pourrait 
peut-être  émaner.  Je  n'ai  pas  besoin  d'insister  sur  ce  sujet. 

Il  y  a  lieu  de  signaler  aussi  ici  les  spasmes  des  muscles  de  la  respi- 
ration, les  spasmes  inspiratoires  et  expiraloires,  ceux  du  diaphragme, 
etc.,  car  ils  tombent  à  l'occasion  dans  le  domaine  de  l'électrothérapie. 
Ces  spasmes,  de  beaucoup  les  plus  fréquents  chez  les  personnes  hysté- 
riques, atteignent,  soit  le  diaphragme  seul,  soit  tout  le  mécanisme  de 
la  respiration,  ou  simplement  l'inspiration,  ou  seulement  l'expiration, 
et  quelques-uns  de  ses  actes  :  toux,  éternuement,  pleurs,  rire,  cris, 
etc.  Ce  qu'il  y  a  dire  à  ce  sujet,  en  dehors  des  données  générales, 
pourrait  être  quelque  chose  comme  ce  qui  suit  :  dans  le  spasme  tonique 
du  diaphragme,  affection  extrêmement  rare,  on  a  maintes  fois  obtenu 
du  succès  d'un  fort  badigeonnage  faradique  de  la  peau,  dans  le 
voisinage  du  diaphragme,  à  l'épigastre  ;  de  même  de  la  faradisation 
ou  galvanisation  du  nerf  phrénique  du  cou  et  de  la  nuque. 

Le  même  procédé  trouve  aussi  son  application  dans  le  spasme  chro- 
nique du  diaphragme,  le  hoquet,  qui,  occasionnellement,  est  très  rebelle, 
très  gênant  et  réclame  un  traitement  énergique.  J'ai  constaté  de  visu 
qu'en  de  semblables  cas  on  pouvait  obtenir  un  brillant  succès  par  le 
badigeonnage  faradique  à  l'épigastre  ;  d'autres  prétendent  la  môme 
chose  de  la  faradisation  ou  galvanisation  du  nerf  phrénique  ;  en  bien 
des  cas,  le  traitement  par  l'An,  de  la  nuque  ou  le  passage  transversal 
par  les  apophyses  mastoïdes,  peut  être  utile;  il  en  est  de  même 
d'une  vive  excitation  de  la  zone  de  distribution  du  nerf  laryngé  supé- 
rieur. —  Contre  les  formes  plus  compliquées  de  spasmes  respiratoires 
(spasmes  ins  et  expiratoires,  spasmes  s,ternutatoires,  spasmes  du  bâil- 
lement, du  rire,  de  l'ivresse  et  de  la  toux,  etc.),  le  traitement  élec- 
trique n'est  le  plus  souvent  que  d'une  faible  utilité.  Tout  au  plus 
obtient-on  quelque  chose  quand  l'indication  causale  (hystérie,  excita- 
lion  périphérique,  ovarie,  etc.)  réclame  un  traitement  électrothéra- 
pique.  Vous  pouvez  contre  ces  crampes  procéder  directement  de  la 
même  façon  que  contre  celles  du  diaphragme,  tout  au  plus  obtiendrez- 
vous  encore  quelque  chose  d'une  forte  excitation  farado-cutanée. 
Contre  la  crampe  de  la  toux,  j'ai  reconnu  utiles  la  faradisation  et  la 
galvanisation  du  larynx. 

Les  spasmes  des  muscles  des  extrémités  supérieures  se  constatent 
journellement  ;  ce  sont,  il  est  vrai,  le  plus  souvent,  des  manifestations 
partielles  de  formes  de  spasmes  plus  étendues  et  d'autres  névroses 
(la  chorée,  le  tétanos,  l'hystérie,  la  paralysie  agitante,  l'épilepsie,  etc., 
etc.),  et  ils  nous  occuperont  plus  tard,  quand  nous  parlerons  de  ces 
dernières  ;  ou  bien  ils  sont  des  symptômes  et  des  manifestations  sub- 
séquentes d'affections  centrales  graves  localisées  (la  contracture  hémi- 
plégique, la  chorée  posthémiplégique  et  l'athétose,  l'épilepsie  corticale 
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parliello.  la  contracture  dans  des  afj'eclions  spinales,  etc.)  et  elles  n'ont 
alors  besoin  d'aucun  autre  traitement  que  de  celui  de  la  maladie  fon- 
damentale ;  mais,  maintes  fois,  il  s'agit  aussi  de  S|yismes  qui  naissent 
localement  à  l'exlrfjmité  supérieure,  par  suite  de  névrite  de  nerfs 
isolés,  d'affocti(Mis  articulaires,  de  névralgies,  etc.).  On  observe  encore 
un  grand  nombre  d'autres  formes  de  spasmes  de  l'extrémité  supé- 
rieure et  leur  traitement  est  par  suite  souvent  très  compliqué. 

Tout  d'abord,  il  faut  naturellement  traiter  la  maladie  fondamen- 
tale; alors  on  peut  mettre  en  œuvre  les  diverses  métbodes  anlispas- 
liques  déjà  souvent  citées,  sur  les  nerfs  et  muscles  du  bras,  au  cou  et  à 
la  nuque,  sur  les  points  de  pression  que  l'on  rencontre  au  plexus  bra- 
chial ou  à  la  colonne  vertébrale,  méthodes  que  vous  me  dispensez, 
j'espère,  de  vous  décrire.  Ici  aussi,  le  traitement  de  la  nuque  et  du 
plexus  par  l'An  est  au  premier  plan.  —  Contre  les  contractures  idiopa- 
thiques  ou  secondaires,  vous  pourrez  appliquer  les  méthodes  diverses 
que  j'ai  pi'écédemment  signalées  (courants  galvaniques  descendants, 
stables,  ou  courants  galvaniques  souvent  interrompus,  ou  commuta- 
tions de  courant,  ou  faradisation  énergique  avec  extension  simultanée 
des  muscles,  etc.).  —  Contre  les  crampes  partielles  chroniques,  accom- 
pagnant des  lésions  des  circonvolutions,  vous  avez  à  tenter  le  traite- 
ment des  centres  corticaux. 

Ce  que  je  viens  de  dire,  pour  lescrampesdes  extrémités  supérieures, 
est  applicable,  mutatis  rnutandis,  aux  crampes  des  extrémités  infé- 
rieures. De  beaucoup  les  plus  fréquentes,  elles  sont  les  manifestations 
partielles  des  formes  de  crampes  générales  et  étendues,  ou  les  symp- 
tômes d'affections  centrales,  surtout  de  celles  de  la  moelle  épinière. 
Pourtant  il  se  présente  aussi,  à  l'occasion,  des  spasmes  purement  péri- 
phériques, des  crampes  réflexes  provenant  d'affections  articulaires,  de 
névralgies,  de  corps  étrangers,  etc.;  très  fréquemment  aussi  des  con- 
tractures paralytiques,  des  contractures  hystériques,  et  ce  qu'on  ap- 
pelle les  crampes  dans  les  muscles  du  jarret. 

Le  choix  des  méthodes  de  traitement  doit  être  fait  absolument  d'a- 
près les  principes  généraux  ;  le  plus  souvent  vous  serez  dans  lanéces 
sité  défaire  le  traitement  d'affections  de  la  moelle  épinière,  et  par  là, 
de  déterminer,  dans  un  cas  spécial,  les  méthodes  d'application. 
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Sommaire  :  Notion  et  pathogénèse  de  l'anesthèsie.  —  Exploration  électrique.  — 
Tâche  de  C électrothérapie .  —  Cas  d'affection.  —  Méthodes  de  traitement  électri- 
que. Traitement  causal.  —  Traitement  direct  de  l'anesthèsie  ;  méthodes  avec  les 
courants  faradique  et  galvanique.  —  Suppressions  de  troubles  secondaires  trophi- 
ques.  —  Résultats.  —  Formes  isolées:  Anesthésie  du  trijumeau,  de  la  gorge  et  du 
larynx  ;  anesthésie  vaso-motrice  ;  anesthésie  hystérique  ;  anesthésie  tabétique. 

De  même  que  les  spasmes  et  leur  traitement  présentent  certaines 
analogies  avec  les  névralgies,  de  même  l'anesthèsie  a  les  relations  les 
plus  étroites  avec  la  paralysie.  Elle  doit  son  origine  à  des  lésions  toutes 
semblables  et,  très  fréquemment,  absolument  identiques  à  celles  de  la 
paralysie,  et  son  traitement  électrique  se  fonde  exactement  sur  les 
mêmes  principes  et  se  sert  des  mômes  méthodes  que  celui  de  la  para- 
lysie. Mais  les  conditions  analomiques  et  pb^^siologiques  des  voies  de 
conductibilité  centripètes  font  que  nous  avons  eu  affaire  à  des  données 
thérapeutiques  plus  simples  et  bien  moins  compliquées  que  pour  les 
paralysies,  dételle  sorte  que  les  méthodes  de  traitement  se  présentent 
au?si  sous  une  forme  relativement  plus  simple  et  plus  uniforme.  Ceci 
me  permet  aussi  une  exposition  relativement  courte. 

Sous  le  nom  d'anesthésie^  on  comprend,  comme  on  sait,  la  diminu- 
tion ou  l'abolition  des  sensations  transmises  à  la  conscience  par  les 
nerfs  sensibles  et  les  sens  ;  j'ai  ici  en  vue  principalement  les  anesthé- 
sies  cutanées  et  musculaires  (les  anesthésies  sensibles  ou  viscérales 
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seront  en  temps  el  lieu  signalées  plus  lard).  Ce  trouble  fonctionnel 
peut  être  amené  soit  \^fiT  l'affaiblissement  de  t excilahiUlé  de  l'appareil 
terminal  sensible,  périphérir/ue  ou  central,  soit  par  un  arrêt  el  une  inter- 
ruption des  voies  conductrices  sur  les  trajets  nerveux  sensibles  (anesthé- 
sies  de  conductibilité).  Ces  dernières  sont,  en  tout  cas,  de  beaucoup 
les  formes  les  plus  fréquentes  et  les  plus  importantes  de  l'aneslbésie  ; 
elles  sont  aussi  presque  exclusivement  l'objet  du  traitement  électrique. 

L'existence  d'une  anesthésie  provenant  simplement  d'une  aflection 
de  l'appareil  terminal  sensible  périphérique  (de  la  peau,  des  tendons, 
des  muscles,  des  articulations,  etc.),  ne  semble  pas  encore  suflisam- 
ment  confirmée,  parce  qu'on  ne  peut  ordinairement  démontrer  l'inté- 
grité des  voies  conductrices  délicates  et  sensibles,  qui  leur  font  immé- 
diatement suite.  11  en  est  de  même  des  anesthésies  d'un  degré  peu 
élevé,  provoquées  par  le  froid  (en  anglais,  actherspray),  par  la  cha- 
leur, par  un  sel  caustique  (lessive,  acide  carbonique,  etc.),  par  l'is- 
chémie (névroses  vaso-molrices,  etc.). 

Les  anesthésies,  par  affection  exclusive  des  appareils  de  réception 
centraux,  ne  sont  pas  non  plus  suffisamment  établies  ;  nous  supposons, 
il  est  vrai,  que  ces  appareils  doivent  être  cherchés  dans  certains  dé- 
partements de  l'écorce  cérébrale  (régions  sensorielles  de  l'écorce)  et 
nous  pouvons  aussi  nous  figurer  qu'ils  sont  susceptibles  d'être  atteints 
assez  isolément  ;  mais  il  sera  difTicile  de  décider  jusqu'à  quel  point  il 
faut  comprendre  avec  les  maladies  de  la  présente  catégorie  (encépha- 
lite corticale,  ramollissement,  épanchement  sanguin,  méningite,  intoxi- 
cation, etc.),  celles  des  voies  conductrices  sensibles  qui  en  sont  très 
rapprochées  dans  le  cerveau.  Mais  cela  n'a  pas  d'importance  spéciale 
pour  l'électrothérapie,  pourvu  qu'on  puisse  fixer  dans  l'écorce  céré- 
brale ou  dans  le  cerveau  le  siège  de  la  maladie. 

En  tout  cas,  les  anesthésies  par  arrêt  de  la  conductibilité  sensible  sur 
un  point  quelconque  de  leur  parcours,  sont  de  beaucoup  les  plus  fré- 
quentes et  les  plus  nombreuses,  et  leur  pathogénie  est  bien  plus  claire. 
Cet  arrêt  de  conductibilité  peut  être  de  môme  que  pour  les  paralj^sies, 
ou  bien  situé  dans  les  voies  de  conductibilité  périphériques,  par  suite 
des  lésions  les  plus  diverses,  ou  bien  il  peut  siéger  dans  la  conductibi- 
lité spinale  (par  toutes  les  espèces  possibles  de  maladies  de  la  moelle 
épinière)  ou  enfin  provoquées  par  une  affection  des  voies  conductrices 
cérébrales  (hémorrhagie,  ramollissement,  tumeurs,  scléroses,  etc.) 
Il  est  vrai  que  nous  ne  coimaissons  que  d'une  manière  très  incomplète 
ces  voies  conductrices  et  leur  situation  dans  la  moelle  épinière  (cor- 
dons postérieurs,  colonnes  grises  postérieures)  et,  dans  le  cerveau  (ca- 
lotte du  pédoncule  cérébral,  partie  postérieure  de  la  capsule  interne, 
fibres  de  la  couronne  rayonnante).  Il  est  aussi  possible  et  même 
très  vraisemblable  que  l'anesthésie  peut  se  produire  dans  toutes  les 
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régions  susnommées,  même  par  ce  quon  appelle  lésions  impalpables 
(par  exemple  Thystérie,  les  intoxications,  la  syphilis,  etc.);  mais  pour 
la  plupart  des  cas  de  l'espèce,  nous  n'avons  pas  encore  d'idée  précise 
sur  la  situation  que  peut  occuper,  dans  tel  ou  tel  cas,  cette  lésion  im- 
palpable. 

Je  n'ai  à  parler  de  lasymptomatologie  des  anesthésies  que  pour  atti- 
rer votre  attention  sur  la  façon  dont  vous  pourrez  tirer  de  leur  étendue 
des  points  d'appui  pour  le  siège  de  la  lésion,  dont  la  connaissance  doit 
former  la  base  de  votre  thérapeutique  (circonscrites  dans  la  région 
de  l'un  ou  de  l'autre  nerf,  sous  forme  de  paraplégie,  dliémiparaplégie, 
ou  enfin  d'hémiplégie). Vous  pourrez  de  plus  tirer  des  conclusions  de  la 
paralysie  partielle  ou  totale  de  la  sensibilité,  de  sa  disparition  plus  ou 
moins  complète,  de  la  présence,  la  nature  et  l'extension  des  anesthé- 
sies dans  la  même  direction,  comme  aussi  delà  présence  ou  l'absence 
de  troubles  intellectuels,  moteurs,  vaso-moteurs  et  Iroj^hiques,  de 
douleurs  névralgiques,  etc. 

Ce  que  l'exploration  électrique  peut  fournir  dans  ce  sens  pour  éclai- 
rer le  diagnostic,  est  peu  de  chose,  mais  ne  manque  cependant  pas  de 
valeur.  Je  vous  ai  dit  précédemment  que  des  modifications  quantitatives 
ou  qualitatives  de  l'excitabilité  électrique  des  troncs  nerveux,  mo- 
difications que  l'on  peut  utiliser  pour  le  diagnostic,  dans  la  paralysie 
des  nerfs  moteurs,  sont  inconnues  dans  les  anesthésies  ;  tout  comme 
nous  ne  pouvons  pas  reconnaître,  dans  des  paralysies,  des  modifica- 
tions quelconques  de  l'excitabilité  du  segment  nerveux  moteur  central 
parce  que  la  conductibilité  jusqu'au  muscle  est  interrompue,  de  même 
nous  ne  pouvons  pas,  dans  des  anesthésies,  reconnaître  de  semblables 
modifications  dans  le  segment  nerveux  périphérique  parce  que  la  con- 
ductibilité jusqu'au  cerveau  est  interrompue.  On  ne  pourrait  donc  faire 
une  pareille  investigation  que  dans  des  cas  d'anesthésie  incomplète. 
Rappelez-vous,  par  contre,  que  nous  pouvons  utiliser  le  courant  élec- 
trique pour  découvrir  et  délimiter  les  troubles  fonctionnels  des  ap- 
pareils sensibles,  et  je  vous  renvoie  à  cet  égard  à  ma  onzième  leçon, 
p.  203.  Nous  possédons  d'ailleurs  un  excellent  moyen  dans  l'épreuve 
farado-cutanée  de  la  sensibilité  pour  découvrir  des  difi'érences  déli- 
cates dans  des  parties  symétriques,  pour  les  délimiter  et  les  localiser 
exactement,  et  pour  constater  rapidement  l'analgésie. 

Eh  bien,  Messieurs,  contre  une  affection  des  nerfs  sensibles,  qui 
rend  la  peau  et  d'autres  parties  du  corps  plus  ou  moins  insensibles  à 
de  fortes  excitations,  on  a  depuis  longtemps  utilisé  les  fortes  excita- 
tions de  la  peau  comme  principales  ressources.  Nous  possédons  d'ail- 
leurs dans  le  courant  électrique  le  moyen  le  plus  efficace  et  le  plus 
commode  pour  provoquer  des  excitations  de  la  peau,  depuis  la  plus 
faible  jusqu'à  la  plus  intense,  et  cela  sans  qu'il  se  produise  une  modifi- 
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cation  durable  ou  un  dommage  quelconque  pour  la  peau  (ce  qui  cbI 
inévitable  dans  l'urlication,  dans  les  vésicatoires,  dans  le  1er  chauflé 
à  blanc)  ;  il  a  donc  été  tout  naliirei  d'einpbjyer  des  couranls  électriques 
pour  comballre  des  anestliésies.  Ces  couranls  forineiil  en  effet  le 
remède  souv(irain  contre  toutes  les  formes  d'anesthésies  sur  toute»  les 
parties  du  corps;  bien  entendu  qu'il  ne  s'agit  ici  que  des  anesthésies 
curables. 

La  tâche  des  éIccLrolliérapeules  à  l'(';gard  des  aneslhésies  peut  se 
résumer  en  peu  de  mots,  comme  pour  les  paralysies  :  il  peut  être  ques- 
tion de  combattre  la  maladie  qui  entrave  la  conductibilité  ou  d'aug- 
menter l'excitabilité  des  organes  de  réception,  de  plus  de  supprimer 
des  résistances  dans  la  conductibilité  sensible,  et  aussi  de  com- 
ballre les  troubles  nutritifs  secondaires  qui  peuvent  exister  (de  nature 
délicate  ou  grossière)  qui  constituent  des  obstacles  au  fonctionnement 
des  appareils  sensibles. 

Je  n'ai  pas  besoin  d'énumérer  encore  une  fois  avec  détail  les  actions 
de  couranls,  qui  sont  à  notre  disposition  pour  remplir  cette  tâcbe. 
Je  dois  dire  seulement  en  peu  de  mois  que  ce  sont  aussi  bien  les  actions 
catalyliques,  vaso-motrices  que  les  actions  modificatrices  et  surtout 
excitantes  des  courants  électriques. 

Effectivement,  nous  leur  devons  toute  une  série  de  résultats  satisfai- 
sants dans  les  aneslhésies,  résultats  qui  peut-être  se  produisent  plus 
aisément  et  plus  régulièrement  que  dans  les  paralysies,  attendu  que 
les  voies  sensibles  se  montrent  généralement  plus  résistantes  à  toutes 
les  lésions  possibles  que  les  voies  motrices.  Un  petit  nombre  d'exemples 
pourront  éclairer  la  question,  quoique  dans  nos  observations  citées 
plus  haut  (10,  12,  18,  23,  26,  31,  37,  45,  63,  66,  73,  74,  78  et  81"  obser- 
vations) nous  ayions  parlé  d'un  grand  nombre  de  cas  ou  l'action  du 
courant  a  été  efficace  contre  les  anesthésies, 

Obs. personnelle.  Anesthésie  dans  la  région  du  trijumeau  gauche.  Cuisi- 
nière âgée  de  48  ans,  tombée  malade  en  août  1870,  avec  engourdissement  et 
fourmillement  de  la  moitié  gauche  du  visage.  Jamais  de  douleurs,  fréquents 
vertiges.  L'œil  devient  rouge  et  pleure  beaucoup  ;  tout  récemment  engour- 
dissement du  palais  et  de  la  langue,  diminution  du  goût  sur  la  moitié  gauche  de 
la  langue.  A.  part  cela  bien  portante.  État  au  13  décembre  1870.  Sensibilité 
diminuée  sur  toute  la  moitié  gauche  du  visage,  de  la  langue  et  du  palais  ; 
pas  d'anesthésie  complète.  L'œil  gauche  est  rouge  et  larmoyant,  abcès  super- 
ficiel de  la  cornée.  Le  goût  est  aflaibli  à  la  moitié  antérieure  gauche  de  la 
langue.  Pas  de  trouble  dans  les  muscles  de  la  mastication.  Région  faciale 
normale.  Ouïe  bonne. 

Traitement  galvanique,  de  6  à  8  éléments  Stohr,  stable  transversalement 
par  les  tempes  et  les  apophyses  mastoïd.  8  éléments.  Ka  labile  sur  toute  la 
peau  du  visage.  Après  la  troisième  séance  :  amélioration  sensible  ;  la  sensi- 
bilité est  devenue  meilleure  sur  le  front  et  sur  la  Joue,  l'hypérémie  de  la  con- 
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jonctive  a  disparu.  Après  le  huitième  trailement,  amélioration  durable,  sen- 
sibilité meilleure  ;  l'eng-ourdisseinent  est  moindre  dans  la  bouche.  Après  la 
quinzième  séance,  le  goût  fonctionne  mieux  sur  la  moitié  gauche  de  la  lan- 
gue. Le  patient  ne  revint  plus. 

133°  Obs.  personnelle.  Paralysie  et  ancsthésie  iraiimatique  du  nerf  cubiLal  et 
médian  gauche.  Cet  ouvrier,  de  21  ans,  a  éprouvé,  en  février  1872,  une  forte 
luxation  du  coude.  On  ne  le  traita  que  seize  jours  après  et  on  appliqua  le 
bandage  maladroitement.  En  mi-novembre  1872,  on  constata  chez  le  malade 
une  paralysie  totale  de  toute  la  région  du  cubital  et  du  médian  de  la  main 
(petits  muscles  de' la  main),  avec  atrophie  très  développée  et  DR  complète  ; 
sensibilité  de  la  main  dans  la  région  des  nerfs  sus-nommés,  entièrement  éteinte 
aux  côtés  dorsal  et  palmaire;  au  côté  dorsal  la  région  du  radial  seule  a 
conservé  sa  sensibilité  normale.  En  partant  du  coude,  on  peut,  au  moyen  du 
courant  faradique  provoquer  dans  le  cubital  et  le  médian  des  sensations 
excentriques  à  la  main  ;  à  deux  pouces  au-dessus  de  l'articulation  de  la  main, 
on  constate  la  disparition  subite  des  sensations  excentriques  du  nerf  cubital  et 
du  médian.  Traitement:  Ka  labile  et  revirements  de  courant  au  nerf  médian, 
au  nerf  cubital  et  dans  leurs  zones  de  distribution.  Le  2  novembre  :  amélio-- 
ration  de  la  sensibilité  sur  le  dos  comme  sur  la  paume  delà  main.  5  décembre  : 
l'amélioration  se  maintient.  La  pointe  du  petit  doigt  est  maintenant  un  peu 
sensible.  t5  décembre  la  sensibilité  est  revenue  presque  partout,  quoique 
faiblement.  28 janvier  \  873  :  sensibilité  presque  entièrement  rétablie.  Pas  encore 
de  changement  dans  la  motilité  ;  il  ne  s'en  produit  pas  non  plus,  dans  la 
suite. 

134"  Obs.  de  Mor  Meyer.  Anesthésie  du  nerf  cubital.  —  Mécanicien  de  38  ans. 
Il  y  a  six  semaines,  il  a  été  atteint  pendant  le  sommeil  d'une  grave  paralysie 
du  nerf  cubital  ainsi  que  du  nerf  cutané  médian.  La  partie  cubitale  de  l'avant- 
bras  ainsi  que  celle  de  la  main  sont  complètement  anesthésiées  ;  les  muscles 
innervés  par  le  cubital  sont  paralysés  et  atrophiés.  —  Traitement  faradique 
de  la  peau  et  des  muscles.  Déjà,  après  ^  séances  retour  de  la  sensibilité,  mais 
faiblement  ;  après  12  séances,  complète  guérison. 

1 3o°  Obs.  de  Vulpian  :  lésion  en  foyer  de  l'hémisphère  droite  du  cervsau.  Hémia- 
nesthésie  du  côté  gauche,  etc.  — Journalier  âgé  de  JJo  ans.  11  a  eu,  il  y  a  qua- 
torze jours,  une  attaque  d'apoplexie;  la  conséquence  en  a  été  une  certaine 
/■aiô/esse  cZm  cô<é  gaucAe  et  la  cécité  de  l'œil  gauche.  Tout  le  côté  gauche  du 
corps  est  complètement  insensible  à  n'importe  quelle  excitation  Le  goût  est  éteint 
à  gauche  et  la  vue  y  est  très  faible  ;  l'ouïe  est  normale.  La  moitié  gauche  du 
palais  est  également  anesthésiée  ;  la  sensibilité  des  muscles  est  pareillement 
éteinte  à  gauche.  Traitement:  application  du  pinceau  faradique  à  un  point 
circonscrit  de  la  peau  du  côté  dorsal  de  l'avant-bras.  Au  bout  de  trois  jours 
la  sensibilité  est  revenue  dans  la  paume  de  la  main  et  sur  la  surface  anté- 
rieure de  la  caisse.  Au  bout  de  huit  jours  les  extrémités  des  doigts  sont  rede- 
venues sensibles  ainsi  que  la  face  interne  de  la  cuisse.  L'amélioration  con- 
tinue, mais  faiblement.  Au  bout  de  quatre  semaines,  la  surface  dorsale  de 
l'avant-bras  est  devenue  sensible,  ainsi  que  sa  face  interne  et  celle  du  bras  ; 
la  sensation  excentrique,  lors  de  l'excitation  du  cubital  au  bras,  est  revenue, 
etc.,  jusqu'à  la  guérison  presque  complète. 
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136"  Obs.  de  Grasset  :  hémianeslhésie  cérébrale  droite.  Le  malade  est  une 
iiiifige  vivaiilc  d'une  liémiancslliésie  cérébrale  droite,  avechémiparésie,  diminu- 
lioii  du  goiU  ol  de  la  vue  à  droite.  Dans  l'extrémité  supérieure  gauche,  il  se 
produit  du[tremljlemeiit  lors  des  mouvements  volontaires.  Ti  aiteinent.  emploi 
du  pinceau  farado-cutané  à  la  partie  externe  de  l'avant-ljras  droit,  avec  le 
coui'iint  le  plus  fort.  D'abord,  aucune  sensation,  peu  à  peu  un  picotement 
devenant  de  j)lus  en  |)lus  intense.  A  partir  de  cet  instant,  tout  le  coté  droit 
est  redevenu  sensible  ;  la  faculté  visuelle  de  l'œil  droit  est  normale,  quinze  mi- 
nutes plus  tard,  nouvelle  diminution  de  la  .sensibilité  ;  mais,  le  lendemain 
nouvelle  amélioration.  IJes  essais  semblables  de  faradi.salion  de  la  cuisse 
droite  donnèrent  des  résultats  identiques. 

137°  Obs.  de  Leloir  (Vulpian):  hémianesthésie  kysthériquc  droite.  Jeune  fille 
de  -IS  ans  et  demi,  atteinte  d'hystéro-épilepsie  depuis  l'époque  de  ses  pre- 
mières menstrues  ;  six  mois  après,  complète  aneslhésie  et  analgésie  de  tout  le 
côté  droit  du  corps  ;  ovarie  du  côté  gauche,  au  côté  droit  l'odorat  et  le  goût  ont 
fortement  diminué,  l'ouïe  moins.  Le  visage  est  libre.  Une  seule  fois, 
l'emploi  du  pinceau  faradique,  localement,  pendant  quatre  minutes,  à 
l'avant-bras  droit,  produit  une  amélioration  complète  de  l'anesthésie.  Pour  le 
reste  aussi  amélioration  notable.  Succès  persistant. 

Dans  le  choix  des  méthodes  de  traitement  électrique  contre  l'anes- 
thésie il  s'agit  naturellement,  comme  pour  les  paralysies,  en  première 
ligne,  de  combative  la  lésion  anesthésiante,  c'est-à-dire  de  la  recher-cher 
et  de  supprimer  le  véritable  foyer  de  la  maladie,  névrite,  compression, 
myélite,  tabès,  affection  cérébrale,  etc.  comme  aussi  perturbations  im- 
palpables de  nutrition,  si  toutefois  l'on  peut  en  découvrir  le  siège,  ou 
névroses  générales,  qui  se  font  souvent  remarquer  par  l'anesthésie. 
Gela  s'effectue  entièrement  d'après  les  règles  qui  vous  sont  déjà  con- 
nues ou  que  vous  apprendrez  à  connaître  dans  mes  prochaines  leçons. 

Quoi  qu'il  en  soit,  cette  partie  du  traitement  électrique  est,  dans  bien 
des  cas,  le  point  capital  et  souvent  elle  suffit  à  elle  seule  pour  suppri- 
mer l'anesthésie  et,  si  l'on  peut  profiter  de  celte  indication,  le  parti  le 
plus  raisonnable  est  de  commencer  par  là. 

Mais  la  chose  n'est  pas  toujours  possible,  soit  parce  que  nous  ne 
connaissons  ni  le  siège  ni  la  nature  de  la  lésion,  soit  peut-être  parce 
que  cette  lésion  échappe  complètement  au  traitement  électrique  et 
exige  un  traitement  différent  qui,  toutefois,  dans  bien  des  cas,  ne  suffit 
pas  non  plus.  Ainsi,  par  exemple,  la  régénération  peut  être  assez 
avancée  pour  que  la  contZwc/z'ôi/i^e  soit  de  nouyea.u  possible,  sans  exis- 
ter encore  en  fait,  et  ait  besoin  d'une  forte  impulsion  pour  entrer  de 
nouveau  en  activité.  Pour  faire  disparaître  l'anesthésie,  ou  du  moins 
pour  la  faire  disparaître  rapidement,  il  faut  encore  un  traitement  di- 
rect. 

Ce  traitenienl  direct  a  pour  but  d'augmenter  ou  de  rétablir  rexcitabi- 
lité  des  appareils  périphériques  (et  par-ci  par-là  des  appareils  cen- 
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lraux)ou  un  rétablissement  de  la  conduclibililé  des  voies  de  conduc- 
tibilité centripètes.  Le  premier  but  est,  à  vrai  dire,  d'une  importance 
secondaire  et  il  n'en  est  question  que  rarement  ;  en  outre,  il  concorde 
le  plus  souvent  avec  la  réalisation  de  l'indication  causale  ;  le  dernier 
but,  le  rétablissement  de  la  conductibilité,  est  assurément  la  chose 
principale  et  ce  à  quoi  l'on  doit  aspirer,  dans  la  plupart  des  cas. 

Quant  aux  moyens  d'atteindre  l'un  et  l'autre  but,  ils  sont  presque 
identiques;  ils  consistent  principalement  en  une  excitation  assez  forte 
et  souvent  répétée  des  appareils  sensibles  terminaux  et  des  voies  de 
conductibilité,  pour  écarter  par  une  excitation  intense  les  obstacles 
qui  se  trouvent  dans  la  voie  sensible  de  conductibilité,  forcer  ainsi  le 
rétablissement  de  cette  conductibilité,  et  finalement  rendre,  de  nouveau 
et  à  peu  près,  la  voie  praticable  par  un  usage  plus  fréquent  de  cette 
conductibilité  au  moyen  de  procédés  artificiels  d'excitation,  praticables 
même  pour  des  excitants  plus  faibles,  pour  les  phénomènes  naturels 
d'excitation. 

Pour  réaliser  ce  but,  nous  nous  trouvons,  en  face  des  anesthésies, 
dans  une  situation  bien  plus  favorable  que  vis-à-vis  des  paralysies. 
Relativement  à  celles-ci,  nous  établissons  comme  principe  que  l'excitant 
électrique  parte  du  centre  par  rapport  au  siège  delà  lésion,  pour  obtenir 
l'effet  désiré.  Vous  avez  vu  que  cela  ne  nous  est  pas  toujours  possible, 
loin  de  là,  et  que  nous  ne  pouvons  atteindre-  ce  but,  très  souvent,  que 
par  des  détours  et  par  des  détours  très  incertains  (par  l'excitation  ré- 
flexe). Cet  inconvénient  n'existe  pas  pour  les  anesthésies;  dans  celles- 
ci,  il  faut  faire  agir  l'excitant  à  la  périphérie  par  rapport  au  siège  de 
la  lésion,  et  les  appareils  périphériques  des  extrémités,  ainsi  que  les 
voies  de  conductibilité  périphériques  sensibles,  sont  toujours  à  notre 
disposition  pour  atteindre  ce  but.  D'où  découle  très  simplement  la 
méthode  pour  le  traitement  direct  de  l'anesthésie  :  excitation  périphé- 
rique de  la  peau^  des  troncs  nerveux  sensibles  et,  en  cas  de  besoin,  aussi 
de  parties  plus  profondément  situées,  autant  que  possible  avec  des 
courants  assez  élevés  pour  qu'il  en  résulte  au  moins  une  sensation 
faible.  Si  cela  ne  réussit  pas  immédiatement,  on  peut  espérer  que  le 
succès  viendra  plus  tard,  peut-être  insensiblement,  alors  que  les 
vagues  de  l'excitation  venant  souvent  se  briser  contre  l'obstacle  l'au- 
ront peu  à  peu  fait  disparaître  et  rendu  la  voie  libre,  d'abord  pour  de 
fortes  excitations  et  peu  à  peu  pour  des  excitations  de  plus  en  plus 
faibles.  Yoilà  pourquoi  il  faut,  au  commencement,  l'excitation  la  plus 
forte,  après  quoi  l'on  peut  choisir,  avec  les  progrès  de  la  conductibi- 
lité, des  excitations  de  plus  en  plus  faibles. 

Bans  le  courant  galvanique,  c'est  l'emploi  de  la  Ka  stable  et  labile 
sur  la  peau  et  sur  les  troncs  nerveux,  qui  convient  le  mieux  ici.  Il  faut 
de  môme  pratiquer  des  fermetures  réitérées  de  la  Ka  et  pour  exciter 
Erb.  —  Électrolhérapie,  33 
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davantage,  même  des  commutations  de  courant;  une  excitation  très 
intense  est  aussi  produite  par  le  pinceau  métallique  armé  de  la  Ka  ; 
mais  pour  cela  il  faut  de  grandes  forces  de  courants  et  l'on  doit  évi- 
ter de  tenir  le  pinceau  trop  longtemps  sur  le  même  point  de  la  peau, 
sans  quoi  il  y  naît  rapidement  de  fortes  écorchures. 

Mais,  dans  ce  cas,  on  se  sert,  le  plus  souvent  et  avec  prédilection, 
ducourani  faradique  qui,  à  l'aide  du  pinceau  et  des  moxas,  produit, 
avec  des  courants  secondaires  prompts  et  vigoureux,  une  énorme 
excitation  de  la  peau,  pouvant  être  graduée  aisément  et  délicatement 
il  chaque  instant  et  cette  excitation  de  la  peau  ne  laisse  jamais  après 
elle  de  fâcheuses  conséquences.  Ainsi  :  emploi  farado-cutané  du  pinceau, 
voilà  la  principale  méthode  :  on  peut  préalablement  sécher  la  peau  en 
la  poudrant.  Vous  pouvez  d'ailleurs  aussi  exciter  les  troncs  nerveux 
avec  des  électrodes  humides  ou  faire  agir,  au  moyen  de  celles-ci,  des 
courants  excitants  sur  des  articulations,  des  muscles,  des  membranes 
muqueuses  et  sur  d'autres  parties  plus  profondément  situées.  Le  cou- 
rant peut  d'abord  être  choisi  assez  fort  pour  provoquer  une  faible 
sensation  qui,  en  général,  s'accroît  ensuite  rapidement,  de  telle  sorte 
qu'on  est  obligé  de  repousser  le  rouleau  en  arrière;  à  mesure  que 
l'amélioration  fait  des  progrès,  des  courants  plus  faibles  pourront 
suffire. 

Mais  en  traitant  l'anesthésie  de  la  sorte,  on  a  rencontré  bien  des 
fois  un  fait  surprenant,  c'est  que  non  seulement  les  régions  de  la  peau 
et  les  troncs  nerveux  directement  excités  recouvrent  leur  sensibilité, 
mais  qu'encore  des  régions  de  la  peau,  voisines  et  même  éloignées  re- 
deviennent sensibles  d'une  manière  passagère  ou  même  durable.  Bien 
plus,  des  anesthésies  simultanées  de  membranes  muqueuses  et  d'arti- 
culations, même  d'organes  cérébraux,  sont  dissipées  par  une  simple 
faradisation  locale  d'une  portion  circonscrite  de  la  peau.  Spéciale- 
ment dans  les  hémianesthésies  cérébrales,  provoquées  par  des  lésions 
organiques  ou  par  des  modifications  impalpables,  et  non  moins  dans 
d'autres  formes,  principalement  dans  les  hémianesthésies  hystériques, 
il  suffit  souvent  de  traiter  avec  le  pinceau  une  petite  région  de  la  peau, 
pour  rétablir  complètement  la  sensibilité  sur  toute  la  moitié  du  corps 
et  même  encore  au  delà.  Ce  fait,  qui  a  été  l'objet  d'une  observation 
attentive  de  la  part  de  Mor  Meyer,  dans  son  traité  (3°  édition,  p.  288),  a 
été  rappelé  avec  insistance,  dans  ces  derniers  temps,  par  Vulpian.  Il 
trouva  que  particulièrement  l'emploi  du  pinceau  faradique  sur  une 
faible  partie  de  la  peau,  à  l'extrémité  supérieure  (face  externe  de 
l'avant-bras),  tous  les  jours,  pendant  8  ou  10  minutes,  avec  des  cou- 
rants très  forts,  a  cette  action  favorable,  souvent  môme  plus  favorable 
que  la  faradisation  de  toutes  les  parties  anesthésiques  de  la  peau  et  il 
donne  la  préférence  à  cette  localisation  de  l'action  excitante  ;  cepen- 
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dant  il  résulte  de  l'observation  de  Grasset  que  l'on  peut  obtenir  un  eiïet 
semblable  à  partir  d'autres  régions  de  la  moitié  du  corps  anesthésié  , 
et  même  du  côté  sain.  Rumpf  s'est  également  servi  avec  succès  du 
pinceau  faradique  promené  sur  de  plus  grandes  surfaces  de  la  peau. 
Ces  faits  ont  probablement  des  rapports  avec  les  phénomènes  mélal- 
loscopiques  dans  l'hémianesthésie  hystérique,  et  sont  encore  aussi 
obscurs  et  aussi  énigmatiques  que  ceux-ci.  On  ne  sait  pas  encore  au 
juste  s'il  s'agit  ici  d'irradiations  centrales,  de  phénomènes  d'excitation 
périphériques  ou  peut-être  aussi  d'effets  catalytiques  réflexes,  tels  que 
nous  les  avons  précédemment  signalés  pour  le  traitement  analogue 
des  paralysies.  En  tout  cas,  cette  méthode  mérite  d'être  ultérieure- 
ment expérimentée  et  d'être  largement  employée  dans  des  cas  conve- 
nables. 

Enfin  Ton  peut,  dans  bien  des  cas,  se  proposer  de  combattre  les 
troubles  Irophiques  secondaires  dans  les  nerfs  sensibles,  soit  les  troubles 
nutritifs  plus  déhcats,  tels  qu'ils  sont  causés  par  l'inaction,  une  atro- 
phie dégénérative,  ou  enfin  la  séparation  d'avec  les  centres  trophiques, 
comme  nous  l'avons  vu  dans  les  paralysies.  Les  centres  trophiques 
pour  les  voies  de  conductibilité  sensibles  périphériques  sont  situés 
dans  les  ganglions  spinaux  ;  cette  indication  surgit  donc  en  première 
ligne,  dans  les  anesthésies  périphériques  et  il  faudra  y  faire  droit,  abso- 
lument comme  pour  les  paralysies  (voir  page  391);  mais  les  circon- 
stances sont  d'autant  plus  favorables  aux  nerfs  sensibles  que  ceux- 
ci  sont  d'ordinaire  plus  prompts  à  se  régénérer  que  les  moteurs 
et  par  conséquent  entrent  en  activité  plus  tôt  que  ceux-ci.  Nous  avons 
déjà  vu  quelle  importance  a  ce  fait  pour  le  traitement  des  para- 
ysies.  Mais  on  rencontre  aussi  dans  les  anesthésies  spinales  des 
Idégénérescences  secondaires  ;  les  centres  trophiques,  pour  une  por- 
tion des  voies  de  conductibilité,  dont  il  est  ici  question,  paraissent 
aussi  être  situés  dans  les  ganglions  spinaux  ;  leur  destruction  déter- 
mine la  dégénérescence  secondaire  ascendante  des  cordons  posté- 
rieurs. Mais  on  ne  peut  encore  savoir  si  leur  traitement  électrique,  en 
cas  d'anesthésie  spinale,  donne  quelques  résultats  ou  même  s'il  est 
nécessaire. 

Les  résultats  de  ce  traitement  des  anesthésies  varient  extrêmement 
et  sont  naturellement  déterminés  par  le  caractère  de  l'affection  prin- 
cipale. Ce  qui  confirme  mon  assertion,  c'est  que  beaucoup  de  cas  sont 
purement  et  simplement  incurables.  Mais  il  existe  aussi  de  grandes 
différences  entre  les  cas  curables  ;  tantôt  la  guérison  est  prompte,  se 
produit  d'une  manière  merveilleuse  en  quelques  minutes  ou  après  un 
petit  nombre  de  séances  ;  ou  bien  le  mieux  se  manifeste,  mais  ce  n'est 
que  pour  peu  de  temps.  Quelques  heures  ou  quelques  jours  après, 
l'anesthésie  est  revenue  et  ce  n'est  que  lentement  que  la  guérison 
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s'aclKîVC.  C'est  ce  qu'on  rem;in|iie  surloul  dann  les  difl'^renles  anesthé- 
sies  hyslériqiies,  dans  les  anesLliésies  rhumalisnriales,  dans  les  anes- 
Ihésics  légères  par  compression,  etc.  Dans  d'autres  can,  la  guérison 
est  très  lente,  comme  pour  les  paralysies  traumatiques,  dans  la 
névrite,  le  labes  et  autres  affections  de  la  moelle  épinière. 


Je  n'ai  presque  rien  à  ajouter,  en  ce  qui  concerne  les  diverses  formes 
de  l'anesthésie. 

L'aneslhésie  du  trijumeau  est  une  des  plus  importantes  et  exige  un 
traitement  soigneux  et  prudent:  le  courant  galvanique  sur  le  tronc  et 
les  branches  du  trijumeau,  Ka  labile  ou  pinceau  faradique  sur  la  peau 
du  visage,  sur  la  muqueuse  de  la  cavilé  buccale  et  sur  la  langue.  Le 
courant  électrique  paraît  aussi  exercer  une  influence  favorable  sur 
l'hypérémie  conjonctivale  concomitante. 

Vanesthésie  de  la  gorge  el  du  larynx  suit  fréquemment  la  diphté- 
rite  et  réclame  une  attention  particulière  à  cause  du  grand  danger  de 
la  pneumonie  alimentaire  ;  elle  est  traitée  comme  la  paralysie  diphlé- 
ritique  :  emploi  inlrapharyngien  et  percutané  de  courants  faradiques 
ou  galvaniques,  principalement  dans  la  région  du  laryngé  supérieur. 
Jurasz  recommande  de  faire  agir  alternativement  les  deux  espèces  de 
courants. 

Dans  Vanesthésie  vaso-motrice,  il  faut  naturellement  traiter  les  vaso- 
moteurs  avec  des  procédés  qui  élargissent  les  vaisseaux  (Voir  la  leçon 
suivante).  Il  faut  pareillement  traiter  directement  la  peau  avec  des  ap- 
plications très  excitantes  et  rougissant  la  peau  (An  stable  et  Ka  labile, 
avec  l'emploi  du  pinceau  faradique);  ordinairement,  elles  disparaissent 
vite. 

Dans  les  anesthésies  et  hémianestkésies  hystériques,  on  ne  doit  pas 
négliger  le  traitement  des  organes  du  centre,  parallèlement  à  l'emploi 
périphérique  de  la  faradisation  cutanée  ;  il  faut  aussi  penser  au  traite- 
ment de  l'ovarie  éventuelle  ou  de  points  de  pression  de  la  colonne 
vertébrale.  On  peut  essayer  la  méthode  de  Vulpian. 

Contre  Vanesthésie  et  l'analgésie  tabique^  le  traitement  de  la  moelle 
épinière  est  tout  indiqué  en  première  ligne,  et  souvent  même  il  con- 
duit seul  au  but.  On  a  aussi  obtenu  de  très  bons  résultats  avec  l'appli- 
cation périphérique  du  pinceau  faradique  (Mor  Meyer  et  plus  récem- 
ment Rumpf). 

Contre  les  anesthésies  combinées  avec  les  paralysies,  sur  lesdiff"érentes 
parties  du  corps  on  peut,  outre  le  traitement  périphérique  de  l'anes- 
thésie, mettre  en  œuvre  le  procédé  spécialement  applicable  aux  para- 
lysies. 

Je  ferai  plus  lard  quelques  remarques  sur  l'aneslhésie  de  la  me  m- 
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brane  muqueuse,  de  la  vessie  et  du  rectum,  de  l'urètlire,  des  organes 
n-énitaux  et  sur  l'absence  de  la  sensation  voluptueuse,  etc. 


VIII.  Affections  du  sympatique  du  cou. —  Névro- 
ses vaso-motrkes,  trophiques  et  congénères. 
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Sommaire.  —  Maladies  du  sympathique  du  cou.  Phénomènes  et  symptômes.  Exci- 
tation et  paralysie.  —  Un  cas  de  cette  affection.  —  Méthodes  du  traitement  électri- 
que. —  Névroses  vaso-motrices.  Angionévroses  cutanées.  Symptômes  dans  le 
spasme  et  la  paralysie  des  vaso-moteurs.  —  Un  cas  de  cette  affection.  —  Métho- 
des du  traitement  électrique  pour  le  spasme  et  la  paralysie  vaso-motrice.  —  Hy- 
dropisie  intermittente  des  articulations.  —  Névroses  vaso-motrices  trophiques  de  la 
peau.  —  Anomalies  de  sécrétion  de  la  sueur.  —  Hémiatrophie  faciale  progressive. 
Siège  probable.  Méthode  de  traitement  électrique.  —  Sclérodermie.  Méthode  de 
traitement. 

Si  je  n'évite  pas  ici  de  dire  quelques  mots  sur  l'électrothérapie  des 
maladies  du  sympathique  du  cou,  je  me  bornerai  du  moins  aux  mala- 
dies en  quelque  sorte  bien  établies  de  ce  cordon  nerveux,  c'est-à-dire 
de  ses  origines  les  plus  rapprochées  de  la  moelle  cervicale  ;  mais  je 
n'entends  nullement  ici  m'occuper  d'une  série  de  maladies  très  diffé- 
rentes les  unes  des  autres,  que  la  mode  a  formellement  voulu  attribuer 
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|)endanl  quelques  temps  uusympalhique  du  cou.  Je  ne  crois  nullement 
que  la  migraine,  la  maladie  de  Basedow,  l'hémialrophie  faciale  pro- 
gressive, ou  môme  l'atrophie  musculaire  progressive,  puissent  être 
attribuées,  mùme  avec  quelque  vraisemblance,  au  sympathique  et, 
aussi  loin  que  s'étend  ma  vue,  la  plupart  des  névropathologistes  renon- 
cent de  plus  en  plus  à  cette  erreur.  Quoique,  en  ce  qui  concerne  la  lo- 
calisation de  ces  maladies  et  d'autres  semblables,  nous  n'ayons  pas, 
dans  ces  derniers  temps,  fait  grands  progrès,  on  est  toutefois  devenu 
un  peu  plus  circonspect  dans  l'emploi,  pour  la  pathologie  humaine, 
de  ces  faits  phj'siologiqucs  nouveaux,  souvent  peu  sûrs  et  encore 
moins  élucidés.  On  sait  que,  sous  ce  rapport,  on  a  réellement  beau- 
coup péché  à  l'égard  du  sympathique. 

Le  sympathique  du  cou  se  comporte,  à  l'égard  des  influences  morbi- 
des, comme  tout  autre  nerf  périphérique  ;  aussi  les  affections  tombent- 
elles  essentiellement  sous  les  mêmes  points  de  vue  thérapeutiques  que 
la  lésion  des  autres  nerfs.  Ces  maladies  sont,  à  vrai  dire,  des  faits  très 
rares,  surtout  les  lésions  isolées  du  sympathique,  mais  n'en  font  pas 
moins  partie  des  curiosités  pathologiques.  Il  est  vrai  qu'elles  offrent 
un  tableau  symptomatique  si  spécifique,  si  caractéristique  et  elles  ont 
une  si  grande  importance,  à  cause  des  nombreuses  relations  du  sympa- 
thique avec  toutes  les  parties  possibles  du  système  nerveux  central, 
avec  les  organes  de  la  pensée,  avec  certains  organes  de  la  vie  végéta- 
tive que  l'on  est,  certes,  autorisé  à  s'étendre  sur  ce  sujet,  bien  que  l'on 
ne  considère  qu'avec  la  plus  grande  réserve  les  rapports  mysté- 
rieux et  magiques  du  sympathique  du  cou  avec  toutes  les  autres  né- 
vroses possibles. 

Les  maladies  du  sympathique  peuvent  être  causées  par  une  inflam- 
mation, du  rhumatisme,  un  traumatisme,  une  compression,  etc.  ;  des 
maladies  de  la  moelle  cervicale  et  allongée  peuvent  produire  le  même 
effet  ;  parfois  aussi  peuvent  se  manifester  des  lésions  impalpables 
(dans  l'hystérie  et  la  neurasthénie).  Ces  affections  se  montrent  en  gé- 
néral sous  deux  formes,  soit  comme  excitation  du  sympathique,  soit 
comme  paralysie  du  sympathique.  Cependant  les  deux  espèces  de  trou- 
bles peuvent  exister  parallèlement  ;  dans  une  parties  des  fibres,  c'est 
l'excitation  qui  peut  l'emporter,  dans  une  autre,  la  paralysie  ;  ou  bien 
elles  peuvent  se  succéder  l'une  à  l'autre  dans  le  cours  de  la  maladie. 
L'ensemble  de  symptômes  qui  en  résulte  est  assez  caractéristique, 
mais  réclame  le  plus  souvent  un  examen  scrupuleux,  attendu  que  sou- 
vent les  symptômes  oculo-pupillaires  aussi  bien  que  les  symptômes 
vaso-moteurs,  dont  il  s'agit  surtout  ici.  ne  sont  souvent  que  fort  peu 
accentués  ;  ces  derniers  surtout  paraissent  se  mettre  à  l'arrière-plan, 
quand  la  maladie  se  prolonge. 

Les  manifestations  de  l'excitation  du  sympathique  (voir  l'observation 
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de  SeeligmûUer)  consistent  en  pâleur  et  refroidissement  de  la  moitié 
afférente  de  la  tète  et  du  visage,  en  rigidité  et  tension  des  artères  des 
tempes,  dilatation  des  pupilles  (avec  diminution  de  la  réaction  à  la 
lumière  ou  du  mouvement  d'accommodation)  avec  faible  propulsion 
du  bulbe  oculaire  et  léger  élargissement  de  la  fente  palpébrale  ;  dimi- 
nution de  la  sécrétion  de  la  sueur,  etc. 

Par  contre,  les  manifestations  de  la  paralysie  du  sympathique  consis- 
tent en  une  augmentation  de  la  température  et  de  la  rougeur  de  la 
moitié  correspondante  du  visage  et  de  la  tête,  ainsi  que  du  cou  et  de 
la  nuque,  en  outre  sentiment  de  chaleur  et  paresthésies,  élargisse- 
ment et  pulsation  plus  énergique  des  artères,  hypérémie  de  la  con- 
jonctive, douleur  de  tête,  vertige,  lueurs;  en  outre  rétrécissement  de 
la  pupille  avec  conservation  de  la  réaction  à  la  lumière  et  mouvement 
d'accommodation,  faible  diminution  de  la  fente  palpébrale,  légère 
rétraction  du  bulbe,  augmentation  des  sécrétions  lacrjnnales  et  sudo- 
rifiques,  etc. 

L exploration  électrique  ne  peut  rien  pour  aider  à  élucider  le  dia- 
gnostic, attendu  que  nous  ne  sommes  pas  assurés  de  pouvoir  opérer 
une  excitation  du  sympathique.  Toutefois  on  peut,  dans  des  cas  sem- 
blables, exercer  à  l'occasion  une  influence  immédiate  sur  le  trouble 
morbide,  par  le  courant  électrique,  et  obtenir  ainsi  des  points  d'appui 
pour  le  choix  de  la  méthode  thérapeutique. 

11  n'existe  qu'un  très  petit  nombre  d'exemples  de  maladies  du 
sympathique  qui  puissent  être  utihsés  dans  l'intérêt  de  notre  thé- 
rapeutique. 

130°  06s.  d'Otto.  Paralysie  du  sympathique  du  cou.  —  La  femme  E...,  qui 
n'avait  jamais  été  sérieusement  malade,  fut  atteinte,  au  printemps  de  1873, 
subitement,  de  vomissements,  de  mal  de  lête  et  de  vertige.  Diminution  de  la 
faculté  visuelle.  —  Après  quatorze  jours,  diminution  des  phénomènes  ;  mais 
on  remarque  une  forte  rougeur  de  la  moitié  gauche  du  visage,  du  cou  et  de  la 
nuque.  Plus  tard,  la  malade  parla  difficilement  et  sa  mémoire  s'affaibhl. 
Parfois  elle  sentait  à  latéle.  une  chaleur  brùlanln,  accompagnée  de  vertiges 
et  d'une  rougeur  plus  forte  aux  dites  parties.  Toute  émotion  morale  surex- 
citait ces  accès.  Avec  cela,  insomnies  persistantes,  dépression  intellectuelle  et 
surexcitation  persistante,  souvent  une  sueur  abondante  se  répand  sur  les 
parties  rougies.  Depuis  quinze  mois,  l'état  de  la  malade  n'avait  presque  pas 
changé.  On  remarque  une  rougeur  érythémaleuse  qui  envahit,  diffusément, 
toute  la  moitié  gauche  du  visage,  du  cou  et  de  la  nuque,  plus  tard  s'étendit 
vers  le  bas  sous  la  forme  de  taches  larges,  irrégulières  d'un  rouge  vif,  allant 
décroissant  en  nombre  jusqu'à  la  taille.  —  Le  sympathique  du  cou  n'était 
nullement  sensible  à  la  pression. 

Galvanisation  du  sympathique  avec  la  Ka  ;  après  trois  minutes  d'action,  le 
patient  se  sent  déjà  presque  délivré  des  étourdissements ,  il  dort  la  nuit  suivante 
d'un  sommeil  ininterrompu  et  paisible.  —  Au  bout  de  dix  séances,  le  patient 
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était  absolument  débarrassé  de  ses  élourdissements  ;  l'érytlième  pâlit,  dans 
les  premières  séances  mémo  pondant  lu  durée  du  courant;  la  vue  et  la  parole 
sont  meilleui'os,  le  moral  est  remonté,  guôrison  durable  après  18  séances. 

Le  b'ailement  électrique  s'institue  en  général,  pour  ces  affections, 
tout  comme  pour  les  lésions  des  nerfs  périphériques  ;  le  siège  de  la 
lésion  doit-il  ûtre  recherché  dans  le  sympathique  du  cou  lui-même, 
on  traitera  ce  sympathique  suivant  les  régies  générales  ;  y  a-t-il  quel- 
que raison  d'admettre  que  le  siège  particulier  de  l'affection  se 
trouve  dans  la  moelle  cervicale,  on  électrisera  cet  organe  de  la 
manière  connue. 

Un  tel  traitement  est-il  impossible,  n'y  a-t-il  point  de  lésion  locale 
apparente  ou  celle-ci  ne  renlre-t-elle  point  dans  le  domaine  de  l'élec- 
trolhérapie,  alors  le  choix  de  la  méthode  d'application  se  fait  d'après  la 
nature  des  manifestations  principales,  spécialement  d'après  les  troubles 
vaso-moteurs  qui  peuvent  se  présenter,  comme  je  l'expliquerai  ultérieu- 
rement d'une  façon  encore  plus  complète.  Il  me  suffira  ici  de  vous  dire 
que  vous  devrez  vous  servir  exclusivement  du  courant  galvanique, 
lors  des  manifestations  d' excilalion  du  sym,palhique  et  il  semble  en 
vérité  résulter  des  expériences  faites  jusqu'à  ce  jour  que  le  traitement 
stable  par  VAn,  du  sympathique  est  le  procédé  le  plus  convenable. 
Une  électrode  moyenne  ou  encore,  ce  qui  sera  bien  suffisant,  une  élec- 
trode en  forme  de  branche  sera  appliquée  directement  sur  les  gan- 
glions principaux  du  sympathique  (Ka  sur  le  dos  ou  indifféremment) 
et  on  introduira  un  courant  assez  fort,  d'une  façon  stable,  durant 
quelques  minutes,  de  préférence  jusqu'à  ce  qu'il  soit  possible  de  con- 
stater une  action  sur  les  vaisseaux  ou  les  pupilles. 

Lors  d'une  paralysie  évidente  du  sympathique  au  contraire,  une  ac- 
tion légère  et  brève  de  la  Kaest  indiquée,  avec  de  faibles  courants,  une 
interruption  plus  fréquente,  et  des  KaFP  répétées,  éventuellement 
aussi  quelques  commutations  ;  mais  qu'il  n'y  ait  que  de  courtes  séances 
(1  à  2  minutes)  parce  que  sans  cela  l'action  contraire  se.  produirait 
aisément.  Ici  on  peut  aussi  essayer  la  faradisation  modérée  du  nerf. 

Le  plus  souvent  il  sera  utile,  lors  des  paralysies  de  conductibilité 
du  sympathique  du  cou,  et  même  toujours,  d'y  ajouter  un  imi^einen/rfes 
centres  de  la  moelle  cervicale^  traitement  agissant  dans  le  môme  sens, 
ainsi  dans  un  cas  l'action  de  l'An  d'une  façon  stable  pénétrante,  dans 
l'autre  une  action  modérément  stable  et  môme  labile  de  la  Ka. 

11  paraît  aussi  indiqué  dans  bien  des  cas  d'employer  le  traitement  de 
la  périphérie  comme  utile  adjuvant  ;  à  cet  effet  vous  traiterez  la  peau 
et  les  vaisseaux  du  visage,  avec  l'An  ou  la  Ka  d'une  façon  stable  ou 
labile,  en  d'autres  termes  vous  y  appliquerez  le  pinceau  faradique  et 
cela  pour  amener  dans  un  spasme  notoire  des  vaisseaux  un  relâche- 
ment réflexe  et  une  rubéfaction  de  la  peau. 
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J'ai  dit,  h  proposé  des  névralgies  viscérales,  ce  qu'il  faudrait  ajouter 
pour  les  maladies  du  sympathique. 


Nous  rencontrons  des  troubles  vaso-moteurs  dans  la  pathologie  des 
nerfs  avec  une  fréquence  extraordinaire.  Vous  savez  que  les  afi'ections 
nerveuses  périphériques  (névralgies,  anesthésies,  paralysies)  ainsi  que 
les  maladies  épinières  et  cérébrales  sont  souvent  accompagnées  de  trou- 
bles semblables  ;  malgré  cela,  ils  n'exigent  ordinaii^ement  pas  de  trai- 
tement spécial.  Mais  quelquefois  ils  se  présentent  sous  une  forme  plus 
autonome  ;  ce  sont  des  affections  dans  lesquelles  des  états  d'excita- 
tion ou  de  paralysie  des  vaso-moteurs  et  des  modifications  corrélatives 
dans  la  largeur  des  vaisseaux  et  dans  la  circulation  constituent  l'élé- 
ment primaire  et  essentiel  et  peuvent  sans  doute  alors  provoquer  une 
série  d'états  successifs  pour  la  sensibilité,  la  motilité,  le  fonctionnement 
du  cœur,  celui  du  cerveau  etc..  C'est  ce  qu'on  appelle  des  névroses 
vaso-motrices.  Elles  jouent  peut-être  un  bien  plus  grand  rôle  dans  la 
pathologie  de  beaucoup  d'organes  intérieurs  que  nous  ne  le  savons  jus- 
qu'ici (il  est  vrai  que  ce  rôle  a  fait  suffisamment  agir  et  rêver  l'imagi- 
nation !)  ;  mais  nous  connaissons  mieux  et  nous  observons  plus  facile- 
ment les  névroses  vaso-motrices  dans  la  région  de  la  peau  et  tout  au 
plus  dans  la  sphère  de  distribution  du  sympathique  du  cou,  tandis  que 
nous  savons  encore  très  peu  de  choses  relativement  aux  névroses  vaso- 
motrices  des  organes  internes. 

Ces  angio-ncvroses  cutanées,  comme  on  les  appelle  maintenant,  vont 
nous  occuper  un  instant.  Elles  n'apparaissent  que  sous  deux  formes, 
mais  suivant  une  localisation  très  variable,  tantôt  plus  diffuses,  tantôt 
étroitement  localisées  dans  une  région  nerveuse  déterminée;  le  plus 
souvent  les  extrémités,  particulièrement  les  supérieures,  sont  le  siège 
de  ces  névroses,  ensuite  ce  sont  le  visage  et  le  cou,  par  conséquent  les 
parties  qui  présentent  la  plus  grande  sensibilité  dans  les  manifesta- 
tions vaso-motrices,  la  motilité  des  muscles  vasculaires  la  plus 
grande. 

Le  spasme  des  vaso-moteurs  (spasme  angiocutané)  se  manifeste  en 
tant  que  rétrécissement  des  vaisseaux,  sous  forme  de  pâleur  et  refroi- 
dissement de  la  peau  qui,  maintes  fois,  spécialement  aux  doigts,  paraît 
d'une  blancheur  crayeuse  et  cadavérique  (mort  des  doigts),  ou  affecte 
même,  à  la  suite  d'un  certain  temps,  une  coloration  plus  hvide  et 
cyanotique  ;  d'ordinaire  il  s'y  joint  un  spasme  des  petits  muscles  cuta- 
nés {cutis  anserina),  et  on  peut  considérer  comme  manifestations  ulté- 
rieures le  fourmillement,  la  douleur,  l'obtusion  de  la  sensibilité,  la  dif- 
ficulté d'effectuer  de  petits  mouvements  délicats  etc.  ;  lors  d'un  trouble 
très  étendu,  les  variations  de  l'action  cardiaque  peuvent  aller  jusqu'à 
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r.'ingino  de  poitrine  vasn-mol  i  icc.  Gel  étal  se  manifeste  habituellement 
par  des  accès,  d'une  façon  intermittente,  et  s'aggrave  sous  l'influence 
du  froid,  etc.  Un  état  analogue  à  celui-ci,  pourrait  peut-être  se  ren- 
contrer dans  cet  état  très  rare  qu'on  a  appelé  livor  angioneuioticus 
{Cyanose  propremnnl  dite),  hypérémie  par  plaque  d'un  rouge  bleuâtre 
sombre,  aycc  douleurs  sourdes,  sensation  de  froid  objectif,  relié 
maintes  fcjis  à  une  hématurie  qui  se  manifeste  par  accès,  et  doit  vrai- 
semblablement sé  rattacher  à  une  crampe  transitoire  des  petites  veines 
cutanées. 

La  ■paralysie  des  vaso-moteurs  (angio-paralysie  cutanée)  apparaît 
sous  forme  intermittente  (état  de  rougeur  essentiel)  ou  rubéfaction 
persistante,  par  plaque  ou  diffuse  et  température  élevée  de  la  peau, 
avec  accroissement  de  pulsations,  paresthésies  et  aussi  mal  de  tête, 
étourdissements,  nystagmus  des  paupières,  insomnies,  excitation  car- 
diaque, exagération  de  la  transpiration  cutanée,  etc.  Dans  des  cas 
particuliers,  on  a  vu  cette  affection  être  accompagnée,  spécialement 
aux  mains  et  aux  pieds,  de  vives  douleurs  et  d'hyperesthésie  (Érythro- 
mclalgie  des  auteurs  américains.) 

Ces  angionévroses  cutanées  se  produisent  principalement  chez  les 
individus  nerveux,  hysthériques,  asthéniques  et  peuvent  être  occasion- 
nées par  toutes  les  causes  nuisibles  possibles  (refroidissement,  métier 
s'exerçant  au  contact  de  l'-eau,  de  liquides  corrosifs,  de  certains  poi- 
sons, etc.)  ;  je  n'ai  pas  ici  à  m'appesantir  sur  ce  sujet. 

Ce  qui  serait  pour  nous  beaucoup  plus  important  pour  remplir 
l'indication  spéciale  électrothérapeutique,  ce  serait  de  connaître  la 
nature  et  la  pathogénie  de  tous  ces  troubles  vaso-moteurs.  Mais  cela 
est  encore  impossible,  dans  l'état  actuel  de  nos  connaissances, 
quand  la  question  de  l'existence  et  de  la  distribution  des  vaso-dilata- 
teurs et  vaso-constricteurs,  des  voies  et  centres  vaso-moteurs  d'im- 
pulsion et  d'arrêt  de  la  moelle  épinière  est  encore  pendante,  quand 
il  est  possible  que  ces  deux  organes  puissent  être  excités  tout  aussi 
bien  par  la  voie  directe  que  par  la  voie  réflexe  ;  nous  ne  sortirions  pas  par 
là  des  hypothèses  et  comme  vous  connaissez,  sur  ces  questions,  l'état 
de  l'enseignement  physiologique,  vous  pouvez  essayer,  dans  une  cer- 
taine mesure,  de  vous  faire  à  ce  sujet  une  opinion.  Des  explication; 
plus  exactes  me  conduiraient  ici  trop  loin. 

Le  cas,  ci-dessus  communiqué,  d'Otto  (obs.  138),  est  un  excellent 
exemple  de  paralysie  vaso-motrice  ;  l'observation  suivante  peut  aussi 
servir  d'exemple  de  crampe  vaso-motrice  : 

139°  06s.  de  JNothnagel.  —  Névrose  vaso-motrice  des  extrémités  supérieures. 
—  Ouvrière,  49  ans,  i'ul  atteinte,  il  y  a  six  ans,  à  la  suite  d'ini  fort  refroi- 
dissement, d'une  sensation  de  fourmillement  dans  les  deux  mains  et  de  douleurs 
vagues  s' étendant  jusqu'au  bras  ;  au  bout  de  six  mois,  amélioration  ;  à  partir 
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de  cette  époque,  i]  ne  se  produit  que  des  malaises  passagers.  Uepuis  trois 
mois,  de  nouveau,  violente|  exaspération.  État:  elle  se  plaint  d'une  sensation 
d'engourdissement,  de  fourmillement  et  de  vives  douleurs  des  deux  mains  et 
avant-bras  ;  intensité  variable  de  ces  phénomènes,  amélioration  par  la  cha- 
leur et  un  travail  énergique,  aggravation  par  le  froid  et  le  repos;  la  nuit, 
très  vives  douleurs.  Très  fréquents  engourdissements,  pâleur  des  doigts.  —  Sen- 
sibilité émoussée  à  un  haut  degré  ;  toutes  les  manifestations  un  peu  plus 
fortes  à  gauche  ;  main  gauche  constamment  un  peu  plus  froide  que  la  droite. 
Pression  en  aucun  endroit  douloureuse.  Badigeonnage  farado-cutané  pro- 
longé, sans  grand  résultat.  —  Après  un  arrêt  prolongé,  traitement  galvani- 
que (An  sur  le  plexus,  Ka  sur  la  nuque,  courant  stable,  durant  3-5  minutes), 
trois  fois  par  semaine.  Au  bout  de  trois  semaines,  extrémité  gauche  tout  à  fait 
dégagée,  droite,  essentiellement  améliorée.  Peu  à  peu  guérison. 

Ce  serait  en  tout  cas  prématuré,  dans  l'état  actuel  de  nos  connais- 
sances physiologiques,  de  vouloir  déterminer,  avec  quelque  certitude, 
les  méthodes  de  traitement  électrique  pour  les  névroses  vaso-motrices. 
Les  relations  très  compliquées  entre  les  vaso-constricteurs  et  les  vaso- 
dilatateurs  qui  existent  non  seulement  dans  les  nerfs  périphériques  et 
dans  le  sympathique,  mais  qui  paraissent  aussi  s'étendre  au  loin  dans 
l'organe  central,  l'impossibilité  de  déterminer  d'une  manière  quelcon- 
que, la  part  de  chacun  de  ces  groupes  de  fibres  dans  les  troubles  vaso- 
moteurs  existants,  font,  qu'actuellement,  nous  n'avons  pas  une  intuition 
bien  nette  et  une  méthode  de  traitement  claire  des  névroses  vaso-mo- 
trices. Nous  sommes  encore  condamnés  à  déterminer  empiriquement, 
par  l'expérimentation  thérapeutique,  ce  qui  est  le  plus  utile  dans  les 
différentes  circonstances  et  formes. 

Comme  points  d'appui,  nous  pouvons  sans  doute  utiliser  des  faits 
électrophysiologiques  encore  bien  obscurs  ;  je  les  ai  rassemblés  précé- 
demment (7»  Leçon,  p.  102)  et  je  vais  maintenant  en  faire  une  courte 
récapitulation  :  une  excitation  faradique  modérée  rétrécit  les  vaisseaux  . 
mais  l'excitation  faradique  intense,  surtout  l'emploi  du  pinceau  fara- 
dique amènent  un  fort  élargissement  secondaire  ;  les  courants  galva- 
niques agissent  de  même  :  d'abord  ils  rétrécissent  et  ensuite  ils  élar- 
gissent, et  cet  élargissement  se  manifeste  d'autant  plus  vite  et  d'autant 
plus  fortement  que  le  courant  est  plus  intense  ;  de  plus,  les  fermetures 
du  pôle  négatif  rétrécissent  les  vaisseaux,  tandis  que  la  durée  de  l'An 
les  élargit  considérablement  ;  enfin  des  courants  galvaniques  stables, 
ascendants  ou  descendants,  agissent  sur  beaucoup  de  nerfs  directement, 
en  élargissant  les  vaisseaux.  A  l'aide  de  ces  données,  vous  serez  à 
même  d'établir,  dans  les  différents  cas,  votre  système  de  traitement, 
avec  cette  réserve  cependant  que  peut-être  des  modifications  seront 
nécessaires  et  que  l'expérience  thérapeutique  peut  seule  donner  le  der- 
nier mot  de  la  question. 

Ainsi,  pour  le  spasme  vaso-moteur,  il  faudrait  recommander  en  pre- 


S24  NKVROSES  VASO-MOTHICES 

mière  ligne  Vaction  alahie  de  l'An  sur  les  nerfs  et  centres  vaso-moteurs 
(ainRÎ  que  sur  les  vaisseaux).  Nollinagel  place  l'An  sur  le  plexus  bra- 
chial, la  Ka  à  la  nuque,  avec  courant  stable,  2-5  minutes,  et  obtient  un 
très  bon  résultat  ;  ultérieurement  vous  pourrez  faire  passer  de  forts 
couvants  stables,  avec  changements  de  direction,  au  travers  des  nerfs 
dont  il  s'agit,  pendant  un  temps  assez  long  ;  plus  tard  aussi,  par  une 
forte  faradisation  des  troncs  nerveux,  et  enfin,  un  énergique  badi- 
geonnagc  faradique  (direct  ou  réflexe),  vous  pourrez  chercher  à  pro- 
voquer l'élargissement  des  vaisseaux.  Dans  les  cas  rebelles,  vous  pou- 
vez essayer,  à  tour  de  rôle,  ces  diverses  méthodes. 

Pour  la/jora/ysie  vaso-motrice,  on  recommande  le  procédé  contraire: 
ici,  vous  commencerez  par  faire  agir  la  Ka  avec  un  faible  courant  et 
d'une  manière  stable  et  avec  des  interruptions  réitérées  sur  les  nerfs 
et  centres  en  question.  On  peut  aussi  conseiller  quelques  commutations 
avec  un  courant  qui  ne  soit  pas  trop  fort;  mais  l'action  du  courant 
devra  être  toujours  de  courte  durée,  on  peut  de  plus  esssayer  une  fai- 
ble action  labile  de  la  Ka  sur  les  nerfs  et  sur  la  peau,  mais  seulement 
avec  un  courant  faible  ;  il  faut  de  même  faradiser  faiblement  les  nerfs 
et  la  peau  avec  des  électrodes  humides,  ou  bien  employer  pendant  peu 
de  temps  Vaction  modérée  du  pinceau  faradique,  dont  SeeligmuUer 
constata  l'efl'et,  du  moins  palliatif,  dans  un  cas  d'érythromélalgie.  Peut- 
être  serait-il  rationnel,  dans  des  cas  semblables,  d'utiliser,  pour  l'irri- 
tation par  le  pinceau  faradique,  des  troncs  nerveux  et  des  régions  de 
la  peau  plus  éloignées  et,  de  préférence,  des  parties  symétriques  du 
corps,  et  non  celles  qui  sont  précisément  atteintes  de  paralysie  vaso- 
motrice  ;  cette  méthode  paraît  du  moins  s'appuyer  sur  toutes  sortes 
de  faits  physiologiques.  Cependant  on  n'a  pas  encore  pu  préciser  la 
localisation  ni  la  force  d'excitation  nécessaire  pour  produire  le  rétré- 
cissement ou  l'élargissement  réflexe  dans  une  région  de  vaisseaux  dé- 
terminée, car  les  deux  opérations  sont  possibles.  Il  paraît,  d'après  les 
expériences  de  Rumpf,  qu'une  faradisation  faible  et  de  force  moyenne 
est  la  méthode  la  plus  efficace  pour  amener  un  rétrécissement  sur  le 
côté  non  irrité  (après  un  élargissement  passager),  tandis  que  des  cou- 
rants très  forts,  après  un  rétrécissement  passager,  déterminent  un 
élargissement  fort  et  durable  sur  le  côté  non  excité. 

Quoi  qu'il  en  soit,  toutes  ces  méthodes  ont  grand  besoin  d'une  véri- 
fication pratique  dans  des  cas  de  maladies  oîi  se  produisent  bien  sou- 
vent des  phénomènes  différents  de  ceux  auxquels  on  pouvait  s'attendre 
d'après  les  expériences  physiologiques.  C'est  seulement  lorsque,  dans 
un  grand  nombre  de  cas,  on  aura  fait  des  expériences  thérapeutiques, 
d'après  des  méthodes  déterminées,  que  l'on  pourra  se  faire  une  idée 
des  résultats  de  l'électrothérapie  dans  les  névroses  vaso-motrices.  En 
attendant,  tout  ce  que  l'on  peut  affirmer,  c'est,  qu'à  tout  prendre,  cef 
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résultais  sont  satisfaisants  et  que,  particulièrement  dans  les  cas  les 
moins  graves  d'entre  ces  névroses,  ils  sont  assez  nombreux  et  com- 
plets. 

Toutes  sortes  d'arguments  militent  en  faveur  de  l'opinion  d'après 
laquelle  il  faut  ranger  parmi  les  névroses  vaso-motrices,  une  affection 
articulaire  tout  aussi  rare  que  spéciale,  connue  sous  le  nom  d'hydropi- 
sie  interniillente  des  articulations.  Ce  jugement  porté  sur  la  maladie, 
implique  naturellement  un  essai  de  traitement  électrique.  Cet  essai  a 
été  fait  récemment  par  Seeligmûller,  mais  sans  succès  ;  par  contre, 
Pierson  prétend  avoir  exercé  une  influence  satisfaisante  dans  un  cas. 
en  galvanisant  la  nuque.  Au  reste,  comme  Seeligmiiller,  je  ne  puis  que 
recommander  de  nouvelles  expériences.  Si  donc  vous  étiez  chargé  de 
traiter  un  cas  semblable,  je  vous  conseillerais,  pour  l'accès  lui-même, 
la  méthode  de  traitement  de  la  paralysie  vaso-motrice.  Il  faudrait 
agir  sur  le  genou  même,  sur  les  troncs  nerveux  correspondants,  et  sur 
la  moelle  épinière.  On  peut  aussi  chercher  à  agir  éventuellement  d'une 
manière  réflexe,  à  partir  de  l'autre  jambe  ou  de  la  plante  des  pieds, 
du  même  côté  (On  emploiera,  de  préférence,  des  courants  faibles).  Je 
crois  que,  dans  les  intervalles,  il  conviendrait  de  traiter,  de  préfé- 
rence, avec  des  courants  galvaniques,  la  région  lombaire,  ainsi  que  les 
nerfs  crural  et  sciatique.  Quoi  qu'il  en  soit,  la  question  réclame  des 
expériences  ultérieures. 


Toutes  sortes  d'afTeclions  de  la  peau  sont,  depuis  quelque  temps, 
rangées  parmi  les  névroses  trophiques  et  vaso-motrices,  ou  du  moins 
mises  en  rapport  avec  des  anomalies  du  système  nerveux.  Je  citerai 
seulement  toutes  sortes  de  formes  de  Yénjthème,  Vurticaire,  et  tout 
spécialement  V herpès  zoster.  Ces  questions  sont  encore,  il  est  vrai,  peu 
intéressantes  pour  l'électrothérapie  ;  mais  elles  pourront  donner  un 
champ  fécond  pour  les  recherches  électrothérapiques  de  l'avenir.  As- 
surément, ce  qui  est  le  moins  douteux,  c'est  la  nature  névrotique  des 
souffrances  que  produit  l'herpès  zoster.  Celui-ci  se  manifeste  tantôt 
isolé,  tantôt  en  rapport  avec  les  névralgies  d'un  siège  analogue. 

D'après  tout  ce  que  nous  savons,  il  paraît  se  rattacher  régulière- 
ment à  des  phénomènes  inflammatoires  (névrite),  ou  bien  dans  les 
nerfs  périphériques,  ou  plus  souvent  dans  les  ganglions  spinaux,  ou 
dans  le  ganglion  de  Casser.  De  là  résulterait  donc  dans  les  cas  appro- 
priés, le  traitement  galvanique  de  la  névrite  (voir  la  21°  leçon).  En 
thèse  générale,  ce  traitement  sera  superflu,  du  moins  contre  le  zoster, 
qui  d'ailleurs  disparaît  spontanément  au  bout  de  quelques  jours. 
Toutefois  la  présence  du  zoster  indique  toujours  qu'une  névralgie  dé- 
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pend  d'une  névrite  el  que  lîi  thérapeutique  doit  être  tout  spécialement 
dirigée  sur  la  région  des  ganglions  spinaux  ou  mieux  du  ganglion  de 
Gasser.  Au  reste,  la  présence  d'un  zoster  ne  doit  nullement  vous  faire 
renoncer  au  traitement  gaivaiiii|ue  d'une  névralgie. 

Les  anesthésies  cutanées  circonscrites  qui  restent  souvent  à  guérir 
après  un  grave  herpès  zoster  sont  traitées  absolument  comme  les  au- 
tres anesthésies. 


On  associa  précédemment  les  anomalies  de  La  sécrétion  de  la  sueur 
aux  névroses  vaso-motrices;  ces  anomaUes  acquièrent  quelquefois  une 
certaine  individualité,  peuvent  montrer  d'étranges  formes  de  localisa- 
tions et  en  réalité,  s'associer  assez  souvent  à  des  névroses  vaso- 
motrices.  Mais  nous  savons  aujourd'hui  que  des  nerfs  spéciaux  et  des 
centres  cérébro-spinaux  président  à  la  sécrétion  delà  sueur  et  que  les 
névroses  de  la  sécrétion  de  la  sueur  peuvent  avoir  aussi  une  certaine 
autonomie  et  une  palhogénie  et  localisation  qui  leur  est  propre.  En 
effet  si,  dans  certaines  névroses  vaso-motrices  (par  exemple,  dans 
l'angioparalysie),  on  trouve  régulièrement  une  augmentation  de  la 
sécrétion  delà  sueur,  cela  peut  s'expliquer  par  un  plus  grand  afflux 
du  sang  et  par  l'élévation  de  la  température  qui  agissent  sur  les 
glandes  sudorifiques,  en  favorisent  la  sécrétion,  mais  probablement 
pas  par  une  paralj'sie  des  nerfs  d'arrêt  concernant  la  sécrétion  de  la 
sueur.  Au  reste,  ces  névroses  de  la  sueur  peuvent  être  complètement 
indépendantes  des  névroses  vaso-motrices. 

Elles  apparaissent  sous  la  forme  d'/«î//)e?"/(/?'ose,  quand  il  y  a  excès  de 
sueur,  et  sous  celle  de  l'anidrose,  quand  la  sécrétion  de  la  sueur  di- 
minue, est  plus  ou  moins  étendue  ou  localement  limitée,  et  localisées 
fréquemment  sur  une  moitié  du  visage,  avec  ou  sans  troubles  vaso- 
moteurs  ou  symptômes  de  la  maladie  du  sympathique.  Les  anomalies 
de  la  sueur  se  manifestent  nettement  surtout  lors  d'états  déterminés 
du  corps  tels  qu'échauffement,  mouvement,  assimilation,  action  d'un 
acide  sur  la  langue,  etc. 

On  ne  sait  pas  encore  grand'chose  sur  leur  traitement  électrique  . 
Si  les  anomalies  de  la  sécrétion  de  la  sueur  ne  sont  que  l'effet  d'une 
névrose  vaso-motrice  ou  d'une  névrose  du  sympathique  et  de  la  circu- 
lation entravée  de  la  sorte,  il  faudra  traiter  ces  troubles  de  la  manière 
qui  laur  convient.  Si  au  contraire  elles  ont  leur  individualité,  il  faudra 
les  traiter  d'après  leur  analogie  avec  les  névroses  vaso-motrices,  en 
surexcitant  pour  l'anidrose  et  en  calmant  pour  l'hyperidrose.  Il  est 
vrai  que  vous  tomberez  bientôt  dans  un  dilemme  résultantdes  effets 
vaso-moteurs  contraires. 
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Je  vais  citer  encore  ici  une  maladie  qui  mérite  peut-être  par  excel- 
lence le  titre  de  trophonévrose,  je  veux  parler  de  V héniiatrophie  faciale 
progressive. 

Cette  destruction  chronique  d'une  moitié  du  visage,  envahissant  les 
parties  molles,  la  peau  et  les  os,  destruction  qui  aboutit  finalement  à 
une  cruelle  difformité  du  visage,  ne  peut  évidemment  avoir  qu'une 
origine  névrotique  ;  mais  l'on  ne  possède  encore  aucune  donnée  posi- 
tive sur  l'essence  et  la  localisation  réelle  du  processus. 

Je  suis  porté  à  croire  que  cette  maladie  est  du  ressort  du  nerf  tri- 
jumeau ;  j'approuve  beaucoup  moins  l'opinion  d'après  laquelle  elle 
pourrait  dépendre  du  sympathique  du  cou  ou  serait  produite  par  lui. 
Mais  on  ne  sait  pas  du  tout  s'il  s'agit  ici  de  quelque  lésion  du  ganglion 
de  Gasser,  d'une  affection  de  voies  plus  centrales,  ou  peut-être  d'un 
centre  trophique  qui  serait  en  rapport  avec  les  origines  du  trijumeau. 

L'expérience  nous  apprend  que  cette  affection,  une  fois  développée, 
est  incurable.  Vous_  n'aurez  donc  qu'en  le  prenant  à  sa  naissance,  à 
ses  débuts,  quelque  espoir  d'obtenir  de  votre  traitement  un  résultat 
plus  ou  moins  précaire  ;  les  tentatives  électrothérapiques  faites  jus- 
qu'ici n'ont  pas  eu  de  résultats  satisfaisants.  Malgré  cela,  si  l'on  veut 
entreprendre  cette  cure,  on  fera  bien  d'employer  en  première  ligne  le 
courant  électrique  pour  combattre  ce  mal  qui  défigure. 

Je  conseillerais  comme  la  meilleure  méthode  la  galvanisation  du 
trijumeau,  surtout  de  la  région  du  ganglion  de  Gasser  (en  opérant 
transversalement  par  le  milieu  de  la  région  des  tempes);  il  faudrait 
ensuite  galvaniser  aussi  la  moelle  allongée  (en  traversant  les  processus 
masto'idiens)  et  la  moelle  du  cou,  pour  agir  sur  les  noyaux  du  triju- 
meau ;  puis  il  faudrait  galvaniser  le  sympathique  du  cou,  pour  aug- 
menter l'afflux  du  sang  et  exciter  les  phénomènes  trophiques,  enfin 
traiter  directement  le  visage  avec  l'action  stable  et  labile  du  pôle  né- 
gatif pour  amener  le  môme  effet.  En  tout  cas,  la  cure  doit  être  com- 
mencée de  bonne  heure  et  être  continuée  très  longtemps. 


Permettez-moi  enfin  d'ajouter  un  mot  sur  ce  qu'on  appelle  la.  scléro- 
dermie, affection  singulière  de  la  peau  et  des  parties  molles  sous-cuta- 
nées. On  se  persuade  de  plus  en  plus  que  cette  maladie  est  d'origine 
trophonévrotique  et  vaso-motrice  ;  aussi  a-t-elle  été  souvent  l'objet 
d'expériences  électrothérapeutiques.  Les  troubles  vaso-moteurs  qui 
déterminent  assez  fréquemment  la  maladie,  les  processus  qui  se  dé- 
roulent sous  la  forme  d'une  inflammation  atrophique  de  la  peau 
l'atrophie,  la  roideur,  l'état  brillant  de  la  peau,  (rappelant  les  r^/ossy- 
fingers  ou  doigts  lustrés  des  lésions  nerveuses  graves  traumaliques), 
le  ratalinement  du  tissu  sous-cutané,  l'atrophie  des  muscles,  la  pig- 
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menliUioli  anormale,  los  aiiomaliiis  (i<;  cfoissarico  des  cheveux  et  dos 
ongles,  la  marche  symétrique  el  le  caractère  progressif  de  la  maladie 
tout  cela  tend  à  prouver  que  cette  affection  est  d'origine  nerveuse, 
qu'elle  est  également  une  trophonévrose;  pourtant  c'est  là  ce  qui  ne 
me  paraît  encore  en  aucune  façon  positivement  démontré.  Il  faudrait 
donc  songer  avant  tout  à  une  localisation  du  trouble  dans  la  moelle 
cpiniôre  et  ses  centres  trophiques,  peut-être  aussi  dans  le  sympathique 
et  ses  ganglions  ;  il  n'est  possible  de  dire  à  ce  sujet  absolument  rien 
de  certain. 

On  a  fait,  pour  cette  maladie,  de  nombreuses  tentatives,  à  l'aide 
du  traitement  électrique  ;  moi-même,  j'ai  traité  toute  une  série  de  cas 
en  prolongeant  longtemps  le  traitement  sans  obtenir  grand  succès. 
Tout  récemment  pourtant,  j'ai  traité  galvaniquemenl,  chez  une  jeune 
femme, un casdéjàtrèsavancéet  existant  depuis6-7  ans  et  j'ai  ainsi  ob- 
tenu une  amélioration  incontestable  (à  la  vérité  à  l'aide  d'un  traitement 
arsénical  et  des  onctions  graisseuses). 

La  méthode  employée  à  cet  effet  fut.  galvanisation  du  renflement 
cervical  et  lombaire  de  la  moelle  épinière  avec  des  courants  stables 
et  la  permutation  des  pôles,  puis  galvanisation  du  sympathique  du 
cou  de  la  manière  habituelle,  enfin  galvanisation  périphérique  labile, 
avec  la  Ka,  de  la  peau  sur  toutes  les  parties  atteintes  (visage,  cou, 
poitrine,  extrémités  supérieures,  particulièrement  les  mains)  si  long- 
temps et  avec  des  courants  si  forts  que  la  peau  finit  par  se  rubéfier.  Le 
résultat  fut  non  seulement  subjectif,  mais  encore  objectif  avec  une 
entière  évidence,  bien  que  naturellement  il  ne  peut  être  question  d'une 
guérison  complète.  Mais  cette  expérience  m'a  décidé  à  faire  plus  tard 
de  nouvelles  recherches  thérapeutiques  au  sujet  de  cette  maladie. 

Fieber  a  traité  avec  succès  un  cas  limité  à  l'extrémité  supérieure 
gauche,  avec  une  méthode  tout  à  fait  semblable.  L'observation  d'Ar-- 
maingaud,  qui  fit  aussi  agir  la  Ka  labilement  (l'An  étant  sur  la  colonn(; 
vertébrale),  ne  concernait  probablement  pas  de  véritable  sclérodermie, 
mais  plutôt  un  cas  de  myxœdème. 


IX.  Névroses  générales.  Névroses  fonctionnelles 
centrales  et  autres. 
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TRENTE  ET  UNIÈME  LEÇON 

Sommaire  :  Ce  qu'on  entend  par  névroses  Tonctionnelles.  —  Problèmes  éleclrolhéra- 
peutiques  qu'elles  soulèvent  :  Supp?-ession  du  trouble  local  nutritif.  —  Action 
exercée  sur  tout  le  système  nerveux  et  sur  lensemble  de  l'orcfanisme,  —  Élimina- 
tion de  quelques  causes  déterminées  de  maladie  —  Symptômes  h  combattre. 

X"  Névrasthénie.  —  Diirérenles  formes,  nature  de  la  maladie.  —  Méthodes  de  traite- 
ment. —  Résultats.  —  20  Hypochondrie.  —  3"  Hystérie,  sa  nature.  —  But  et 
méthodes  du  traitement  électrique.  —  4o  Épilepsie.  —  5°  Névroses  fonctionnelles 
de  coordination.  Crampe  des  écrivains,  diverses  formes.  —  Méthodes  de  trai- 
tement. —  6o  Grande  c/iorée. 

Parmi  les  maladies  du  système  nerveux,  dans  le  sens  le  plus  étroit,  il 
nous  reste  encore  à  parler  d'un  groupe  considéi'able  d'affections  nom- 
breuses, graves  et  importantes  au  point  de  vue  de  la  discussion  élec- 
trothérapeutique, ce  sont  des  formes  de  maladies  diverses,  mais  qui  ont 
toutes  pour  caractère  commun  de  pouvoir  être  regardées  comme  des  né- 
vroses fonctionnelles,  du  moins  dans  l'état  actuel  de  la  science,  c'est-à- 
dire  des  maladies,  pour  lesquelles  une  lésion  anatomique  matérielle 
ne  peut  être  constatée  par  nos  ressources  actuelles  et  pour  lesquelles 
les  troubles  de  circulation  multiples  et  invoqués  à  satiété  ne  peuvent 
fournir  une  explication  suffisante;  ce  sont  de  plus  des  maladies  dont 
nous  ne  connaissons  pas  même  toujours  la  localisation  précise  dans  le 
système  nerveu.x.  (est-ce  dans  les  nerfs  périphériques,  dans  la  moelle, 
dans  le  cerveau,  dans  le  sympathique  ?)  ou  pour  lesquelles  plusieurs  de 
ces  localisations  doivent  être  adoptées  simultanément.  Pour  certaines 
formes  de  ces  névroses,  on  admet  même  une  participation  générale  et 
diffuse  de  tout  le  système  nerveux  à  la  perturbation;  aussi  les  ap- 
pelle-t-on  névroses  géiiérales. 

La  conception  de  névroses  fonctionnelles  invite  d'ailleurs  à  priori 
au  traitement  électrique  de  ces  formes  de  maladies  ;  car  en  général 
vous  ne  pourrez  pas  vousrefuser  à  l'idée  que  des  perturbations  pure- 
ment fonctionnelles,  moléculaires,  fines  et  nutritives,  doivent  pouvoir 
être  éliminées  plus  aisément  par  l'action  d'un  remède  qui  exerce  une 
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si  puissante  iiilluence  sur  le  fonctionnement  des  nerfs,  sur  le  nicca- 
nisine  moléculaire,  plutôt  que  des  changements  analomiques  grossiers. 
Malgré  cela  1  electrothérapie  de  ces  névroses  fonctionnelles  est  loin 
d'être  étendue  et  ne  se  trouve  guère  encore  qu'au  début  de  son  déve- 
loppement. Il  y  a  plusieurs  névroses,  auxquelles  l'électrothérapie  n'a  , 
encore  guère  osé  s'attaquer,  pour  d'autres,  il  n'y  a  encore  eu  que  de 
timides  essais  ;  très  peu  d'entre  elles  peuvent  être  soumises  avec  régu- 
larité etsuccès  au  traitement  électrique. 

Différentes  causes  contribuent  à  ce  résultat  :  c'est  d'abord  l'igno- 
rance du  siège  et  de  la  nature  du  mal,  ignorance  qui  vient  toujours 
paralyser  les  tentatives  thérapeutiques  ;  ensuite  la  crainte  d'exercer 
une  action  fâcheuse  sur  les  formes  de  la  maladie  qui  sont  déjà,  par 
elles-mêmes  très  dangereuses  et  se  présentent  accompagnées  de  vives 
manifestations  d'excitation,  et,  pour  lesquelles  on  craint  encore  l'em- 
ploi d'un  excitant  nouveau  ;  puis  il  y  a  la  grande  irritabilité  des  ma- 
lades eux-mêmes  contre  toutes  les  entrepi'ises  thérapeutiques  et  en 
particulier  contre  le  courant  électrique  qui,  lors  d'un  emploi  irréfléchi, 
provoque  de  fâcheuses  manifestations  collatérales  et  une  aggravation; 
enfin  les  insuccès  nombreux  et  fréquents  du  traitement  électrique  dans 
ces  névroses,  qui  surgissent  d'une  façon  aussi  indubitable  qu'inatten- 
due et  qui,  bien  qu'ils  puissent  être  partiellement  expliqués  par  le  fait 
d'un  choix  et  d'une  méthode  incorrecte  de  traitement,  n'en  contri- 
buent pas  moins  à  décourager  les  tentatives  ultérieures. 

Il  me  semble  cependant  tout  aussi  nécessaire  de  ne  pas  renoncer 
complètement  à  ces  tentatives,  mais  de  les  renouveler  toujours  et  sans 
cesse,  modifiées  et  rectifiées  à  l'aide  des  progrès  journaliers  de  nos 
connaissances  sur  ces  formes  de  maladies,  obscures  et  surprenantes  ; 
et  pour  cette  raison  je  ne  cesserai  pas  de  vous  en  entretenir  ici,  bien 
que  jusqu'ici  l'importance  pratique  de  leur  traitement  électrique  ne 
soit  pas  fort  grande. 

Peu  de  mots  me  suffiront  pour  vous  faire  connaître,  d'une  manière 
générale,  les  notions  électrolhérapiques  relatives  à  ces  formes  de  ma- 
ladies, et  après  cela,  je  iDasseraià  une  courte  esquisse  des  formes  spé- 
ciales qui  offrent,  dans  certains  cas  particuliers,  tant  de  diversité,  qu'un 
traitement  simultené  pour  toutes,  n'est  pas  possible. 

Comme  première  tâche,  spécialement  relative  à  ces  névroses  fonc- 
tionnelles que  l'on  peut,  dans  une  certaine  mesure,  localiser  sûre- 
ment, nous  rencontrons  celle  de  combattre  le  trouble  local  nutritif 
(/onc<iom?e/)  ;  à  cet  effet  il  faut  recourir  aux  actions  catalyliques  et 
altérantes  des  courants  électriques  que  l'on  peut  utiliser  suivant  di- 
verses méthodes  (galvanisation  ou  môme  faradisation  stables,  galva- 
nisation centrale,  emploi  de  courants  faibles  continus)  ;  ou  bien  on 
peut  essayer  d'arriver  au  même  but  par  la  voie  indirecte,  en  agissant 
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sur  la  circulalioli  dos  parties  malades  et  au  moyen  de  la  catalyse  in- 
directe (galvanisation  du  sympathique  et  de  la  moelle  cervicale,  ac- 
tion réflexe  à  partir  de  la  peau,  etc).  Ces  applications  sont  naturelle- 
ment diversement  modifiables  dans  les  cas  particuliers. 

lin  second  lieu,  vous  pouvez  utiliser,  comme  procédé  curatif,  une 
action  excitante,  modificatrice,  altérante,  sur  l'ensemfjlc  du  système 
nerveux  ou  l'ensemble  de  l organisme  ;  la  première  action  doit  être  em- 
ployée dans  les  névroses  dites  générales,  la  seconde  en  partie,  dans  le 
même  sens,  en  partie  pour  amener  par  l'excitation  de  la  nutrition  gé- 
nérale etcellede l'ensemble  de  l'économie,  une  réaction,  favorable  aussi 
au  système  nerveux.  Pour  obtenir  ces  résultats,  il  faut  appliquer  les 
méthodes  de  faradisation  générale,  de  galvanisation  générale  et  cen- 
trale et  le  bain  électrique;  ultérieurement  vous  aurez  à  vous  proposer 
de  faire  disparaître  les  causes  positives  de  maladies,  en  tant  qu'elles 
sont  accessibles  au  courant  électrique,  qu'elles  entretiennent  la  mala- 
die proprement  dite  ou  en  déterminent  quelques  accès.  C'est  ici  que  se 
place  par  exemple  l'élimination  des  névralgies  périphériques,  en  tant 
qu'elles  ont  quelque  influence  sur  l'apparition  de  l'épilepsie,  de  la 
chorée,  du  tétanos,  etc.,  la  lutte  contre  l'aura  qui  amène  en  général 
l'accès  d'épilepsie,  la  suppression  de  l'ovarie,  dans  les  formes  graves 
d'hystérie,  celle  des  spermatorrhées  en  tant  que  causes  de  névroslhé- 
nie  spinale,  le  traitement  des  points  de  pression  de  la  crampe  des 
écrivains,  de  la  chorée,  de  l'hystérie,  etc.;  tout  cela  doit  s'effectuer 
d'après  les  règles  et  méthodes  déjà  connues  par  vous. 

En  définitive  un  large  champ  reste  encore  ouvert  à  votre  activité, 
dans  la  lutte  contre  les  symptômes  isolés  qui  apparaissent  lors  des 
névroses  fonctionnelles.  Il  s'agit  alors  de  combattre  tantôt  des  spas- 
mes, tantôt  des  paralysies,  de  chasser  des  névralgies,  des  hyperesthé- 
sies,  anesthésies  et  migraines,  de  faire  disparaître  des  troubles  vaso- 
moteurs  et  Irophiques,  l'impuissance,  la  spermatorrhée,  l'asthénopie 
et  la  photophobie,  les  états  d'angoisse,  l'insomnie  et  enfin  les  états  que 
je  mentionnerai  encore  plus  tard  d'une  façon  spéciale.  Tout  cela  s'ef- 
fectue conformément  aux  méthodes  connues,  adaptées  à  chaque  cas 
particuHer.  Cette  tâche  peut,  dans  maintes  formes  qui  ne  présentent 
qu'un  seul  symptôme,  ou  un  petit  nombre  de  symptômes,  dont,  en 
outre,  la  palhogénie  et  la  localisation  sont  peut-être  incertaines,  par 
exemple,  dans  le  tremblement,  acquérir  une  telle  importance  qu'elle 
constitue  la  donnée  principale  du  traitement.  Presque  dans  tous  les 
cas  de  cette  nature,  un  retour  spécial  sur  toutes  les  méthodes  de  trai- 
tement central  est  fort  à  sa  place. 

Voilà  ce  qui  peut  arriver,  et  qui,  naturellement,  donne  lieu  dans  la 
paralysie,  aux  combinaisons  et  modifications  les  plus  diverses.  Voyons 
maintenant  ce  qu'il  y  a  à  faire  ainsi,  dans  les  formes  distinctes  de  né- 
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vroses  fonctionnelles,  qui  présentent,  certes,  souvent  à  l'éleclrothéra- 
peute,  des  problèmes  très  difficiles  à  résoudre.  Il  ne  s'agira  ici  naturel- 
lement que  de  leur  traitement  électrique.  Je  suis  personnellement 
très  éloigné  de  placer,  au  premier  plan,  ce  mode  de  traitement,  pour 
toutes  les  névroses  fonctionnelles,  mais  en  ce  qui  regarde  les  autres 
méthodes  et  leur  choix  judicieux,  de  même  que  pour  les  indications 
relatives  au  traitement  électrique,  je  dois  vous  renvoyer  aux  manuels 
de  pathologie  nerveuse.  Je  ne  signalerai  ici  que  ce  que  vous  pouvez  à 
l'occasion  obtenir  du  courant  électrique  et  je  vous  dirai  de  quelle  ma- 
nière vous  devrez  alors  procéder. 

Je  commencerai  par  les  plus  fréquentes  et  peut-être  les  plus  impor- 
tantes de  ces  névroses  ;  savoir  : 

i .  La  névrosthénie,  la  faiblesse  des  nerfs.  C'est  la  névrose  à  la  mode 
de  nos  jours,  Vaffsction  nei'veuse  par  excellence  et  elle  apparaît  sous 
mille  formes  surprenantes.  On  peut  au  mieux  la  définir  comme  étant 
un  haut  degré  de  faiblesse  irritative  du  système  nerveux,  qui  se  pré- 
sente accompagnée  des  troubles  fonctionnels  les  plus  divers  dans  tou- 
tes les  régions  possibles,  sans  que  nous  ayons  le  droit  d'admettre  une 
base  anatomique  pour  ces  troubles. 

Ce  n'est  pas  le  lieu  de  nous  étendre  ici  en  quelque  manière  que  ce 
soit  sur  la  symptomatologie  de  cette  affection  multiforme  et  souvent 
très  rebelle;  tenez  seulement  pour  certain,  en  ce  qui  concerne  le 
diagnostic,  que  l'exploration  même  la  plus  exacte  ne  doit  nous  donner 
qu'une  constatation  absolument  négative,  en  dépit  des  innombrables  et 
vives  incommodités  que  subit  le  malade  (à  l'exception  toutefois  d'une 
certaine  sensibilité  spinale  à  la  pression,  d'une  légère  exagération  des 
réflexes,  de  la  froideur  des  mains  et  des  pieds),  du  moment  oîi  vous 
admettez  une  névrosthénie.  Toute  variation  objective,  quelque  légère 
qu'elle  soit,  de  la  sensibilité,  de  la  motiUté  des  réflexes,  des  pupilles, 
etc. ,  doit  vous  faire  douter  de  l'exactitude  de  ce  diagnostic  .  — 
L'investigation  électrique  n'est  d'ordinaire  d'aucune  utilité  pour  l'éta- 
blir, car  elle  n'indique,  dans  la  règle,  que  des  conditions  absolument 
normales. 

Il  est  opportun,  môme  par  rapport  à  la  thérapeutique,  de  distinguer 
différentes  formes  dans  l'affection  ;  l'une,  dans  laquelle  les  fonctions 
cérébrales  sont  surtout  impliquées  dans  la  maladie  (névrosthénie 
cérébrale),  caractérisée  imrticulièrement  par  de  la  lourdeur  de  tête, 
incapacité  pour  le  travail,  perte  de  sommeil,  une  mauvaise  disposition 
psychique,  des  sensations  pathologiques  d'anxiété  (peur  des  espaces, 
crainte  de  l'orage,  des  coups  de  feu,  des  hommes,  des  maladies,  etc.), 
des  palpitations  cardiaques,  etc.  ;  l'autre,  qui  attaque,  principalement 
sinon  exclusivement,  les  fonctions  de  la  moelle  épinière  (névrosthénie 
spinale,  irritation  spinale) et  dans  laquelle  la  faiblesse  elles  sensations 
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defaligiif,  les  tiomblemenls,  les  pareslhésies  el  douloiirs  des  cxtri'i 
mités,  Ja  doiilour  dorsale,  les  troubles  sexuels  lonetionnels,  les  ano- 
malies vaso-motrices,  etc.,  sont  au  premier  plan  ;  enfin  une  combinaiso;i 
assez  fréquente  de  ces  deux  formes  où  les  troubles  se  trouvent  plus  ou 
moins  répandus  dans  toute  l'étendue  du  système  nerveux  cérébro- 
spinal (névrostbénie  générale)  et  se  présentent  sous  les  apparences  les 
plus  diverses. 

Toutes  les  considérations  relatives  à  la  nature  de  celle  névrose 
étendue,  nous  portent  à  exclure  comme  cause,  tout  autant  les  modifica- 
tions matérielles  anatomiques  que  les  troubles  de  circulation  si  fré- 
quemment incriminés  (bypéréinie  ou  anémie).  En  tout  cas,  les  troubles 
de  circulation  ne  sont  pas  cette  cause  dans  la  pluralité  des  cas,  mais  la 
première  conséquence  de  la  maladie  et  ne  sont  autre  chose  que  la 
manifestation  de  l'afTection  névrosthénique  dans  l'appareil  vaso-moteur 
lui-même.  Toutefois  cette  manifestation  peut  parfois  être  primitive 
(névrosthénie  vaso-motrice)  et  produire,  par  suite  de  la  distribution 
anormale  du  sang  dans  le  système  nerveux  central ,  des  troubles 
ultérieurs.  Mais  nous  devons  en  général  et,  dans  le  plus  grand  nombre 
des  cas,  songer  à  un  trouble  de  nutrition  intime  de  l'appareil  nerveux 
impliqué,  trouble  dont  l'essence  propre  nous  est  encore  totalement 
nconnue  et  pour  l'interprétation  duquel  l'idée  de  faiblesse  irritative  est 
encore  la  plus  topique. 

Pour  le  traitement  de  cette  névrose,  l'électricité  est  souvent  aussi 
jointe  à  quelques  autres  moyens  d'une  réelle  efficacité.  Son  rùle 
consiste  ici  à  combattre  le  trouble  intime  de  nutrition,  qui  peut  exister 
dans  le  système  nerveux,  à  tonifier  et  fortifier  l'organisme  entier,  à 
lutter  contre  les  symptômes  isolés,  surtout  contre  ceux  qui  sont 
pénibles.  Vous  pouvez  à  cet  effet  vous  servir  tout  aussi  bien  du  courant 
galvanique,  que  du  faradique.  —  Avec  le  couinant  galvanique  vous 
avez  tout  d'abord  à  effectuer,  dans  la  forme  cérébrale,  la  galvanisa- 
tion de  la  tête,  du  sympathique  et  de  la  moelle  cervicale,  suivant  le 
mode  qu'en  temps  et  lieu,  en  parlant  de  l'électrothérapie  du  cerveau, 
je  vous  al  explicitement  indiqué  ;  dans  la  névrosthénie  spinale,  vous 
aurez  à  pratiquer  surtout  la  galvanisation  de  la  colonne  vertébrale  et 
du  sympathique,  éventuellement  aussi  celle  des  jambes,  de  la  manière 
précédemment  indiquée  ;  je  préconise  pour  cette  application  la  direc- 
tion ascendante  du  courant,  en  m'appuyant  sur  une  idée  exprimée  par 
Ranke  :  Que,  peut-être,  le  courant  ascendant  dans  le  corps  des  êtres  agit 
puissamment  sur  les  fonctions  de  la  moelle  épinière,  spécialement  en 
exerçant  sur  les  phénomènes  réflexes  une  action  d'arrêt.  —  S'agit-il 
de  névrosthénie  générale,  on  effectuera  les  deux  applications,  par  con- 
séquent la  galvanisation  centrale,  dont  Beard  fait  beaucoup  de  cas. 

Avec  le  courant  faradique,  vous  pouvez  tenter  exactement  les  mêmes 
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modes  d'application  ,  comme  Lihvenfeld  aussi  Ta  tout  récemment 
préconisé  ;  toutefois  je  vous  recommande  tout  spécialement  la  faradi- 
salion  générale  comme  méthode  très  précieuse  en  de  tels  cas;  ses 
résultats  favorables  ont  pu  être  appréciés  tout  d'abord  parBéard,  puis 
par  d'autres  observateurs  et  par  moi-même.  —  S'il  s'agit  de  formes 
avec  troubles  vaso-moteurs  très  accusés,  phénomènes  de  congestion  du 
cerveau  et  de  la  moelle  épinière,  vous  pouvez  aussi  tenter  d'essayer  le 
traitement  au  pinceau  faradique  recommandé  par  Rumpf  (badigeon- 
nage  de  très  grandes  surfaces  cutanées  au  Ironc  et  aux  extrémités). 

Mais  ultérieurement  il  peut  encore  se  présenter  toute  une  série 
(Vêlements  symplomatiques  à  combattre  :  vous  traiterez  le  mal  de  tête, 
la  migraine,  les  douleurs  dorsales,  suivant  les  préceptes  que  je  vous 
ai  indiqués,  en  parlant  des  névralgies  (26  et  27'"°  leçons)  ;  contre  les 
sensations  d'angoisse  assez  fréquentes,  accompagnées  de  palpitations 
cardiaques,  etc.,  la  galvanisation  ou  la  faradisation  allant  de  la  nuque 
à  l'épigastre  et  à  la  région  précordiale,  de  même  que  la  galvanisation 
du  sympathique  et  du  pneumogastrique  sont  souvent  utiles  ;  contre 
l'insomnie,  vous  pouvez  essayer  les  méthodes  précédemment  indi- 
quées (17^ leçon);  contre  les  troubles  vaso-moteurs  très  intenses,  ce  que 
je  vous  ai  recommandé  dans  la  30"  leçon;  la  faiblesse  et  la  sensibilité 
douloureuse  des  jambes  peuvent  souvent  être  atténuées  par  leur  trai- 
tement direct,  faradique  ou  galvanique;  la  faiblesse  sexuelle,  l'éjacu- 
lation  hâtive,  l'impuissance,  etc.,  seront  bien  souvent  favorablement 
influencées  par  des  procédés  que  je  vous  indiquerai  encore  plus  tard 
(37e  leçon)  ;  contre  l'obstruction,  la  faradisation  de  l'intestin  se  montre 
souvent  utile  (Voir  36^  leçon). 

Vous  voyez.  Messieurs,  qu'il  existe  un  grand  nombre  d'indications 
qui  mettront  souvent  sérieusement  à  l'épreuve  votre  perspicacité  et 
votre  habileté  opératoire.  N'oubliez  surtout  pas,  dans  ces  cas,  les 
précautions  qui  vous  ont  été  précédemment  recommandées.  11  s'agit 
fréquemment  ici  de  personnes  extraordinairement  irritables  et  sensi- 
bles et  vous  ne  devez  par  suite  commencer  toujours  qu'avec  des  cou- 
rants très  faibles  et  des  applications  prudentes  et  de  courte  durée; 
faites  pour  chaque  malade  en  particulier,  dès  l'origine  du  traitement, 
l'examen  de  sa  «  sensibilité  électrique  ».  Vous  trouverez  là  une  grande 
diversité  de  laquelle  vous  tiendrez  naturellement  grand  compte,  lors 
d'une  application  thérapeutique.  — En  outre,  il  faut  procéder  d'une 
façon  logique  et  systématique  surtout  pour  ces  formes  de  maladies 
qui  sont  souvent  très  tenaces  et  rebelles. 

Les  résultats  du  traitement  électrique  notamment  dans  la  névros- 
thénie,  ne  sont  pas  toujours  rapides  et  brillants,  comme  du  reste  cela 
va  de  soi  quand  on  songe  que  l'affection  repose  fréquemment  sur  une 
dialhèse  névropathique  congénitale,  sur  des  influences  nuisibles  exis- 
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tant  depuis  de  longues  années,  etc.  —  Vous  obtiendrez,  il  est  vrai,  bien 
des  fois  des  résullats  satisfaisants  et  rapides,  surtout  dans  les  formes 
légères,  lorsque  la  disposition  névropathique  n'est  pas  trop  accentuée 
mais  le  plus  souvent  le  progrès  est  lent  et  l'amélioration  ne  se  produira 
que  grâce  à  un  traitement  logique  prolongé  ;  plus  d'une  fois  aussi 
vous  employerez  bien  inutilement  votre  temps  et  votre  peine  pour  de 
tels  malades,  dont  la  maladie  brave  tout  traitement  même  le  plus 
circonspect  cl  le  plus  varié.  En  vérité  nous  ne  sommes  pas  encore  en 
état  d'indiquer  plus  exactement  les  cas  qui  se  plient  ou  non  spéciale- 
ment à  un  traitement  électrique  ;  nous  n'en  arriverons  là  qu'à  l  aide 
de  nombreuses  observations  critiques  ultérieures. 


2.  L'hypochondrie  a  évidement  les  relations  de  parenté  les  plus  in- 
times avec  la  névrosthénie  mais  elle  pénètre  d'autre  part  aussi  dans  le 
domaine  des  psychoses.  On  peut  la  considérer  comme  une  forme  de 
tristesse  dans  laquelle  l'attention  du  malade  est  dirigée  principale- 
ment sur  l'état  maladif  de  son  propre  corps  et  ses  suites  fâcheuses 
possibles  (pathophobie).  Elle  se  développe  le  plus  souvent  sur  le  ter- 
rain d'une  anomalie  névropaLhique  constitutionnelle,  est  très  fréquem- 
ment accompagnée  de  troubles  de  l'organe  digestif,  de  l'appareil  de  la 
génération  et  laisse  en  outre  constater  de  nombreux  troubles  ner- 
veux :  sensations  anormales,  perte  de  sommeil,  sensations  d"angoisse, 
perle  d'énergie,  constipation,  etc.  ;  ici  aussi  les  constatations  objec- 
tives sont  loin  de  répondre  à  la  complexité  et  à  l'intensité  des  dou- 
leurs subjectives. 

Pour  cette  névrose  on  emploie  rarement  l'électricité  et  peut-être 
plus  rarement  qu'il  ne  le  faudrait.  En  général,  vous  vous  servez  pour 
elle  de  procédés  identiques  à  ceux  de  la  névrosthénie  ;  ici  aussi  la 
faradisation  générale  se  recommande  spécialement,  —  vous  obtiendrez 
assez  souvent  aussi  une  action  très  favorable  du  traitement  sympto- 
matologique  des  symptômes  prédominants  de  l'affeclion  :  par  la  sup- 
pression de  la  constipation,  à  l'aide  de  la  faradisation  de  l'intestin,  de 
l'impuissance  par  un  traitement  galvanique  approprié,  de  l'insomnie, 
des  sensations  d'angoisse,  de  la  douleur  de  tête  au  moyen  des  différents 
modes  de  procéder  que  vous  connaissez. 

Méditez  aussi  cet  avis,  que  vous  devez,  outre  tout  cela,  traiter  aussi 
le  malade  d'une  façon  morale,  que  vos  procédés  éleclrothérapeuliques 
doivent  être  dirigés  dans  ce  sens  et  utilisés  dans  ce  but  ;  alors  seule- 
ment vous  obtiendrez  des  succès  plus  répétés  dans  ces  formes  morbi- 
des graves.  Je  vous  rappellerai  en  outre  ici,  qu'il  faut  être  prudent 
pour  le  choix  des  forces  de  courant,  car  beaucoup  de  ces  malades  sont 
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très  impressionnables  el  peuventôtresoit  rendus  plus  malades  soit,  tout 
au  moins,  effrayés  par  une  précipitation  trop  prompte. 


3.  L'hystérie^  cette  étonnante  névrose  fonctionnelle  avec  ses  symp- 
tômes innombrables,  sa  marche  changeante  et  sa  physionomie  variée 
qui  pourtant  d'après  des  travaux  récents,  ne  laisse  pas,  malgré  toute 
son  irrégularité  apparente,  que  de  présenter  certaines  lois,  est  souvent 
l'objet  d'un  traitement  électrothérapeutique,  en  dépit  des  mécomptes 
nombreux  et  souvent  surprenants  que  viennent,  il  est  vrai,  contre-balan- 
cer  maints  succès  éclatants.  En  somme  l'hystérie  est  tout  aussi  résis- 
tante au  traitement  électrique  qu'à  tout  autre  mode  curatif.  Il  faut 
attribuer  ce  fait  d'une  part  à  des  raisons  psychologiques,  de  l'autre 
aussi  à  l'irritabilité  souvent  démesurée  des  hystériques,  irritabilité 
contre  laquelle  on  ne  prend  pas  toujours  de  précautions  suffisantes,  lors 
de  l'application  et  du  dosage  du  courant  électrique. 

La  nature  de  Thystérie  reste  encore  pour  nous  dans  l'obscurité  et 
nous  sommes  ici  aussi  portés  à  admettre  des  troubles  de  nutrition 
délicats,  extrêmement  variables,  qui  ne  sauraient  être  encore  détermi- 
nés exactement.  La  localisation  même  de  ces  troubles  intimes  manque 
encore  pour  nous  de  clarté,  sur  bien  des  points,  bien  que  d'ailleurs  il 
soit  de  plus  en  plus  probable  qu'ils  proviennent  principalement  du 
système  nerveux  central  ;  néanmoins,  il  ne  serait  pas  impossible  qu'une 
série  de  symptômes  (névralgie,  hyperesthésie,  paralysie  etc.),  puis- 
sent être  localisés  à  la  périphérie. 

L'hystérie  est  aussi  une  affection  des  plus  difficilement  curables  et, 
comme  dans  la  névrosthénie  avec  laquelle  l'hystérie  possède  une  cer- 
taine parenté,  sans  qu'il  y  ait  cependant  identité,  cela  peut  résulter 
en  partie  de  la  disposition  névropathique  congénitale  qui  joue  un  si 
grand  rôle  sur  l'éclosion  de  ces  affections,  en  partie  aussi  de  l'exis- 
tence de  certaines  conditions  étiologiques  défavorables  qui  persistent 
et  qu'il  n'est  pas  possible -d'éloigner.  En  tout  cas,  gardez-vous  bien  de 
vous  laisser  aller  à  des  espérances  trop  grandes  et  trop  assurées,  au 
sujet  du  courant  électrique,  dans  le  traitement  de  l'hystérie  ! 

Le  but  de  ce  traitement  est,  en  première  ligne,  la  suppression  delà 
maladie  elle-même,  du  trouble  pathologique  de  nutrition  du  système 
nerveux,  en  d'autres  term.es  il  consistera  à  fortifier  et  tonifier  tout  aussi 
bien  tout  le  système  nerveux  que  l'économie  entière,  but  que  poursui- 
vent également  la  plupart  des  autres  moyens  curatifs  de  l'hystérie.  A 
cet  effet  on  peut  en  premier  lieu  utiliser  la  faradisation  générale  et  les 
bains  électriques.  VliériQUTem&nilo.  galvanisation  centrale,  dans  toute 
son  extension  ;  après  cela  encore,  la  galvanisation  de  la  colonne  verté- 
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bvalc  iivoc  coiiraiils  ascendants  stables,  en  ag-ifisant  surtout  sur  la 
moolle  cervicale  y  compris  le  sympathique  du  cou  ;  vu  l'extrême  irri- 
tabilité des  hystériques,  il  faut  ici  recommander  tout  spécialement 
l'emploi  de  courants  continus  fai/jlus,  le  long  de  la  colonne  vertébrale 
(à  l'aide  d'une  paire  de  plaques  galvani(pies).  Le  traitement  des  points 
de  pression  et  de  douleur  de  la  colonne  vertébrale  ou  d'autres  poinls 
du  corps,  agit  aussi  maintes  fois  d'une  façon  favorable  sur  l'ensemble 
de  la  maladie,  enlin  !(■  traitement  de  l'ovarie  tel  qu'il  a  été  recom- 
mandé par  Holst  ou  d'après  la  méthode  indiquée  par  Nelld  pour  les 
névralgies  viscérales  (An  sur  la  colonne  vertébrale,  Ka  sur  l'ovarie 
douloureuse,  courant  stable),  (v.  p,  321),  peut  aussi  entrer  en  ligne 
de  compte. 

Durant  ce  traitement  de  l'hystérie,  vous  devez  prendre  des  précau- 
tions toutes  particulières  ;  c'est  à  peine  si,  dans  aucune  autre  névrose, 
les  conditions  psychologiques  jouent  un  rôle  aussi  important  que 
pour  celle-ci  :  la  confiance  dans  le  médecin  et  le  traitement  est  la 
meilleure  garantie  de  succès,  la  méfiance  contre  eux  rend  incertaine 
toute  action  curative  ;  cherchez  donc  à  gagner,  avant  toutes  choses, 
la  confiance  des  hystériques  pour  vous  et  votre  traitement  et  ne  le 
hasai^dez  pas  en  appliquant  mal  à  propos  et  d'une  manière  inopportune 
des  courants  très  forts.  En  tout  cas  débutez  toujours  par  des  courants 
extraordinairement  faibles,  des  applications  légères  et  de  courte  durée. 
J'ai  souvent  cru  utile  d'essayer  l'action  de  l'impression  psychique 
produite  sur  ces  malades  et  sur  leurs  doléances  et,  par  suite,  pour 
beaucoup  d'entre  elles,  j'ai  habituellement  commencé  le  traitement 
en  plaçant  les  électrodes  de  la  manière  nécessitée  par  le  plan  du  trai- 
tement, mais  sans  fermer  le  circuit,  puis  j'ai  levé  la  séance,  en  gardant 
mon  sérieux  le  plus  parfait.  Il  est  merveilleux  de  voir  tout  ce  que  l'on 
peut  retirer  d'enseignements  des  résultats  d'une  semblable  séance,  et 
cela  dans  le  bon  ou  le  mauvais  sens  ;  mais  en  tout  cas  il  en  résulte 
une  impression  nette  au  sujet  de  l'effet  que  déterminent  chez  la  ma- 
lade l'imagination  et  l'excitation  psychique,  et  dè  celui  qu'il  sera  pos- 
sible d'attendre  en  réalité  de  l'action  électrique  ;  le  diagnostic  théra- 
peutique en  sera  notablement  fortifié.  Chez  les  malades  quelque  peu 
sensées,  on  obtiendra  une  expression  psychique  sérieuse  en  avouant 
cette  petite  supercherie  et  on  pourra  par  là  accélérer  beaucoup  la 
guérison  ;  chez  d'autres  à  la  vérité,  une  telle  franchise  produira  l'effet 
tout  opposé,  la  vanité  blessée  de  maintes  hystériques  ne  pardonnant 
pas  au  médecin  un  tel  méfait  ;  en  ce  cas,  il  vaut  mieux  garder 
le  secret  pour  soi  et  ne  pas  se  laisser  tromper  par  les  contradic- 
tions de  la  patiente. 

En  tous  cas,  chez  les  hystériques,  il  ne  faut  rien  attendre  de  la 
violence,  mais  vous  devez  procéder  lentement  et  progressivement. 
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arrêter  plus  d'une  fois  subitement  le  traitement  pour  ne  pas  provoquer 
une  trop  grande  excitation;  ce  n"est  que  sur  quelques  symptômes  parti- 
culiers que  vous  pouvez  agir  énergiquement. 

Le  traitement  symptomalique,  quand  on  soigne  les  hystériques, 
embrasse  précisément  un  champ  d'action  très  étendu.  Il  ne  présente 
assurément  rien  de  spécifique,  mais  s'effectue  absolument  d'après  les 
méthodes  jusqu'ici  indiquées,  qui  doivent  à  la  vérité  subir  certaines 
modifications,  eu  égard  à  l'état  général  de  la  malade,  à  la  nature 
hystérique  de  l'affection  fondamentale,  mais  qui,  dans  l'espèce,  ne 
varient  pas  beaucoup. 

Contre  les  névralgies  et  hyperesthésies,  vous  emploierez  le  procédé 
ordinaire  avec  toutes  les  précautions  énoncées  ;  Tovarie  exige,  dans 
les  cas  graves,  des  précautions  toutes  particulières. 

Contre  les  pai^alysies  hystériques,  on  doit  également  employer  le 
traitement  généralement  usité  pour  les  paralysies,  et  avec  ses  modifi- 
cations diverses.  Au  point  de  vue  électrodiagnostic,  je  ferai  seulement 
observer  que  l'excitabilité  des  nerfs  moteurs  et  des  muscles  n'esL  habi- 
tuellement alors  changée  en  aucune  façon  et  que  cette  idée  de 
Duchenne,  d'après  laquelle  la  sensibilité  serait  généralement  éteinte 
en  pareil  cas,  n'est  nullement  valable  pour  tous  les  cas  de  paralysie 
hystérique,  de  telle  sorte  que  cet  élat  ne  peut  pas  être  considéré 
comme  ayant  une  valeur  diagnostique  ou  pathognostique  ;  il  existe  du 
reste  aussi  dans  d'autres  paralysies.  Les  résultats  thérapeutiques  de  la 
paralysie  hystérique  sont  maintes  fois  (par  exemple  dans  la  paralysie 
hystérique  des  cordes  vocales  extrêmement  prompts  et,  à  la  lettre, 
merveilleux,  d'autres  fois,  tout  au  contraire,  lents  et  hésitants,  de  telle 
sorte  qu'un  traitement  très  longtemps  continué  est  nécessaire  à  la 
guérison  ;  ceci  est  vrai  surtout  pour  les  paralysies  se  présentant  sous 
la  forme  de  paraplégies. 

Contre  l'anesthésie,  vous  utiliserez  les  moyens  de  traitement  indi- 
qués dans  la  29°  leçon  ;  le  traitement  préconisé  par  Vulpian,  de  badi- 
geonnage  local  faradique  d'une  place  circonscrite  de  la  peau,  est 
souvent  d'un  effet  brillant  contre  les  hémianesLhésies  des  hystériques, 
lesquelles  ne  sont  pas  rares  dans  les  cas  graves. 

Contre  les  spasmes  hystériques,  le  traitement  électrique  est  fréquem- 
ment fructueux,  en  dépit  de  toutes  les  méthodes  possibles.  Contre  les 
contractures,  le  courant  galvanique  (descendant  stable)  se  montre 
maintes  fois  utile,  ainsi  que  le  faradique  ;  il  en  est  de  môme  de  l'appli- 
cation continue  d'un  courant  galvanique  faible  (Leloir).  —  Les  fortes 
attaques  hystéro-épilep tiques  doivent  bien  des  fois  être  abrégées  et 

1.  Pour  l'aphonie  hystérique,  Emminghaus  a  aussi  trouvé  utile  la  galvanisation 
transversale  par  les  processus  maâtoïdes  mais  il  ne  se  permet  pas  de  décider  si  c'es 
Ik  un  effet  physique  ou  psychique. 
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adoucies,  à  l'aide  d'un  courant  galvanique  filabie  allant  du  front  à 
n'importe  quel  point  du  corps,  suivant  une  direction  diflérente  (10  et 
15  éléments)  (Richel,  Roux).  La  communication  subite  d'un  courant 
galvanique  appliqué  de  la  même  manif'Te,  mais  très  énergique  (40-o0 
éléments  Trouvé)  termine  aussitôt  une  semblable  attaque,  mais  ne 
garantit  pas  contre  son  retour  '  ;  contre  toutes  les  manifestations  hys- 
tériques, de  même  que  contre  l'ensemble  de  la  maladie  elle-même,  on 
a  tout  récemment  employé  à  Paris,  non  sans  succès,  l'électricité  stati- 
que (Charcot,  Vigouroux). 

Contre  la  boule,  vous  pouvez  essayer  de  la  galvanisation  ou  de  la 
faradisation  du  cou  et  du  pharynx,  éventuellement  aussi  de  la  nuque 
jusqu'à  l'épigastre  ;  on  recommande  le  même  traitement  contre  les 
vomissements  nerveux,  conjointement  avec  l'emploi  du  pinceau  farado- 
culané  dans  la  fosse  épigastrique.  Contre  la  constipation  et  contre 
la  tt/mpanile  hystérique,  faradisez  l'intestin.  Contre  les  troubles  vaso- 
moteurs,  les  insomnies,  les  frayeurs,  etc.,  vous  pouvez  aussi  essayer 
de  l'électricité  d'après  les  méthodes  connues. 

Comme  je  l'ai  dit  en  commençant,  les  succès  de  l'électricité  contre 
l'hystérie  ne  sont  pas  précisément  brillants,  mais  on  ne  peut  les 
escompter  à  l'avance  et  ils  sont  très  variables.  C'est  surtout  dans 
l'hystérie  que  se  manifestent  le  plus  tôt  les  cures  merveilleuses,  la  sup- 
pression, en  quelque  sorte  magique,  de  troubles  graves  en  apparence, 
de  la  paralysie,  etc.  ;  mais  c'est  précisément  ici  que  vous  rencontrerez 
les  mécomptes  les  plus  inattendus  et  vous  ferez  bien  de  ne  pas  attri- 
buer exclusivement  au  remède  employé  tous  les  succès  que  vous 
obtiendrez.  Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est  que,  dans  beaucoup  de  cas, 
le  traitement  devra  être  dirigé  avec  beaucoup  de  constance  et  de 
circonspection,  si  l'on  veut  agir  avec  efficacité.  Mais  ici  encore,  on  ne 
peut  pas  formuler  d'indications  plus  exactes. 


4°  Épilepsie.  Celte  névrose  grave  et  mystérieuse  a  été  rarement 
jusqu'ici  l'objet  d'un  traitement  électrique,  bien  que  toute  une  série  de 
faits  et  de  considérations  semble  le  conseiller  ;  d'ailleurs  des  expérien- 
ces systématiques  seraient  très  faciles  à  exécuter  dans  les  hôpitaux 
d'épilepliques,  et  il  est  certain  que  de  semblables  expériences,  faites 
avec  une  grande  échelle,  seraient  les  bienvenues. 

La  nature  intime  de  l'épilepsie  est  jusqu'ici  très  peu  connue,  malgré 
tous  les  travaux  de  clinique  et  d'expériences,  faits  jusqu'ici,  malgré 
toutes  les  explications  plus  au  moins  ingénieuses  de  ses  modes  de 

1.  Contre  toutes  les  manifeslalions  hystériques,  de  môme  que  contre  l'ensemble 
de  la  maladie  elle-même,  on  a  tout  récemment  employé  îi  Paris,  non  sans  succès, 
•électricilé  statique,  (Cbarcot,  Vigouroux). 
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manifestation  et  de  ses  formes.  Môme  la  localisation  da  mal  que, 
jusque  dans  ces  derniers  temps,  on  croyait,  avec  une  assez  grande 
assurance,  pouvoir  fixer  dans  la  région  de  la  protubérance  et  de  la 
moelle  allongée,  commence  à  devenir  douteuse  et  nous  avons  devant 
nous  la  perspective  d'une  révolution  de  nos  idées  sur  ce  point. 

Les  dernières  expériences  sur  l'épilepsie  corticale  font  supposer  en 
effet  que  l'origine  des  spasmes  épileptiques  doit  être  cherchée  dans 
les  parties  motrices  de  l'écorce  cérébrale.  Cette  pensée  a  été  plusieurs 
lois  défendue  avec  plus  on  moins  d'énergie.  Cependant  nous  sommes 
encore  loin  d'une  opinion  définitive  à  cet  égard. 

Mais  ce  qui  paraît  certain,  c'est  que  le  véritable  siège  de  l'épilepsie 
est  dans  le  cerveau  et  que  l'essence  de  cette  affection  se  trouve,  en 
premier  lieu,  dans  un  trouble  particulier  du  tissu  cérébral,  qui,  de 
temps  à  autre,  se  manifeste  par  une  espèce  d'explosion,  c'est-à-dire, 
par  un  accès  d'épilepsie.  Ce  trouble,  appelé  modification  épileptique, 
ne  repose  très  probablement  pas  sur  des  modifications  anatomiques 
grossières,  mais  seulement  sur  des  phénomènes  plus  délicats,  nutritifs 
et  moléculaires,  mais  dont  nous  ne  connaissons  encore  ni  l'essence 
réelle  ni  le  siège  précis. 

On  a  fait,  en  différents  points,  des  expériences  électrothérapiques 
pour  combattre  l'épilepsie.  Déjà  R.  Remak  a  déclaré  que  certaines 
formes  de  l'épilepsie  qui,  d'après  lui,  proviennent  de  la  partie  cervi- 
cale de  la  moelle  ou  du  sympathique,  étaient  aptes  à  être  traitées 
galvaniquement.  Plus  tard  Althaus  a  publié  une  série  de  succès  et 
Benedick  s'est  prononcé  en  faveur  du  traitement  électrique  de  l'épi- 
lepsie. Mais,  à  ce  qu'il  parait,  ils  n'ont  pas  trouvé  beaucoup  d'imi- 
tateurs. 

Contre  les  accès  eux-mêmes,  il  n'y  a  naturellement  rien  à  faire  avec 
le  courant  électrique.  Tous  vos  efforts  devront  tendre,  en  première 
ligne,  à  supprimer  la  modification  épileptique  du  cerveau.  Gela  peut  se 
faire  par  la  voie  directe  comme  par  la  voie  indirecte  (par  l'éhmination 
de  ses  causes  ou  par  une  action  réflexe). 

Pour  l'action  directe,  on  ne  peut  naturellement  utiliser  que  l'in- 
tluence  catalytique  et  vaso-motrice  du  courant,  c'est-à-dire,  le  traite- 
ment direct  de  la  tête,  du  sympathique  du  cou  et  de  la  moelle  cervicale. 
Althaus  recommande  la  galvanisation  transversale  par  les  processus 
mastoïdes  et  la  galvanisation  du  sympathique.  J'ai  employé  la  mé- 
thode suivante  dans  mes  recherches  les  plus  récentes  en  tenant  compte 
de  la  possibilité  de  l'origine  corticale  de  l'épilepsie  :  d'abord  traite- 
ment oblique  à  travers  la  tête,  depuis  la  région  des  tempes  et  la 
région  supérieure  du  front,  d'une  part  (pôle  positif,  grande  électrode 
céphalique)  jusqu'au  côté  opposé  de  la  nuque  (pôle  négatif,  grande 
électrode),  courant  stable,  très  faible  (5  à  15°  de  déclinaison  de 
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l'aiguille,  de  i  à  (>  éléments),  des  deux  côtés,  chaque  fois  une  demi- 
minute,  une  minute  au  plus;  ensuite  longitudinulement  du  front  (An)  à 
à  la  nuque,  égulemenl  une  demi  à  une  minute  ;  de  la  sorte,  on  agit 
aussi  bien  sur  les  hémisphères  ('érébi-aux  que  sur  les  régions  motrices 
et  la  moelle  allongiîe  d'une  manière  sudisante.  Dans  bien  des  cas, 
particulièrement  quand  les  phénomènes  vaso-moteurs  pendant  l'accès, 
comme  en  dehors  de  l'accès,  sont  fort  accentués,  j'ajoute  encore  la 
galvanisalion  du  sympathique  du  cou.  Il  faut  absolument  des  cou- 
rants très  faibles,  de  la  prudence  dans  i'aoie  d'appliquer  el  de  retirer 
les  électrodes,  un  traitement  longtemps  prolongé. 

Des  essais  prudents  avec  le  courant  faradique  à  travers  la  tête,  me 
paraissent  aussi  justifiables,  à  peu  près  comme  dans  le  traitement  de 
la  migraine. 

Pour  l'action  indirecte  sur  le  cerveau,  on  peut  essayer  une  faradisa- 
tion  générale.  Althaus  recommande  vivement  le  traitement  galvanique 
de  la  région  nerveuse  périphérique,  qui  peut  être  le  siège  de  l'aura. 
S'il  existe  quelque  part  des  points  douloureux  à  la  pression  ou  galvani- 
ques, vous  pourrez  diriger  le  traitement  sur  eux  ;  vous  ferez  de  même 
si  par  hasard  une  névralgie  ou  une  lésion  nerveuse  périphérique,  une 
cicatrice,  etc.,  peuvent  être  soupçonnées  d'avoir  fait  naître  l'épilepsie, 
même  quand  celle-ci  n'est  pas  le  siège  d'une  aura. 

On  n'a  encore  obtenu  que  peu  de  succès;  cependant  Althaus  nous 
fait  connaître  quelques  résultats  frappants.  J'ai  moi-même,  dans 
ces  dernières  années,  traité  quelques  cas  par  l'électricité  ;  il  est  vrai 
que  j'ai  associé  d'autres  remèdes  ;  le  résultat  a  été  très  satisfaisant, 
ce  qui  pourrait  bien  me  déterminer  à  d'autres  expériences.  Spéciale- 
ment, deux  cas  très  invétérés  et  sérieux  ont  été  améliorés  d'une  ma- 
nière étonnante  par  un  traitement  combiné  (électricité  et  bromure  de 
potassium,  plus  tard  de  l'eau  froide)  si  bien  que  je  suis  disposé  à  voir, 
dans  le  traitement  électrique,  un  excellent  remède  auxiliaire  du  traite- 
ment par  le  brome  qui  est  le  remède  souverain. 

Ce  qui  est  certain,  c'est  qu'il  est  excessivement  désirable  que  l'on 
se  dispose  à  faire,  dans  ce  but,  des  expériences  plus  larges,  qui  pour- 
raient, en  première  ligne,  concerner  la  galvanisalion  du  cerveau,  en 
deuxième  ligne,  celle  du  sympathique  et  de  la  moelle  cervicale,  en 
troisième  ligne,  la  faradisation  générale.  C'est  seulement  après  un 
grand  nombre  d'observations  isolées  que  nous  serons  à  même  de 
formuler  des  indicaliuns  plus  exactes  pour  le  choix  des  cas  réclamant 
un  traitement  électrique  et  pour  celui  de  la  méthode  à  suivre. 


o"  Sous  le  nom  de  rnivroscs  de  coordinalion,  on  a  aujourd'hui  l'habi- 
tude de  comprendre  toutes  les  névroses  (presque  toujours  purement 
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fonctionnelles)  qui  ont  ceci  de  commun,  que,  dans  certaines  manipu- 
lations compliquées  et  délicates,  et  seulement  dans  celles-ci ,  il  se 
produit  des  troubles  de  mouvement,  qui  entravent  ou  rendent  tout  à 
fait  impossible  Tacte  correspondant.  Le  type  de  ces  névroses,  celle 
qui  se  manifeste  le  plus  souvent  est  ce  qu'on  appelle  la  crampe  des 
écrivains  ;  mais  on  sait  que  des  troubles  tout  à  fait  analogues  se  pro- 
duisent dans  tous  les  autres  métiers  possibles  :  dessinateurs,  coutu- 
rières, pianistes,  violonistes,  laitières,  télégraphistes,  cigariers,  etc. 

Il  s"agil  indubitablement  dans  ces  névroses,  non  d'un  tableau  unique 
de  maladie,  de  forme  constante  de  troubles,  mais  de  maladies  plus  ou 
moins  hétérogènes,  qui  toutes  ne  produisent  que  le- désordre  de  cer- 
taines fonctions.  Sans  doute,  ce  n'est  que  dans  des  cas  très  isolés  que 
Ton  trouve  des  crampes  et  des  paralysies  nettement  localisées,  que 
l'on  peut  constater  rigoureusement  des  affections  périphériques  des 
nerfs  et  des  muscles  ;  ce  sont  encore  là  les  formes  les  plus  favorables, 
mais  dans  lesquelles  la  thérapeutique  trouve  un  point  d'appui  déter- 
miné et  palpable. 

Mais  dans  les  formes  purement  fonctionnelles  et  typiques,  l'affection 
peut  se  présenter  sous  des  faces  diverses  ;  ainsi  en  écrivant,  il  surgira 
un  spasme  d'un  caractère  déterminé  (forme  spastique)  ou  un  tremble- 
ment ou  enfin  une  lassitude  et  une  faiblesse  croissante  de  la  main  et  des 
bras  (forme  paralytique).  Mais  ce  qui  caractérise  toutes  ces  formes,  ce 
qui  est  péremptoire  pour  leur  élucidation,  c'est  que  l'examen  ne  fait 
nullement  constater  d'autres  troubles  delà  motilité  et  de  la  sensibilité, 
En  général,  l'examen  électrique  ne  révèle  pas  de  changements  nota- 
bles; moi,  du  moins,  dans  de  nombreux  cas,  soigneusement  étudiés, 
je  n'ai  pas  pu  constater  la  présence  de  perturbations  considérables 
quantitatives  ou  qualitatives  de  l'excitabilité  faradique  et  galvanique 
et  certainement  les  modifications  constatées  par-ci  par-là  par  d'autres 
observateurs  ne  contribuent  nullement  à  éclairer  le  diagnostic. 

Nous  sommes  encore  dans  l'incertitude  au  sujet  de  la  nature  de  ces 
formes  morbides  ;  elles  ont  certainement  des  rapports  intimes  avec  la 
névrosthénie  et  au  fond  de  ces  maladies,  on  trouve  sans  doute  une  fai- 
blesse irritable,  localisée  par  des  efforts  excessifs  sur  des  parties  déter- 
minées du  système  nerveux.  Il  est  vraisemblable  qu'il  faut  localiser  cette 
faiblesse  surtout  dans  le  système  nerveux  central;  mais  nous  ne  savons 
pas  si  c'est  dans  la  moelle  épinière,  dans  le  pédoncule  et  ses  appen- 
dices ou  dans  l'écorce  du  cerveau  et  il  n'est  nullement  impossible  que 
les  appareils  périphériques,  nerfs  et  muscles,  y  participent;  il  paraît 
au  contraire  vraisemblable  que,  dans  certains  cas,  nous  aurons  à  faire 
à  des  localisations  et  à  des  troubles  divers. 

Naturellement  cette  incertitude  réagit  sur  les  méthodes  électrothéra- 
peutiques; on  peut  affirmer,  sans  erreur,  que  difl'érentes  applications 
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sont  ellicaces  ;  il  s'agit,  dans  tel  ou  tel  cas,  de  trouver  l'application 
nécessaire.  Si  vous  rencontrez  des  troubles  périphériques  {pArésie,  atro- 
phie de  certains  muscles,  névrite,  anesthésie,  etc.),  vous  traiterez  ces 
an'ections  en  premier  lieu  ;  mais  s'il  existe  une  névrosthénie  caractéri- 
sée, c'est  elle  cpie  vous  devez  commencer  par  traiter. 

Pour  le  reste,  vous  devrez  vous  borner  au  trailement  direcA  ;  alors, 
ce  qui  est  le  plus  indiqué  est  une  action  sur  tout  l'appareil  moteur, 
depuis  l'écorce  du  cerveau  jusqu'aux  muscles,  si  ce  n'est  en  une  seule 
fois,  du  moins  successivement  et  méthodiquement.  Ainsi  d'abord,  Irai- 
lemenl  galoanique  de  la  tête  (transversalement,  longitudinalement  et 
obliquement  avec  les  méthodes  connues  et  de  forts  courants)  ;  viendra 
ensuite  le  trailement  du  sympathique  du  cou  et  tout  particulièrement 
de  la  moelle  cervicale,  d'après  difTérenles  méthodes,  chaque  fois  sui- 
vant lanature  du  cas  (soit  stablement,  de  façonàce  quelaKa agisse  d'une 
façon  prépondérante  sur  la  moelle  cervicale,  soit  encore  un  traitement 
par  l'An,  comme  nous  l'avons  recommandé  pour  d'autres  formes  de 
crampes  (voir  p.  498).  Enfin  à  cela  vient  s'ajouter  encore  la  galvanisa- 
tion périphérique  des  nerfs  et  des  muscles  (soit  surtout  labile,  dans  la 
forme  avec  tremblement,  et  paralytique,  ou  de  préférence  avec  des 
courants  stables,  dans  la  forme  spastique).  En  tout  cas,  il  faut  toujours 
préférer  des  courants  relativement  faibles  et  éviter  tout  excès  d'excita- 
tion de  l'appareil  moteur. 

Mor  Meyer  a  obtenu  de  très  beaux  résultats  par  le  traitement  des 
points  de  pression  de  la  colonne  vertébrale,  du  plexus  brachial,  etc.  ;  il 
est  seulement  regrettable  que  ces  points  de  pression  ne  s'observent  que 
dans  le  plus  petit  nombre  des  cas  ;  de  toute  façon  recherchez-les  avec 
zèle,  pour  ne  pas  échapper  cette  chance  d'un  traitement  heureux?  — 
Le  fait  de  porter  de  simples  éléments  galvaniques,  au  bras  et  à  la  nu- 
que, suivant  divers  modes  d'application,  s'est  montré,  pour  moi,  dans 
ces  cas  particuliers  du  moins,  comme  un  utile  palliatif. 

Maints  cas  peuvent  aussi  être  propres  au  traitement  faradique,  sur- 
tout lors  d'affections  locales  périphériques  des  nerfs  et  des  muscles.  Le 
plus  souvent  la  faradisation  locale  doit  être  faite,  dans  ces  cas,  avec 
des  courants  de  force  modérée  ;  le  badigeonnage  farado-cutané  l'est 
seulement  dans  des  cas  très  particuliers.  Pour  les  diverses  formes  de 
ces  névroses  professionnelles  (crampes  des  écrivains,  des  couturières, 
des  pianistes,  des  violonistes,  etc.),  ces  applications  doivent  naturelle- 
ment être  modifiées  d'une  façon  adéquate  à  chaque  cas. 

Les  succès  sont  en  somme  très  minimes.  On  voit  à  la  vérité  se  pro- 
duire, durant  la  galvanisation  et  après,  une  amélioration  de  la  crampe 
de  l'écrivain  et  pour  un  temps  plus  ou  moins  long  ;  mais  cette  amélio- 
ration ne  persiste  pas,  et  ce  n'est  que  dans  la  minorité  des  cas  qu'une 
amélioration  progressive  et  une  guérison  définitive  sont  obtenues.  El, 
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même  alors,  un  Irailemenl  de  très  longue  durée  eL  rigoureux  esl  tou- 
jours nécessaire  et  doit  être  accompagné,  de  la  part  du  malade,  d'une 
obéissance  stricte  aux  autres  prescriptions  et,  particulièrement,  d'une 
abstention  aussi  absolue  que  possible  de  l'occupation  nuisible. 


6.  La  grande  chorée  est  une  névrose  très  spéciale  qui  oiïre,  à  la 
vérité,  nue  certaine  parenté  avec  l'hystérie  et  les  psychoses,  mais  qui, 
cependant,  peut  indubitablement  revendiquer  une  individualité  propre 
et  qui  présente  un  tableau  symptomalique  bien  caractéristique.  C'est 
une  affection,  à  tout  prendre,  très  rare  et  qui  devient  très  rarement 
l'objet  du  traitement  électrique.  Elle  se  manifeste  par  des  accès  de 
perte  de  connaissance,  unis  à  de  l'extase,  à  des  mouvements  intenses 
et  rythmiques  et  des  spasmes  (cris,  danses,  chants,  sauts,  tournoie- 
ments, etc.)  qui  prennent  des  formes  très  variables  et  peuvent  présen- 
ter une  durée  et  une  ténacité  surprenantes. 

Vessence  de  celte  névrose,  qui  se  manifeste  surtout  à  l'âge  de  la  pu- 
berté et  sous  l'influence  d'un  état  névropathique,  est  encore  tout  à  fait 
obscure  pour  nous  ;  mais,  en  tout  cas,  il  s'agit  d'un  trouble  fonctionnel 
du  cerveau. 

La  première  lâche  de  l'électrothérapie  est  d'agir  sur  le  système 
nerveux  en  le  tonifiant  dans  son  ensemble  et  d'empêcher  ainsi  le  retour 
des  accès  (par  une  faradisation  ou  par  une  galvanisation  générales, 
par  des  bains  électriques,  etc.)  ;  l'action  de  l'électrothérapie  doit  être 
généralement  tonifiante.  Ultérieurement,  on  serait  justifié  d'essayer  un 
traitement  galvanique  et  prudent  de  la  tête  ou  la  galvanisation  cen- 
trale, de  façon  à  calmer  le  système  nerveux  central  excitable  et  par 
conséquent  à  guérir  directement  la  maladie  ;  c'est  ce  que  vous  pourrez 
bien  essayer  dans  des  cas  particulièrement  opiniâtres  et  invétérés. 

Peut-on,  par  des  méthodes  convenables  de  galvanisation,  abréger 
directement  les  accès  eux-mêmes,  comme  on  fait  pour  les  grands  accès 
hystéro-épileptiques?  Je  n'en  sais  rien  ;  mais  on  pourrait  en  faire 
l'essai. 

TRENTE-DEUXIÈME  LEÇON 

So.MMAiRE.  Petite  chorée  \  son  sièg'e  et  sa  natui-e,  trailement  électrique.  —  S.  Téta- 
nos, expériences,  méthodes  de  traitement.  —  9.  Tétanie,  sa  caractéristique,  son 
excitabilité  électrique,  nature  et  siège  de  la  maladie,  traitement  électrique.  — 
10.  Catalepsie.  —  i\ .  Tremhlement  (tremor).  —12  Paralysie  agitante.  —  Ki.  Athé- 
those.  —  14.  Maladie  de-  Basedow,  caractéristique  et  siège  de  la  maladie,  mé- 
thodes de  traitement  électrique.  —  13.  Vertige.  —  16  Diabète  sucré  et  insipide. 


7.  Petite  chorée.  Cette  névrose,  extraordinairement  fréquente,  a  déjà 
Erb.  —  Électrothérapie.  35 
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«Ht;  bien  des  Ibis  l'oljjeL  d'expériences  électrolljéiapeutirjue.s,  et  cela 
avec  un  succès  incoiileslé. 

La  pelile  chorée  est  encore  une  mal-idie  ohscure  inexpliquée,  à 
beaucoup  de  points  ;  aussi  bien  en  ce  qui  concerne  son  siège  que  sa 
nature,  la  discussion  n'est  pas  encore  close  et  de  grandes  contradic- 
tions jellciit  le  désarroi  parmi  les  savants.  Elle  est,  vraisemhlahleiaenl , 
une  névrose  localisée  dans  le  cerveau;  mais  ce  n'est  pas  encore  cerlain, 
et  l'on  ne  doit  pas  encore  exclure  tout  à  fait  l'idée  d'une  participation 
de  la  moelle  épinière  ;  il  est  probable  que,  dans  les  cas  ordinaires,  ce 
n'est  qu'un  trouble  fonctionnel  nulritil";  cependant  on  trouve  çà  et  là 
aussi  de  plus  fortes  lésions  anatomiques.  Nous  ne  savons  même  pas  si 
le  mode  d'apparition  de  cette  névrose  spastique,  si  la  forme  spéciale 
des  contractions  musculaires  anormales,  sont  gouvernées  par  une 
espèce  déterminée  d'excitation  ou  plutôt  par  un  siège  détérminé  de  l'af- 
fection excitante  ;  il  est  assurément  vraisemblable  qu'un  siège  déter- 
miné de  la  lésion  est  la  condition  essentielle.  Aujourd'hui,  on  a  cou- 
tume de  penser  d'abord  à  la  substance  grise  des  ganglions  centraux  et 
des  parties  corticales  motrices. 

L'ensemble  des  symptômes  de  la  petite  chorée,  depuis  les  manifesta- 
tions les  plus  faibles,  sous  forme  de  secousses  distinctes  des  muscles, 
jusqu'aux  formes  de  spasmes  les  plus  colossales  et  les  plus  graves, 
est  si  caractéristique  qu'il  est  rare  qu'on  s'y  trortipe.  Il  est  vrai  que 
l'exploration  électrique  n'offre  pas  de  résultat  caractéristique  ;  on  a 
répété  bien  des  fois  que  dans  la  chorée  il  existe  une  exagération  de 
l'excitabilité  faradique  et  galvanique  des  nerfs  moteurs  (Bénédikt, 
M.  llosenthal,  Gowers),  et  que  cette  exagération  peut  être  très  facile- 
ment constatée,  particulièrement  dans  des  cas  récents  d'hémichorée. 
Je  n'ai  pas  pu  m'en  convaincre,  malgré  des  recherches  minutieuses  ;  le 
fait  n'est  donc  certainement  pas  encore  positivement  établi.  Les  points 
douloureux  de  la  colonne  vertébrale  et  des  différents  nerfs  périphéri- 
([ues  ne  peuvent  se  constater  que  dans  le  plus  petit  nombre  des  cas  ; 
ces  points  ont  été  constatés  par  Rosenbach,  dans  un  cas  particulier, 
au  moyen  du  courant  galvanique. 

Pour  le  traitement  électrique  de  la  petite  chorée,  on  a  proposé  et 
employé  différentes  méthodes.  Les  uii|S  galvanisent  de  préférence  le 
cerveau  et  c'est  là  aussi  ce  que  je  regarde  comme  le  procédé  le  plus 
correct  dans  l'état  actuel  de  la  science.  Je  conseille  maintenant  d'exer- 
cer sur  la  tête  un  traitement  régulier,  de  telle  sorte  que  les  parties  mo- 
trices du  cerveau  susnommées  soient  placées  directement  entre  les 
électrodes,  c'est-à-dire  obliquement,  en  allant  de  la  région  des  circon- 
volutions centrales  (voir  fig.  29,  p.  264,  An,  grande  électrode  cépbali- 
que)  au  côté  opposé  de  la  nuque  (Ka  grande  électrode)  ;  des  deux  côtés 
de  1/2  minute  à  1  minute,  courant  faible,  de  4  à  8  élémenfs,  Slohr, 
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iO-lo"  de  déclinaison  de  raiguillo  ;  ou  bien  encore,  comme  0.  Berger 
l'a  indiqué,  avec  l'An  partagée  sur  les  deux  réglons  du  vertex,  la  Ka, 
étant  dans  la  main  ou  sur  le  dos,  pendant  S  à  10  minutes  ;  on  peut 
encore  galvaniser  le  sympathique  et  la  moelle  cervicale,  pour  agir 
catalj'liquement  d'une  façon  indirecte. 

D'autres  ont  recommandé  de  préférence  le  traitement  de  la  moelle 
épiniere  et  cela  avec  des  courants  faibles  et  ascendants,  qui  doivent 
agir  les  uns  stablement,  les  autres  labilement,  sur  la  colonne  verté- 
brale ;  on  insiste  surtout  pour  dire  qu'il  faut  préférer  des  courants 
faibles  et  des  séances  courtes.  Essayez  cela  à  l'occasion.  Par  contre, 
Mor  Meyer  a  traité  ces  cas  avec  des  actions,  répétées  24  à  30  fois, 
d'un  courant  énergique,  et  Leube  a  appliqué  avec  succès  un  très  fort 
courant . 

Si  l'on  peut  diagnostiquer  des  points  de  pression,  il  est  habituelle- 
ment d'une  grande  utilité  de  les  traiter  suivant  la  méthode  connue 
(An  stable)  (M.  Meyer,  Rosenbach). 

Le  courant  faradique,  spécialement,  a  été,  dans  ces  derniers  temps, 
fort  essayé,  mais  il  n'a  point  produit  de  très  grands  résultats  ;  je  con- 
seillerais plutôt  des  tentatives  au  mo^en  de  la  faradisation  générale, 
surtout  dans  les  cas  de  rechutes  de  la  chorée,  chez  des  enfants  à  tem- 
pérament nerveux.  Les  résultats  de  ces  méthodes  de  traitement  sont 
difficiles  à  apprécier,  dans  une  maladie  d'une  intensité  et  d'une  marche 
aussi  variables  que  celles  de  la  petite  chorée.  Quelques  savants  préten- 
dent avoir  obtenu  des  succès  ;  d'autres  n'ont  pas  pu  en  constater.  Mes 
propres  expériences  ne  me  permettent  pas  non  plus  de  parler  de  ré- 
sultats brillants,  surtout  dans  des  cas  invétérés  de  chorée,  chez  des 
adultes,  je  n'ai  jamais  rien  obtenu  ;  par  contre,  il  me  semble  que  la 
chorée  récente,  chez  des  enfants,  peut  être  influencée  d'une  manière 
très  favorable  par  le  traitement  électrique  et  être  considérablement 
abrégée  dans  beaucoup  de  cas.  Cependant  je  ne  saurais  donner  à  cet 
égard  des  indications  plus  précises. 

8.  Jusqu'ici  le  tétanos  n'a  été  que  très  rarement  l'objet  d'un  traite- 
ment électrique.  Il  semble  eneffet  qu'il  faut  une  certaine  témérité  pour 
traiter  par  l'électricité,  remède  excitant  par  excellence,  une  maladie 
spastique  aussi  effroyable,  accompagnée  de  phénomènes  si  graves,  pré- 
sentant une  marche  si  dangereuse,  dans  laquelle  chaque  excitation  de 
la  peau  est  ordinairement  suivie  de  nouvelles  apparitions  de  crampes. 
Cependant  on  a  pu  oser  la  chose,  en  s'appuyant  comme  base  sur  la 
connaissance  des  actions  calmantes  du  courant  galvanique  et  de  son 
influence  modératrice  sur  les  réflexes,  sur  la  moelle  épiniere  (Ranke)  ; 
on  a  donc  dans  cette  grave  maladie  fait  une  tentative  avec  le  courant 
galvanique.  Efl'ectivement  on  rapporte  quelques  résultats  étonnam- 
ment favorables,  obtenus  par  ces  expériences  (Mendel)  ;  toutefois,  en 
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appréciant  ces  résultais,  il  faut  iisor  de  la  plus  grande  circonspection, 
parce  que  des  cas  trop  nombreux  de  véritable  tétanos  ont  eu  par  eux- 
mêmes  luic  issue  favorable. 

Aujourd'hui  même,  nous  cherchons  encore  à  connaître  le  siège  el.  la 
nature  du  tétanos,  malgré  que  de  nombreuses  recherches  aient  été 
faites  déjà  sur  ce  sujet.  Les  tentatives  souvent  répétées,  pour  ramener 
le  tétanos  à  des  processus  inflammatoires  dans  la  moelle,  n'ont  pas 
encore  abouti  à  un  résultat  universellement  accepté  ;  malgré  celail  est 
de  beaucoup  le  plus  vraisemblale  que  cette  affection  a  son  siège  dans 
l.i  moelle  en  y  comprenant  naturellement  certaines  parties  de  la  moelle 
allongée  (trismus '),  on  n'y  trouve  cependant  pas  d'altérations  maté- 
rielles ;  néanmoins  il  faut  diriger,  vers  ces  parties,  en  première  ligue, 
les  tentatives  thérapeutiques. 

Déjà  quelques  essais  isolés  ont  été  faits  par  des  savants  italiens, 
contre  le  tétanos,  à  l'aide  de  l'électricité  ;  on  fait  couler  de  forts 
courants  galvaniques  depuis  le  verlex  jusqu'au  siège  ou  aux  pieds,  pen- 
dant des  heures  entières  et  ils  prétendent  en  avoir  obtenu  quelques 
succès  (comme  pour  l'hydrophobie).  Mais  Mendel,  le  premier,  a  vu 
guérir  deux  cas  non  douteux  de  tétanos,  à  l'aide  du  courant  galvani- 
que appliqué  d'une  manière  systématique.  Il  a  appliqué  le  pôle  posi- 
tif sur  les  muscles,  en  d'autres  termes  sur  la  peau  des  extrémités  ;  le 
pôle  négatif,  sur  la  colonne  vertébrale  au  cou  et  au  renQement  lom- 
baire (quelquefois  aussi  le  courant  dirigé  en  sens  inverse)  et  il  employa 
des  courants  faibles  et  stables  pendant  quelques  minutes.  Grâce  à  cela, 
la  rigidité  tétanique  disparut  assez  promptement  ;  l'amélioration  fut 
durable  après  la  séance  et  aboutit  insensiblement  à  une  guérison  com- 
plète. Comment  la  guérison  s'efTectua-t-elle  dans  ces  cas;  fut-ce  l'eflet 
de  l'action  du  courant  sur  la  moelle  épinière,  sur  les  muscles  ou  sur 
les  nerfs  sensibles  périphériques;  nous  n'en  savons  rien,  mais  on  se- 
rait tenté  de  croire  que  ces  dernières  prirent  une  part  considérable 
à  la  guérison.  On  trouve  ensuite  chez  Legros  et  Onimus  une  observa- 
tion, remplie  de  détails  minutieux  sur  le  tétanos,  qui  fut  traité  et  guéri 
grâce  à  de  fortes  doses  de  chloral  employées  concurremment  avec 
le  courant  galvanique  ;  il  résulterait  de  cette  observation  que  l'appli- 
cation à  la  colonne  vertébrale,  de  courants  galvaniques  descendants 
et  labiles,  cause  une  influence  heureuse  sur  le  spasme  lui-même,  rend 
les  muscles  plus  flasques  et  soulage  les  malades.  Les  séances  durèrent 
d'une  heure  à  deux  heures  et  furent  réitérées  deux  à  trois  fois  par 
jour.  Il  faut,  à  cet  effet,  que  le  courant  ne  soit  pas  trop  fort,  mais  que 
les  électrodes  aient  de  grandes  dimensions.  Mais  toutefois,  il  ne  résulte 
pas  de  cette  observation  qu'il  y  ait  eu  une  action  curative  certaine. 

1.  Voir  Fr.  Scluilize,  Des  Oafcn  analom.  du  tétanos,  Mendels  Neurol.  Cenlralb. 
1882,  no  6. 


TÉTANOS.  —  TÉTANIE 


549 


Ces  quelques  faits  ne  permettent  guère  encore  de  tirer  des  conclu- 
sions positives  sur  la  valeur  thérapeutique  de  l'électricité  contre  le 
télanos  en  général,  et  sur  les  méthodes  à  employer  en  particulier  ;  notre 
ignorance  sur  la  nature  de  la  maladie  ne  permet  guère  non  plus 
d'essayer  une  méthode  rationnelle,  établie  a  priori.  S'il  s'oiïrait  à  moi 
un  cas  à  traiter,  j'emploierais  l'aclion  directe  des  couinants  galvaniques 
sur  lamoelle  épinière,  en  première  ligne,  et  d'abord  avec  le  pôle  posi- 
tif et,  en  cas  de  besoin,  je  choisirais  le  courant  descendant,  stable,  pro- 
longé et  faible.  Les  résultats  obtenus  par  Mendel  montrent  de  prime 
abord  une  action  simultanée  sur  les  parties  périphériques,  principale- 
ment sur  les  troncs  nerveux  périphériques,  mixtes  et  sensibles  ;  sur 
ces  derniers  aussi,  il  faudrait  appliquer  le  pôle  positif  et  l'essai  fait, 
dans  chaque  cas  distinct,  nous  apprendrait  si  l'emploi  accidentel  du 
pôle  négatif  sur  la  partie  correspondante  de  la  moelle  épinière  ou 
plutôt  sur  un  point  indifférent  mérite  la  préférence.  En  tous  cas  des 
recherches  ultérieures,  dans  ce  sens,  ne  seraient  pas  inutiles. 

9,  Tétanie.  Un  objet  plus  favorable  pour  les  expériences  électrothé- 
rapeutiques nous  est  offert  par  la  forme  spastique,  spéciale  et  assez 
fréquente,  que  l'on  appelle  tétanie  et  que  j'ai  déjà  mentionnée  à  plu- 
sieurs reprises,  à  cause  du  vif  intérêt  qu'elle  inspire  par  sa  valeur  dia- 
gnostique. 

On  entend  par  tétanie,  comme  chacun  sait,  une  maladie  spastique, 
qui  se  manifeste  par  les  spasmes  de  certains  groupes  de  muscles,  spas- 
mes périodiques,  s'élevant  au  paroxj'^sme,  douloureux  et  toniques. 
Cette  alTection  frappe  de  préférence  les  extrémités  supérieures,  plus 
rarement  les  inférieures,  quelquefois  aussi  d'autres  régions  musculai- 
res, sur  le  tronc  et  sur  la  tête. 

Des  observations  très  exactes  ont  prouvé  que,  dans  cette  maladie,  on 
peut  constater  une  augmentation  de  l'excitabilité  des  appareils  ner- 
veux et  moteurs  atteints.  Elle  se  démontre  de  plusieurs  façons,  et  se  ma- 
nifeste par  l'apparition  de  crampes  caractéristiques,  à  la  suite  de  la  com- 
pression des  gros  troncs  nerveux  ou  artérielsdesextrémités  (symptôme 
Trousseau),  et  non  moins  par  la  surexcitation  de  l'excitabilité  rnécani- 
que  des  nerfs  et  des  muscles,  surexcitation  constatée,  pour  la  première 
fois  par  Chvostek,  confirmée  par  N.  Weiss,  Fr.  Schultze,  etc.,  et  enfin 
par  l'exagération  de  l'excitabihté  électrique  des  appareils  moteurs, 
constatée  pour  la  première  fois  par  moi  d'unefaçon  exacte,  et  qui,  de- 
puis ce  temps,  fut  considérée  par  beaucoup  d'observateurs  (Chvostek, 
Pr.  Schultze,  Eisenlohr,  N.  Weiss,  etc.),  comme  un  phénomène  pres- 
que constant  dans  la  tétanie.  Une  investigation  électrique  faite  avec 
soin  est  donc  indispensable  pour  établir  la  diagnostic  exact  de  cette 
maladie. 
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Vous  trouverez  danc  presque  toutes  les  rf'igions  ner  veuses  du  corps, 
comme  je  l'ai  déjà  mentionué  plus  haut  et  corroboré  par  des  exemples 
(9"  leçon,  p.  15(5  et  suivantes)  une  augmentation  simple,  mais  extrême 
de  l'excitabilité  électrique,  surtout  dans  les  régions  atteintes  de  spasme. 
Lors  de  l'exploration  laradique,  les  nerfs  répondent  déjà  à  des  forces 
de  courant  extraordiuairement  faibles  ;  lors  de  l'examen  galvanique,  la 
secousse  de  fermeture  de  laKa  apparaît  d'une  façon  précoce,  ainsi  que 
la  secousse  d'ouverture  de  l'An  ;  bientôt  se  présentent  le  tétanos  de 
fermeture  de  la  Ka  ainsi  que  celui  de  la  fermeture  de  l'An  et,  ce  qui 
est  particulièrement  important  et  caractéristique,  un  tétanos  très  aisé  à 
provoquer  de  l'ouverture  de  l'An  ;  à  la  vérité  Chvostek  prétend  égale- 
ment avoir  observé,  dans  deux  cas,  un  tétanos  d'ouverture  de  l'An. 
Cette  élévation  de  l'excitabilité  se  montre  tout  d'abord  dans  tous  les 
nerfs  du  tronc,  mais  pas  toujours  dans  la  région  faciale  ;  pourtant  le 
fait  a  été  tout  récemment  constaté  à  plusieurs  reprises  (Chvostek, 
N.  Weiss);  et  cette  élévation  ne  se  rencontre  pas  seulement  à  l'acmé  de 
la  maladie  et  durant  les  attaques,  mais  aussi  aux  périodes  sans  accès  et 
souvent  même  pendant  des  espaces  de  temps  plus  longs  de  santé  ap- 
parente ;  elle  peut,  tout  aussi  bien  que  le  phénomène  de  Trousseau, 
aidera  diagnostiquer  la  maladie  encore  latente. 

En  ce  qui  concerne  la  nature  et  le  siège  de  l'afTection,  les  pièces  du 
procès  ne  sont  pas  encore  toutes  rédigées  ;  l'investigation  anatomo- 
pathologique  n'a  jusqu'ici  fourni  aucune  donnée  indubitable;  l'exa- 
men critique  approfondi  du  tableau  symptomatique  rend  pourtant 
vraisemblable  qu'il  s'agit  d'un  élat  d'excitabilité  exagé?'é  à  un  haut 
degré  d'une  grande  partie  de  l appareil  moteur,  état  fondé  essentielle- 
ment sur  des  troubles  nutritifs,  intimes  et  moléculaires,  dont  le  siège 
propre  et  le  point  de  départ  se  trouvent  sans  doute  dans  la  substance 
grise  antérieure  de  la  moelle  épinière  (avec  ou  sans  participation  du 
noyau  gris  moteur  de  la  moelle  allongée).  Mais  tout  ce  qui  irait  au  delà 
et  qui  concernerait  tout  ce  qui  se  passe  dans  la  profondeur  des  tissus 
lors  de  cet  accroissement  d'excitabilité,  tout  ce  qui  aurait  rapport  à  ses 
causes  premières  (troubles  circulatoires,  inflammatoires  ou  toxiques  ?), 
ne  serait  rien  qu'hypothèse. 

Provisoirement,  nous  devons  faire  de  la  conception  que  nous  venons 
d'exprimer  la  base  de  notre  méthode  de  traitement.  Il  résulte  de  là 
très  simplement  que,  pour  le  traitement  électrique  de  la  tétanie,  c'est 
particulièrement  le  courant  galvanique,  dans  ses  effets  modifiants, 
qu'il  faut  essayer. 

Ce  qui  paraît  le  plus  rationnel,  est  donc  une  action  stable  de  l'.^n, 
avec  sortie  de  traînées  de  courant,  sur  les  parties  qui  présentent  le 
siège  de  la  maladie,  à  savoir  particulièrement,  la  moelle  cervicale, 
toute  la  moelle  épinière  et  les  différents  troncs  nerveux  ;  la  Ka  sera 
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appliquée  sur  le  sternum.  Toutes  les  parties  doivent  être  traitées  dans, 
toute  leur  étendue  et  les  nerfs  périphériques  surtout,  en  connnaençant 
par  l'action  de  l'An  dans  le  voisinage  des  muscles  et  en  montant  lente- 
ment avec  l'An  jusqu'au  plexus. 

Mais  il  ne  faut  pas  oublier  que  (s"il  devait  s'agir  de  l'obtenlion 
d'effets  catalyliques)  d'autres  modes  d'application,  par  exemple  la 
Ka  stable,  avec  une  prompte  ouverture  de  ce  môme  pôle,  etc.,  pour- 
raient se  montrer  utiles.  Vous  ferez  donc  bien  d'essayer,  si  par  hasard 
la  première  méthode  vous  Aiit  défaut. 

Contre  les  essais  de  courant  faradique,  il  n'y  a  en  fin  de  compte  rien 
il  objecter  :  il  faut  faradiser  la  colonne  vertébrale  avec  de  grandes 
électrodes  et  des  courants  de  force  moyenne  ;  il  faut  de  même  faradi- 
ser les  troncs  nerveux.  Ici  l'on  -ne  saurait  recommander  une  irritation 
faradique  plus  forte,  ni  l'emploi  du  pinceau  faradique. 

Il  va  de  soi  que  l'on  peut  essayer  le  trailemenl  par  l'An  en  particu- 
lier durant  les  accès  et  je  crois  effectivement,  qu'à  différentes  reprises, 
j'ai  remarqué  que  ce  traitement  amenait  une  amélioration  immédiate 
et  une  diminution  des  accès.  Eisenlohr  aussi  a  constaté  une  action  cal- 
mante immédiate  de  l'An,  et  cela  à  plusiéurs  reprises.  Mais  naturelle- 
ment elle  doit  être  continuée  soigneusement,  dabord  dans  les  inter- 
valles et  quelque  temps  après  la  disparition  des  accès  spasmodiques, 
aussi  longtemps  que  le  phénomène  Trousseau,  ou  une  augmentation 
notable  de  l'excitabilité  électrique,  est  constaté. 

Nous  n'avons  pas  encore  de  nombreuses  données  sur  les  effets  du 
traitement  électrique  appliqué  à  la  tétanie  ;  mais  les  résultats  connus 
jusqu'ici  sont  pourtant  généralement  favorables;  ceux  d'Eisenlohr 
surtout  ont  été  éclatants  ;  mes  propres  expériences  les  plus  récentes 
militent  énergiquement  en  faveur  de  ce  traitement. 


10.  Catalepsie.  —  Cette  forme  morbide  extrêmement  remarquable 
et  dont  nous  ne  connaissons  encore  bien  ni  la  nature  ni  l'origine,  ne 
fournit  pas  à  l'éleclrothcrapie  l'occasion  de  célébrer  de  grands  triom- 
phes. Yu  la  grande  rareté  de  l'affection  et  les  combinaisons  multiples 
sous  lesquelles  elle  nous  apparaît,  nous  ne  pouvons  pas  même  admet- 
tre la  possibilité  de  recherches  thérapeutiques,  faites  avec  soin  sur  une 
grande  échelle. 

Tout  d"abord,  on  a  employé  quelquefois  l'électricité  dans  la  catalep- 
lepsie,  comme  moyen  d'irritation  énergique  et  dans  le  but  de  faire 
disparaître  la  catalepsie  et  d'arracher  les  malades,  par  une  puissante 
excitation,  à  leur  immobilité  et  à  leur  torpeur;  cela  peut,  en  réalité, 
avoir  un  résultat  et t;e  qui  se  recommande  naturelloment,  surtout  à 
cet  égard,  c'est  le  pinceau  faradique,  largement  appliqué,  une  forte 
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laradisalion  des  troncs  nerveux  et  des  muscles  peut  aussi  avoir  quelque 
nlililé. 

Commismoyan  s/jâcial  conU-a  la  calalepsie,  f»n  devra,  avant  toutes 
choses,  appliquer  l'électricité  sur  les  organes  centraux  du  système 
nerveux.  Dans  de  tels  cas,  j'ai  essayé  tout  d'abord  la  galvanisation 
centrale  d'après  Beard,  puis  la  galvanisation  de  la  téle  et  du  sympa- 
thique du  cou,  ainsi  qu'une  foi  te  galvanisation  et  faradisation  le  long 
de  la  colonne  vertébrale,  mais  le  i)lus  souvent  sans  succès  notable.  Je 
considéra  aussi  comme  très  digne  d'êire  recommandé  l'essai  des  mé- 
thodes d'application  de  la  faradisation  générale  et  du  bain  électrique. 
Mais  l'expérience  nous  apprend  qu'on  ne  peut  guère  espérer  vaincre 
cette  aiïection  grave  et  opiniâtre. 

La  forme  la  plus  favorable,  la  catalepsie  hystérique,  rentre  dans  la 
catégorie  de  l'hystérie  et  doit  être  traitée  de  la  même  façon  que  l'hys- 
térie. 


II.  Le  Tremhlonenl .  Le  symptôme  tr.-mblement  peut  se  manifes- 
ter sous  des  formes  très  variées  et  par  des  causes  très  multiples.  Nous 
ne  parlerons  ici  que  des  formes  qui  apparaissent  avec  une  certaine 
individualité,  telles  que  le  tremblement  sénile,  les  difTérentes  espèces 
de  tremblement  toxique  (le  tremblement  alcoolique,  mercuriel,  satur- 
nin), le  tremblement  névrosthénique,  tel  qu'il  se  rencontre  si  souvent 
chez  des  personnes  nerveuses,  le  tremblement  qui  succède  à  des  mala- 
dies aiguës,  le  tremblement  idiopathique  de  certaines  extrémités,  etc. 

Dispensez-moi  de  vous  caractériser,  d'une  façon  spéciale,  ces  diverses 
formes  de  tremblement;  la  plupart  d'entre  elles  font  naître  franche- 
ment l'idée  d'une  faiblesse  irritable,  d'une  exécution  insuffisante,  iné- 
gale de  mouvements  isolés  et  non  celle  d'un  véritable  spasme.  L'in- 
vestigation électrique  ne  fournit  aucune  donnée  utilisable  dans  les 
afiections  de  ce  genre. 

On  ne  saurait  préconiser  beaucoup  le  traitement  électrique  ;  le  résul- 
tat favorable  ou  non  dépend  essentiellement  de  la  base  de  l'affection. 
Le  choix  des  méthodes  se  fonde  absolument  sur  les  manifestations 
générales  et  les  circonstances  étiologiques  indicatrices.  En  somme  on 
choisira  une  méthode  de  traitement  modérément  excitatrice  qui  sera 
en  même  temps  tonifiante  et  fortifiante. 

Dan-;  le  Iremblemenl  local,  vous  préférerez  donc  une  galvanisation 
ou  faradisation  modérée  des  parties  en  question  et  zones  correspon- 
flantos  du  sy.-lcinr  nerveux  central  et  vous  la  continuerez  régulièrement 
jusqu'à  la  gut-rison  ;  comme  il  s'agit  le  plus  souvent  des  extrémité* 
supérieures,  le  traitement  de  la  moelle  cervicale  (éventuellement  aussi 
du  cerveau)  et  l'éleolrisalion  directe  des  troncs  nei'veux  et  muscles  de 
l'extrémité  supérieure,  à  l'.ii.lo  de  courants  de  force  moyenne,  sera 
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toiil  indiqué.  On  constate  maintes  fois  do  très  beaux  résultats  (voir 
l'Obs.  125). 

Par  contre,  dans  le  tremblement  général,  spécialement  dans  les  for- 
mes qui  reposent  sur  des  causes  toxiques,  vous  pourrez  compter  plutôt 
sur  les  méthodes  générales  de  traitement  :  en  conséquence,  vous  em- 
ploierez soit  la  galvanisation  centrale,  soit  la  faradisation  générale. 
Contre  le  tremblement  toxique,  spécialement  contre  le  tremblement 
alcoolique  ou  mercuriel,  le  bain  électrique  est  fort  préconisé,  surtout 
par  les  auteurs  français.  Paul  fait  prendre  à  ses  malades  un  bain  fara- 
dique  d'une  demi-heure,  tous  les  deux  jours  ;  pendant  ce  bain,  les 
malades  éprouvent  un  soulagement  notable  ;  souvent,  il  y  a,  immédia- 
tement après,  une  aggravation  qui,  dès  le  jour  suivant,  fait  place  à 
une  amélioration  définitive. 

Fréquemment,  les  résultats  sont  très  peu  satisfaisants  et  j'ai  traité 
en  vain,  au  moyen  de  toutes  les  méthodes  possibles,  maints  cas  de 
tremblement  après  typhus,  etc.  En  tout  cas,  les  résultats  favorables 
ne  peuvent  être  présagés  avec  certitude. 


12.  Paralysie  agitante.  La  forme  la  plus  grave  et  la  plus  rebelle  du 
tremblement  est  sans  nul  doute  la  paralysie  à  secousses,  névrose  abso- 
lument autonome,  ayant  un  mode  d'apparition  extrêmement  caracté- 
ristique, typique.  C'est  une  maladie  de  l'âge  avancé,  dont  le  siège  et 
la  nature  propre  nous  sont  encore  assez  inconnus,  bien  qu'il  soit  au- 
jourd'hui de  plus  en  plus  probable  qu'il  s'agit  ici  d'une  affection  céré- 
brale. 

Vous  me  permettrez  de  ne  pas  vous  décrire  exactement  ce  tremble- 
ment très  caractéristique,  qui  commence  habituellement  à  une  extrémité 
supérieure,  à  la  main,  gagne  ensuite  l'extrémité  inférieure  du  même 
côté  et  passe  plus  tard  aussi  de  l'autre  côté  du  corps  ;  je  ne  vous  dé- 
crirai pas  non  plus  l'attitude  toute  particulière  du  corps,  l'expression 
frappante  du  visage  de  ces  malades,  leurs  sensations  désagréables 
subjectives,  leur  propension  à  tomber  en  avant  ou  en  arrière,  la  ten- 
sion de  leurs  muscles,  etc.  —  L'investigation  électrique  n'apporte 
aucun  genre  d'éclaircissements  ;  l'excitabilité  électrique  est  le  plus 
souvent  absolument  normale. 

Cette  affection  paraît  être  incurable  ;  les  succès  curatifs  annoncés 
par  quelques  auteurs  (Remak,  R.  Reynolds,  Mann),  ne  sont  pas  prou- 
vés et  s'appuient  vraisemblablement  sur  des  diagnostics  erronés,  sur 
des  erreurs  consistant  à  confondre  d'autres  formes  de  tremblement 
avec  la  paralysie  agitante.  En  tout  cas,  depuis  ces  derniers  temps,  où 
la  maladie  a  été  plus  exactement  précisée  et  est  devenue  plus  suscep- 
tible d'un  diagnostic  exact,  en  dépit  de  multiples  tentatives  thérapeu- 
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lit|iiof;,  sp(''ciiil(!nienl  ausfii  avec  l'éleclricilf'i,  aucun  cas  de  guérison  ou 
même  d'auic'îliorulioii  notable  n'a  6lé  publifj.  Gliéron  seul  annonce  un 
nombre  merveilleux  de  Bucc6s(Lraitement  transversal  par  les  processus 
masloïdes)  ;  mais  ses  diagnostics  donnent  prise  k  des  doutes  fondés,  et 
nul  observateur  ultérieur  sérieux  n'a  rien  observé  d'analogue. 

(i'esl  à  peine  si  vous  devez  donc  attendre  de  votre  traitement  une 
amélioration  passagère  et  tout  au  plus  une  accalmie  transitoire  de  la 
maladie,  bien  que  vous  puissiez,  en  vue  de  les  consoler,  promettre  aux 
malades  quelque  chose  de  mieux. 

La  méthode  de.  Irailemnnl  à  entreprendre,  consiste  daji.s  la  galvani. 
salion  de  la  lêle  (obliquement  et  longitudinalement,  avec  de  grandes 
électrodes  céphaliques),  ultérieurement  dans  celle  du  sympathique  et 
de  la  moelle  cervicale,  de  la  façon  que  je  vous  ai  souvent  décrite  ;  en 
outre,  courants  descendants  stables  et  modérément  labiles,  à  travers 
les  nerfs  périphériques  et  les  muscles. 

L'emploi  du  courant  faradique  ne  me  paraît  être  d'aucune  utilité. 
La  galvanisation  centrale,  éventuellement  aussi  la  faradisation  géné- 
rale, mais  dans  des  cas  tout  particuliers,  devraient-elles  peut-être  être 
essayées. 

Les  résultats  sont,  nous  l'avons  dit,  très  peu  satisfaisants  ;  j'ai  traité 
personnellement  un  grand  nombre  de  cas,  dans  lesquels  je  n'ai  jamais 
rien  constaté  au  delà  d'un  certain  soulagement  des  malades,  allant 
jusqu'à  vme  accalmie  prolongée  de  la  maladie. 


13.  Athélose.  Cette  névrose  spasmodique,  tout  d'abord  décrite  par 
Hammond,  s'est  maintes  fois  manifestée  toute  seule  et  d'une  façon 
idiopathique,  mais  elle  est  survenue  le  plus  souvent  dans  le  cours 
d"hémiplégies  cérébrales  (alhétose  posthémiplégique)  et  elle  est  alors 
parente  de  la  chorée  posthémiplogique  et  du  tremblement  de  même 
nature.  Elle  consiste  en  mouvements  tout  particuliers  se  produisant 
par  secousse,  en  une  position  caractéristique  de  la  main  et  des  doigts, 
moins  du  bras,  mais  aussi  du  pied  et  de  la  jambe. 

Le  siège  et  la  nature  du  trouble  des  mouvements  ne  sont  pas  encore 
connus  avec  certitude,  on  admet  généralement  et  probablement  avec 
raison,  qu'il  doit  son  origine  à  un  trouble  du  cerveau;  pourtant,  cela 
ne  me  semble  pas  absolument  certain,  car,  de  même  que  la  contrac- 
ture tardive  des  hémiplégiques  est  produite  par  une  participation  se- 
condaire de  la  moelle  épinière  à  la  lésion,  de  même  l'athétose  hémi- 
plégique (et  l'hémichorée  analogue)  pourrait  également  provenir,  de 
même  façon,  de  la  moelle  épinière.  En  tout  cas,  on  ne  sait  pas  encore 
positivement  si  cette  étrange  perturbation  de  mouvemeni  a  un  sù'gc 
déterminé  ou  n'est  qu'un  tnode  déterminé  d'excitation.  —  L'investiga- 
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tion  électrique  ne  donne,  pour  celte afleclion,  aucun  éclaircissement 
notable. 

Le  traitement  électrique  doit  être  dirigé  dans  la  forme  posthémiplé- 
gique, tout  d'abord  contre  la  maladie  fondamentale,  dans  la  forme 
idiopathique,  en  première  ligne,  sur  le  système  nerveux  cenli^al,  le 
front  et  la  moelle  cervicale.  Par  suite,  en  général,  la  galvanisation  de 
la  tète,  de  la  moelle  cervicale  et  aussi  du  sympathique,  d'après  les 
méthodes  connues  ;  ultérieurement.  An  stable  sur  la  nuque,  Ka  sur  les 
troncs  nerveux  principaux  des  extrémités.  Gnauk  a  obtenu  un  très  bon 
résultat  (guérison)  du  courant  descendant  stable  sur  la  moelle  cervicale 
et  les  muscles  ;  E.  Remak  recommande  ici  également  le  traitement  de 
la  nuque  par  l'An  ;  pour  ma  part,  j'ai  traité  sans  succès  plusieurs  cas  ; 
une  fois  pourtant,  chez  une  jeune  fille  de  20  ans,  atteinte  d'athélose 
bilatérale,  survenue  à  la  suite  d'une  encéphalite,  j'ai  déterminé  une 
franche  amélioration  et  une  plus  grande  facilité  de  se  servir  des  mains, 
par  un  traitement  régulier  longtemps  prolongé. 


14,  Maladie  de  Basedow.  On  s'est  beaucoup  occupé  de  cette  névrose 
assez  commune,  on  a  beaucoup  discuté  et  écrit  sur  elle,  sans  que  l'on 
puisse  dire  précisément  que  l'on  ait  trouvé  jusqu'à  ce  jour,  en  ce  qui 
la  concerne,  une  interprétation  et  une  explication  satisfaisantes. 

Elle  se  caractérise  très  nettement  par  ces  trois  symptômes  bien  con- 
nus :  exophlhalmie,  goitre  pulsatile  et  palpitations  cardiaques,  symp- 
ptômes  dont  l'un  ou  l'autre  peut  incidemment  manquer.  Presque 
toujours  cette  triade  se  rattache  à  d'autres  symptômes  nerveux  nom- 
breux, à  une  faiblesse  et  une  irritabilité  nerveuses  à  hautdegré.  Toutes 
les  recherches  récentes  indiquent  avec  une  certitude  croissante  que  le 
siège  de  la  maladie  doit,  suivant  toute  probabilité,  être  localisé  dans 
la  moelle  cervicale  supérieure  et  dans  la  moelle  allongée.  Toutefois, 
on  n"a  pas  pu  obtenir  jusqu'ici  de  notions  certaines  sur  la  nature  pro- 
pre de  la  maladie.  On  présume  qu'il  ne  s'agit  que  d'une  névrose  fonc- 
tionnelle, en  tout  cas,  de  troubles  qui  ont  en  général  une  tendance  à 
disparaître  et  à  guérir,  bien  qu'ils  laissent  encore  maintes  fois  persister 
derrière  eux  certains  états  durables. 

Depuis  que  R.  Remak  l'a  préconisé  et  la  première  tentative  de 
Dusch,  faite  en  vue  de  traiter  la  maladie  de  Basedow  par  le  cou- 
rant galvanique,  on  a  fait  de  très  nombreux  essais  en  ce  sens  ;  c'est 
Chvostek  qui,  de  notoriété  publique,  a  obtenu  les  meilleurs  résullats 
et  il  a  publié  divers  ouvrages  à  ce  sujet. 

La  méthode  la  plus  topique  consiste  à  s'adresser,  d'après  les  théories 
en  cours,  avant  tout,  à  la  moelle  cervicale  et  allongée  ;  en  vue  de  com- 
battre les  symptômes  principaux,  le  traitement  du  sympathique  et 
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celui  ilu  pneumogastrique  du  (  (mi  doivciiil  (Ure  égalemonl  pria  an  con- 
sidéralioii. 

On  appliquera  prefsquc  cxclusivemeni,  le  courant  galvanique.  En 
première  ligue,  traitement  de  la  moelle  cervicale  avec  courants  ascen- 
dants stables  et  labiles  :  An  à  peu  près  entre  les  deux  omoplates  ou 
plus  bas,  Ka  à  la  nuque  et  le  long  de  toute  la  colonne  cervicale  ;  on 
recommande  en  général  de  n'employer  à  cet  efiet  que  des  courants 
très  faibles  (6-8  élém.  Stohr.,  15-20°  de  déviation  de  i'aig.  pour  150  de 
résistance  de  conductibilité)  ;  durée  :  1-2  minutes.  —  En  outre,  j'ai  en 
même  temps  fait  passer  fréquemment  le  courant  obliquement  et  trans- 
versalement à  travers  la  tête,  afin  d'agir  directement  sur  toute  la  moelle 
allongée  ;  et  cela  également  avec  un  courant  tout  à  fait  faible  et  de 
courte  durée.  Et  enfin,  d'une  façon  régulière  aussi,  la  galvanisation  du 
sympathique  et  du  vague  du  cou,  de  la  façon  habituelle,  le  pùle  positif 
étant  appliqué  à  la  colonne  cervicale  et  le  pôle  négatif  sur  le  nerf  sus- 
nommé, depuis  la  mâchoire  inférieure  jusqu'à  la  clavicule.  Ce  traite- 
ment a  été  employé  par  quelques  observateurs,  à  l'époque  oii  l'on  avait 
encore  l'habitude  de  localiser  l'affection  dans  le  sympathique  presque 
exclusivement,  et  il  a  peut-être  bien  des  fois  donné  de  bons  résultats 
(Mor  Meyer).  Cette  application  paraît  être  très  efficace  contre  la  sur- 
excitation, les  irrégularités  et  les  anomalies  du  cœur.  Le  traitement 
du  cœur  lui-même,  inauguré  par  Yon  Ziemssen,  avec  d'énergiques 
courants  galvaniques,  dans  le  but  de  ralentir  les  battements  du  cœur, 
peut-il  être  utilisé  et  justifié  quand  on  a  affaire  à  des  malades  si  irri- 
tables et  si  susceptibles  ?  C'est  ce  que  l'avenir  nous  ajîprendra  ;  en  tout 
cas,  je  conseillerais  d'être  prudent  dans  le  cours  de  ces  tentatives. 

On  a  aussi  essayé  un  traitement  galvanique  direct  du  goitre,  et  l'on 
a  obtenu  du  succès  dans  tels  et  tels  cas.  On  peut  recommander  à  cet 
effet  la  direction  transversale  à  travers  le  corps  Ihj'^roïde  ou  une  action 
du  pôle  négatif  courte,  mais  pas  trop  faible. 

Contre  l'exophtalmie,  j'ai,  à  plusieurs  reprises,  essayé  la  direction 
transversale  d'un  faible  courant  galvanique  à  travers  les  orbites,  d'une 
tempe  à  l'autre,  et  en  même  temps  longitudinale  de  la  nuque  aux  pau- 
pières fermées  ;  mais  je  n'affirmerais  pas  que  cette  opération  ait  été 
couronnée  de  succès.  D'autres  opérateurs  posent  un  pôle  sur  le  gan- 
glion supérieur,  l'autre  sur  l'œil  fermé. 

Contre  les  parésies  des  muscles  oculaires  qui  existent  presque  tou- 
jours dans  les  cas  graves,  j'emploie  les  méthodes  usuelles. 

Les  rapports  intimes,  qui  existent  indubitablement  entre  la  maladie 
de  Basedow  et  la  névrostliénie,  la  présence  de  toute  sorte  de  symptô- 
mes névrosthéniques  justifient  les  tentatives  faites  avec  les  méthodes 
de  traitement  usitées  contre  la  névrostliénie  ;  aussi  n'est-on  pas  mal 
fondé  à  employer  de  temps  à  autre  la  faradisation  générale  (Rockwell). 
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H  va  de  soi  qu'à  côlé  du  trailemeiiL  éJecirif[iio  exisle  le  Irailement  mé- 
dicamenteux, la  diète  ou  les  bains,  et  l'on  ne  doit  pas  nt3gliger  ce 
deuxième  traitement. 

Au  reste,  les  résultats  du  traitement  galvanique,  dans  la  maladie  de 
Basedow,  ne  sont  nullement  à  dédaigner.  Instantanément  môme  se 
manifeste  souvent  un  premier  résultat  par  le  fait  de  la  diminution  des 
battements  du  pouls,  où  il  se  produit  dans  le  cours  du  traitement  et 
cela  insensiblement  (voir  Dusch)  :  les  pulsations  se  réduisent  de  130  à 
70,  64  pulsations  (Chvostek)  ;  de  120  à  92,  de  lo2  à  110,  de  120  à  80 
(A.  Eulenburg)  ;  de  108,  de  130  à  84,  70,  etc.  Quelquefois  même  l'en- 
semble de  la  maladie  est  rapidement  atténué  et  même  supprimé;  les 
plaintes  subjectives  des  malades,  leur  faiblesse  disparaissent.  Mais 
d'ordinaire  le  traitement  dure  très  longtemps  ;  il  faut  30  à  100  séances 
et  plus  encore.  L'exophtalmie,  seule,  persiste  longtemps  et  brave 
tous  les  traitements  ;  on  n'en  peut  pas  dire  autant  du  goitre. 

15.  Vertige.  Il  n'y  a  pas  grand'chose  à  dire  du  traitement  électrique 
du  vertige  ;  la  facilité  avec  laquelle  le  courant  galvanique  provoque 
des  phénomènes  vertigineux,  semble  nous  inviter  aussi  à  employer  ce 
remède  contre  le  môme  symptôme  dans  des  circonstances  pathologi- 
ques ;  mais  jusqu'ici  cela  ne  s'est  pas  réalisé,  que  je  sache,  fréquem- 
ment. 

En  effet,  le  vertige  n'est,  dans  la  plupart  des  cas,  qu'un  symptôme 
des  maladies  les  plus  diverses,  aussi  bien  du  système  nerveux  central 
que  des  nerfs  vaso-moteurs  et  peut-être  d'autres  organes  encore  (vertige 
réflexe  de  l'estomac,  des  yeux,  du  labyrinthe,  de  la  maladie  de  Menière, 
etc.).  Dans  tous  les  cas,  le  traitement  de  l'affection  réelle  est  naturel- 
lement l'affaire  principale,  et  si  celle-ci  permet  et  réclame  l'emploi  de 
l'électricité,  le  vertige  peut  être  supprimé  par  l'éleclrothérapie.  Rare- 
ment on  a  lieu  de  traiter  le  symptôme  vertige  isolément,  en  soi.  Mais 
assez  fréquemment  le  vertige  se  présente  aussi  d'une  façon  isolée,  sous 
forme  d'un  symptôme  essentiel  et  des  plus  efl'rayants  pour  le  malade 

Il  n'est  pas  rare  de  trouver,  dans  la  pratique,  des  faits  où  l'on  se 
plaint  de  vertige  sans  que,  cependant,  le  médecin  ne  trouve  rien  de 
particulier,  par  les  explorations  les  plus  exactes,  et  reste  dans  une 
incertitude  absolue  sur  la  cause  et  la  pathogénie  de  la  maladie.  Vous 
pourrez  donc  ici  essayer  aussi,  entre  autres  remèdes,  le  traitement 
électrique  du  vertige  ;  il  est  vrai  que,  vu  l'obscurité  de  la  pathogénie, 
il  est  di^^lcile  d'employer  une  méthode  déterminée.  Mais  comme  les 
organes  intra-craniens  constituent  indubitablement  le  dernier  point  de 
départ  du  vertige,  il  y  aura  lieu,  en  première  ligne,  d'employer  le 
traitement  galvanique  et  faradique  du  cerveau.  Il  faudra  pareillement 
galvaniser  le  sympathique.  Si,  par  hasard,  il  y  a  des  signes  de  trouble 
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circulaloirc  dans  la  cavilé  crânienne,  v(ius  feriez  bien  aussi  d'utiliser 
les  actions  réllexes  sur  la  circulation  du  cerveau  (d'après  Rumpf),  en 
employant  le  pinceau  farado-cutané.  S'il  existait,  malgré  la  rareté  du 
fait,  un  viM'li^'e  avec  lenriance  prononcée  à  tomber  de  tel  ou  tel  côté, 
il  faudrait  utiliser  les  résullals  pliysioloffiquos  de  la  production  galva- 
ni(|ue  du  verlige  (voir  ma  7"  leçon,  p.  Hd):  ainsi,  l'on  appliquerait 
l'An  sur  le  côté  de  la  tête  vers  lequel  les  malades  craindraii.nt  de  tom- 
ber :  le  pôle  positif  serait  placé  sur  l'autre  côté  du  crâne  ou  n'importe 
où  sur  le  Ironc. 

Mais  il  faut  que  les  expériences  Ihérapeuliques,  en  ce  sens,  soient 
perfectionnées  et  multipliées. 


IG.  Diabète  sucré  et  insipide.  L'opinion,  qui  s'impose  de  plus  en  plus, 
et  d'après  laquelle  les  troubles  du  système  nerveux  seraient  les  vérita- 
bles et  dernières  causes  de  la  moitié  au  moins  des  cas  de  diabète,  a 
naturellement  provoqué  par-ci  par-là  des  tentatives  éleclrothérapeuti- 
ques  contre  ces  formes  morbides. 

Pour  le  diabète  sucré,  cela  ne  s'est  d'ailleurs  jusqu'ici  eiïeclué  que 
dans  une  mesure  modérée  et,  à  ce  qu'il  semble,  avec  fort  peu  de  suc- 
cès. Je  n'ai  guère  observé  personnellement,  à  ce  sujet,  que  des  résul- 
tats absolument  négatifs.  En  revanche,  Neftel  indique  un  résultat  très 
favorable  obtenu  chez  une  femme  qui,  depuis  plusieurs  années,  souf- 
frait d'un  diabète  sucré  progressif  (jusqu"à  9  0/0  de  sucre,  aA'ec  un 
régime  approprié)  et  chez  laquelle,  par  le  fait  de  la  galvanisation  du 
cerveau  (conformément  à  la  méthode  de  Neftel,  voir  p.  304),  il  se  pro- 
duisit une  amélioration  extraordinaire,  à  tel  point  que  tous  les  troubles 
subjectifs  disparurent  et  que  la  proportion  de  sucre  descendit  à  1  0/0. 
Poslérieurement,  on  y  ajouta  la  galvanisation  du  sympathique. 
Beard  prétend  avoir  obtenu,  dans  deux  cas,  une  amélioration  par 
le  moyen  de  la  galvanisation  centrale;  Le  Fort  [Gaz.  des  hôp.,  1872, 
n"  62,  p.  492),  une  amélioration  notable,  par  l'application  permanente 
d'un  faible  courant  de  deux  éléments,  allant  de  la  nuque  au  foie. 

La  méthode  de  traitement  électrique  ressort  d'elle-même  des  idées 
théoriques  en  vogue  sur  l'origine  névrogénique  du  diabète  sucré  ; 
traitement  de  la  moelle  cervicale  et  allongée,  de  la  manière  connue  et, 
en  môme  temps,  du  sympathique  ;  courants  faibles  durant  quelques 
minutes  chaque  jour.  Ultérieurement,  on  pourrait  songer  à  un  traite- 
ment électrique  corrélatif  du  plexus  solaire,  de  la  moelle  dorsale  et 
peut-être  aussi  du  foie.  —  Des  essais  systématiques  et  rationnellement 
contrôlés  sont,  en  tout  cas,  désirables  sur  ce  sujet. 

On  a  bien  plus  souvent  fait  entrer  en  ligne  le  courant  électrique 
contre  le  diabète  insipide,  dont  l'origine  névrogénique  était  cerlesapriori 
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bien  moins  douleuse,  quoique,  encore  aujoui'd'liui,  on  ne  connaisse  pas 
bien  l'origine  et  la  localisation  de  celte  aiïection.  De  plus,  quelques 
résultats  heureux  ont  encouragé  les  savants  à  faire  des  tentatives  ul- 
térieures. Ainsi,  par  exemple,  Seidel  a  publié  un  résultat  favorable, 
dans  un  cas  de  diabète  insipide,  existant  depuis  plus  d'un  an,  qui  était 
devenu  presque  slationnaire,  avec  cependant  de  légères  fluctuations  de 
la  quantité  d'urine  évacuée  journellement.  La  galvanisation  énergique 
de  la  région  des  reins  amena  une  prompte  amélioration  et,  dans  l'es- 
pace de  quelques  semaines,  la  guérison  définitive  avec  augmentation 
du  poids  du  corps.  Althaus  prétend  même  avoir  guéri  un  cas  invétéré 
par  une  seule  application  à  la  moelle  allongée.  Ici  encore,  je  pense,  le 
traitement  devra  être  dirigé,  en  première  ligne,  sur  le  sj'stème  ner- 
veux central,  sur  la  moelle  allongée  et  sur  celle  du  cou,  peut-être 
aussi  sur  la  région  des  splanchniques  de  la  moelle  dorsale  et  le  sym- 
pathique de  la  poitrine  ;  et,  à  la  vérité,  on  pourrait  tout  d'abord  expé- 
rimenter un  traitement  galvanique  de  ces  parties.  Naturellement  vous 
ne  négligerez  pas  d'essayer  le  traitement  direct  du  sympathique  du  cou 
et  du  vague.  —  Seidel  a  dirigé  son  traitement  directement  sur  la  ré- 
gion rénale  :  une  électrode  (laquelle  ?)  était  placée  sur  cette  région, 
latéralement,  par  rapport  à  la  colonne  vertébrale,  l'autre,  antérieure- 
ment, à  hauteur  égale,  profondément  enfoncée  dans  l'hypochondre  , 
galvanisation  bilatérale  de  5  minutes  avec  courant  fort. 

Dans  bien  des  cas,  on  pourrait  aussi  bien  conseiller  la  faradisation 
générale  ou  la  galvanisation  centrale. 

J'ai  moi-même  fait  toute  une  série  d'essais  sur  le  diabète  insipide  et 
je  l'ai  traité  avec  constance  par  toutes  les  méthodes  possibles  sans  que, 
néanmoins,  je  puisse  énoncer  à  cet  égard  des  résultats  très  satisfai- 
sants ;  dans  la  plupart  des  cas,  ces  derniers  se  sont  montrés  négatifs. 
Néanmoins,  je  continuerai  toujours  à  procéder  sur  ce  sujet  à  de  nou- 
velles expériences. 


X.  Affections  des  organes  des  sens. 
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TRENTE-TROISIÈME  LEÇON 

Sommaire.  Introduction.  — Maladies  de  l'appareil  visuel. —  Leur  électrodiagnostic.  — 
Maladies  des  paupières  et  de  la  conjonctive,  de  la  cornée,  de  l'iris,  du  cristallin, 
du  corps  vitré  et  de  la  choroïde.  —  Maladies  de  la  rétine  et  du  nerf  optique  ;  reti- 
nite  pigmenteuse.  —  Papillite  et  papillo-rétinite.  — Névrite  optique,  quelques  cas  ; 
méthode  de  traitement.  —  Atrophie  du  nerf  optique  :  atrophie  des  nerfs,  tabélique 
et  congénitale  ;'quelques  cas.  Traitement. —  Amaur ose  sans  base  anatomique,  — 
Hémianopie.  Affections  des  muscles  des  yeux.  —  Insuffisance  des  muscles  internes.  — 
Asthénopie  accommodative.  —  Mydriase.  —  Nystagmus. 

Ce  n'est  qu'en  hésitant,  et  dans  une  mesure  restreinte,  que  l'électro- 
thérapie  moderne  s'est  résolue  à  admettre  dans  son  domaine,  avec  les 
autres  maladies,  celles  des  organes  des  sens,  bien  que  déjà  les  anciens 
galvanistes  eussent,  précisément  à  propos  de  ces  maladies,  essayé  toute 
sorte  de  remèdes  et  obtenu  ainsi  partiellement  de  notables  résultats. 
Mais  des  difficultés  s'opposent,  comme  vous  le  savez,  à  l'étude  physio- 
logique approfondie  de  ces  organes,  à  l'aide  du  courant  électrique,  et 
ont  retardé  les  progrès  de  leur  électrophysiologie.  En  outre,'  on  a 
craint  d'exercer  une  action  trop  intense  sur  ces  appareils  organiques 
tendres  et  délicats,  par  une  puissance  curative  aussi  énergique  qu'obs- 
cure sous  bien  des  points  de  vue  ;  il  y  avait  encore  ce  fait  que  le  traite- 
tement  spécial  des  maladies  des  organes  des  sens  se  trouvait  confié  à 
des  mains  médicales  tout  autres  que  celles  qui  s'occupent  exclusive- 
ment d'électrothérapie.  D'un  autre  côté,  les  rapports  intimes  qui 
existent  entre  les  maladies  du  système  nerveux  et  celles  des  organes 
des  sens,  enfin  la  grande  importance  de  ces  dernières  pour  les  affec- 
tions nerveuses  ont,  dans  ces  derniers  temps,  poussé  de  plus  en  plus 
les  névropathologues  et  les  éleclrothérapeutes  à  s'occuper,  avec  plus 
de  soin,  des  organes  des  sens  et,  sous  ce  rapport  du  moins,  l'électro- 
Ihérapie  est  aussi  appréciée,  dans  toute  sa  valeur,  pour  les  maladies 
Erb.— Électrolhérapie.  36 
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des  organes  des  sens.  On  ne  saurait  affirmer  que  la  réciprocité  existe 
il  cet  égard,  car  on  doit  reconnaître  qu'aux  yeux  des  oculistes,  surtout 
des  auristes,  l'électricité  n'a  pas  encore  obtenu  restinr>e  qu'elle  mérite 
et  que  son  utilisation  multiple  pour  les  maladies  les  plus  diverses  des 
organes  supérieurs  du  coi  veau  n'est  pas  encore  dûment  appréciée  par 
tous  les  spécialistes.  Espérons  que  le  temps  modifiera  cet  état  de 
choses. 

L'éleclrolhérapie  a  naturellement  sa  plus  grnnde  sphère  d'activité 
sur  les  maladies  spécialement  nerveuses;  mais  je  vais  vous  prouver 
en  peu  de  mots  qu'on  peut  l'invoquer  encore  dans  d'autres  maladies, 
où  elle  rendra  éventuellement  de  grands  services. 

Je  commence  par  V appareil  visuel.  Le  développement  extraordinaire 
que  l'ophtalmologie  a  pris  dans  ces  dernières  décades  d'années,  a  mis 
en  évidence  la  gravité  des  maladies  des  yeux,  non  seulement  pour  la 
pratique,  mais  encore  pour  les  progrès  scientifiques  de  la  pathologie. 
Tout  particulièrement  les  maladies  des  yeux  dites  nerveuses,  aussi 
bien  que  celles  qui  affectent  le  véritable  appareil  nerveux  sensitif,  le 
nerf  optique  et  la  rétine,  que  celles  qui  concernent,  dans  l'œil,  l'appa- 
reil nervo-musculaire,  sont  devenues  de  la  plus  haute  importance, 
précisément  pour  la  pathologie  des  nerfs.  Les  nervo-pathologistes 
apprécient  ce  fait  de  jour  en  jour  davantage,  et  c'est  ainsi  que  le 
grand  nombre  d'affections  nerveuses  des  yeux,  qui  précèdent,  accom- 
pagnent et  suivent  tant  de  graves  maladies  du  système  nerveux  ainsi 
que  d'autres  maladies  générales,  a  conduit  les  nervo-pathologistes  à 
l'étude  spéciale  et  au  traitement  intelligent  de  ces  affections  morbides. 

C'est  pour  seconder  ces  vues  que  l'on  a  eu  recours  naturellement  à 
rélectrothérapie  ;  mais  la  part  qu'elle  prend  au  traitement  des  affec- 
tions nerveuses  des  yeux,  n'est  encore  que  relativement  assez  faible  et 
vraisemblablement  on  recherche  encore,  de  différents  côtés,  à  la  dé- 
précier notablement  ;  on  considère  encore  comme  bien  plus  faible,  sa 
part  dans  le  traitement  de  toute  sorte  d'affections  non  nerveuses  des 
yeux,  bien  qu'on  ait  beaucoup  tenté  et  expérimenté  dans  cette  direc- 
tion. 

Antérieurement  déjà,  j'ai  eu  l'occasion  de  remarquer  (voir  12°  Le- 
çon, p.  208  et  suivantes)  que"  même  l'électrodiagnostic  des  maladies 
des  yeux  laisse  encore  beaucoup  à  désirer,  qu'il  a  besoin  de  nouvelles 
recherches,  mais,  qu'en  revanche,  il  promet  des  résultats  précieux  ;  il 
suffira  d'étudier  systématiquement  les  faits. 

Quelles  actions  des  courants  électriques  peut-on  utiliser  dans  les  ma- 
ladies de  l'œil  ?  Jusqu'à  quel  point  ces  courants  répondi^ont-ils  aux 
différentes  indications  thérapeutiques  ?  Ce  sont  là  des  questions  sur 
lesquelles  je  n'ai  pas  besoin  de  m'étendre  ;  ce  sont  les  actions  que  j'ai 
déjà  énumérées  en  détail  dans  mes  leçons  précédentes  concernant  le 
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trailemenl  des  maladies  du  système  nerveux  central  et  poîriphérique. 
Ici  encore  il  faudra  utiliser  les  actions  excitantes  et  modifiantes,  mais 
tout  particulièrement  les  actions  directes  et  indirectes,  vaso-motrices  et 
catalytiques,  suivant  les  circonstances  et  les  formes  morbides.  Les 
rapports  indubitables  qui  existent  entre  le  sympathique  du  cou  et  la 
moelle  cervicale,  d'une  part,  et  les  organes  de  l'orbite  ainsi  que  le 
bulbe  d'autre  part,  enfin  l'influence  que  le  trijumeau  i^araît  exercer 
sur  les  conditions  de  la  circulation  et  de  la  nutrition  dans  l'œil, 
nous  font  immédiatement  un  devoir  de  tenir  compte  de  ces  relations 
■dans  la  méthode  électrothérapeutique.  Nous  donnerons  des  détails 
plus  précis  à  propos  de  chacune  des  affections  particulières. 

Nous  ne  nous  en  occuperons  ultérieurement,  qu'en  tant  qu'elles  sont 
accessibles  à  l'action  thérapeutique  des  courants  électriques.  Naturel- 
lement je  n'esquisserai  qu'en  très  peu  de  mots  l'électro  thérapie  des 
maladies  moins  importantes  et  je  ne  m'arrêterai  un  peu  plus  longtemps 
■que  pour  les  formes  d'affections  nerveuses,  auxquelles  se  rapportent 
presque  exclusivement  mes  propres  expériences. 

Je  n'ai  que  peu  de  choses  à  dire  des  maladies  des  paupières  et  de  celles  de 
Ja  conjonctive.  Dutrait  voudrait  voir  traiter  certaines  formes  d'en  et  d'ecWo- 
pion,  qu'il  ramène  à  l'atonie  et  à  l'atrophie  de  quelques  petits  faisceaux  de 
l'orbiculaire  des  paupières,  il  voudrait,  dis-je,  les  voir  traiter  par  lafaradisa- 
tion  prudente  de  ces  mê»ies  faisceaux  musculaires.  On  les  recherche  à  l'aide 
d'une  fine  électrode  et  l'on  traite  plus  longtemps  et  avec  persévérance,  pré- 
cisément les  faisceaux,  dont  la  contraction  a  pour  conséquence  le  redresse- 
ment de  la  fausse  position  des  paupières.  Cela  rentre  donc  dans  le  domaine 
■de  la  paralysie  et  de  l'atrophie  des  muscles. 

Contre  le  trachome,  Rodolfi  a  trouvé  utiles  les  effets  dynamico-chimiques 
■du  courant  galvanique  ;  il  applique  la  Ka  sous  forme  d'une  sonde  à  bouton 
de  cuivre,  sur  les  granulations  des  paupières  retournées,  tandis  que  l'An 
(électrode  à  éponge  humide)  repose  sous  la  branche  de  la  mâchoire  inférieure  • 
le  courant  ne  se  compose  que  de  deux  éléments  Bunsen.  Le  résultat  fut  très 
satisfaisant  dans  une  série  de  cas  ;  les  granulations  disparurent  après  un 
petit  nombre  de  séances,  sans  toutefois  que  l'on  pût  éviter  les  rechutes.  Ro- 
dolfi  attribue  les  insuccès,  provenant  de  celte  maladie  à  la  méthode  défec- 
tueuse suivie  par  Arcoleo.  Smith  aussi  a  recommandé  un  traitement  sembla- 
ble électro-catalytique  du  trachome  ;  il  applicfue  les  deux  électrodes  sous 
la  forme  de  fds  métalliques  convenablement  courbés  et  fixés  à  5  milHm.  de 
•distance  l'un  de  l'autre,  avec  deux  éléments,  également  en  ligne  droite  sur 
ia  conjonctive  pendant  \  min.  ou  une  minute,  pour  chaque  paupière. 

Les  affections  de  la  cornée  ont  été,  ce  nous  semble,  traitées  électriquement, 
surtout  par  Arcoleo,  qui  s'est  servi  presque  exclusivement  du  courant  faradi- 
que.  Le  courant  positif  était  placé  sur  la  nuque  ou  sur  la  main;  le  pôle  né- 
gatif, sous  forme  d'une  petite  éponge  ou  d'un  pinceau  à  poils,  directement 
sur  la  conjonctive  et  sur  la  cornée,  ou  bien  aussi,  au  moyen  d'une  éponge 
plus  large,  sur  les  paupières  fermées  et  ce  procédé  se  modifie  un  peu  sui- 
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va  ni  les  formes  morbides  à  Irailer.  Arcoleo  a  employé  très  rarement  le  cou- 
rant galvanique.  Les  séances  durent  de  cinq  à  huit  minutes  par  jour.  De 
celte  manière,  Arcoleo  a  obtenu  de  très  bons  résultats  dans  la  kératite  paren- 
chymateuse  (application  du  pinceau  sur  la  conjonctive,  souvent  instillations 
d'atropine).  U('jà  au  bout  d'un  petit  nombre  de  séances,  la  cornée  s'éclaircit 
pour  continuer  peu  à  peu  et  aboutir  à  une  guérison  plus  ou  moins  complète. 
Un  brillant  résultat  fut,  paraît-il,  obtenu  dans  un  cas  de  kératite  épithéliale. 
Il  prétend  aussi  avoir  traité  avec  succès  des  abcès  de  la  cornée,  de  la  même 
manière,  sous  la  réserve  que  deux  ou  trois  fois  dans  chaque  séance,  le  fond 
des  abcès  fut  touché  rapidement  avec  le  pinceau  à  poils.  Moi-même,  j"ai  une 
fois  traité  fort  longtemps,  d'après  cette  méthode,  un  cas  de  taie  blanchâtre 
ancienne  de  toute  la  cornée,  sans  obtenir  de  succès  notable;  il  est  vrai  que 
cet  état  résiste  à  tous  les  autres  traitements.  Dans  un  cas  de  kératite  com- 
mençante et  de  conjonctîvile  névro-paralytique  (voir  1320  obs.)  avec  parésie 
du  trijumeau  gauche,  j'ai  obtenu  un  très  bon  résultat  du  traitement  galva- 
nique de  l'œil  (P.  N.  stable  et  labile  sur  les  paupières  fermées).  Brière  (cité 
par  Boucheron,  p.  80)  prétend  avoir  guéri,  en  peu  de  semaines,  une  kératite 
parenchymateuse,  par  l'application  du  courant  galvanique  (de  4  à  6  élém.; 
et  Chvostek  a  traité  avec  un  grand  succès  une  kératite  panneuse,  par  une 
galvanisation  continue  du  sympathique. 


Parmi  les  maladies  de  l'iris,  abstraction  faite  des  troubles  nerveux,  c'est 
surtout  Vhypopion  qui  paraît  avoir  été,  bien  des  fois,  l'objet  des  tentatives 
électrothérapiques.  C'est  particulièrement  Arcoleo  qui  préconise  le  traitement 
faradique  d'après  sa  méthode  sus-mentionnée  ;  il  applique  sa  fine  éleclrode- 
éponge  directement  sur  le  bord  inférieur  de  la  cornée  et  il  touche,  dans  le 
cours  d'une  séance,  trois  ou  quatre  fois  la  région  du  foyer  purulent  lui- 
même  ;  après  la  séance,  il  instille  quelques  gouttes  d'atropine  et  cela  est 
suivi  d'une  hypérémie  de  la  conjonctive.  Dès  le  lendemain,  il  se  manifeste- 
rait une  diminution  notable  de  l'hypopion,  et  quand  l'affection  est  légère, 
elle  est  amenée  à  disparaître,  même  (en  un  jour,  et  en  quatre  ou  sept  jours, 
quand  la  maladie  est  à  un  degré  plus  élevé  (20  cas).  'SVeisflog  aussi  a, 
dans  cinq  cas  d'hypopion,  obtenu  de  sa  méthode  de  faradisation  (séances 
de  six  à  huit  demi-heures,  en  une  journée,  de  grandes  électrodes-éponges 
sur  l'œi!  fermé),  de  [^bons  résultats  ;  il  parle  en  outre  d'une  iritis  grave  et 
aiguë,  qui  fut  guérie  en  très  peu  de  temps,  partrois  faradisations  d'une  heure 
par  jour. 


Parmi  les  affections  du  cristallin,  tout  récemment  la  cataracte  a  été  entraî- 
née dans  le  domaine  de  l'électrothérapie.  Neftel  a  excité,  dans  le  camp 
ophtalmologique,  une  émotion  assez  grande  en  annonçant  que,  dans  deux 
cas  indubitables  de  cataracte  commençante,  il  avait,  au  moyen  d'un  traitement 
galvanique  méthodique,  fait  disparaître  tous  les  symptômes  de  cette  affec- 
tion et  rétabli  complètement  la  faculté  visuelle.  A  la  suite  d'une  critique 
sévère  de  ces  données  par  Ilirschberg,  Neflel  d'ailleurs  reconnut  que,  dans 
les  deux  cas,  les  épaississemenls  du  cristallin  constatés ophtalmoscopiquenient 
n'avaient  pas,  à  vrai  dire,  complètement  disparu  et  il  chercha  à  expliquer 
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l'amélioration  absolument  indubitable  de  la  faculté  visuelle,  dans  ces  cas, 
par  la  suppression  d'un  obscurcissement  purement  moléculaire  non  consta- 
table  par  l'exploration  ophtalmologique.  11  admit  également  que,  dans  la 
cataracte  arrivée  à  maturité,  on  pouvait  influencer  l'opacité  par  le  traitement 
galvanique  mais  non  point  à  un  très  haut  degré. 

Cette  question  en  est  donc  absolument  encore  à  ses  débuts  ;  mais  l'extrême 
importance  du  sujet  justifierait  certainement  des  expériences  ultérieures 
minutieuses  dans  cette  voie,  qu'il  faudrait  naturellement  diriger  principale- 
ment sur  la  cataracte  commençante  d'autant  plus  que,  d'après  le  dire  des 
ophtalmologues  les  plus  circonspects,  l'état  stationnaire  et  même  la  rétro- 
gradation peuvent  positivement  se  produire  (Voyez  0.  Becker,  affect.  du 
cristallin,  in  Grafe  Sâmisch's,  Haudb  der  Augenheilk,  V.  P.  308). 

La  méthode  appliquée  par  Neftel  est  la  suivante  :  An  stable  à  la  nuque, 
Ka  stable  labile  sur  les  yeux  fermés.  Commencer  avec  cinq  éléments:  puis 
faire  passer  le  courant  en  sens  opposé,  reprendre  à  plusieurs  reprises  ce  pro- 
cédé avec  une  intensité  de  courant  s'élevant  depuis  celle  d'un  élément  jusqu'à 
celle  de  13  éléments.  Durée  de  l'ensemble  de  la  séance  10-15  min. ,  traitement 
d'abord  quotidien,  ensuite  plus  espacé. 


Le  courant  électrique  a  été  également  appliqué  non  sans  succès,  pour  les 
affections  du  corps  vitré,  particulièrement  lorsqu'il  y  a  production  d'opa- 
cités. Cet  obscurcissement  peut,  comme  on  sait,  résulter  de  processus  mor- 
bides ti'ès  divers  et,  par  suite,  avoir  une  importance  pathologique  très  dif- 
férente. Épanchements  sanguins,  produits  inflammatoires,  processus  de 
•dégénérescence,  suppurations,  formations  de  cicatrices,  etc.,  peuvent  être  en 
cause  et  cette  énumération  partielle  indique  déjà  que  certaines  formes  de  ces 
obscurcissements  sinon  toutes,  peuvent  être  accessibles  au  traitement  élec- 
trique ;  et  que  les  unes  céderont  rapidement,  les  autres  seulement  avec  len- 
teur à  l'influence  catalytique  du  courant. 

Giraud-Teulon  paraît  être  celui  qui  s'est  le  plus  longuement  occupé  de  ces 
formes  d'affection.  Tout  récemment,  dans  une  communication  préliminaire, 
il  a  émis  l'opinion  que  le  courant  galvanique  est  le  remède  curatif  à  la  fois 
le  plus  efficace  et  le  plus  rapide  de  la  plupart  des  obscurcissements  de  l'hu- 
meur vitrée.  Ultérieurement  Onimus,  dans  la  thèse  de  Carnus,  a  publié  une 
série  de  documents  qui  concordent  d'une  manière  très  favorable  ;  pourtant 
les  méthodes  de  ces  deux  praticiens  ne  sont  pas  identiques.  Boucheron  si- 
gnale également  quelques  observations  sur  le  sujet  et  Le  Fort  a  recommandé, 
pour  ces  troubles,  sa  méthode  de  courants  galvaniques  faibles  continus. 

D'après  les  observations  communiquées  par  ces  auteurs,  il  paraît  indubitable 
que  le  courant  galvanique  exerce  une  certaine  influence  sur  les  obscurcisse- 
ments de  l'humeur  vitrée  et  que,  par  le  fait  de  son  emploi  dans  un  assez 
grand  nombre  de  cas,  qui  avaient  déjà  été  traités  infructueusement  par  d'au- 
tres moyens,  on  peut  faire  disparaître  ces  troubles  avec  une  rapidité  surpre- 
nante et  plus  ou  moins  complète.  En  tout  cas  lesdites  observations  nous 
engagent  à  des  explorations  ultérieures,  un  peu  plus  exactes,  s'il  est  pos- 
sible. 

Les  méthodes  employées  par  chaque  savant  en  particulier  sont,  à  vrai  dire, 
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très  diverses  :  tandis  que  Lo  l'oil  place  sur  les  leiiipes,  liilatéraiemeiit,  des 
électrodes  reliées  seulement  à  deux  faibles  éléments  et  les  y  laisse,  jour  et 
nuit;  Giraud-Toiilon  applique  l'An  de  8-10  éléments  Daniel  sur  les  paupières 
fermées,  la  Ka  derrière  l'oreille,  durant  2-4  minutes  ;  Onimus,  au  contraire,, 
place  la  Ka  sur  les  paupières  fermées,  l'An  sur  le  sympatlii([ue  du  même  côté, 
stable,  8-i2  éléments,  durant  2-.")  minutes;  d'autres  enfin  ont  simplement 
applifpié  les  pôles  sur  le  front  et  la  nuque  et  tous  prétendent  avoir  observé 
de  bons  résultais.  11  résulte  simplement  de  là  que  la  direction  du  courant 
ou  l'application  du  pôle  sur  l'œil  importent  assez  peu,  et  que  l'essentiel  est 
de  faire  baigner  l'œil  par  le  courant  galvanique  le  traversant,  et  cela  d'aii- 
Jeurs  concorde  avec  nos  considérations  générales  relatives  aux  méthodes 
ayant  pour  but  les  actions  catalytiques,  —  Pour  des  essais  ultérieurs,  je 
recommanderais  de  conduire  le  courant  depuis  les  paupières  fermées  jusqu'à 
la  nuque,  à  l'aide  d'électrodes-ôponges  appropriées,  avec  changement  de  di- 
rection du  courant,  ou  bien  de  telle  façon  que,  durant  chaque  séance,  d'a- 
bord l'An,  ensuite  la  Ka,  agisse  sur  l'œil,  ou  bien  de  façon  que  dans  une 
séance  ce  soit  l'An,  dans  l'autre  rien  que  la  Ka  qui  entre  en  jeu.  Courants 
faibles  (4-10  éléments  Stohr)  action  stable,  2-o  minutes.  —  Il  est  à  peine 
possible  de  dire  à  priori  s'il  convient  de  comprendre  aussi  le  sympathique  du 
cou  dans  le  traitement,  par  une  application  du  pôle  indifférent  sur  le  gan- 
glion supérieur  ;  c'est  là  une  question  que  [dès  essais  directs  devraient  tran- 
cher. 


Ence  qui  concerne  les  maladies  de  la  choroïde,  ^ov  rapporte  quelques  résultats 
très  encourageants.  Les  cas  les  plus  accessibles  au  traitement  électrique  se- 
raient ceux  où,  dans  unechoroïdite  disséminée,  des  modifications  atrophiantes 
avec  scotomes  se  développeraient  après  des  mois  ou  des  années,  dans  la  ré- 
tine, des  cas  avec  accumulation  de  pigments,  quelques  exsudations  plastiques 
et  à  plaques  d'atrophie.  Il  les  traite  avec  le  courant  galvanique  transversa- 
lement par  les  tempes  ou,  si  un  côté  seulement  est  malade,  depuis  l'arc 
supraorbital  jusqu'au  processus  mastoïde,  du  même  côté. 

140"  Observation  de  Dor.  Rétino  choroïdite  chronique.  Un  homme  âgé  de  36 
ans,  malade  depuis  2  ans,  traité  infructueusement  par  tous  les  remèdes  pos- 
sibles (saignées,  mercure,  iodure  de  potassium,  traitement  sudorifique,  fric- 
tions sèches,  bains),  ne  peut  marcher  qu'à  l'aide  d'un  guide.  Diagnostic,  cho- 
roïdite disséminée,  avec  nombreuses  accumulations  de  pigment  et  altération 
subséquente  de  la  rétine.  La  pupille  est  un  peu  rougeàtre  et  strictement 
limitée.  Des  deux  côtés  grands  scotomes  centraux.  D'abord  traitement  par 
la  méthode  Heurteloup  ;  par  là,  amélioration  jusqu'à  1/XII  (dans  une  fixation 
excentrique),  puis  stationnaire,  Traitement  galvanique  :  au  bout  de  trois  se- 
maines, le  patient  lisait  toutes  les  lettres  alphabétiques  de  VII,  quelques-unes 
de  VI.  —  S  mois  d'interruption  :  lettres  de  VII.  —  8  jours  de  strychnine 
sans  modification.  —  Courant  galvanique;  après 2  jours,  lettres  de  VI  ;  après 
8  jours,  de  ÎV  ;  après  3  semaines,  toutes  les  lettres  de  IV  ;  après  3  autres 
semaines  de  III  ;  mais  l'amélioration  ne  se  manifesta  qu'à  l'œil  droit,  prin- 
cipalement parce  que  le  scotome  diminuait  toujours. 

A  partir  du  29  juin,  la  vue  centrale  était  aussi  possible  et  il  est  vrai,  au 
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II»  XI  ;  au  8  juillet,  a»  X  ;  au  30  juillet  n°  VI  ;  au  24  août,  n»  V.  L'œil  gau- 
che traité  en  premier  lieu  ne  manifesta  d'amélioration  (le  29  mai)  qu'après 
4o  jours  de  traitement  électrique  :  depuis  lors  l'amélioration  continua.  Le 
18  juin  ,  à  gauche  (excentriquement)  n"  XV  ;  le  8  juillet,  n"  X  ;  le  30  juillet, 
n°  VI  ;  le  24  août,  VI  ;  le  scotome  central  était  considérablement  diminué. 

Mais  ce  qui  importe  le  plus  aux  électrothérapeutes  ce  sont  les  mala- 
dies de  la  rétine  et  du  nerf  optique  lui-même,  soit  à  cause  de  leur  fré- 
quence et  de  leur  importance  pathologique,  soit  aussi  à  cause  des 
nombreux  succès  que  le  courant  électrique  peut  revendiquer  dans  les 
maladies  purement  inflammatoires  et  leurs  étals  consécutifs,  en  outre 
dans  les  troubles  simplement  fonctionnels  sans  modifications  ana- 
lomiques  constalables,  moins  dans  les  dégénérescences  et  atrophies 
primaires. 

Dans  la  rétinite  pigmenleuse,  Dor  a,  dans  plusieurs  cas,  obtenu  avec 
son  traitement  galvanique  indiqué  plus  haut,  une  série  de  succès  et  il 
pousse  fortement  à  des  expériences  ultérieures  ;  Neftel  aussi  parle  d'un 
résultat  avantageux. 

Bans  la  papillite  ei  la  papi'llo-f'étiîu'te,  telles  qu'elles  se  manifestent 
dans  beaucoup  d'affections  de  la  cavité  crânienne,  surtout  dans  des 
tumeurs  et  la  méningite,  l'on  ne  peut  naturellement  pas  espérer  beau- 
coup de  leur  traitement  électrique  (bien  que  Driver  aussi  prétende 
avoir  obtenu  de  nombreux  succès  de  la  galvanisation  du  sympathique 
dans  celte  névro-rétinite  symptomatique),  tant  que  le  processus  est 
encore  dans  son  activité  et  que  la  cause  de  la  maladie  n'a  pas  été 
supprimée.  C'est  précisément  contre  cette  cause  de  l'allection,  qu'en 
règle  générale  on  ne  pourra  pas  obtenir  beaucoup  du  courant  électri- 
que. Mais  l'on  peut  espérer,  et  nous  avons  pour  nous  à  cet  égard  quel- 
ques expériences,  que  le  courant  électrique  puisse  se  montrer  très 
utile  dans  les  états  consécutifs  à  la  maladie,  après  la  terminaison,  l'ar- 
rêt de  l'affeclion  fondamentale  et  qu'il  amène  alors  une  amélioration 
considérable  de  la  faculté  visuelle.  Le  traitement  est  alors  le  môme  que 
pour  chaque  névrite  optique  avec  atrophie  secondaire. 

La  névrite  optique,  sous  ses  différentes  formes  et  terminaisons,  est 
assurément,  parmi  les  maladies  anatomiques  du  nerf  optique,  le  terrain 
le  plus  favorable  pour  le  traitement  électrique. 

Pfliiger  a  vu,  dans  la  névrite  optique  et  dans  l'atrophie  du  nerf  de 
la  vue,  une  série  de  résultats  heureux,  en  partie  brillants,  dus  au 
Irailement  galvanique  mais  il  ne  donne  pas  de  détails  précis  sur  a 
méthode. 

Leber  conseille  de  traiter  le  sympathique,  dans  les  affections  con- 
génitales du  nerf  optique,  décrites  par  lui,  qui  sont  appelées  névrites 
rétrobulbaires,  et  il  se  base  sur  l'observation  déjà  publiée  antérieure- 
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ment  (voir  plus  haut  ûbf?.  49,  p.  .'{72).  —  Il  est  vrai  que,  dans  plusieurs 
iuilres  casanaiogues,  ce  succosne  se  reproduisit  pas. 

Moi-même,  dans  un  cas  de  névrite  descendante  optique,  coïncidant 
avec  une  nnyclite  transverse  dorsale,  et  une  amblyopie  persistante,  et 
présentant  l'image  ophlalmoscopique  d'une  atrophie  des  nerfs  opti- 
ques, j'obtins  un  résultat  très  satisfaisant  par  un  traitement  galvani- 
que plusieurs  fois  répété. 

d4lo  Observation  'personnelle.  —  Névrite  optique  et  myélite  dorsale  subaigué. 
Homme  de  33  ans,  devinl  en  février  1877,  assez  subitement  aveugle 
de  l'œil  gauche  puis,  quelques  semaines  après,  il  avait  recouvré  la  vue  ; 
bientôt  après,  même  cécité  de  l'œil  droit,  suivie  d'un  mieux  notable.  Au  bout 
de  quelques  temps,  récidive  dans  les  deux  yeux,  dégénérant  en  amaurose 
complète  ;  à  l'ophlalmoscope,  image  manifeste  de  la  névrite  optique  avec 
atrophie  commençante .  A  partir  de  la  mi-Juin,  lente  oiU'^lioralion.  A  partir 
de  la  fin  de  juin,  symptômes  d'une  myélite  iransverse  dorsale,  qui,  jusqu'à 
la  fin  de  juillet,  amena  le  malade  à  une  complète  paraplégie,  accompagnée 
d'aneslhésie,  paralysie  de  la  vessie,  augmentation  des  réflexes  tendineux  et 
cutanés,  etc.  sur  lesquels  il  n'est  pas  nécessaire  d'insister  ici.  A  partir  du 
commencement  d'août  1877,  amélioration  de  ces  manifestations;  à  la  fin  de 
septembre,  le  patient  peut  de  nouveau  faire  quelques  pas.  L'amélioration 
continue  lentement,  même  pour  les  yeux.  Dans  l'été  de  1878,  cure  des 
bains  à  A'auheim  avec  succès. 

Le  12  novembre  1878,  alors  que  les  yeux  étaient  restés  longtemps  station- 
naires,  on  commença  à  leur  appliquer  un  traitement  galvanique.  État  du 
malade  ce  jour-là  (professeur  0.  Becker)  :  pupilles  assez  étroites,  réagissent 
à  la  lumière  faible,  myopie  des  deux  yeux  CE.  d.  V.  6/60.  —  CE.  g  :  V.  un  peu 
plus  faible,  6/00.  Examen  à  l'ophtalmoscope  :  image  de  l'atrophie  du  nerf 
optique,  avec  faible  excavation  atrophique,  plus  accentuée  à  gauche.  Méthode 
du  traitement  ;  4-6  éléments  Stohr,  transversalement  par  les  tempes,  6-8  élé- 
ments depuis  la  nuque  jusqu'à  l'œil,  stable,  trois  à  quatres  minutes  jour- 
nellement. (Outre  cela,  galvanisation  du  dos,  10-12  éléments  en  montant  et  en 
descendant,  stable,  deux  à  trois  minutes).  —  10  décembre  les  deux  yeux  sont 
indubitablement  en  meilleur  étal.  Œ.d:  V.  6/36,  QE.  g:  V.  6/60.  Le  4  février 
1879,  ÛE.d.  V.  6/18;  œ.d.  V.  6/18-12;  CE.  g.  6/24-18.  Traitement  terminé. 
Plus  tard  un  autre  traitement  semblable,  plusieurs  fois  répété,  n'amena 
plus  d'amélioration  notable  ;  cependant  le  patient  peut  de  nouveau  écrire  et 
lire  une  impression  ordinaire. 

Un  cas,  rentrant  dans  la  môme  catégorie,  a  été  guéri  récemment  pour 
Rumpf,  en  très  peu  de  temps,  à  l'aide  du  pinceau  faradique. 

141°  Observation  de  liumpf.  —  Névrite  optique  avec  myélite  transversale . 
Jeune  femme  âgée  de  37  aus,  malade  depuis  deux  ans  environ.  Elle  présente 
de  la  parésie  dans  les  extrémités  inférieures.  Ellechancèle  quand  elle  a  les  yeux 
fermés.  Force  motrice  des  jambes  considérablement  affaiblie.  Parestliésies, 
diminution  de  la  sensibilité  des  jambes,  douleurs  constrictives,  exagérations 
des  réflexes  tendineux,  constipation,  incontinence  d'urine,  affaiblissement  de  la 
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faculté  visuelle.  (La.  patiente  lit  avec  difficulLé  .1.  n"  14.)  État  oplUalmosco- 
pique  (Mooren),  qui  tient  le  milieu  entre  le  gonflement  de  la  papille  et  la 
névrite:  épaississement,  obscurcissement,  injection  intense  de  la  papille, 
dilatation  des  artères  et  veines.  Traitement  avec  le  pinceau  faradique  (avec 
traînées  én(3rgiques  et  lentes  sur  la  peau  de  la  poitrine,  le  dos  et  les  extrémi- 
tés supérieures)  ;  résultat  très  hrillanl  ;  le  troisième  jour  déjà  l'engorgement 
du  nerf  optique  est  moindre,  le  gonflement  de  la  papille  est  en  décrois- 
sance ;  le  sixième  jour,  lecture  avec  J.  no  7-:  —  Après 28  séances  (ultérieure- 
ment le  dos  fut  aussi  galvanisé),  toutes  les  manifestations  myélitiques 
disparurent;  la  patiente  put  lire  leJ.  n°3  et  les  constatations  ophlalmoscopiques 
étaiejït  normales. 

L'observation  suivante  rentre  bien  dans  la  même  catégorie  d'atro- 
phie secondaire  déterminée  parune  névrite  optique. 

143°  Obs.  personnelle .  —  Névrite  optique  avec  atrophie  du  nerf  optique.  — 
Un  emplo3'é  de  banque,  âge  de  21  ans,  vient  se  faire  traiter  le  2  décem- 
bre 1880  pour  une  ambhjopie,  qui  persiste  depuis  quelques  mois  et  s'est  assez 
rapidement  développée.  —  Il  présente  à  l'ophtalmoscope  l'image  d'une  né- 
vrite optique  avec  transformation  atrophique,  amblyopie  à  haut  degré;  le  patient 
est  obligé  de  se  faire  conduire,  peut  à  peine  compter  ses  doigts  ;  champ  de  la 
vision  notablement  rétréci.  Les  oculistes  soupçonnent  une  tuberculose,  mais 
ce  soupçon  ne  se  confirme  pas,  bien  que  le  patient  soit  d'ailleurs  très  déli- 
cat. Deux  sœurs  de  sa  mère  sont,  paraît-il,  également  devenues  aveugles 
durant  leur  jeunesse.  —  Traitement  avec  extrait  de  noix  vomique  et  galva- 
nisation: 6  éléments  transversalement,  par  les  tempes,  6-8  éléments  à 
partir  de  la  nuque,  (An)  sur  les  paupières  fermées,  (Ka  stable  et  labile) 
ultérieurement  aussi  au  sympathique  du  cou  ;  chaque  jour  2-3  minutes.  — 
iO  janvier  1881  le  patient  reconnaît  qu'il  y  voit  décidément  mieux  ;  sur  les 
tablettes  de  Snellen,  il  reconnaît  les  lettres  alphabétiques  à  gauche  de  D  =  9 
fort  bien,  de  D  =  6,  partiellement  ;  à  droite  de  D=9,  il  ne  les  reconnaît  que 
partiellement  aussi.  —  Couleur  ;  le  vert,  très  incertain,  le  rouge  assez  bien, 
bleu  et  jaune  clairement  mais  pas  encore  très  correctement.  Ophtalmosco- 
piquenient  aussi,  l'image  est  meilleure,  l'hypérémie  et  le  gonflement  sont 
moindres  à  gauche,  la  pupille  et  les  vaisseaux  plus  clairs.  —  Le  20  janvier  ; 
notable  amélioration,  surtout  à  gauche.  A  g.  de  D=:  3,  pour  les  lettres 
alphabétiques,  très  bien  ;  à  droite,  au  contraire  D  =  9,  encore  avec  peine.  — 
Le  30  janvier,  il  déchiffre  à  gauche  avec  quelque  difficulté  D  =  l  ;  à  droite, 
pas  encore  d'amélioration.  Le  2  février,  on  commence  les  injections  de 
strychnine.  Le  27  février,  a  gauche  D  =  l  tout  à  fait  bien.  A  droite,  de  0  =  4, 
quelques  lettres.  Avec  l'œil  gauche  le  patient  peut  déjà  lire  quelques  mots; 
son  champ  visuel  est  encore  très  petit;  il  est  de  nouveau  en  état  de  marcher 
seul  dans  la  rue.  Le  24  mars,  il  part  pour  la  Suisse.  II  en  revient  deux  mois 
après,  avec  une  amélioration.  Adroite,  maintenant,  D  =  l,  tout  à  fait  bien, 
et  même  à  gauche,  de  D  — 0,00  quelques  lettres. 

Je  possède  encore,  sur  beaucoup  d'autres  cas,  des  renseignements 
malheureusement  incomplets,  dans  lesquels  le  traitement  galvanique 
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a  réussi,  du  moins  jusqu'à  un  certain  degré  ;  d'autre  part,  à  vrai  dire, 
je  dois  signaler  loule  une  série  de  ré.sullals  négatifs.  Benedikt  aussi 
raconte  plusieurs  succès  oblenus  dans  le  traitement  de  la  né  vro-réli- 
nile  et  de  la  névrite  optique. 

La  méthode  de  traitement  préférable  se  déduit  d'elle-même  des  indi- 
cations antérieures;  il  s'agit  cependant  surtout  des  effets  catalytiques. 
11  faudra  donc  appliquer  de  préférence  des  courants  stables,  directement 
sur  l'œil  et  sur  le  nerf  optique.  Pans  les  premières  phases,  il  vaudra 
mieux  appliquer  sur  l'œil  le  pùle  positif  (mais  pas  d'une  manière 
exclusive).  Plus  lard,  quand  le  processus  se  rapprochera  de  l'atro- 
phie, il  vaudra  mieux  faire  agir  le  pôle  négatif.  En  tout  cas)  l'expé- 
rience et  des  notions  anatomiques  et  physiologiques  veulent  aussi 
que  l'on  essaie  simultanément  la  galvanisation  du  sympathique,  au 
moyen  de  laquelle  on  agit  en  même  temps  sur  la  moelle  cervicale. 
En  général,  on  doit  conseiller  de  grandes  électrodes,  de  faibles  cou- 
rants, de  courtes  séances  (  pas  plus  de  2  à  3  minutes)  ;  mais,  générale- 
ment, le  traitement  doit  être  de  longue  durée. 

En  détail,  voici  comment  on  devra  procéder  à  l'application  (abstrac- 
tion faite  du  traitement,  s'il  y  a  lieu,  de  l'affection  fondamentale)  : 
d'abord  db^ection  transversale  du  courant  par  les  tempes,  pour  atteindre 
le  nerf  optique  dans  l'orbite,  en  alternant  la  direction  du  courant; 
ensuite  dii^eclion  longitudinale,  de  la  nuque  aux  paupières  fermées.  .Si 
la  névrite  prédomine,  il  faut,  de  préférence,  appliquer  le  pôle  positif 
sur  l'œil  ;  le  pôle  négatif  restera  stable,  mais  d'une  manière  tout  à 
fait  passagère.  Si  l'atrophie  a  déjà  commencé,  le  pôle  négatif  sera,  de 
préférence,  appliqué  sur  l'œil,  après  que  le  pôle  positif  aura  pareil- 
lement agi,  d'une  façon  stable  et  modérément  labile.  Y.n?m  galvanisa- 
tion du  sympathique,  conformément  à  la  méthode  ordinaire  ;  dès  lors, 
il  faudra  par  des  expériences  particulières,  décider  si  chaque  fois  le 
pôle  négatif  doit  être  posé  sur  le  ganglion  supérieur  ou  bien  si,  parfois, 
le  pôle  positif  ne  peut  pas,  lui  aussi,  rendre  d'utiles  services. 

Cependant  de  nombreuses  expériences  nous  apprennent  déjà  main- 
tenant que  cette  méthode  compte  d'éclatants  succès,  qui  peuvent 
rivaliser  avec  ceux  de  la  strychnine  dans  le  traitement  de  ces  mêmes 
maladies.  On  voit  que  les  résultats  sont  souvent  bien  meilleurs  pour 
l'acuité  visuelle  que  pour  ce  qu'on  trouve  à  l'ophtalmoscope.  Le 
miroir  peut  indiquer  l'atrophie  blanche  la  plus  prononcée  du  nerf 
optique  et,  malgré  cela,  la  faculté  visuelle  et  la  sensation  des  couleurs 
peuvent  redevenir  passables. 

Mais,  les  résultats  du  traitement  électrique,  comme  de  tout  autre, 
sont  beaucoup  moins  satisfaisants  dans  l'atrophie  primaire  du  nerf 
optique,  qui  n'a  pas  de  début  inOammatoire,  mais  où  il  s'agit  a  priori 
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d'une  dégénérescence  du  nerf  optique.  Ce  sont,  là  les  formes  les  plus 
fâcheuses  de  la  maladie  du  nerf  optique,  et  elles  ne  présentent  de 
temps  d'arrêt  et  surtout  de  rétrogradation  que  dans  les  cas  les  plus 
rares.  Toutefois,  même  ici,  le  traitement  n'est  pas  entièrement 
fructueux  et  différentes  expériences  nous  font  un  devoir  de  ne  pas 
nous  lasser  de  nos  efTorts  thérapeutiques  sur  ce  terrain  si  désespé- 
rant en  soi. 

C'est  particulièrement  ce  qui  existe  poav  V atrophie  du  nerf  optique 
dans  le  tabès.  Elle  est  extraordinairement  fréquente  et  importante, 
parce  qu'elle  se  manifeste  souvent  de  bonne  heure  dans  le  tableau 
symptomatique  de  cette  maladie  et  qu'elle  paraît  pouvoir  devancer 
de  beaucoup  d'années  l'apparition  des  autres  symptômes.  Mais  cela 
n'est  pas  aussi  fréquemment  le  cas  et,  depuis  que  l'on  a  récemment 
appris  à  reconnaître  les  premiers  débuts  du  tabès,  on  pourra  sou- 
vent, à  l'aide  d'un  examen  attentif,  de  la  présence  des  douleurs 
lancinantes,  de  la  rigidité  réflexe  des  pupilles,  d'une  faible  analgésie 
et  notamment  de  l'absence  des  réflexes  tendineux,  attribuer  de  bonne 
heure  aux  affections  du  nerf  optique  leur  véritable  valeur  pathologi- 
que. —  La  maladie  se  décèle  par  la  diminution  de  l'acuité  visuelle  et 
du  sens  des  couleurs,  rétrécissement  du  champ  visuel  avec  strabisme 
et  amblyopie  progressive  concurremment  avec  les  indications  caracté- 
ristiques de  l'ophtalmoscope. 

Il  est  naturellement  important  d'avoir  à  traiter  les  tout  premiers 
débuts  de  la  maladie,  parce  que  alors  seulement,  on  peut  avoir  quel- 
que espérance  de  conserver  la  faculté  visuelle.  Mais  ici  même  les 
résultats  sont  très  précaires  ou  même  complètement  négatifs  et  j'ai 
vu  souvent  le  mal,  pris  à  son  début,  aboutir  irrésistiblement  à  l'amau- 
rose,  malgré  la  persistance  du  traitement. 

Presque  tous  les  observateurs  s'accordent  à  dire  que  les  résultats  du 
traitement  électrique  dans  l'atrophie  tabétique  du  nerf  optique,  sont 
presque  toujours  négatifs.  Toutefois  il  existe  des  cas  qui  nous  appren- 
nent que,  bien  des  fois,  on  peut  obtenir  un  temps  d'arrêt  ou  même 
une  amélioration  plus  ou  moins  notable,  absolument  comme  cela  se 
passe  pour  l'aflection  simultanée  des  cordons  postérieurs  spinaux. 
Moi-même  j'ai  traité  un  cas  de  ce  genre  ;  malheureusement  je  n'ai  pas 
conservé  de  notes  exactes  à  son  égard.  Il  s'agit  d'un  officier  âgé  de 
46  ans,  qui  présentait  depuis  12  ans  les  phénomènes  initiaux  du  tabès 
et,  depuis  2  ans  et  demi  de  l'atrophie  des  nerfs  optiques,  avec  un 
rétrécissement  considérable  du  champ  visuel  dans  les  deux  yeux  (Prof. 
0.  Becker).  Un  traitement  galvanique,  suivi  pendant  qiiatre  semaines,' 
amena  une  extension  notable  du  champ  visuel  ;  la  faculté  visuelle 
centrale  qm  avait  diminué  quelque  peu,  au  début  du  traitement,  était 
devenue  meilleure  dans  les  deux  yeux.  Par  la  suite,  je  n'ai  plus  rien 
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enlcndu  sur  ce  malade.  —  Voir  aussi  plus  haut  l'obRcrvation  20,  dans 
laquelle,  il  esl  vrai,  le  diagnostic  de  tabès  n'oH'rait  pas  la  même 
certitude. 

La  méthode  de  trailemenl  est  exactement  la  même  que  celle  qui  a  été 
indiquée  plus  haut  pour  l'atrophie  névritique.  Mais  il  importe,  dans 
tous  les  cas  de  ce  genre,  de  traiter  simultanément  la  moelle  dorsale; 
d'ailleurs  les  recherches  expérimentales  de  V.  Forster  et  Rieger  nous 
donnent  aussi  certains  points  d'appui  physiologiques,  pour  ce  procédé  ; 
gardez-vous  donc  en  pareil  cas,  de  négliger  le  traitement  régulier  de 
la  moelle  épinière. 

Je  considère  comme  un  peu  moins  défavorables  les  résultats  obtenus 
dans  Valrophie  du  nerf  optique  dite  congénitale,  qui  n'est  pas  rare, 
qui,  sans  connexion  évidente  avec  les  maladies  spinales  ou  céré- 
brales, se  développe,  par  une  cause  inconnue,  chez  certains  hom- 
mes, et  qui  se  comporte  dans  le  trouble  fonctionnel  et  pour  l'ophtal- 
moscope,  absolument  comme  l'atrophie  blanche  des  nerfs  optiques. 
Chez  les  tabétiques,  il  existe  quelques  exemples  de  résultats  très  favo- 
rables du  traitement  électrique  dans  cette  forme  d'affection  ;  telle  est 
l'observation  déjà  mentionnée  ci-dessus,  de  Donald  Fraser  (V.  Obs.  50, 
p.  372). 

144"  Ohs.  de  Driver.  Atrophie  des  nerfs  optiques.  Instituteur,  ayant  depuis 
des  années  une  affection  de.s  yeux  ;  amblyopie  traitée  à  plusieurs  reprises 
sans  succès  (par  les  médecins  les  plus  éminents).  L'exploration  indique  une 
atrophie  complète  des  deux  nerfs  optiques,  avec  excavation  superficielle  ;  vais- 
seaux minces  comme  des  cheveux  ;  mouvements  nystagmites  des  bulbes. 
Examen  visuel  droit  :  les  doigts  à  4  pieds  ;  gauche,  seulement  à  3  pieds.  — 
Rétrécissement  du  champ  visuel:  daltonisme.  —  Traitement  de  trois  semai- 
nes par  injections  de  strychnine,  pas  d'amélioration,  mais  statu  quo .  — Alors 
traitement  galvanique;  au  bout  de  deux  mois,  le  patient  compte  les  doigts  à 
20  pieds.  Il  continue  le  traitement  à  domicile  ;  un  an  plus  tard,  il  lit  avec  le 
n°  8  et  distingue  toutes  les  couleurs.  Image  ophtalmoscopique  franchement 
meilleure  ;  vaisseaux  plus  forts. 

d45o  Obs.  de  Driver.  Atro2yhie  commençante  du  nerf  optique.  Femme,  43  ans, 
depuis  longtemps  amaurolique  de  l'œil  gauche  ;  depuis  peu  elle  aperçoit  aussi 
un  brouillard  devant  son  œil  droit.  Sans  cela,  tout  à  fait  bien  portante.  A 
l'ophtalmoscope,  à  gauche:  atrophie  incomplète  du  nerf  optique  ;  à  droite: 
papille  un  peu  plus  blanche,  vaisseaux  un  peu  plus  rétrécis  qu'à  l'état  nor- 
mal. Vue=  20/20,  brouillard  disparu,  l'examen  au  miroir  est  de  nouveau 
normal  ;  gauche  i  doigts  aperçus  à  2  pieds,  en  haut  et  en  dehors.  Six  mois 
après,  il  s'est  produit  une  aggravation.  Droite  :  le  brouillard  a  réapparu, 
vue  ■=  20/30.  Au  bout  de  douze  jours  de  traitement  galvanique,  guérison 
complète. 

t4Go  Ois.  personnelle.  Atrophie  commençante  des  nerfs  optiques.  Homme, 
48  ans,  a  eu,  étant  en  état  d'ivresse,  plusieurs  refroidissements  alcooliques, 
se  plaint,  depuis  huit  mois,  d'un  affaiblissement  de  la  vue  accompagné  de  fré- 
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quentes  céphalalgies.  Sans  cela,  bien  portant.  Le  professeur  0.  Becker  me 
l'envoie  pour  un  traitement  galvanique,  avec  le  diagnostic  oculaire  suivant  : 
CEil  droit  :  vue=  6/6(i  (avec  1,0  vue  plus  nette),  —  Œil  gauche  :  vue  =  6/60 
(avec  1,5,  vue  plus  nette).  Binoculairement,  J  n^  13,  à  7  pieds.  Tension  nor- 
male des  bulbes  ;  réaction  normale  pupillaire  ;  les  milieux  réfringents  sont 
clairs.  —  Les  papilles  des  deux  côtés  plus  claires  qu'à  l'état  normal,  sans 
contours  nettement  définis  ;  vaisseaux  encore  assez  bien  remplis.  Champ  vi- 
suel et  couleur  bons.  —  Traitement  galvanique  :  8-10  éléments,  transversale- 
ment, parles  tempes  et  les  processus  mastoïdes  ;  8-10  éléments,  nuque,  pau- 
pières, avec  commutation  du  courant.  —  Au  bout  de  peu  de  jours  déjà,  le 
patient  accuse  une  amélioration  considérable  ;  la  tête  est  plus  libre,  la  douleur 
a  disparu,  la  faculté  visuelle  est  notablement  améliorée.  —  Après  un  traite- 
ment de  quatorze  jours,  l'exploration  indique:  œil  droit:  vue=  6/18;  —  œil 
gauche  :  vue  =  6/18  ;  binoculairement,  J  n"  6.  —  Des  indications  ultérieures 
me  font  malheureusement  défaut. 

147°  Obs.  de  Dor.  Atrophie  blanche  des  optiques.  Dame  du  midi  de  la  France. 
La  patiente  ne  peut  plus  sortir  seule  ;  elle  aperçoit  de  tout  près  avec  la  plus 
grande  difficulté  quelques  lettres  alphabétiques  du  n°  LXX  ;  depuis  deux  ans 
elle  a  été  affectée  d'abord  à  droite,  ensuite  à  gauche.  Des  deux  côtés  atrophie 
blanche  du  nerf  optique .  Céphalalgies  fréquentes.  Des  ventouses  et  de  l'io- 
dure  de  potassium  amenèrent  une  amélioration  telle  que  la  patiente  pouvait 
lire  avec  le  n°  '20  ;  mais  ultérieurement,  en  dépit  du  mercure  et  de  l'iodure 
susdit,  plus  de  résultat.  —  Alors,  application  du  courant  faradique:  au  bout 
de  huit  jours,  n"  15  ;  après  quatorze  jours,  un  alphabet  de  8  ;  de  trois  semai- 
nes, de  6  ;  l'amélioration  n'alla  pas  plus  loin.  —  Sept  ans  plus  tard,  la  pa- 
tiente se  représenta  ;  l'acuité  de  la  vue  a  derechef  un  peu  diminué,  mais  seule- 
ment jusqu'à  1/XX.  Alors,  application  du  courant  galvanique  (6  octobre  1871)  ; 
le  14  octobre,  vue  =  I/XV  ;  le  17  octobre,  I/Xll  ;  le  21,  1/X,,et  le  24,  1/VllI  ; 
la  patiente  ne  put  rester  plus  longtemps,  mais  le  résultat  resta  acquis. 

148°  Obs.  de  Dor.  Atrophie  blanche  du  nerf  optique  droit.  Homme  de  46  ans, 
œil  droit,  malade  depuis  six  semaines,  montre  l'image  de  l'atrophie  blanche. 
Vue  =  20/C  ;  champ  visuel  très  rétréci.  —  Traitement  galvanique:  au  bout  de 
huit  jours,  vue  =  20/C,  mais  champ  visuel  notablement  agrandi  ;  quatorze 
jours  après,  vue  =  17/LXX  ;  le  champ  visuel  a  encore  augmenté.  Le  patient 
se  retire  mais  continue  le  traitement  à  domicile  et  il  annonce  par  lettre  que 
son  œil  continue  à  s'améliorer,  de  manière  que,  finalement,  11  cesse  le  trai- 
tement. 

Après  la  lecture  de  ces  cas,  et  particulièrement  celle  des  observa- 
tions très  méticuleuses  et  nombreuses  de  Dor,  on  ne  saurait  douter  le 
moins  du  monde  qu'une  vertu  curative  très  notable  doive  être  attribuée 
au  courant  galvanique,  dans  ces  affections  si  désespérantes  du  nerf 
optique,  qui  se  présentent  sous  la  forme  de  l'atrophie  dite  blanche. 
Dor,  s'appuyant  sur  une  série  d'observations  déjà  fort  imposantes, 
assure  que  le  nombre  des  améliorations  réelles  et  sérieuses  s'élève  au 
moins  à  40-30  0/0  du  nombre  des  cas,  et  c'est  là,  en  vérité,  un  résul- 
tat très  satisfaisant.  A  vrai  dire,  souvent  vous  n'obtiendrez  qu'une 
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guérison  partielle,  une  amélioration  de  la  vue.  une  extension  du  champ 
visuel  ;  mais  si  vous  songez  à  l'importance  qu'ont  souvent  des  progrès, 
môme  modérés,  pour  ces  infortunés  malades,  vous  ne  regretterez  ni  le 
temps  ni  la  peine  que  vous  emploierez  ù  une  tentative  de  traitement 
galvanique. 

Comme  rnétiiode  de  traitement,  c'est  exactement  le  procédé  que  je 
vous  ai  ci-dessus  décrit  pour  l'atrophie  secondaire,  qui  se  recommande 
à  vous.  On  pourrait  aussi  recommander  ici,  lors  d'une  alTection  aug- 
mentant progressivement  à  mesure  qu'elle  vieillit,  une  action,  sur  l'œil, 
de  la  Ka  augmentant  progressivement  d'intensité. 


Dans  les  amblyopies  et  les  arnauroses  sans  substralum  anatomique,  le 
courant  électrique  semble  aussi  pouvoir  être  d'un  effet  favorable  ; 
pourtant  les  savants  s'expriment  à  ce  sujet,  en  particulier,  d'une  façon 
très  divergente  ;  Driver  prétend  n'avoir  obtenu  presque  aucun  résultat, 
tandis  que  Boucheron,  Secondi,  Arcoleo,  Seely,  etc.  signalaient  beau- 
coup de  faits  favorables.  On  manque  encore  ici  évidemment,  et  sous 
beaucoup  de  rapports,  d'observations  et  d'expériences,  et  le  traitement 
par  la  strychnine,  qui  a  été  rapidement  en  faveur,  a  fait  obstacle  à 
l'utilisation  des  courants  galvaniques. 

Il  s'agit  ici  d'amblyopies  consécutives  à  l'intoxication  de  la  nicotine, 
l'alcool  et  le  plomb,  de  l'anesthésie  spontanée  et  traumatique  de  la 
rétine,  d'une  partie  des  amauroses  et  amblyopies  hystériques,  de  l'am- 
blyopie  par  anopsie  et  de  l'héméralopie.  Quelques  essais  favorables  se 
présentent  à  nous  : 

149°  Obs.  de  Boucheron.  Scolome  central.  Un  bijoutier  remarque,  un  matin, 
à  son  réveil,  un  trouble  de  la  vision  de  l'œil  droit,  trouble  qui  a  augmenté  de 
jour  en  jour.  Il  existe  un  scotome  central  ;  le  patient  ne  lit  que  le  J,  n"  19.  — 
Rien  à  l'ophtalmoscope  (Siebel  jeune).  —  Au  bout  de  huit  jours,  application 
de  courants  galvaniques  permanents  faibles,  deux  éléments  Trouvé,  six  heures 
durant  ;  le  patient  déchiffre  le  J,  n"  8.  —  Reprise  quotidienne  de  l'application  ; 
au  bout  de  quatre  jours,  lecture  du  J,  n"  i,  k  V6  centimètres.  —  Guérison 
complète. 

150°  Obs.  de  Boucheron.  Strabisme  convergent  ;  amblyopie  à  haut  degré  d'un 
œil.  Homme,  17  ans,  a  été  atteint,  en  janvier  1873,  de  strabisme  convergent 
à  haut  degré  et  de  nystagmus,  il  a  été  opéré  avec  un  bon  résultat  des  deux 
côtés.  En  février  1875,  il  existe  encore  une  amblyopie  à  haut  degré  de  Vœil  gau- 
che ;  le  patient  lit  avec  peine  SnL  à  10  centimètres.  —  Application  de  cou- 
rants faibles  continus  de  deux  éléments  Trouvé,  An  au  front,  Ka  à  la  nuque; 
et  cela  durant  toute  la  nuit,  et  maintes  fois  aussi  le  jour  pendant  quelques 
heures.  Au  bout  de  dix  jours,  le  patient  lit  Su  n°  30  ;  de  huit  jours  encore,  le 
n"  20  ;  quatre  jours  après,  le  n»  d;j.  —  Arrêt  du  traitement  jusqu'au  2  mars  : 
lit  encore  le  no  i'6,  —  Reprise  du  traitement:  le  8  mars,  n"  12  et  môme  n»  10. 
Il  est  renvoyé. 
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151  »  06s.  de  Secondi  {dans  Boucheron).  Anesthésîe  traumatique  de  la  réline. 
Jeune  fille  de  16  ans  ;  contusion  de  l'œil  par  un  corps  dur  ;  à  part  une  ecchy- 
mose de  la  conjonctive  oculaire,  on  ne  trouve  pas  de  lésion  dans  l'œil  ;  vue 
=  1/4  ;  la  vue  avait  diminué  aussitôt  après  l'accident  ;  la  pupille  est  moins 
mobile  que  la  pupille  saine.  Traitement  galvanique  :  Ka  labile  sur  les  pau- 
pières, An  à  îa  nuque.  A  partir  de  la  première  séance,  amélioration  ;  au  bout 
de  trois  séances,  guérîson. 

Arcoléo  signale  des  résultats  curatifs  très  favorables  dans  Vhéméralopie  ;  il 
distingue  deux  forines  :  une  organique,  avec  modifications  anatomiques  ap- 
parentes, et  une  fonctionnelle  ;  c'est  surtout  pour  cette  dernière  forme  que  le 
•courant  électrique  serait  utile  ;  les  résultats  en  seraient  très  brillants,  pow?' 
ainsi  dire  infaillibles  ;  mais,  pour  maintes  formes  organiques  aussi,  l'amélio- 
ration serait  notable.  Arcoleo  utilise  exclusivement  le  courant  faradique,  Ka 
sur  les  paupières  fermées,  An  à  la  nuque,  5-10  minutes  durant  ;  maintes  fois 
la  guérison  a  lieu  déjà  après  une  seule  séance,  mais  le  plus  souvent,  après 
2-4  séances,  il  y  a  amélioration. 

Il  existe  donc  aussi,  pour  ces  formes  d'affections,  abstraction  faite 
•de  tontes  considérations  théoriques,  un  stock  suffisant  d'expériences 
pour  justifier  des  tentatives  ultérieures.  Pour  la  plupart  des  formes, 
on  pourrait  donner  la  préférence  au  traitement  galvanique  dirigé  selon 
les  méthodes  décrites  précédemment  ;  les  expériences  d'Arcoléo,  dans 
l'héméralopie,  prouvent  d'ailleurs  avec  beaucoup  d'évidence,  l'impor- 
tance du  courant  faradique  dans  ces  formes  de  maladie. 

Lhémianopie,  qui  a  été  tout  récemment  l'objet  d'intéressantes  dis- 
cussions pathologiques  et  physiologiques,  peut  également  devenir  l'ob- 
jet d'un  traitement  électrique.  J'observe  en  ce  moment  un  cas  qui  s'est 
produit  à  la  suite  d'une  apoplexie  conjointement  avec  une  hémiplégie 
du  côté  gauche,  cas  dans  lequel  l'exploration  électrique  donne,  pour 
les  deux  yeux,  une  image  de  lumière  qui  ne  représente  que  la  moitié 
■d'un  disque  circulaire  répondant  exactement  à  la  forme  du  champ  vi- 
suel subsistant,  —  Gomme  pour  l'hémianopie,  du  moins  pour  la  forme 
homonyme  latérale,  il  ne  s'agit  jamais  d'une  maladie  de  l'œil,  mais 
•seulement  d'une  affection  du  tractus  optique  ou  du  cerveau  lui-même, 
vous  laisserez  aussi  de  côté,  en  règle  générale,  le  traitement  électrique 
direct  de  l'œil  et  vous  vous  bornerez  à  celui  de  la  maladie  fondamen- 
tale, suivant  les  méthodes  que  vous  connaissez. 


Il  me  reste  encore  à  dire  quelques  mots  des  maladies  des  muscles  des 
yeux  et  de  leurs  nerfs.  Les  plus  importantes  et  les  plus  fréquentes  d'en- 
tre elles,  les  paralysies,  ont  été  examinées  explicitement  dans  une 
précédente  leçon  (23«  leçon,  p.  396).  Je  ne  veux  dire  ici  que  quelques 
mots  sur  des  états  de  faiblesse  de  quelques  muscles  et  appareils  mus- 
culaires qui  sont  presque  exclusivement  du  domaine  des  ocuhstes. 


376 


AFFECTIONS  DES  ORGANES  DES  SENS 


Avant  tout,  nous  parlerons  de  l'aslhénopie  musculaire,  si  fréquente, 
déterminée  par  une  insuffisance  du  droit  interne  et  contre  laquelle 
Landsberg  et  Driver  ainsi  que  Seely  ont  obtenu  de  très  favorables 
résultats,  au  moyen  du  courant  électrique.  11  s'agit  ici  d'une  méthode 
de  traitement  convenable  de  la  parésie  des  internes,  pour  laquelle  je 
recommande  la  méthode  ci-dessus  indiquée  (p.  399)  ;  mes  expériences 
personnelles,  relatives  à  cette  affection,  ne  sont  pas  particulièrement 
favorables,  mais  il  est  vrai  de  dire  qu'elles  sont  peu  nombreuses. 

Contre  Vasthénopie  accommodativc,  l'électricité  est  également  recom- 
mandée de  divers  côtés  (Arcoléo,  Driver),  de  même  que  contre  la 
mydriase  ;  toutefois  les  guérîsons  se  font  souvent  ici  attendre  fort  long- 
temps (Erb). 

Les  troubles  dans  les  réflexes  pupillaires  (raideur  pupillaire  d'origine 
réflexe,  Erb),  ont  été,  comme  je  l'ai  déjà  dit  ci-dessus,  jusqu'ici,  tou- 
jours traités  sans  succès  par  la  galvanisation. 

Il  n'y  a  pas  beaucoup  à  dire  ici  des  affections  spasmodtques  qui  attei- 
gnent les  yeux  ;  j'ai  déjà  indiqué  plus  haut  le  nécessaire  au  sujet  du 
blépharospasme  (p.  503).  —  Contre  les  nystagmus  acquis,  Soetlin  et 
Nieden  ont  appliqué  avec  succès  le  courant  galvanique  (stable  depuis 
l'apophyse  mastoïde  jusqu'à  l'oeil,  1-2  minutes  quotidiennement).  — 
Contre  le  nystagmus  congénital,  de  même  que  contre  celui  de  la  sclé- 
rose multiple,  de  l'ataxie  héréditaire,  etc.,  il  n'y  a  pas  grand'chose  à 
faire. 


Il  ressort  de  l'ensemble  de  cette  exposition,  Messieurs,  que  le  cou- 
rant électrique  peut  être  considéré  comme  un  moyen  curatif  important 
et  certainement  d'un  grand  avenir  pour  toutes  les  affections  des  yeux; 
des  recherches  ultérieures  dans  ce  sens  ne  seraient  pas  faites  unique- 
ment dans  l'intérêt  de  l'ophtalmologie,  mais  elles  sont  tout  particuliè- 
rement désirables  dans  l'intérêt  aussi  de  l'électrothérapie,  parce  que 
nous  avons  ici  l'heureuse  possibilité  de  constater  ainsi  directement  et 
d'une  façon  immédiate  les  modifications  anatomiques  et  leurs  anstr- 
formations  par  le  moyen  curatif,  d'établir  les  troubles  fonctionnels  de 
la  manière  la  plus  exacte,  de  contrôler  très  rigoureusement  leur  amé- 
lioration et  de  rassembler  ainsi  des  expériences  électrothérapeutiques, 
dont  l'exactitude  ne  pourrait  guère  être  atteinte  sur  aucun  autre 
terrain  de  la  pathologie.  Il  serait  certainement  désirable  que,  dans  les 
grandes  cliniques  de  maladies  des  yeux  qui  maintenant  existent  par- 
tout, sont  abondamment  fournies  de  matériel  et  disposent  de  puissantes 
ressources,  déjeunes  chercheurs  entreprissent  une  étude  systématique 
de  l'électrothérapie  dans  les  maladies  des  yeux.  A  côté  de  l'élabora- 
tion de  l'électro-diagnostic,  dont  j'ai  précédemment  déjà  indiqué  l'im- 
portance, ce  seraient  surtout,  à  mon  avis,  les  formes  diverses  de  névrite 
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optique  et  de  névro-rétinile,  de  l'atrophie  des  nerfs  optiques,  les  obscur- 
cissements de  l'humeur  vitrée  et  même  la  cataracte  commençante  qu'il 
faudrait  étudier  sur  l'œil  môme,  de  même  que  ces  formes  d'afl'ection 
qui  tout  à  la  fois  promettent,  d'après  les  recherches  faites  jusqu'à  ce 
jour,  la  plus  abondante  moisson  et  méritent  une  considération  toute 
particulière,  par  leur  fréquence  et  leur  gravité.  Puisse-t-il  bientôt  se 
rencontrer  des  travailleurs  qui  chercheront  à  résoudre  ces  questions. 

TRENTB-PATRIÈME  LEÇON 

Sommaire  :  Affections  de  L'appareil  auditif.  —  Introduclion.  —  Sécheresse  du  coti-" 
duit  auditif  ;  épaississement  de  la  membrane  du  tympan.  —  Affections  de  l'appa- 
reille nevveuo:  de  l'ouïe  :Le  bourdonneme^il  d'oreille  nerveux  \  ses  rapports  avecla 
réaction  galvanique  ;  électro-diagnostic.  Indications  thérapeutiques;  établissement 
de  la  méthode  de  traitement.  —  Cas  divers.  —  Bases  du  traitement.  —  Procédés 
spéciaux  pour  les  cas  particuliers. —  Règles  générales  et  remarques  techniques.  — 
Résultats.  —  Surdité  incomplète  d'origine  nerveuse  ;  cas  divers  ;  méthode  de 
traitement.  —  Surdi-mutité.  —  Maladie  de  Meniôre. 

Névroses  des  nerfs  du  goût  :  ageusis.  —  Névroses  des  Jierfs  de  l'odorat  :  l'anosmie 
et  son  traitement. 

J'arrive  maintenant  à  l'appareil  auditif.  Depuis  bien  des  années 
déjà,  des  tentatives  multiples  ont  été  instituées  pour  soulager  ceux  qui 
ont  une  atTection  de  l'oreille  par  l'application  de  courants  électriques. 
Beaucoup  de  ces  essais  ne  sont  évidemment  pas  restés  infructueux, 
beaucoup  des  guérisons  annoncées  sont  incontestablement  dues  à  l'ap- 
plication du  courant  électrique.  Mais  l'état,  tant  de  la  clinique  des 
affections  auriculaires^  que  de  l'électrothérapie  n'autorisait  pas,  dans 
ce  domaine,  des  progrès  vraiment  exacts  et  produits  scientifique- 
ment. 

Ces  progrès  datent  de  l'époque  des  travaux  de  Brenner,  qui  ont 
conquis  au  courant  galvanique,  sur  le  terrain  de  la  thérapeutique  auri- 
culaire, une  place  importante  et  désormais  acquise.  Il  paraît  toutefois 
que  tous  les  médecins  auristes  n'en  ont  pas  encore  saisi  toute  l'impor- 
tance. 

Ce  sont  d'ailleurs  essentiellement  et  presque  exclusivement  les  affec- 
tions nerveuses  de  l'oreille,  que  l'on  a  soumises  jusqu'ici  au  traitement 
électrique  ;  mais  les  affections  nerveuses  de  l'ouïe  sont  fréquentes. 

Le  limaçon  et  les  nerfs  acoustiques  sont  affectés  assez  souvent  pri- 
mitivement; des  troubles  de  l'appareil  nerveux  acoustique  s'associent 
plus  fréquemment  encore  aux  maladies  de  l'appareil  conducteur  du 
son.  Mais  tout  particulièrement  fréquent  est  le  symptôme  pénible  et 
importun  du  bourdonnement  d'oreille,  qui,  dans  bien  des  cas,  aune 
origine  purement  nerveuse,  et  dans  d'autres,  il  est  vrai,  ne  peut  être  ert 
rien,  ou  que  partiellement  rattaché  à  des  affections  nerveuses.  Tous 
Erb.  —  Électro  thérapie.  37 
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les  iniliés  savonl  combien  il  osl  sf)iivent  difficile  dr;  laire  disparaître 
ce  symptôme,  combien  sont  impuissants  contre  lui  les  moyens  curatifs 
et  surtout  les  méthodes  de  traitement  mécanif/uos  ai  à  la  mode.  C'est 
précisément  contre  ces  formes  fréquentes  et  pénibles,  que  le  courant 
électri(pie  et,  on  particulier,  le  courant  galvanique,  se  montrent  très 
fréquemment  souverains  ;  ces  courants  diminuent  bien  souvent  la  sur- 
dité coexistante,  tout  en  faisant  disparaître  les  bruits  subjectifs.  Il  n'est 
pas  rare  que,  sur  ce  terrain,  les  résultats  soient  réellement  brillants, 
lorsque  tous  les  autres  moyens  de  guérison  sont  restés  inutiles.  Ces  ré- 
sultats ne  sont  pas  purement  accidentels  mais  au  contraire  ils  se  pro- 
duisent sut-  la  base  d'une  exploration  diagnostique  méthodique,  et  sur 
une  connaissance,  basé.e  sur  elle,  des  indications  thérapeutiques.  C'est 
là  ce  que  démontrent  des  faits  nombreux  incontestables. 

C'est  principalement  à  Brenner  que  revient  le  mérite  d'avoir  dégagé 
ces  indications,  en  se  basant  sur  ses  propres  travaux  électrodiagnosli- 
ques,  relatifs  aux  nerfs  acoustiques,  et  ses  nombreuses  et  soigneuses 
observations  thérapeutiques,  d'avoir  fixé  les  méthodes  thérapeutiques 
particulières,  et  d'avoir  indiqué  leur  mode  d'application  ;  ce  mérite  ne 
peut  que  paraître  plus  grand,  si  l'on  tient  compte  de  l'incrédulité  et 
de  l'opposition  jalouse  de  certains  spécialistes,  qui  tout  coryphées 
qu'il  sont,  enterreraient  volontiers,  s'ils  le  pouvaient,  les  faits  impor- 
tants. 

Outre  les  affections  nerveuses  de  l'oreille,  quelques  autres  états  pa- 
thologiques de  l'organe  de  l'ouïe  pourraient  être  soumis  avec  succès 
à  Faction  des  courants  électriques  ;  je  ne  les  mentionnerai  que  briève- 
vement. 

1 .  Sécheresse  anormale  du  conduit  auditif  externe,  Jointe  à  une  sensation 
pénible  de  froid,  de  gène  et  d'insensibilité  de  l'oreille  entière,  et  détermi- 
née par  une  sécrétion  défectueuse  du  cérumen  ;  cette  affection  se  produit 
dans  beaucoup  d'affections  anciennes  de  l'oreille. 

L'action  des  courants  galvaniques,  sui  Lout  quand  ceux-ci  sont  introduits 
au  moyen  d'une  électrode  convenable,  dans  le  conduit  auditif  lui-même 
rempli  d'eau,  est  propre  à  faire  disparaître  très  vite  et  radicalement  la  ma- 
ladie en  question,  s'il  faut  en  croire  les  expériences  de  Brenner  et  Hagen  ; 
cet  efl'et  se  produit  vraisemblablement  par  suite  de  l'action  exercée  sur  les 
vaisseaux  sanguins  et  les  glandes  sécréloires.  Le  conduit  auditif  redevieul 
souple  et  humide,  la  sécrétion  provenant  des  follicules  sébacées  se  rétablit 
et  les  sensations  organiques  sont,  derecbef  normales. 

2.  Les  épaississements  de  la  membrane  du  tympan,  très  fréquents  comme  l'on 
sait,  résultent  toujours  du  dépôt  sur  elle  de  [)roduils  palbologiques,  qui  peu- 
vent être  de  nature  très  diverse.  L'observation  fréquemment  faite  que  l'ac- 
tion des  courants  galvaniques  sur  l'oreille  peut  déterminer  un  état  conges- 
tif  violent  de  la  membrane  du  tympan,  se  manifestant  par  une  forte  injection 
dans  la  région  du  marteau,  adonné  à  Brenner  l'idée  d'utiliser  ce  phéno- 
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mène  pour  résorber  certains  épaississeinenLs  de  la  membrane  du  tympan. 
L'expérience  a  absolument  confirmé  cette  présomption  ;  Hagen,  d'autre . 
part,  a  publié  une  série  d'observations  analogues.  —  Le  procédé  employé 
consiste  aussi  ici  dans  l'introduction  d'une  électrode  de  conduit  auditif  dans 
ledit  conduit  externe  rempli  d'eau,  ainsi  que  dans  l'emploi  stable  de  cou- 
rants galvaniques  avec  direction  alternante  de  telle  sorte  que  les  deux  pôles 
agissent  successivement.  Naturellement,  le  plus  souvent,  la  durée  du  traite- 
ment est  forcément  longue,  surtout  lorsqu'il  s'agit  d'épaississements  très 
invétérés.  Toutefois,  Hagen  a  vu,  dans  bien  des  cas,  l'oblitération  disparaître 
après  12-20  séances  ou  du  moins  diminuer  très  notablement  ;  Hedinger  a 
constaté  des  résultats  analogues. 

Ces  résultats  font  naître  la  pensée,  à  laquelle  on  n'a  pas  donné  suite  à  ma 
connaissance,  de  rechercher  s'il  ne  serait  également  pas  possible,  par  ce 
moyen,  d'agir  favorablement  sur  des  concrétions  pathologiques  dans  la  caisse 
du  tympan,  sur  les  modifications  sclérotiques  de  sa  muqueuse,  etc.  11  est  cer- 
tain que  l'électrothérapeute  ne  dispose  d'aucunes  données  à  ce  sujet. 

3.  Affections  de  r appareil  nerveux  acoustique  lui-même.  Les  plus  im- 
portantes de  ces  dernières,  et  de  beaucoup,  au  point  de  vue  pratique, 
sont  les  bruissements  d'oreilles  subjectifs,  pathologiques,  bourdonnements 
nerveux  d'oreille . 

Ces  afl'ections  très  communes  sont  extrêmement  pénibles  et  fatigantes 
pour  les  malades,  elles  troublent  le  sommeil,  et  le  moral,  sont  accom- 
pagnées de  sensations  désagréables  dans  la  tête  et  amoindrissent  l'ar- 
deur et  l'énergie  pour  le  travail  ;  la  plupart  du  temps  elles  incom- 
modent le  malade  bien  plus  que  la  demi-surdité  ou  la  surdité  qui  les 
accompagnent  d'ordinaire.  En  outre  ces  états  sont  souvent  inacces- 
sibles à  tout  traitement  auriculaire  :  douches  d'air,  cathétérisme, 
dérivatifs,  narcotiques  et  antispasmodiques,  cures  par  l'air  ou  les 
bains,  etc.,  tout  cela  est  vainement  employé  durant  des  mois  ou  des 
années.  Leur  grande  importance  pratique  est  indubitable  et,  par  suite, 
nous  saluerons,  avec  une  double  satisfaction,  dans  le  courant  galva- 
nique, un  remède  très  réel  contre  cette  affection  rebelle  et  grave. 

J'ai  déjà  fait  suffisamment  ressortir  la  grande  importance  du  cou- 
rant galvanique  pour  faire  le  diagnostic  exact  de  ces  sensations  sub- 
jectives d'audition  (12"=  leçon,  p.  208  et  suiv.).  Il  a  été  reconnu  que,  dans 
les  cas  de  bourdonnements  d'oreille  subjectifs,  l'exploration  galva- 
nique pouvait  mettre  en  lumière  des  résultats  très  différents  :  le  plus 
fréquemment  on  constate  une  simple  hyperesthésie  galvanique,  qu'il 
n'est  pas  rare  de  voir  aller  jusqu'au  degré  dit  de  réaction  paradoxale  ; 
on  observe  aussi  une  hyperesthésie  avec  anomalies  variées  de  la  formule 
normale  allant  jusqu'au  renversement  complet  de  cette  dernière,  ou 
bien  de  simples  anomalies  de  la  forme  normale  sans  hyperesthésie,  etc. 
Mais  il  y  a  aussi  des  cas  nombreux,  dans  lesquels  l'exploration  galva- 
nique ne  décèle  nulle  anomalie  de  la  réaction  du  nerf  acoustique  et 
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reste  pur  suile,  dans  ce  sens,  absolument  sans  résultat.  —  Kn  revanche 
il  est  ultérieurement  apparu  que,  plus  d'une  fois,  le  courant  galvanique 
exerce  une  influence  modificatrice  directe  sur  le  sifflement,  sur  les  bruits 
subjectifs;  que,  dans  une  série  de  cas,  le  sifflement  s'amoindrit  sous  l'in- 
fluence (lu  courant  ou  même  disparaît  complèlemenl,  du  moins  par  le 
fait  de  certains  agents  d'excitation  tandis  qu'il  s'accroît  par  d'autres; 
ce  sont  d'ordinaire,  les  AnF  et  les  AnD,  à  un  degré  beaucoup  moindre 
les  KaO,  qui  possèdent,  cette  action  directe  modératrice  sur  le  sifflement 
(il  en  est  de  même  dans  presque  tous  les  cas  d'hyperesthésie  galvanique 
simple);  mais  bien  des  fois  aussi,  il  arrive  que  les  KaF  et  KaD  agis- 
sent sur  les  bruits  d'une  manière  calmante,  surtout  par  exemple  dans 
les  hyperesthésies  avec  renversement  de  la  formule  normale  qualita- 
tive. D'autre  part,  il  existe  une  série  de  cas,  dans  lesquels  le  sifflement 
n'est  en  aucune  manière  influencé  par  le  courant  et  ni  augmenté  ni 
diminué  ;  enfin  il  n'est  pas  rare  de  voir  aussi  certaines  formes  mixtes 
avec  deux  bourdonnements  différents  et  plus,  dans  lesquels  l'un  ou 
l'autre  de  ces  bruits  est  amorti  ou  supprimé  par  le  courant  ordinaire, 
l'AnD,  tandis  que  l'autre  ne  subit  absolument  aucune  influence.  Ce  fait 
témoigne  en  faveur  d'une  différence,  d'ailleurs  depuis  longtemps  déjà 
indubitable  pour  d'autres  motifs,  dans  le  mode  d'apparition  de  ces 
bourdonnements. 

Dans  la  pratique,  il  est  naturellement  de  la  plus  grande  importance 
de  discerner  si  ces  effets  doivent  leur  origine  à  une  participation  de 
l'appareil  nerveux  de  l'ouïe  à  l'affection,  ou  s'ils  sont  causés  d'une  autre 
façon,  c'est-à-dire  s'ils  sont  d'origine  nerveuse  ou  non.  Malheureuse- 
ment les  documents  dont  nous  disposons  jusqu'ici  pour  la  solution  des 
difficiles  problèmes  qui  s'imposent  ici,  ne  sont  pas  encore  nombreux. 
On  peut  déjà  du  moins  poser  quelques  principes  qui,  provisoirement 
peuvent  servir  de  fil  conducteur  et  de  points  de  repère  pour  des  inves- 
tigations ultérieures. 

Il  peut  arriver  qu'à  côté  des  bourdonnements  d'oreille  subjectifs,  il 
existe  des  anomalies  prononcées  de  l'excitabilité  galvanique  de  l'appa- 
reil auditif  (hyperesthésie  ou  variations  qualitatives,  etc.),  avec  ou 
sans  modifications  plus  grossières  de  l'appareil  conducteur  du  son,  on 
peut  alors  au  moins  supposer  que  le  bourdonnement  a  quelque  rela- 
tion avec  la  maladie  du  nerf,  qu'il  en  émane,  en  tout  ou  en  partie.  — 
Cette  prévision  deviendra  on  ne  peut  plus  vraisemblable,  s'il  se  produit 
un  action  franchement  modifiante  du  courant  galvanique  sur  le  siffle- 
ment, si  ce  dernier  s'accroît,  ou  au  contraire  s'amortit  ou  s'arrête 
complètement  par  le  fait  de  certains  agents  excitants  surtout  quand 
ceci  s'effectue  par  l'AnD  ;  ces  mêmes  cas  présentent  donc  aussi  quel- 
ques chances  pour  l'action  thérapeutique. 

Or  d'autre  part,  la  nature  nerveuse  d'un  bruit  subjectif  deviendra 
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très  incertcaine,  lorsqu'on  ne  constatera  aucune  anomalie  de  l'excitation 
galvanique  de  l'appareil  auditif  ou  lorsque,  par  le  courant  galvanique, 
on  ne  pourra  d'aucune  façon  provoquer  de  modification  du  sifflement. 
En  ce  cas  l'origine  nerveuse  n'est  pas  encore  absolument  exclue  et  bien 
que  de  tels  cas  n'offrent  qu'une  très  faible  chance  de  succès  thérapeu- 
tique, l'essai  thérapeutique  seul  est,  en  fin  de  compte,  capable  de  tran- 
cher la  question  de  leur  curabilité  ou  incurabilité  par  le  courant  gal- 
vanique. C'est  là  une  chose  qui  n'est  pas  sans  importance  pratique. 

Ici,  comme  partout  ailleurs,  les  résultats  de  l'exploration  galvanodia- 
gnostique  ne  sont  pas  décisifs  pour  la  thérapeutique  de  ces  affections 
et  ce  n'est  pas  uniquement  dans  la  clarté  et  l'exactitude  avec  les- 
quelles les  indications  thérapeutiques  et  les  résultats  de  l'exploration 
apparaissent  qu'on  trouve  un  stimulant  particulier,  car  ce  sont  surtout 
les  faits  constatés  qui  sont  ici  d'un  intérêt  théorique  très  considérable 
pour  l'éleclrothérapie  ;  et  c'est  là  principalement  que  se  trouve  la 
grande  valeur  des  recherches  de  Brenner. 

La  méthode  de  traitement  s'établit  ici  tout  d'abord  et  en  tout  cas, 
uniquement  et  simplement  sur  la  base  de  la  formule  de  réaction  gal- 
vanique obtenue  par  l'investigation,  en  tenant  compte  des  actions 
calmantes  du  courant  sur  le  sifflement,  que  Ton  pourrait  avoir  conjoin- 
tement observées.  Celte  proposition  concerne  en  tout  cas  les  cas 
simples  et  incomplexes  d'hyperesthésie  pure  avec  sifflement  d'oreille, 
presque  sans  restrictions.  —  Il  est  peut-être  prématuré  de  viser, 
comme  but  du  traitement,  le  rétabhssement  de  la  formule  normale,  et 
de  choisir  nos  procédés  thérapeutiques  et  moyens  d'attaque  dans  ce 
sens:  modérer  les  agents  d'excitation  trop  faciles  à  mettre  en  œuvre, 
accroître  l'action  excitante  de  ceux  qui  sont  amoindris,  rétablir  ceux 
qui  sont  complètement  anéantis,  faire  disparaître  ceux  qui  se  produi- 
sent à  nouveau;  si  séduisant  que  tout  cela  paraisse,  si  pleins  de  pro- 
messes que  se  soient  montrés  les  commencements  de  ce  procédé, 
jusqu'ici  cette  méthode,  dans  son  ensemble,  présente  encore  pourtan»: 
trop  peu  de  certitude,  pour  qu'on  puisse  en  tirer  les  principes  fonda- 
mentaux et  exclusifs  d'une  pratique  thérapeutique.  Ici  l'expérience,  le 
résultat  obtenu  sur  les  bourdonnements,  doit  toujours  entrer  en  ligne 
de  compte  et  concorder  avec  la  disposition  de  la  méthode. 

L'expérience  s'est  montrée  d'ailleurs  jusqu'ici  très  favorable  à  tous 
les  principes  posés  par  Brenner  ;  les  données  diagnostiques,  les  indi- 
cations thérapeutiques  et  les  résultais  concordent  avec  une  exactitude 
merveilleuse,  dans  beaucoup  de  cas,  mais  pas  dans  tous  !  Que,  dans 
les  formes  d'afl'ections  si  graves,  si  rebelles,  et  le  plus  souvent  aussi 
très  invétérées  il  se  produise  de  nombreux  insuccès,  cela  n'étonnera, 
aucun  de  ceux  qui  connaissent  la  matière,  etsurtout  les  insuccès  encore 
plus  nombreux  des  autres  méthodes  de  traitement. 
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Unoi  ((u'il  en  soit,  la  scionce  est  déjà  mainlorianl  si  riche  en  résultats 
iiidiibitables  et  merveilleux,  que  la  haute  valeur  pratique  de  l'électro- 
thérapeutique  est  incontestable.  Permettez-nrioi  de  vous  en  donner  de 
suite  quelques  preuves. 

152°  Obs.  de  Brenncr.  —  Hypereslhésie  simple  galvanique  avec  sifflement 
d'oreille.  —  Étudiant,  23  ans,  est  atteint,  ù  la  suite  d'un  catarrhe  proionf,'»- 
de  i'oroiilc  moyenne,  de  dureté  d'oreille  el  d'un  sifflement  incessant  dans  les 
deux  oreilles.  Par  suite,  mauvaise  humeur  très  grand r;,  interruption  de  tra- 
vail. —  Une  montre  entendue  à  gauche  seulement  à  un  pouce,  à  droite  a 
deux;  membrane  du  tympan  engorgée,  fortement  épaissie,  opaque;  cône 
lumineux  à  droite  très  petit,  à  gauche,  n'existe  pas  ;  conduit  auditif  libre  des 
deux  côtés;  traitement  otiatrique  répété  sans  succès. 

Il  y  a  déjà  quelques  mois  que  le  bourdonnement  fut  traité  avec  succès 
par  l'électricité  ;  maintenant  il  s'est  produit  une  récidive  à  la  suite  de  grands 
elTorts  intellectuels  et  de  fortes  émotions.  L'investigation  électrique  donna, 
sur  les  deux  côtés,  avec  une  force  de  courant  très  faible  : 

KaFB"  bruit  violent. 

KaDB  oo. 

KaO  :  le  sifflement  se  fait  pendant  un  temps  très  court,  pour  redevenir 
peu  à  peu  plus  fort. 

AnF  :  le  sifflement  disparaît  subitement  et  complètement, 

AnD  :  le  sifflement  ne  revient  pas. 

AnOB'>,  lesifflement  reprend  àun  degré  plus  fort.  ' 

Pour  le  traitement,  chaque  oreille  est  armée  de  l'An  (Ka  dans  la  main)  ; 
par  le  fait  de  l'An  avec  des  forces  do  courant  relativement  grandes,  le  siffle- 
ment est  amené  à  disparaître;  ensuite,  à  l'aide  du  rhéostat,  la  force  de  cou- 
rant est  peu  à  peu  diminuée  (sorties  de  traînées  de  courant)  et  finalement 
le  circuit  est  ouvert  en  éloignant  lentement  la  Ka,  de  la  main  ;  après  cela 
le  sifflement  a  complètement  disparu.  —  après  deux  séances  ultérieures, 
"  suppression  durable  du- sifflement  ;  montre  entendue  à  gauche  à  4,  à  droite 
à  6  pouces. 

153°  Obs.  de  Brenner.  —  Sifflement  d'oreilles  à  la  suite  d'emploi  de  la  qui- 
nine; hyperesthésie  galvanique  simple;  guérison,  —  Religieuse,  33  ans,  a 
absorbé,  durant  plusieurs  semaines,  de  fortes  doses  de  quinine,  pour  une 
fièvre  tierce  rebelle  et  elle  est  par  suite  atteinte  d'un  sifflement  d'oreilles 
ncessant,  extrêmement  gênant,  persistant  depuis  3  mois  sans  atténuation; 
aflaiblissement  modéré  de  l'acuité  de  l'ouïe  des  deux  oreilles.  —  L'explora- 
tion otiatrique  donne  un  résultat  absolument  négatif;  les  douches  d'air  plu- 
sieurs fois  répétées  sont  restées  sans  résultat. 

L'investigation  galvanique  indique  une  hyperesthésie  simple  d'un  degré 
modéré  et  une  cessation  complète  du  sifflement  lors  de  l'AnF  et  de  l'AnD.  Le 
pronostic  ayant  été,  après  cela,  considéré  comme  favorable,  le  traitement 
fut  entrepris  avec  l'AnD  et  des  sorties  prudentes  de  traînées.  —  A  la  suite 
delà  première  séance,  le  sifflement  disparut  pendant  deux  heures  ;  à  la 
suite  de  la  seconde,  jusqu'au  soir  ;  après  la  sixième,  il  ne  reprit  pas,  même 
après  24  heures,  son  amplitude  antérieure  et  sa  tonalité  fut  changée;  après 
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la  la  malade  h\l  complèlement  gui'rie,]fi  tôle  était  libre,  rhimieur  bonne, 
robslruclion  de  l'ouïe  avait  disparu. 

1540  06s.  personnelle.  —  Ouïe  dure  et  sifflements  d'oreille;  hijperesthésie 
bilatérale  du  nerf  acoustique.  —  Parésie  de  Pabductcur  droit.  —  Cordonnier, 
.i9  ans;  depuis  0  mois,  dureté  d'oreille  et  sifflement,  persistant  jour  et  nuit, 
assez  semblables  des  deux  côtés  ;  tintement  ou  bruit  d'eau  qui  bout.  Depuis 
4  semaines,  vertiges  augmentant;  la  tête  est  prise  et  éprouveiune  sensation  de 
tension  ;depuis  trois  semaines,  diplopie.  Résultat  de  l'examen,  7  janvier  1870  : 
parésie  de  l'abducteur  droit.  —  Résultat  de  l'examen  de  l'oreille  (professeur 
Moos)  :  catarrhe  chronique  de  l'oreille  médiane;  épaississement  diffus 
de  la  membrane  du  tympan  des  deux  côtés  avec  altération  de  la  tache 
lumineuse  ;  ratatinement  périphérique  de  la  membrane.  Conduits  non  obli- 
térés. Conductibilité  des  osselets  faible,  meilleure  à  droite  qu'à  gauche. 
Horloge  pouvant  être  (à  30  pieds  de  distance)  entendue  à  droite  à  8,  à 
gauche  à  ii  pouces  ;  après  le  cathélérisme,  à  droite  à  12,  à  gauche  à  9 
pouces. 

L'investigation  galvanique  indique,  aux  deux  oreilles,  la  formule  typique 
d' hyper esthésic  simple.  Pendant  l'AnD,  le  sifflement  disparaît  complètement. 
Le  traitement  (en  dehors  de  celui  de  la  paralysie  de  l'abducteur)  consiste 
en  une  action  énergique  de  l'AnD  sur  chaque  oreille,  avec  sortie  de  traînées 
de  courant  graduelle.  Aussitôt  après  la  première  séance,  le  sifflement  a  tout 
à  fait  disparu,  la  tête  est  libre  et  dégagée,  le  vertige  a  disparu  ;  le  jour 
suivant,  le  sifflement  est  moindre.  —  Après  dix  séances,  la  parésie  de  l'abduc- 
teur est  améliorée  :  le  sifflement  d'oreilles  a  décidément  diminué  et  ne  se 
représente  que  passagèrement.  —  Après  IQ  séances,  le  sifflement  des  oreilles 
est  très  faible  ;  le  patient  se  plaint  encore  seulement  du  vertige.  Lors  de 
l'action  de  la  Ka  le  sifflement  apparaît  pour  disparaître  en  un  instant  par 
la  KaO  et  être  ensuite  radicalement  supprimé  par  l'AnD  avec  sortie  de  traî- 
nées de  courant. 

Progression  lente  de  l'amélioration  ;  le  31  mars  (après  44  séances),  le 
patient  est  congédié  et  le  résultat  de  l'examen  est  le  suivant:  diplopie  pres- 
que complètement  disparue.  —  Sifflement  d'oreilles  a  pour  ainsi  dire  absolu- 
raeni  disparu  et  ne  réapparaît  à  gauche  que  passagèrement  ;  l'amplitude 
de  l'ouïe  est  quelque  peu  améliorée  ;  à  l'oreille  gauche  persiste  encore 
un  degré  modéré  d'hyperesthésie  ;  à  l'oreille  droite  plus  d'hyperesthésie 
prononcée. 

l.');)"  06s.  de  Hagen  Sifflements  d'oreille  et  dureté  de  l'ouïe  :  hyperesthésie 

simple  des  deux  acoustiques.  —  Domestique,  42  ans,  a  été  atteint,  il  y  a  six 
ans,  à  la  suite  d'un  refroidissement,  d'un  sifflement  d'oreilles  bilatéral  eldela 
dureté  de  l'ouïe  à  gauche,  puis,  il  y  a  4  ans,  à  droite  également.  Depuis, 
aggravation  croissante.  Oreille  droite  :  membrane  du  tympan  épaissie  et 
opaque,  cône  lumineux  fait  défaut  ;  à  distance  de  l'oreille  de  20  pieds,  une 
pendule  n'est  entendue  qu'à  9  pouces.  —  Oreille  gauche  :  membrane  du 
tympan  striée  de  rayons  gris  blanchâtres,  cône  lumineux  fait  défaut,  etc.  — 
Un  diapason  placé  sur  le  vertex  est  entendu,  des  deux  côtés,  avec  une  égale 
force,  catarrhe  pharyngé.  —  Conduits  non  oblitérés,  l'air  pénètre  des  deux 
côtés  en  mince  fllet.  —  Un  traitement  otiatrique  prolongé  porte,  à  droite, 


884  AFFECTIONS  DKS  ORGANES  DES  SENS 

à  1  pied,  à  gauche,  à  1  pied  7  ponces,  l'amplilude  de  l'ouïe,  mais  on  ne  par- 
vioiiL  pus  à  alt.iissor  les  seiisalions  siihjocLives  de  l'ouïe. 

L'investigation  i/alvanique  indiqiui,  aux  deux  oreilles,  la  formule  de  l'hype- 
resthésie  simple.  —  Le  Irailemenlavec  AnU  el  sortie  de  traînées  de  courant  a 
fait  disparaître  aussitôt  les  bourdonnements  bilatéraux.  Après  cinq  séances 
déjà,  le  sifflement  était  durablement  adouci  ;  après  seize  séances  il  avait 
complCicmcnl  cl  durablement  disparu.  L'amplitude  de  l'audition  était  élevée 
à  droite  à  A,  à  gauche  à  2  pieds.  Les  épaississements  de  la  membrane  du  tym- 
pan avaient  disparu,  le  cône  do  lumière  était  nettement  visible. 

il\ù°  Obs.  de  lla<jen.  —  Sifflements  d'oreille.  —  Hypere&lhésie  simple  de  l'a- 
coustique. —  Kemme  ."it)  ans,  est  atteinte  de  triples  sensations  auditives 
subjectives,  à  l'oreille  droite  ;  ce  sont  des  voix  chantantes,  des  sifflements 
et  des  bourdonnements.  —  A  droite  très  dure  d'oreille  ;  membrane  du  tympan 
d'une  coloration  jaune  intense,  opaque,  sans  cône  de  lumière  ;  gargouille- 
ment modéré  de  mucosités,  lors  de  la  douche  d'air.  —  Insuccès.  Le  cathété- 
risme,  la  douche  d'air  et  les  injections  de  strychnine  ne  donnent  pas  de 
résultat.  —  A  l'examen  galvanique  on  observe  la  formule  de  l'Iiype- 
resthcsie  simple.  —  Dans  l'ÂnU,  le  bourdonnement  et  le  sifflement 
disparaissent,  le  tintement  persiste,  en  revanche,  d'une  façon  invariable 
en  face  de  toutes  les  forces  de  courant.  —  Au  bout  d'un  petit  nombre  de 
séance  (AnD  avec  sortie  de  traînées),  le  bourdonnement  et  le  sifflement  dispa- 
raissent durablement,  le  tintement  reste  invariable  ;  il  n'y  a  donc  eu  que  deux 
bruits  subjectifs  d'éliminés  ici.  — L'emploi  méthodiqu^  de  l'An  est  resté  abso- 
lument sans  action. 

1.^7°  06s.  de  Hagen.  —  Sifflement  d'oreille  et  dureté  de  l'ouïe  des  deux  côtés  ; 
hyperesthésie  simple:  guérison  très  prompte.  —  Cordonnier,  34  ans,  affecté 
à  droite  depuis  3  ans,  à  gauche  depuis  dix-huit  mois  de  bruissement  el  de 
dureté  de  l'ouïe.  Constatation  ;  à  droite  épaississement  très  modéré  de  la 
membrane  du  tympan,  cône  lumineux  terne,  la  longue  branche  du  marteau 
n'est  pas  visible.  —  A  gauche,  dans  le  quart  postérieur,  la  membrane  du 
tympan  présente  un  épaississement  de  couleur  gris  blanchâtre,  cône  lumi- 
neux terne,  le  manubrium  est  très  raccourci.  — Une  montre  n'est  pas  enten- 
due des  deux  côtés  ;  la  voix  très  forte  l'est  à  1  pied.  —  La  conductibilité  des 
os  de  la  tête  à  partir  du  pariétal  est  meilleure  à  droite  qu'à  gauche.  — 
Conduits  non  oblitérés.  Le  cathétérisme  n'influe  ni  sur  la  surdité  ni  sur  le 
sifflement.  —  A  l'examen  galvanique,  des  deux  côtés,  hyperesthésie  simple 'a 
assez  haut  degré.  —  Par  l'action  de  l'AnD  et  la  sortie  avec  traînées,  on  réus- 
sit à  faire  disparaître  tout  de  suite  le  sifflement  dans  les  deux  oreilles,  et  cela 
si  complètement  qu'un  deuxième  traitement  ne  fut  point  nécessaire  ;  celte 
guérison  du  sifflement  persistait  encore  au  bout  de  quelques  semaines. 

\'68°  Obs.  de  Brenner.  — Bourdonnement  ancien  de  latéte  et  sifflements  d'o^ 
reille  avec  dweté  de  l'ouïe  ;  hyperesthésie  à  formule  paradoxale.  —  Médecin, 
nO  ans,  souffre  depuis  son  enfance  d'une  surdité  à  haut  degré  et  de  sensations 
subjectives  de  l'ouïe.  Une  montre  est  entendue  à  droite,  quand  on  la  place 
tout  contre  l'oreille  ;  à  gauche  elle  ne  l'est  pas  du  tout;  la  conductibilité 
des  os,  le  passage  des  conduits  est  libre.  Les  deux  membranes  sont  fortement 
épaissies,  etc.  —  Le  malade  distingue  à  côté  du  bruissement  d'oreilles  un 


BOURDONNEMENTS  NERVEUX  ;  OBSERVATIONS  583 

bruit  sourd  d'une  aulre  nature,  dont  il  fixe  le  siège  à  une  certaine  place  de 
la  région  occipitale  ;  il  souffre,  en  outre,  à  côté  du  bourdonnement,  de  coups 
rapides  comme  l'éclair,  au  moment  où  il  s'endort,  coups  qui  consistent  eu 
détonations  suivies  de  secousses.  — Gra/vom'g!<e?nc?îi,  les  deux  nerfs  acoustiques 
indiquent  une  hyperesthésie  énorme  avec  réaction  paradoxale  de  l'oreille  non 
armée.  Pendant  l'AnD  il  se  produit  une  cessation  complète  du  bourdonne- 
ment céphalique,  mais  le  bourdonnement  d'oreille  n'en  subit  aucune  altéra- 
tion. —  Le  patient  a  été  traité  plusieurs  fois  pendant  quelques  mois  par  la 
méthode  galvanique.  Le  résultat  a  été  très  favorable.  Le  bourdonnement 
céphalique  a  sans  cesse  diminué  ;  les  secousses  en  éclairs,  lors  de  l'assoupis- 
sement, ont  diminué  d'intensité  pour  disparaître  enfin  presque  complète- 
ment :  la  faculté  auditive  a  augmenté,  la  tète  est  devenue  plus  libre,  l'humeur 
meilleure,  le  siftlement  d'oreilles  seul  a  subsisté. 

loQo  Obs.  de  Eacjen.  —  Surdité  et  bourdonnement  d'oreilles.  —  Hyperes- 
thé^ie  avec  renversement  de  la  formule  normale.  —  Ouvrière  de  fabrique, 
17  ans,  dure  d'oreille  depuis  trois  mois  et  souffrant  de  bruils  subjectifs  bila- 
téraux (Bourdonnements,  chants,  sons  et  tintements),  plus  forts  à  gauche 
qu'à  droite.  —  Bilatéralement  point  de  sécrétion,  membrane  du  tympan 
épaissie,  sans  cône  lumineux;  passage  des  conduits  libre  ;  conductibilité 
osseuse  céphalique  égale  des  deux  côtés.  Amplitude  d'audition,  à  droite 
(montre  à  répétition)  4  pouces,  à  gauche  i.  —  Un  traitement  otiatrique  de 
plusieurs  semaines  n'a  eu  presque  aucune  influence  sur  le  quadruple  bruit.  — 
V  investigation  galvanique  a  indiqué  aux  deux  oreilles,  adroite  lors  de  forcesde 
courant  plus  grandes  qu'à  gauche,  la  formule  suivante  : 

KaS  — 

KaD— 

KaO'S  faible  sifflement. 
.AnFS'  fort  sifflement. 
AnDS  CX3  sifflement  persistant. 
AnO  — 

La  KaD  produit  aussitôt  une  diminution  des  bruits  subjectifs.  —  On  traite 
d'abord  l'oreille  gauche  avec  KaD  et  sorties  de  traînées  ;  résultat:  les  4  bruits 
subjectifs  de  l'oreille  gauche  ont  disparu  et  il  s'est  produit  conjointement 
aussi,  dans  l'oreille  droite  non  traitée,  un  repos  complet.  —  L'oreille  droite 
reste  libre  pendant  longtemps;  dans  la  gauche,  le  bourdonnement  disparaît 
tout  d'abord,  le  sifflement,  le  son  et  le  tintement  reparurent  bientôt  après  la 
première  séance;  ils  furent  immédiatement  supprimés  de  nouveau  par  le 
traitement  de  la  KaU,  le  siftlement  persistait  seulement.  —  Après  la  huitième 
séance,  le  tintement  reparut  seul  encore  d'une  façon  passagère:  après  la 
dix-septième  ce  dernier  disparut  aussi  durablement.  L'ouïe  était  un  peu 
nni  linrée  ;dans  la  formule  galvanique  la  KaO-réaction  avait  disparu,  mais  la 
i;  jrmale  n'avait  pas  encore  apparu.  La  guérison  se  maintint. 

160"  06s.  de  Moos.  —  Surdité  avec  bourdonnement  d^oreilles  après  méningite 
cérébro-spinale.  ^  Garçon  de  ferme,  21  ans,  a  eu  une  iTiéningite  cérébro-spi- 
nale, en  1866  et  a  été,  pendant  sa  durée,  complètementsourd  ;  ultérieurement 
à  gauche  un  peu  d'amélioration,  à  droite  aucune;  bilatéralement  forts  bruits 
subjectifs.  Èlé  de  1867;  à  droite,  surdité  complète;  à  gauche,  une  montre 
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placôe  à  C  pieds  osl  oiiLoiidiu;  ii  3  piods  ;  la  paiole  l'est  à  2  pas  ;  surdité  com- 
plète pour  les  sous  bas.  L'exploration  exacte  indique  i 'iutéf-'rité  des  organes 
partiels  de  l'appareil  auditif.  Les  nnéthodes  de  traitement  otiatrique  les 
plus  diverses  restent  sans  résultat.  —  A  l'oreille  (jauche,  formule  de 
l'iiyperestbésie  simple  ;  le  bruit  subjectif  est  étouil'é  jtar  l'AnlJ  ;  après  la 
première  séance  déjà,  la  parole  est  entendue  à  6  pas,  la  montre  à  G  pieds.  — 
A  l'oreille  droite,  lors  de  la  KaF,  fort  sifflement,  point  d'amélioration  par 
im  traitement  ultérieur,  tandis  qu'à  gaucbe,  après  vingt-deux  séances, 
l'audition  du  langage  a  lieu  jusqu'à  dix-huit  pas  et  les  bruits  subjectifs  se 
sont  fort  modérés. 

Il  ressort  déjà  de  la  lecture  de  ces  cas,  quelle  peut  être  la  méthode 
de  traitement  à  instituer  chaque  fois  et  de  quelle  façon  elle  découle 
des  résultats  de  l'investigation.  Comme  principe  général,  il  faut  s'atta- 
cher ù  faire  agir,  ar.cc  la  plus  grande  intensité  et  durée  possibles,  les 
forces  existantes,  qui  meltenl  un  terme  au  bruit  subjectif  ou  qui  le  sup- 
priment entièrement,  tandis  que  de  l'autre  côté,  celles  qui  augmentent 
le  bourdonnement,  doivent  être  le  plus  possible  abaissées  dans  leur  action 
irritante  ou  même  entièi^ement  évitées,  et  cela  en  introduisant  ou  reti- 
rant le  courant  par  traînées.  Outre  cela,  on  peut  souvent  rétablir  la 
formule  normale  en  stimulant  les  agents  irritants  affaiblis  ou  absents 
ou  en  évitant  ceux  qui  sont  trop  vifs. 

Pour  les  cas  isolés  que  l'on  rencontre  dans  la  pratique,  le  processus 
se  réduit  finalement  au  mode  suivant: 

Dans  le  bourdonnement  d'oreilles  en  rapport  avec  une  liypereslhésie 
simple,  bourdonnement  qui  est  calmé  par  l'An  (ce  qui  est  le  cas  le  plus 
fréquent},  fermez  avec  l'An  dans  toute  la  force  du  courant  et  diminuez 
ensuite  après  une  action  suffisamment  longue  de  l'An  le  courant  insen- 
siblement et  avec  des  arrêts  tellement  petits  (sortie  de  traînées  au 
moyen  du  rhéostat  ou  de  la  diminution  du  nombre  des  éléments)  que 
l'on  évite  toute  excitation  d'ouverture  et  que,  par  conséquent,  il  ne  se 
pi  oduil  aucune  sensation  d'ouverture  et  en  premier  lieu  aucun  bour- 
donnement durant  celte  sortie  par  traînées.  Il  vous  faudra  faire  cela 
très  lentement  et  avec  beaucoup  de  prudence,  revenir  souvent  à  une 
force  de  courant  supérieure,  prolonger  la  durée  de  la  séance  avant 
que  la  sortie  par  traînées  devienne  possible,  sans  provoquer  aucune 
irritation  ;  pour  cela,  il  faut  alors  toute  sorte  d'expédients.  Si  vous 
voulez  encore  augmenter  l'action  de  l'AnD  au  moyen  d'une  commu- 
tation de  courant  préalable,  vous  fermerez  avec  la  Ka  et  une  force  de 
courant  minima  ;  vous  laissez  celle-ci  se  gonfler  insensiblement  (par 
l'introduclion  de  traînées)  ;  vous  opérez  ensuite  une  prompte  commu- 
tai ion  sur  l'AnD  puis  vous  continuez  comme  je  viens  de  le  dire. 

Mais  si  l'hyperesthésie  est  si  élevée  que  la  réaction  paradoxale  se 
pioduise,  ainsi  qu'un  sifflement  simultané  de  l'autre  oreille,  vous 
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compromettriez,  du  même  coup,  dans  l'autre  oreille,  ce  que  vous  au- 
riez gagné  dans  la  première  par  le  traitement.  Pour  ce  fait  la  meilleure 
méthode  est  que  les  deux  oreilles  soient  armées  simultanément  d'une 
électrode  partagée  et  qu'ensuite,  le  reste  du  traitement  s'effectue  exac- 
tement de  la  manière  décrite  plus  haut.  Cela  peut  conduire  au  but  avec 
une  grande  promptitude.  Vous  pouvez  employer  les  mornes  procédés 
en  présence  d'une  hyperesthésie  modérée,  simple  et  affectant  les  deux 
côtés. 

Mais  si  le  bourdonnement  d'oreilles  se  combine  à  une  hyperesthésie^ 
lors  du  renversement  de  la  formule  normale,  vous  trouverez  souvent 
que  ce  bourdonnement  est  amorti  par  l'action  de  la  KaD  tandis  qu'il 
est  augmenté  par  l'AnF  etl'AnD.  Dans  ce  cas,  vous  devrez  agir  tout 
à  fait  en  sens  inverse,  forcer  autant  que  possible  l'action  de  la  KaP 
et  de  la  KaD  et  les  prolonger,  éviter  laKaO  au  moyen  de  la  sortie  par 
traînées,  et  également  prévenir  l'action  irritante  de  l'AnF  par  l'intro- 
duction des  tramées  ;  pour  le  reste,  le  processus  est  tout  à  fait  le  même 
que  celui  de  la  simple  hyperesthésie. 

Mais  les  conditions  deviennent  plus  difficiles  quand  d'autres  anoma- 
lies de  la  formule  normale  se  produisent  avec  ou  sans  hyperesthésie, 
par  exemple  quand,  à  tous  les  agents  excitants,  répondent  des  sensa- 
tions de  son.  —  Alors  il  faut  bien  des  fois  laisser  au  tact  et  à  l'heureuse 
chance  du  thérapeute  le  soin  de  décider  du  procédé  qui,  dans  les  cas 
particuliers,  devra  conduire  au  but.  Ce  qu'il  y  a  de  mieux  à  faire  alors, 
c'est  d'instituer  des  essais  systématiques  et  rationnels.  Laissez-vous  gui- 
der ensuite  par  les  considérations  suivantes  :  la  méthoflo  no  vise 
qu'à  un  but,  celui  d'étouffer  le  bourdonnement,  que  ce  soit  par 
l'AnD  ou  la  KaD  ;  aussi  il  faudra  régler  le  traitement  en  conséquence. 
Ensuite  il  est  important  de  savoir  si  les  agents  irritants  pathologi- 
ques sont  déjà  devenus  plus  forts  que  les  excitants  normaux  et  si  l'on 
se  rapproche  oui  ou  non  du  renversement  de  la  formule  ;  dans  le  pre- 
mier cas,  il  faudrait  attacher  plus  de  poids  au  même  traitement  que 
celui  du  renversement  de  la  formule,  dans  le  dernier  cas,  il  faudrait 
organiser  le  traitement  comme  s'il  s'agissait  d'une  simple  hyperesthé- 
sie. Enfin  vous  pouvez  essayer  par  un  traitement  galvanique  régulier 
de  ramener  peu  à  peu  le  nerf  acoustique  à  la  formule  normale,  d'évi- 
ter les  excitants  pathologiques,  pour  favoriser  les  excitants  normaux, 
et  déterminer  peut-être  ainsi  une  réaction  bienfaisante  sur  l'affection 
nerveuse. 

Mais,  quoi  qu'il  arrive,  ne  vous  laissez  pas  détourner  de  vos  expé- 
riences thérapeutiques  par  des  scrupules  théoriques,  ni  de  telle  ou  telle 
méthode,  avant  d'avoir  épuisé  toutes  les  méthodes  disponibles.  En  tout 
cas,  tous  les  moyens  de  guérison  sont  permis  ;  l'électrotonus  lui-môme 
ne  restera  pas  seul  maître  de  ce  terrain,  son  domaine  incontesté,  et  il 
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n'est  pas  du  loiil  impossible  que,  par  lesaclions  calalytiques  continues 
du  courant,  à  direction  alternante,  on  produise  des  résultats  qui  ont 
été  refusés  à  son  action  directement  modifiante.  C'est  ce  qui  fera 
peut  être  comprendre  l'étrange  assertion  de  Dénédikt,  d'après  laquelle 
des  commutations  do  courants  seraient  peut-ctre  les  remèdes  les  plus 
efficaces,  aussi  bien  pour  la  dureté  d'oreille  que  pour  les  bourdonne- 
ments. 

Ces  principes  concernent  pareillement  toutes  les  anomalies  de  la 
réaction  plus  rares  et  non  encore  mentionnées,  les  formules  tout  à  fait 
irrégulières, avec  liutemenls d'oreilles, ainsi  queles casoii l'investigation 
galvanique  ne  donne  pas  de  résultats  positifs.  Dans  ces  cas,  <jui  ne  sont 
pas  rares,  vous  pourrez,  après  avoir  suffisamment  éprouvé  et  épuisé  les 
autres  méthodes  oLriatiques,  en  vous  appuyant  sur  les  expériences 
acquises,  essayer,  vous  aussi,  sans  hésitation  un  traitement  électrique 
même  vague  et  incertain  en  apparence,  et  le  continuer  pendant  quelque 
temps  d'une  manière  logique  el  systématique.  J'ai  vu  à  plusieurs  re- 
prises qu'en  procédant  ainsi  on  a  obtenu,  à  force  de  persévérance  et 
de  patience,  une  amélioration  notable.  Chez  des  malades  de  celte  ca- 
tégorie, je  regarderais  même  comme  justifiée  une  expérience  faite 
avec  le  courant  faradique,  attendu  que  lui  aussi  (Schivardi,  etc.)  a 
fourni  de  remarquables  résultats.  Il  n'est  en  effet  nullement  impossi- 
ble qu'il  produise  une  action  thérapeutique  aussi  bien  sur  l'appareil 
auditif  que  sur  le  cerveau,  les  nerfs  vaso-moteurs,  etc. 

Pour  ajouter  un  mot  à  la  technique  de  ces  méthodes  de  traitement, 
nous  dirons  qu'elles  exigent,  dans  la  plupart  des  cas,  un  très  haut  de- 
gré d'exactitude  et  de  netteté  dans  le  maniement,  des  appareils  aux- 
quels on  puisse  se  fier,  que  l'on  sache  habilement  diriger,  que  l'on 
utilise  convenablement,  ainsi  qu'une  connaissance  exacte  des  phéno- 
mènes que  l'on  veut  combattre  et  une  idée  claire  de  ce  que  l'on  veut 
obtenir.  Comme  toutes  ces  conditions  ne  se  trouvent  que  rarement 
réunies,  on  s'explique  aisément  pourquoi  maints  observateurs  et  parti- 
culièrement certains  médecins  spécialistes,  qui  ne  sont  pas  ou  presque 
pas  familiarisés  avec  les  opérations  électrothérapeutiques,  n'ont  obtenu 
qu'un  si  petit  nombre  de  résultats  satisfaisants.  Yous  vous  servirez 
de  préférence  du  mode  extérieur  de  recherche  (voir  p.  146),  l'élec- 
trode B  étant  placée  dans  la  main  opposée,  moins  bien  sur  la  nuque. 
Une  bonne  fixation  des  électrodes  est  nécessaire  ;  les  intervertisseurs  de 
courant  et  toutes  les  parties  d'appareil  doivent  être  confectionnés  de 
telle  sorte  qu'on  puisse  éviter  autant  que  possible  les  interruptions 
involontaires  de  courant  et  les  chocs.  Il  faut  apporter  un  soin  extrême 
à  l'opération  de  l'entrée  et  de  la  sortie  par  traînées  ;  ce  dernier  point 
surtout  vous  donnera  souvent  beaucoup  de  peine,  vu  que  quand 
l'hyperesthésie  est  intense,  une  faible  diminution  de  la  force  du  courant 


MÉTHODES  SPÉCIALES  DE  TRAITEMENT  389 

provoquera  de  nouveau  des  sensations,  ou,  pour  mieux  dire,  des  bour- 
donnements. LTn  affaiblissement  combiné,  par  diminution  du  nombre  des 
éléments  alternant  avec  la  diminution  des  résistances  rhéostatiques 
(dans  la  fermeture  latérale),  un  long  arrêt  dans  les  degrés  inférieurs 
du  courant,  avant  qu'ils  ne  soient  encore  affaiblis  davantage,  i3arfois 
même  une  augmentation  passagère  de  la  force  du  courant,  et  enfin 
l'écartement  de  l'électrode  de  l'oreille  en  la  faisant  glisser  sur  le  cuir 
chevelu,  tels  sont  les  moyens  à  l'aide  desquels,  en  général,  vous  pour- 
rez atteindre  votre  but.  Des  personnes  très  sensibles,  chez  lesquelles 
les  manifestation  collatérales  sont  très  développées  doivent  être  d'a- 
bord habituées  à  l'action  de  courants  très  faibles,  avant  qu'on  puisse 
passer laux  courants  plus  forts  et,  à  proprement  dire,  seuls  actifs. 

Les  séances  doivent  durer  assez  longtemps  et  être  fréquentes,  si  l'on 
veut  confirmer  le  résultat:  3,  15,  20  minutes:  leur  répétition  se  règle 
chaque  fois  d'après  les  circonstances. 

Les  résullaLs  du  traitement  galvanique,  du  sifflement  des  oreilles, 
sont  très  différents  entre  eux,  bien  des  fois  très  brillants  et  très  prompts, 
d'autres  fois  lents  et  presque  insensibles;  souvent  même  ils  font  com- 
plètement défaut.  Quelles  sont  les  proportions  numériques  des  succès 
et  des  insuccès  ?  C'est  là  une  question  à  laquelle  on  ne  peut  pas  encore 
donner  de  réponse  décisive,  d'autant  plus  que  les  cas  sont  si  inégaux 
entre  eux.  Dans  les  formes  les  plus  favorables  (simple  hyperesthésie  avec 
certitude  de  calmer  le  sifflement  par  l'AnD),  le  processus  s'effectue  ordi- 
nairement de  telle  sorte  qu'après  la  séance,  le  bruissement  ait  d'abord 
disparu  pour  ^  ou  ^  heure  ou  même  pour  quelques  heures,  parfois 
même  jusqu'au  lendemain.  Rarement  il  disparaît  d'une  manière  dura- 
ble, après  une  seule  séance  ;  cependant  on  en  a  vu  (par  exemple  voir 
obs.  157).  Généralement  il  revient  au  temps  indiqué  ci-dessus,  avec 
une  force  croissant  peu  à  peu,  pour  être  de  nouveau  dissipé  par  la 
séance  galvanique  suivante  et  cette  fois-ci  pour  un  temps  plus  long. 
C'est  ainsi  que  peu  à  peu  l'on  produit  la  guérison.  Plus  le  bruissement 
revient  avec  vitesse  après  la  première  séance,  plus  il  se  rapproche  de 
nouveau  de  sa  force  antérieure,  plus  il  conserve  exactement  le  carac- 
tère qu'il  avait  auparavant,  plus  la  guérison  sera  lente  et  vice  versa. 
Mais  je  considère  comme  guérissables,  d'après  les  expériences  sus- 
mentionnées, toutes  les  espèces  de  bruissement  qui  sont  complètement 
réduites  à  néant  par  l'AnD.  Dans  les  cas  moins  favorables,  on  est 
r  Tcé  souvent  d'attendre  longtemps  jusqu'à  ce  qu'il  se  produise  un  ré- 
fc  .:tat  et,  plus  d'une  fois,  vous  devrez  essayer  différentes  méthodes 
de  traitement,  des  modifications  variées  des  procédés  à  employer, 
pour  arriver  au  but  ;  mais  ces  cas  sont  d'autant  plus  intéressants  que 
le  résultat  extérieur  parait  moins  brillant. 

En  tout  cas,  vous  pourrez,  môme  chez  des  malades  qui  paraissent 
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incurables,  après  que  chez  eux  tous  les  autres  expédients  de  la  théra- 
peutique ont  été  épuisés,  ne  pas  reculer  devant  une  tentative  ulté- 
rieure avec  le  courant  éloclriiiue,  pour  provofjuer  la  guérison. 

J'ai  vu  souvent  un  bi  iiissuinent  d'oreilles  qui,  au  début,  n'avait  pas 
été  modifié  par  le  courant,  s'annéliorer  et  disparaître  après  une  inter- 
ruption de  0  ou  12  mois,  au  moyen  du  Irailemenl  galvanique. 


Il  résulte  des  observations  qui  viennent  d'être  mentionnées  que, 
môme  la  dureté  nerveuse  de  l'ouïe  disparait  souvent  sous  l'influence  du 
courant  galvanique  et  que  les  mêmes  opérations  qui  amènent  la  dispa- 
rition du  bourdonnement  provoquent  souvent  aussi  une  notable  amé- 
lioration dans  le  fonctionnement  des  oreilles  (voir  les  obs.  152,  155 
et  160).  Mais  il  y  a  aussi  des  cas  de  semi-surdité,  dans  lesquels  il 
n'existe  pas  de  bourdonnement,  mais  où  l'origine  nerveuse  du  mal  est 
très  vraisemblable,  soit  par  l'absence  de  toute  afleclion  palpable  de 
l'oreille  elle-même,  soit  par  la  présence  de  formules  de  réaction  gal- 
vaniques anormales,  soit  par  suite  de  l'existence  de  toute  sorte  d'autres 
troubles  nerveux  concomitants.  Je  vais  donc  en  citer  quelques  exemples. 

i&i"  Observation  de  Brenner.  —  Dureté  de  l'ouïe  sans  modifications  anatomi- 
ques  palpables.  Réaction  galvanique.  Étudiant  âgé  de  23  ans,  souffrant  depuis 
deux  ans  d'une  dureté  de  l'ouïe.  L'investigation  otiatriquc  ne  décèle  pas  de 
modifications  anatoraiques.  Une  montre  à  droite  à  b  pouces,  à  gauche  à  3 
pouces.  Parole  à  3  pieds^  voix  basse  à  grande  proximité  seulement.  Fomule 
de  réaction  galvanique. 
KaFT 
KaDT  > 

KaOT  \ 

AnFT  >  [    Sensations  de  tintement  d'un  timbre  différent. 

AnDT  ) 

AnOT 

Le  traitement  a  pour  but  d'éviter,  au  moyen  de  l'introduction  par  traî- 
nées, l'ÂnF-réaction,  d'augmenter  par  une  longue  durée  de  courant  l'ÂnO 
réaction,  d'accroître  la  KaF-réaction  par  commutation  de  l'An  à  la  Ka, 
d'éluder  la  KaO-réactioii  à  l'aide  de  la  sortie  par  traînées. 

Au  bout  de  2  mois  :  montre  à  droite  à  12  pouces,  à  gauche  à  7.  —  Amélio- 
ration plus  notable  pour  la  voix  :  voix  moyennement  forteàT  pieds,  murmu- 
rante à  2  pieds.  —  Les  réactions  pathologiques  ont  besoin,  pour  être  provo- 
quées, de  forces  de  courant  plus  grandes,  les  réactions  normales  sont 
devenues  plus  inLoiises. 

162°  Obs.  de  Brtnner.  —  Barété  de  l'oinc  avec  modifications  anatomiques .  — 
Torpeur  du  nerf  acoustique.  —  Amélioration  considérable.  —  Veuve,  oOans,  af- 
fectée depuis  17  ans  d'une  dureté  de  fouie  croissante,  a.\ec sifflemcnl.s  d'oreille 
violents  cl  par  suite  mauvaise  humeur.  Une  montre  ordinaire  n'est  enten- 
due ni  au  moyen  de  l'oreille  ni  par  l'intermédiaire  des  os  céphaliques.  Mem- 
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brane  du  tympan  légèrement  ternie,  avec  cûne  lumineux  normal  ;  marteau 
fortement  proéminent;  conduits  libres,  etc.  —  Un  traitement  otiatri(pie  long 
et  persistant  a  fait  disparaître  les  sifflements  et  amélioré  le  champ  d'audi- 
tion de  l'oreille  droite  de  manière  que  la  montre  est  entendue  à  46  pouces 
à  droite,  à  2  1/2  pouces  seulement  à  gauche.  —  Galvaniquement,  le  nerf 
acoustique  droit  indique  la  formule  quasi  normale,  le  gauche  en  revanche 
tous  les  signes  de  la  réaclion  torpide  (p.  220).  L'oreille  gauche  est  traitée  gal- 
vaniquement et  l'on  s'efl'orce  d'y  accroître,  par  des  commutation,  de  l'An  et 
la  Ka,  l'excitabilité  du  nerf  acoustique.  Le  résultat  fut: 

1''''  séance:  Amplitude  auditive  2  1/2  pouces 
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Les  indices  de  l'excitabilité  abaissée  diminuèrent,  KaD  et  AnO-réaction 
s'établirent.  —  Le  traitement  fut  interrompu. 

Même  dans  des  cas  semblables  et  analogues,  il  y  a  lieu  d'essayer  le 
courant  galvanique.  La  méthode  de  traitement  se  règle  tout  d'abord 
sur  la  formule  que  l'on  a  constatée  et  ses  anomalies,  et  elle  consiste  en 
tentatives  appropriées  faites  pour  éliminer  ces  anomalies  et  ramener 
la  formule  à  la  normale,  éventuellement  pour  diminuer  l'inertie  du  nerf 
acoustique  et  augmenter  graduellement,  par  une  excitation  répétée  et 
par  les  actions  modifiantes  du  courant,  l'excitabilité  du  nerf  acousti- 
que. S'il  n'existe  point  d'anomalies  de  la  formule  de  réaction,  le 
traitement  doit  être  conduit  et  pratiqué  strictement  d'après  les  princi- 
pes généraux. 

Les  essais  tentés  pour  porter  remède  par  l'électricité  à  la  surdité 
congénitale  et  par  suite  à  la  surdt-muUlé,  n'ont  jusqu'ici  conduit  qu'à 
des  résultats  très  peu  satisfaisants  ;  pourtant  il  existe  à  ce  sujet  quel- 
ques observations  particulières.  Il  ne  me  semble  pas  nécessaire  de 
m'occuper  spécialement  de  la  méthode  à  employer. 

En  revanche  il  faut  encore  mentionner  ici  brièvement  la  maladie 
dite  de  Menière,  car  on  peut  aussi  la  rattacher  à  une  maladie  de  l'appa- 
reil nerveux  acoustique  :  la  surdité  subite,  les  sifflements  d'oreille  qui 
ne  sont  pas  rares,  joints  à  un  vertige  violent,  la  tête  semblant  se  briser, 
en  outre  l'absence  de  tout  changement  dans  l'oreille  externe  ou 
moyenne,  ainsi  que  les  résultats  de  l'exploration  lors  de  l  examen  du 
nerf  acoustique  lui-même,  le  démontrent  d'une  façon  suffisante.  S'agil-il 
ici  d'un  épanchement  sanguin  dans  le  limaçon  ou  d'une  inflammation 
de  cet  organe  ou  des  autres,  c'est  Ici  une  question  qui  n'est  pas  encore 
bien  établie. 

En  tout  cas,  on  peut  aussi  essayer  le  courant  galvanique  contre  cette 
affection  très  décourageante,  en  l'instituant  soit  sur  la  base  de  la  for- 
mule de  réaction  qui  peut  exister,  soit  d'après  les  règles  généralement 
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Cil  vigueur  |)our  U;  I  liiilement  des  processus  analomiques  intracra- 
niens. 

11  vous  paraîtra  inrlubilable,  Messieurs,  d'après  ces  données,  que 
l'on  peut  obtenir  du  courant  électrique  appliqué  aux  affections  nerveu- 
ses de  l'ouïe,  des  résultats  assez  nombreux  et  assez  importants.  Nous 
n'en  serons  que  plus  surpris  de  reconnaître  que  beaucoup  de  médecins 
au  reste  éminents,  n'apprécient  que  médiocrement  l'importance  dia- 
gnostique et  thérapeutique  de  ce  moyen  curatif,  qu'ils  se  sont  efforcés 
(le  l'oublier  et  qu'ils  lui  ont  à  peine  accordé  une  courte  mention  dans 
leurs  traités  et  manuels.  Ces  médecins  devraient  bien  se  débarrasser  de 
leurs  scrupules  et  ne  pas  priver  leurs  malades,  durement  éprouvés,  de 
l'emploi  d'une  médication  dont  la  valeur  est  mise  hors  de  doute  par 
des  observations  authentiques  nombreuses;  mais  la  science  passera  à 
l'ordre  du  jour  sur  le  vote  exprimé  par  ces  savants,  vote  fondé  sur 
l'ignorance  de  la  question  et  elle  ne  se  laissera  pas  enlever  la  satisfac- 
tion de  constater  des  faits  dûment  acquis  et  intéressants,  ainsi  que  les 
résultats  pratiques  qui  en  dérivent. 


Les  névroses  des  nerfs  du  goût 

Ne  sont  que  très  rarement  l'objet  d'un  traitement  électrique  spécial. 
L'unique  trouble  de  ces  nerfs,  dont  il  soit  question  de  temps  à  autre,  est 
la  paralysie  du  goût,  ageusis.  On  ne  l'a  jamais  observée  isolément  ;  par 
contre  on  la  remarque  souvent  comme  symptôme  des  affections  ner- 
veuses les  plus  diverses,  par  exemple  dans  les  lésions  du  trijumeau, 
de  la  base  du  crâne,  lors  des  lésions  de  la  corde  du  tympan  dans 
l'oreille  moyenne,  dans  les  paralysies  faciales  rhumatismales  et  trau- 
matiques,  dans  les  lésions  tout  à  fait  périphériques  du  lingual,  ou  lors 
des  maladies  du  glosso-pharyngien,  de  plus  dans  certaines  affections 
du  cerveau,  dans  l'hémianesthésie  avec  participation  des  autres  or- 
ganes des  sens  ;  elle  est  fréquente  surtout  dans  l'hémianesthésie  hys- 
térique. 

Toutes  ces  lésions  ou  la  plupart  d'entre  elles  peuvent  aussi  être  trai- 
tées par  l'électricité,  comme  vous  le  savez  déjà  ;  mais  avant  tout,  il 
faut  instituer  le  traitement  de  l'affection  fondamentale,  d'après  les 
inéthodes  de  vous  connues,  lesquelles  peuvent  être  très  différentes 
pour  chaque  cas  en  particulier.  (Galvanisation  transversale  et  longitu- 
dinale à  travers  le  crfxne,  le  traitement  de  la  paralysie  du  facial  et  du 
Irijumeau,  etc.  (voir  les  leçons  antérieures). 

Avec  ce  traitement,  le  trouble  du  goût  disparait  d'ordinaire  promp- 
tement  et  aisément,  comme  dans  la  paralysie  faciale  rhumatismale, 
à  supposer  naturellement  qu'il  s'agisse  précisément  d'une  lésion  cu- 
rable en  soi.  En  règle  générale,  vous  n'aurez  pas  lieu  d'entreprendre 
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quelque  chose  directement  contre  l'ageusis  ;  bien  des  fois  cette  afTection 
persiste  plus  longtemps  que  l'afTeclion  principale  ou  reste  tout  à  fait 
permanente. 

Si  ensuite  vous  considérez  comme  indiquée  une  intervention  directe, 
le  plus  utile  serait  d'exciter  directement,  de  préférence  au  moyen  du 
courant  galvanique,  les  nerfs  du  goût,  en  prenant  pour  point  de  dé- 
part la  langue  et  la  cavité  buccale  ;  vous  frottez  ensuite,  avec  une  pe- 
tite électrode-éponge  (électrode  pharyngée,  p.  43o)  ou  avec  la  paire 
d'électrodes  de  Neumann,  consistant  en  sondes  nouées  ensemble,  toute 
la  partie  de  la  membrane  muqueuse  en  question  et  cela  assez  énergi- 
quement,  pendant  quelques  minutes,  avec  une  force  de  courant  telle 
qu'elle  ait  la  propriété  de  provoquer  des  sensations  de  goût  précises, 
ce  dont  vous  vous  serez  assuré,  soit  sur  la  moitié  saine  de  la  langue 
du  patient,  soit  sur  vous-mêmes  ou  que  vous  déterminerez  à  l'aide 
d'un  galvanomètre  introduit  dans  le  circuit. 
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sont  encore  bien  plus  rares  et  moins  importantes  que  les  névroses 
du  goût,  quoiqu'elles  provoquent  bien  des  fois  un  trouble  bien  plus 
notable  du  goût  que  ces  névroses  du  goût  elles-mêmes. 

Ici  encore  ce  n'est  que  l'affaiblissement  de  la  faculté  olfactive,  l'anos- 
mie,  qui  a  été  jusqu'ici  l'objet  d'expériences  thérapeutiques.  L'anosmie 
apparaît  assez  fréquemment  seule  (par  affections  du  nez  lui-même,  par 
lésion  des  nerfs  olfactifs  à  la  suite  detraumatismes  crâniens,  par  dégé- 
nérescence à  la  suite  de  processus  séniles,  etc.)  ;  mais  souvent  aussi 
elle  se  combine  avec  toute  sorte  d'autres  troubles  nerveux,  qui  dépen- 
dent de  l'affection  principale  (tumeurs  au  cerveau,  blessures  par  arme 
à  feu  traversant  l'orbite,  méningite,  hémorragies  du  cerveau,  hysté- 
rie, etc.).  En  ce  qui  concerne  la  localisation  des  influences  thérapeuti- 
ques, il  faudrait  mentionner  ici  particulièrement  le  fait  que  l'anosmie 
du  côté  gauche  a  souvent  été  observée  concurremment  avec  l'hémi- 
plégie du  côté  droit  et  de  l'aphasie  ;  que  l'anosmie,  lorsqu'elle  est  ac- 
compagnée d'hémianeslhésie  et  de  troubles  des  autre  sens,  indique  que 
le  siège  de  la  lésion  est  dans  la  capsule  interne,  mais  que  le  siège  de 
l'anosmie  corticale  doit  être  d'abord  plus  nettement  fixé  (probablement 
dans  les  lobes  temporaux.) 

On  trouve  dans  divers  auteurs  quelques  données  sur  le  traitement 
efficace  de  l'anosmie  par  l'électricité  ;  ainsi  Duchenne  a  vu  des  succès 
dans  la  faradisalion  de  la  membrane  muqueuse  du  nez,  surtout  chez 
des  hystériques.  Barwinkel  traita  3  cas  d'anosmie,  ayant  duré  de  1  à 
10  ans  (causés  probablement  par  des  rhumes  de  cerveau  opiniâtres).  Il 
obtint  des  guérisons  dans  deux  cas,  au  bout  de  6  séances  ;  dans  le  troi- 
Erb.  —  Èlectrotliérapie.  38 
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siéme  une  amélioration  au  bout  de 6  séances  aussi.  Sa  méthode  consiste 
à  galvaniser  avec  un  faible  courant,  de  Ja  nuque  à  la  membrane  mu- 
queuse du  nez,  de  telle  sorte  que  l'éleclrode-sonde  passait  et  repassait 
lentement  sur  celle-ci  ;  particulièrement  sur  les  parties  postérieures. 

Il  se  manifesta  alors  des  sensations  olfactives  et  subjectives  diverse- 
ment caractérisées  ;  il  y  eut  aussi  une  forte  sécrétion.  Fieber  aussi 
obtitit  un  résultat  de  l'emploi  dn  courant  galvanique  (électrodes  oli- 
vaircs  dans  les  deux  narines).  Neftel  fut  témoin  du  retour  de  la  faculté 
olfactive  après  une  absence  de  20  ans,  pendant  le  cours  du  traitement 
galvanique  du  bourdonnement  chez  le  môme  sujet.  Beard  observa  éga- 
lement une  amélioration  de  l'anosmie,  par  un  traitement  galvanique 
du  nez,  externe  et  interne,  Ferrier  guérit,  dans  l'espace  de  quelques 
semaines,  une  anosmie  traumatique,  qui  durait  depuis  de  longues  an- 
nées, à  l'aide  du  courant  galvanique  (dirigé  transversalement  par  les 
fosses  zygomatiques  ou  de  la  racine  du  nez  à  l'une  de  ces  fossesu 

Il  est  donc  indubitable  que  bien  des  cas  d'anosmie  peuvent  être  gué- 
ris par  l'électricité.  Les  méthodes  à  ce  nécessaires  se  dénoncent 
d'elles-mêmes.  Il  faut  avant  tout  attaquer  le  mal  dans  sa  racine, 
puis,  en  toutes  circonstances  traiter  galvaniquement  les  olfactifs  eux- 
mêmes,  en  faisant  passer  le  courant  transversalement  par  les  parties 
antérieures  des  tempes  ou  par  une  direction  longitudinale,  de  la  ra- 
cine du  nez  à  la  nuque,  avec  une  direction  de  courant  alternante.  On 
peut  y  ajouter  un  traitement  direct,  à  partir  de  la  cavité  nasale 
elle-même  au  moyen  d'une  électrode-bouton  mince  et  ayant  la  forme 
d'une  sonde  (isolée  jusqu'à  la  pointe)  ;  cette  électrode  est  introduite 
dans  la  cavité  nasale  elle-même  et,  autant  que  possible,  promenée  sur 
de  plus  grandes  parties  de  la  membrane  muqueuse,  surtout  vers  le 
haut,  c'est  ce  que  l'on  peut  effectuer  avec  le  courant  faradique  comme 
avec  le  courant  galvanique  (Ka).  Quant  à  l'emploi  de  courants  plus 
forts,  vous  en  serez  détournés,  ne  fût-ce  que  par  la  délicatesse  que  ce 
procédé  exige. 


Xf.  Maladies  des  organes  du  mouvement,  des 
glandes,  des  organes  de  la  poitrine  et  de  l'ap- 
pareil de  la  digestion. 
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SouMMRE  :  A /fectio7is  des  organes  du  mouvement.  —  Rhumatisme  musculaire.  Ses 
formes  et  sa  nature.  Différentes  méthodes  de  traitement  ;  résultats.  —  Affections 
articulaires.  Introduction.  —  Inflammations  aiguës  désarticulations.  Formes  trau- 
matiques  et  autres.  — Polyarthrite  rhumatismale.  —  Inflammations  chroniques  des 
articulations.  1.  Le  rhumatisme  chronique  articulaire.  2.  Lerhumatisme  chronique 
polyarticulaire.  3.  L'arthrite  déformante.  4.  Roideur  et  ankyloses  des  articulalions. 

Affections  des  organus  glandulaires.  Tumeurs  des  g'iandes  lymphatiques.  —  Goi- 
tre. Tumeurs  de  la  rate. 

Affections  des  organes  de  la  poitrine.  —  Asthmes  nerveux.  Battements  de  cœur 
nerveux.  —  Débilité  et  irrégularité  du  cœur. 

C'est  mon  devoir  de  vous  entretenir  dans  ce  chapitre  d'une  série 
de  maladies  dans  lesquelles  le  courant  électrique  produit  aussi  à  l'oc- 
casion des  guérisons  très  remarquables.  Ce  sont  maintes  maladies  des 
organes,  en  partie  de  nature  nerveuse,  en  partie  non  nerveuse, 
dont  quelques-unes  ont  une  importance  secondaire,  mais  cependant 
méritent  d'être  signalées  ici,  ne  fût-ce  que  pour  vous  donner  un 
tableau  aussi  complet  que  possible  de  la  zone  d'action  du  courant 
électrique  dans  la  médecine  interne.  Il  est  probable  qu'en  agissant 
de  la  sorte  nous  aurons  à  toucher  à  quelques  terrains  contigus.  Je 
commence  par  les 

Affections  des  organes  du  mouvement. 

Les  organes  actifs  du  mouvement,  les  muscles,  nous  ont  déjà  occu- 
pés tant  de  fois  qu'il  ne  reste  plus  grand'chose  à  en  dire.  Tout  parti- 
culièrement le  traitement  des  différentes  formes  cVatropJiie,  de  dégéné- 
rescence et  d' hypertrophie  ont  fait  le  sujet  de  mes  précédentes  leçons 
(v.  22«  leçon,  p.  379  et  2o«  leçon,  p.  432) 

Je  ne  dois  plus  mentionner  ici  qu'une  maladie  très  fréquente  et  très 
douloureuse,  connue  généralement  sous  le  nom  de  rhumatisme  muscu- 
laire, et  dans  laquelle,  le  traitement  électrique  obtint  très  souvent  des 
résultats  satisfaisants.  On  sait  que  les  rhumatismes  musculaires  se 
manifestent  sous  des  formes  diverses  et  sur  tous  les  muscles  que  le 
corps  peut  renfermer;  aussi  les  désigne-t-on  sous  des  noms  très  diffé- 
rents les  uns  des  autres.  Mais  on  peut  leur  donner  le  nom  générique 
de  myalgies.  Le  rhumatisme  des  reins  est  connu  sous  le  nom  de  lum- 
I  bago,  celui  des  muscles  du  cou  sous  le  nom  de  torticolis  ou  de  caput 
obstipum,  cehii  des  muscles  pectoraux  sous  le  nom  de  myalgie  pec- 
torale ou  pleurodynie,  etc. 

Toutes  ces  formes  son,t  assez  fréquentes,  les  malades  les  attribuent 
d'ordinaire  à  des  refroidissements,  à  un  effort  subit  et  excessif  ou  à  un 
déchirement  de  muscles,  en  tout  cas  elles  sont  très  douloureuses  et 
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souvent  Irès  opiniâtres  ;  on  les  a  vues  braver  pendant  des  mois  et  même 
pendant  des  années  toutes  les  tentatives  de  guérison. 

En  ce  qui  concerne  la  nalure  propre  de  ces  afFections,  nous  sommes 
encore  dans  l'incertitude.  Certes  il  ne  peut  guère  être  question  de 
troubles  graves  que  dans  des  cas  très  rares,  et  la  fameuse  callosité 
rhumalismalo  n'est  assurément  qu'une  curiosité  anatomique,  qui  a 
indubilablenient  peu  à  faire  avec  ce  que  nous  appelons  la  myalgie 
rhumatismale.  On  admet  que,  dans  certains  cas,  il  s'agit  de  perturba- 
tions éphémères,  d'hypérémies,  d'inflammations  passagères,  d'exsuda- 
tions séreuses  et  autres  semblables,  ou  peut-être  dans  d'autres  cas, 
des  déchirures  locales  de  faisceaux  musculaires  avec  leurs  consé- 
quences, peut-être  aussi  quelquefois  d'affections  névritiques  ou 
névralgiques  de  ramifications  nerveuses  sensibles,  dans  les  muscles 
ou  faisceaux  musculaires  ;  enfin,  maintes  formes  paraissent  ofirir 
une  transition  directe  vers  le  spasme  tonique  des  muscles,  vers  une 
crampe  que  l'on  peut  également  considérer  comme  une  contracture 
rhumatismale  des  muscles.  En  raison  de  cette  incertitude  de  nos  con- 
ceptions pathologiques,  il  est  naturellement  complètement  impossible 
de  se  livrer  à  des  considérations  également  théoriques  sur  le  choix 
des  méthodes  de  traitement.  En  outre  ces  dernières  s'indiquent  tout 
naturellement  d'elles-mêmes  pour  les  divers  processus  morbides  pos- 
sibles ;  je  vais  donc  passer  immédiatement  à  une  brève  esquisse  des 
méthodes  de  traitement  pratiques  et  efficaces  dont  trois  peuvent  être 
employées. 

La  première  est  le  badigeonnage  faradique  de  la  peau  sur  les  muscles 
endoloris,  avec  un  courant  puissant  d'une  durée  de  quelques  minutes, 
de  façon  à  ce  qu'il  se  produise  une  rubéfaction  cutanée  très  intense  ; 
par  ce  procédé  les  douleurs  musculaires  disparaissent  comme  par 
enchantement,  s'il  est  nécessaire,  on  peut  recommencer  plusieurs  fois, 
durant  la  même  journée. 

La  seconde  est  la  faradisation  énergique  des  muscles  a/fectés  eux- 
mêmes,  recommandée  par  Runge  et  par  Gubler,  avec  des  courants 
énergiques,  de  façon  à  ce  qu'il  se  produise  des  contractions  très  éner- 
giques et  très  étendues  ;  pour  les  muscles  du  dos,  vous  emploierez 
à  cet  effet  de  grandes  électrodes  (médianes),  qui  seront  placées  toutes 
deux  sur  le  muscles;  progression  croissante  et  décroissante  du  cou- 
rant plusieurs  fois  dans  une  seule  séance  qui  peut  durer  de  5  à  10  mi- 
nutes; ce  procédé  est  assez  déplaisant  parce  que  la  contraction  des 
muscles  affectés  est  en  elle-même  très  douloureuse  ;  cependant  d'ordi- 
naire les  douleurs  cessent  déjà  après  une  courte  contraction.  Les 
douleurs  qui  viennent  ensuite  sont  beaucoup  plus  supportables  et 
à  la  fin  de  la  séance  on  constate  habituellement  un  grand  soula- 
gement. 
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Beaucoup  plus  douce  et  au  moins  aussi  efficace  esl  la  troisième  mé- 
thode, le  traitement  galvanique.  Il  consiste  dans  l'application  de  l'An  sur 
le  point  principalement  douloureux,  pendant  que  la  Ka  est  placée  juste 
vis-à-vis,  ou  sur  un  point  indifférent,  ou  successivement  sur  plusieurs 
endroits  placés  circulairement  autour  de  l'An  [courants  circulaires  de 
R.  Remak)  ;  vous  employez  à  cet  effet  un  courant  stable  de  force  élevée 
(40-33  degrés  de  déviât,  de  l'aig.),  durant  quelques  minutes  ;  comme 
terminaison  vous  effectuerez  quelques  interruptions  et  interversions  de 
courant,  de  façon  à  y  faire  naître  des  secousses  énergiques  du  muscle 
en  question.  Aussitôt  après  il  y  a  d'ordinaire  du  mieux  ;  on  peut  encore 
également  répéter  1-2  fois  le  même  procédé  (durée  de  la  séance 
entière  5-13  minutes),  jusqu'à  ce  que  la  douleur  ait  complètement 
disparu. 

Viv.  Poore  recommande  de  joindre  à  ce  traitement  galvanique  une 
sorte  de  gymnastique  simultanée  (contraction  active  énergique  du 
muscle  alfecté)  ;  Runge  recommande  môme  cette  dernière  comme  suf- 
fisante pour  certains  cas  ;  mais  elle  plait  peu  au  malade. 

Les  résultats  de  tous  ces  procédés  sont  ordinairement  tout  à  fait 
brillants  et  la  suppression  du  rhumatisme  musculaire  est  en  tous  cas 
au  nombre  des  tâches  les  plus  satisfaisantes  de  l'électrothérapie.  D'or- 
dinaire, aussitôt  après  le  traitement,  il  se  produit  un  soulagement 
considérable,  bien  souvent  même  une  disparition  complète  de  la  dou- 
leur et  de  la  raideur  ;  bien  des  fois  une  seule  suffit  à  un  rétablissement 
durable,  et  tel  n'est  pas  seulement  le  cas  pour  les  formes  récentes,  je 
l'ai  constaté  dans  des  affections  d'une  durée  de  plusieurs  mois  et  très 
rebelles  ;  même  dans  la  myalgie  aiguë  fébrile,  j'ai  obtenu,  dans  plu- 
sieurs cas,  un  soulagement  instantané,  grâce  au  courant  galvanique  ; 
toutefois  le  plus  souvent  2-3-10  séances  consécutives  et  souvent  même 
plus,  sont  nécessaires  pour  amener  ce  résultat. 


Les  tentatives  qui  ont  été  faites  pour  guérir  au  moyen  de  l'électricité 
les  affections  articulaires  sont  nombreuses  et  variées.  Déjà  Froriep, 
avec  l'appareil  de  rotation,  a  combattu  avec  succès  les  différentes  for- 
mes du  rhumatisme  articulaire  et,  plus  tard,  Cahen,  par  un  traitement 
continu,  a  guéri  presque  complètement  avec  le  courant  d'induction, 
suivant  toutes  apparences,  une  arthrite  déformante.  Après  cela  R.  Re- 
mak a  fait  ses  premières  expériences  heureuses  sur  les  actions  cataiyti- 
ques  du  courant  galvanique,  précisément  sur  des  rhumatismes  articu- 
laires, sur  des  inflammations  articulaires,  subaiguës  et  chroniques, 
Iraumatiques  et  rhumatismales,  et  il  a  revendiqué  à  ce  sujet  pour  le 
courant  une  efficacité  très  notable.  Par  contre,  tout  récemment, 
Weissflog  a  remis  sur  le  tapis  les  actions  antiphlogisliques  du  courant 
faradique,  même  dans  les  inflammations  articulaires  et,  ces  derniers 
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temps,  môme  pour  lu  rluimalisme  urliculaire  aigu  Ivpique,  on  a 
publié  une  série  de  résultats  i'avoi-abies,  obtenus  à  l'aide  du  courant 
faradique.  Mais,  à  tout  prendre  on  en  est  resté  à  des  expériences  et  à 
des  communications  isolées  ;  on  n'en  est  pas  encore  arrivé  à  un  déve- 
loppement systématique  de  ces  méthodes  de  traitement  dans  les  affec- 
tions articulaires,  à  une  utilisation  régulière  ou  môme  générale 
de  l'action  favorable  des  courants  électriques  précisément  dans  les 
rhumatismes  articulaires. 

Il  s'agit  ici  naturellement,  surtout  des  formes  diverses  d'inflarn- 
matin^i  des  arliculations  et  il  semble  utile  d'examiner  séparément  les 
formes  aiguës  et  les  formes  chroniques. 

Inflammations  articulaires  aiguës 

Tandis  que  quelques-uns,  tels  que  tout  récemment  Jeofi'roy,  rejet- 
tent en  général  absolument  l 'emploi  de  l'électricilé  dans  les  inflamma- 
tions articulaires  aiguës,  d'autres,  tels  que  Weissflog,  le  déclarent 
impraticable  ou  môme  nuisible  dans  toutes  les  inflammations  rhwna- 
tisino-arliculaires  aiguës  ;  beaucoup  enfin  considèrent  comme  applica- 
ble tant  le  courant  galvanique  que  le  faradique  et  le  jugent  même 
fréquemment  utile,  dans  un  grand  nombre  de  cas. 

Assurénient  l'emploi  de  l'électricité  paraît  efficace  dans  le  traitement 
des  inflammations  articulaires  traumatiques  aiguës,  dans  les  subluxations 
et  leurs  suites  ;  Remak  les  a  traitées  avec  succès  par  le  courant  galva- 
nique ;  Weissflog,  par  le  courant  faradique.  Gonflement,  chaleur  et 
douleur  dans  les  articulations  disparaissent  promptement  après  la 
séance  ;  la  motililé  des  articulations  s'accroît  et  la  continuation  régu- 
lière du  traitement  amène  bientôt  la  guérison.  Il  est  vrai  qu'aujour- 
d'hui le  massage  habilement  dirigé  fait  à  ce  traitement  une  rude 
conçu rrence. 

Même  dans  des  inflammations  articulaires  aiguës,  rhumatismales 
ou  symptomatiques,  Remak  a  obtenu  des  résultats  très  satisfaisants  ; 
Weissflog  aussi  prétend  les  soumettre  au  traitement  faradique,  si  bien 
que,  pour  ces  formes  diverses,  des  expériences  électrolhérapeutiques 
ultérieures  sont  désirables.  La  méthode  employée  par  Hemak  et  re- 
commandable  à  tous  égords,  contre  ces  inflammations,  consiste  tout 
d'abord  à  faire  passer  dans  l'articulation  un  courant  galvanique  assez 
fort,  en  alternant  les  pôles,  mais  en  usant,  de  préférance,  de  l'.^n  tant 
que  les  douleurs  restent  intenses.  Ajoutez-y  vers  la  fin  de  la  séance, 
quelques  interruptions  et  des  courants  labiles,  traversant  les  muscles 
avoisinants  et  le  long  des  vaisseaux  sanguins  et  lymphatiques  les  plus 
voisins,  ce  qui  accélère  dans  les  tissus  l'écoulement  des  liquides.  Durée 
de  la  séance  10  à  20  minutes. 
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La  méthode,  utilisée  et  prônée  parWeissflog,  du  tmilement  faradi- 
que.  consiste  dans  l'introduction,  répétée  plusieurs  fois  par  jour,  plus 
ou  moins  longtemps,  de  i /-d  à  1  heure,  d'un  fort  courant  faradique,  à 
travers  l'articulation,  avec  de  grandes  électrodes  humides  ou  à  l'aide 
du  bain  électrique  local  ;  Weissflog  fait  appliquer,  de  la  sorte,  de  6  à 

10  fois  par  jour,  la  nuit  comme  le  jour,  le  courant  par  le  malade  lui- 
même  et  il  en  relate  de  très  bons  résultais. 

Il  en  est  tout  autrement  du  rhumatisme  articulaire  aigu,  proprement 
dit,  ou  de  la  polyarthrite  rhumatismale  aiguë.  Dans  celle-ci,  Weissflog 
rejette  toute  tentative  avec  le  courant  faradique,  comme  nuisible. 
Remak  a  un  trop  petit  nombre  d'expériences  personnelles  ;  cependant 

11  penche  à  attribuer  au  courant  galvanique  dans  les  rhumatismes 
aigus  fébriles  une  action  très  favorable,  ^ aussi  bien  pour  le  processus 
local  de  la  maladie  que  sur  la  fièvre  et  la  dyscrasie  générale,  en  tant 
que  ces  dernières  proviennent  de  l'affection  locale  ou  sont  entretenues 
par  elle  ;  il  prétend  particulièrement  avoir  traité  avec  succès  les  trou- 
bles locaux,  persistant  après  la  disparition  de  la  fîèvi'e,  les  douleurs,  la 
raideur,  la  faiblesse  musculaire,  etc.,  etc. 

Mais  il  n'y  a  pas  bien  longtemps  que  DrosdofT  a  rapporté  de  la  cli- 
nique de  Botkin  des  observations  surprenantes  sur  la  façon  dont  se 
comporte  le  rhumatisme  articulaire  aigu  contre  le  courant  faradique, 
observations  qui  lui  sont  défavorables  et  font  sentir  la  nécessité  d'in- 
vestigations ultérieures.  Drosdoff  trouva  tout  d'abord,  la  sensation  de 
douleur  contre  le  courant  faradique  (électrodes  humides),  dans  les 
articulations  afl'ectées,  énormément  affaiblie  mais  en  outre  qu'une 
faradisation  d'une  durée  de  S-10  minutes,  avec  un  courant  puissant, 
ramenait  à  la  normale  la  température  élevée  de  l'articulation,  adou- 
cissait notablement  les  douleurs  pour  quelques  heures  et  déterminait 
si  le  traitement  était  repris  quotidiennement,  une  disparition  plus 
rapide  et  moins  pénible  de  l'ensemble  de  la  maladie.  Ces  données 
furent  complètement  confirmées,  dons  tous  leurs  points  essentiels,  par 
Beetz  à  la  clinique  de  Ziemssen  ;  Beetz  constata  aussi,  parle  fait  d'une 
faradisation  des  articulations  d'au  moins  S-10  minutes,  une  diminution 
surprenante  de  la  douleur,  une  motilité  meilleure  de  l'articulation  et 
une  abréviation  de  la  maladie  tout  entière  ;  il  considéra  le  courant 
faradique  comme  un  palliatif  très  estimable,  d'une  action  sûre,  que 
l'on  pouvait  opportunément  joindre  à  d'autres  médications.  Abra- 
movski  constata  ces  mêmes  brillants  résultats,  diminution  des  douleurs 
pour  quelques  heures,  amélioration  durable  après  quelques  séances,  à 
la  suite  du  badigeonnage  faradique  de  la  peau  recouvrant  les  articu- 

1.  WeisHog  trouva  la  même  chose  pcjur  d'aulres  formes  d'innammation  articu- 
laire aiguë. 
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lations  (iO-13  minutes  par  jour)  mais  il  ne  put  constater  une  analgésie, 
tout  au  moins,  de  la  peau. 

Depuis  que  nous  avons  découvert  dans  le  traitement  du  rhumatisme 
articulaire  aigu  par  l'acide  salicylique  une  méthode  brillante  et 
rarement  inefTicace  vous  aurez  peu  de  plaisir  et  peu  de  tendance  d'es- 
sayer dans  cette  atrcclion  les  longs  et  pénibles  procédés  du  traitement 
galvanique  ou  faradique.  Cependant  comme  il  y  a  pourtant  toujours 
quelques  cas  isolés,  dans  lesquels  le  traitement  par  l'acide  salicylique 
et  l'acide  benzoïque  vous  fait  défaut,  dans  lesquels  même  les  injections 
sous-cutanées  d'acide  carbonique  dans  le  voisinage  même  de  l'articu- 
lation, n'agissent  pas  d'une  manière  sullisamment  calmante,  vous  aurez 
par-ci  par-là  à  avoir  recours  au  courant  électrique  dans  le  rhumatisme 
aigu  et,  en  tout  cas,  ce  courant  se  recommande,  à  côté  du  traitement 
interne,  comme  un  moyen  palliatif  assez  srtr  et  assez  facilement  appli- 
cable. En  première  ligne,  je  crois  qu'il  y  a  lieu  d'essayer  le  traite- 
ment faradique,  soit  avec  des  électrodes  humides,  soit  avec  le  pinceau  ; 
de  traiter  ainsi  chaque  articulation  durant  5-10  minutes,  1-2  fois  par 
jour;  pourtant  on  pourra  tenter  aussi  le  courant  galvanique  seul  en 
alternant  avec  le  faradique. 

En  tous  cas,  pour  des  raisons  théoriques,  et  pour  connaître  d'une 
façon  plus  approfondie  les  actions  catalyliques  du  courant  électrique,  il 
serait  hautement  à  souhaiter  que  ce  dernier  fût  encore  ultérieure- 
ment expérimenté  d'une  manière  plus  étendue  et  plus  rigoureuse,  dans 
ces  afi'ections  articulaires  aiguës. 

Inflammations  articulaires  chroniques. 

Elles  représentent  parmi  les  affections  articulaires  le  domaine  tout 
spécialement  indiqué  de  l'électricité  ;  les  autres  méthodes  de  traite- 
ment se  dérobent  ici  beaucoup  plus  fréquemment  qu'ailleurs,  la  mala- 
die se  traîne  durant  des  années  et  par  suite  une  tentative  de  courant 
électrique  trouve  bien  des  fois  sa  place.  A  la  vérité  ce  sont  surtout 
les  formes  dans  lesquelles  les  tissus  enveloppant  l'articulation  sont 
principalement  atteints  et  dans  lesquelles  des  altérations  destructrices 
plus  profondes  des  cartilages  et  des  os  font  encore  défaut,  qui  sont 
surtout  accessibles  à  l'action  bienfaisante  des  courants  électriques.  Il 
est  opportun  ici  d'établir  des  divisions. 

1.  Le  rhumalisme  inonoarliculaire  chronique  est  une  affection  assez 
commune,  qui  peut  se  localiser  dans  les  articulations  les  plus  diverses, 
le  plus  souvent  dans  celles  de  l'épaule  et  du  genou,  puis  dans  les  arti- 
culations du  coude  et  du  pied,  etc.,  etc.  ;  il  n'est  pas  rare  qu'il  s'accom- 
pagne d'un  abondant  épanchement  de  liquides  (hydarthrosesj,  mais 
fréquemment  aussi  il  se  manifeste  seulement  par  l'épaississement  du 


INFLAMMATIONS  ARTICULAIRES  CHRONIQUES  603 

tissu,  la  raideur  et  la  grande  sensibilité  des  mouvements,  le  manque 
de  souplesse  et  les  craquements  de  l'articulation  et  autres  signes.  Très 
habituellement  il  se  relie  à  une  atrophie  consécutive,  souvent  très 
accentuée,  des  muscles  ;  le  plus  souvent,  de  la  manière  la  plus  frap- 
pante, dans  le  deltoïde  et  le  quadriceps  fémoral  ;  il  apparaît  à  la  suite 
des  traumatismes  ou  parle  fait  d'un  refroidissement,  de  la  gonorrhée 
etc.,  également  aussi  spontanément  et  fréquemment  sur  un  terrain 
scrofuleux  (tumeur  blanche)  ;  c'est  une  affection  le  plus  ordinaire- 
ment très  rebelle,  que  l'on  traite  trop  souvent  en  vain  par  le^ 
moyens  chirurgicaux  ordinaires  (ligatures  solides,  iode,  massage, 
bains,  etc). 

En  tout  cas,  c'est  là  une  des  formes  les  plus  favorables  pour  le  trai- 
tement électrique;  les  indications  des  auteurs  précités  (Proriep,  Mor 
Meyer,  R.  Remak,  Weissflog,  etc.)  relatives  aux  résultats  des  traite- 
ments faradique  et  galvanique,  ont  été  confirmées  par  E.  Remak  et 
par  moi-même. 

Les  méthodes  de  traitement  à  instituer  sont  les  suivantes:  galvani- 
quement:  comme  il  s'agit  ici  essentiellement  d'obtenir  des  actions  cata- 
lytiques,  il  faut  en  premier  lieu  recommander  les  courants  stables, 
dirigés  transversalement  dans  tous  les  sens  à  travers  l'articulation  af- 
fectée ;  de  fréquentes  commutations  de  courant  augmenteront  l'effet  ; 
dans  les  cas  récents,  on  devra  choisir  des  courants  plus  faibles  et  faire 
agir  d'une  façon  prépondérante  i"An  ,  dans  les  cas  invétérés,  des  cou- 
rants plus  forts  et  l'influence  énergique  de  la  Ka.  —  En  outre  un  trai- 
tement circulaire  labile  des  muscles,  vaisseaux  et  canaux  lymphati- 
ques voisins,  paraît  être  très  utile.  Durée  de  la  séance  5  à  20  minutes. 

Faradiquement,  le  courant  peut  être  amené  sur  l'articulation  au 
moyen  d'électrodes  humides  ou  de  bains  locaux  convenablement  admi- 
nistrés ;  courant  assez  fort,  séances  de  10-lS  minutes;  d'après  Weis- 
flog,  plusieurs  séances  par  jour  de  1/2  à  1  heure  de  durée. 

pinceau  faradique  ^ewi  aussi  être  expérimenté,  surtout  oîi  l'on 
désire  produire  une  dérivation  très  énergique,  sur  la  peau,  au  voisinage 
de  l'articulation,  ou  bien  quand  la  grande  sensibilité  de  celle-ci  l'exige. 
Contre  l'atrophie  musculaire  consécutive,  il  faut  employer,  soit  des 
courants  galvaniques  labiles,  KaFP,  des  commutations  de  courant,  ou 
faradiser  régulièrement  les  muscles,  ou  bien  enfin  employer  des  cou- 
rants galvaniques  faibles  continus  recommandés  d'une  manière  si 
pressante  par  Le  Fort  et  Valtat  (v.  ci-dessus  p.  237  et  Leçon  25,  p.  432). 

2°  Le  rhumatisme  polyarticulaire  chronique  n'est  fréquemment  pas 
autre  chose  qu'une  forme  amplifiée  de  l'affection  dont  nous  venons  de 
parler,  ou  bien  il  se  développe  maintes  fois  aussi  comme  un  état  con- 
sécutif au  rhumatisme  articulaire  aigu  spécifique.  De  toutes  manières 
c'est  une  affection  douloureuse  et  rebelle,  contre  laquelle,  bien  des  fois, 
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réleclricité  se  monLre  encore  ulile,  comme  le  démontrent  les  observa- 
tions de  Erdmann  et  autres. 

Le  trailement  s'edecUie  absolument  de  la  même  façon  que  pour  la 
forme  précédente  si  ce  n'est  qu'ici  l'application  doit  s'effectuer  sur 
chacune  des  articulations  alleinles  en  particulier.  Un  traitement  mixte, 
tel  qu'il  lut  pratiqué  par  Erdmann  dans  son  cas  (badigeonnage  fara- 
dique,  faradisation  et  galvanisation  des  articulations  et  muscles)  con- 
duira peut-être  plus  rapidement  au  but. 

S"  L'arthrite  déformante,  ou  rkumaiisme  noueux,  est  assurément  la 
plus  grave  des  formes  qui  sont  ici  en  jeu  et  elle  se  montre  le  plus  sou- 
vent aussi  rebelle  au  courant  électrique  qu'aux  autres  méthodes  de 
traitement.  Relativement  à  son  essence  intime,  les  opinions  sontencore 
divisées  ;  il  faut  probablement  distinguer  plusieurs  formes,  l'une  at- 
teignant de  préférence  les  grandes  articulations  et  la  colonne  verté- 
brale, et  qui  appartient  à  un  âge  avancé  (affection  sénile),  l'autre  qui 
atteint  surtout  les  petites  articulations  des  doigts  et  des  orteils  pour  les 
déformer,  et  qui  apparaît  déjà  à  un  âge  moyen  (arthrite  des  pauvres)  : 
elle  repose  dans  son  essence  sur  des  influences  rhumatismales  ;  enfin, 
il  y  a  vraisemblablement  encore  une  forme,  d'origine  trophonévroli- 
que  et  qu'il  faudrait  donc  classer  parmi  les  névroses  ;  ce  ne  sont  pas, 
du  moins  précisément,  les  résultats  que  Remak,  Mor  Meyer,  etc.  ont 
obtenus  du  traitement  galvanique  du  sympathique  et  de  la  moelle  épi- 
nière,  dans  ces  affections,  qui  viendront  à  l'appui  de  l'hypothèse  de 
leur  origine  nerveuse. 

La  maladie  dure  toujours  des  années  et  des  années,  la  plupart  du 
temps  pendant  toute  la  vie,  s'accompagne  de  la  production  de  nodo- 
sités et  déformations  articulaires,  avec  douleurs  violentes,  atrophie 
musculaire  consécutive,  et  faiblesse  générale  et  elle  fait,  des  individus 
qu'elle  atteint,  des  êtres  impropres  au  travail  et  absolument  sans  res- 
sources. 

Le  cas  traité  par  Cahen  avec  succès  au  moyen  du  courant  faradique, 
et  guéri  au  bout  de  6  mois,  rentre  dans  cette  catégorie  ;  Remak  parle 
des  résultats  favorables  du  traitement  galvanique  (spécialement  dans 
la  forme  de  l'irritation  diplégique)  ;  Mor  Meyer  a  guéri  plusieurs  cas 
par  la  galvanisation  du  sympathique  ;  Althaus  obtint  des  résultais 
très  satisfaisants  de  la  galvanisation  du  dos  et  des  articulations  elles- 
mêmes  ;  quant  aux  succès  obtenus  par  Chéron,  qui  prétend  avoir  guéri 
avec  le  plus  grand  bonheur  toutes  les  maladies  incurables  possibles, 
les  résultats  rapportés  par  lui  sont  si  brillants  qu'on  a  peine  à  les 
croire  ;  il  se  borne  à  agir  localement  sur  les  articulations,  muscles  et 
nerfs,  avec  des  courants  galvaniques  stables  et  forts,  l'espace  de  10  à 
20  minutes  ;  Joffroy  n'a  vu  que  des  résultats  très  médiocres  et  Weiss- 
flog  déclare  que  la  faradisation  n'est  pas  un  remède  efficace  contre 


INFLAMMATIONS   ARTICULAIRES  CHRONIQUES  605 

cette  forme,  mais  tout  au  plus  un  moyen  passager  d'amélioration.  Moi- 
môme,  j'ai  traité  tout  une  série  de  cas,  presque  toujours  sans  succès, 
parfois  j'ai  obtenu  l'arrêt  et  l'amélioration  de  l'affection,  avec  soulage- 
ment subjectif  des  malades  et  amélioration  de  leur  état  général.  Natu- 
rellement, c'est l'afTeclion  sénile  qui  se  montrera  la  moins  favorable; 
vous  ne  pourrez  guère  obtenir  sur  ce  terrain  que  des  adoucissements 
éphémères. 

Gomme  méthode  d'application,  parallèlement  au  traitement  local 
des  articulations,  lequel  doit  s'effectuer  tout  à  fait  de  la  même  manière 
que  pour  les  autres  formes  du  rhumatisme  chronique,  se  recommande 
avant  toutes  choses,  la  galvanisation  régulière  du  sympathique  du  cou 
et  du  plexus  nerveux  correspondant  et,  peut-être  même,  encore  plus, 
le  traitement  de  la  moelle  épinière  elle-même,  particulièrement  du  ren- 
flement cervical  (quand  ce  sont  principalement  les  extrémités  supé- 
rieures qui  sont  atteintes)  et  du  renflement  lombaire  (pour  les  extré- 
mités inférieures). 

La  suppression  delà  faiblesse  générale  et  de  l'atrophie  musculaire, 
l'amélioration  de  la  nutrition  de  la  peau  ainsi  que  des  anomalies  fré- 
quentes de  la  sécrétion  de  la  sueur,  etc.,  pourront  être  produites  prin- 
cipalement jDar  une  galvanisation  labile  et  corrélative  des  plexus,  des 
troncs  nerveux  principaux  et  des  muscles  des  extrémités.  En  outre  on 
est  certainement  justiflé  de  faire  des  tentatives  avec  la  faradisation 
générale  et  avec  le  bain  électrique. 

Que  le  traitement  électrique  institué  de  la  sorte  devienne  très  com- 
plexe et  très  lent,  cela  s'explique  de  soi,  vu  la  difl'usion  ordinaire  de 
l'affection.  La  durée  des  séances  pourra  être,  suivant  les  circonstan- 
ces, de  10,  15  minutes  et  davantage. 

En  outre,  d'après  toutes  les  expériences  faites  jusqu'ici,  la  durée  du 
traitement  complet  devra  être  considérable,  si  l'on  veut  avoir  de 
bons  résultats  ;  un  traitements  durant  des  mois  entiers  et  répété  sou- 
vent pendant  des  années  entières,  voilà  ce  qui  est  ordinairement  né- 
cessaire. L'essentiel  est  donc  ici  de  ne  pas  perdre  patience. 

4.  Les  ankyloses,  la  roiàeur  des  articulations,  les  gonflcinents  périar- 
thriliques,  etc.,  tels  qu'on  les  observe  souvent  après  des  lésions  trau- 
matiques,  des  blessures  par  armes  à  feu,  des  bandages  chirurgicaux 
trop  longtemps  portés,  etc.,  ont  aussi  été  souvent  l'objet  d'un  traite- 
ment électrique  efficace.  Mor  Meyer  vit  de  pareilles  affections  dispa- 
raître sous  l'influence  du  courant  galvanique,  particulièrement  avec 
l'An;  par  contre  Chéron  a  trouvé,  dans  des  cas  analogues,  que  l'action 
stable  et  labile  de  la  Ka  avait  été  particulièrement  avantageuse.  Il  sera 
d'ailleurs  à  peu  près  indifférent  d'employer  tel  ou  tel  pôle  ;  il  est  pro- 
bable que  le  mieux  sera  de  s'en  servir  alternativement  et  successive- 
ment pour  amener  une  action  catalytique  aussi  intense  que  possible.. 
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Si  donc  vous  désirez  occasionnellement  faire  un  essai  dans  ce  sens, 
vous  emploierez  des  courants  stables  et  labiles,  dans  une  direction 
altcriiaiile  sur  les  parties  malades.  Au  reste,  sur  ce  terrain,  le  massage 
Cura  probablement  une  dangereuse  concurrence  à  l'éleclrothérapie. 

J'ai  parlé  plus  haut,  à  l'occasion  des  névralgies  (27»  Leçon,  p.  468) 
du  traitement  des  névroses  articulaires. 

Maladies  des  org-anes  glandulaires. 

Remak  raconte  dans  sa  Galvanolhérapiê  (p.  293),  à  propos  de  la  des- 
cription du  traitement  calaiytique  d'un  cas  de  gonflement  musculaire 
idiopalhique  à  l'avant-brap,  qu'il  a  réussi,  chez  la  même  malade,  à 
faire  disparaître  une  série  de  glandes  lymphatiques  du  cou  hypertro- 
phiées et  douloureuses  et  à  diminuer  des  tumeurs  goitreuses  douloureuses 
existant  depuis  longtemps.  Depuis  cette  époque,  les  tumeurs  lympha- 
tiques, ainsi  que  les  goitres  ont  été,  à  difl'érenies  reprises,  traités  élec- 
triquement par  d'autres  observateurs,  quelquefois  avec  de  brillants 
succès. 

Seeger,  Ghvostek,  Onimus  et  Legros^  Picot  se  sont  servis,  de  même 
que  Remak,  du  courant  galvanique^  pour  combattre  les  tumeurs  lym- 
pho-g landulaires  et  ils  ont  trouvé,  dans  le  passage  stable  et  labile  d'un 
courant  à  travers  elles  et  les  canaux  lymphatiques  avoisinants,  la  meil- 
leure méthode  de  traitement.  Au  dire  d'Onimus  et  de  Legros,  il  sem- 
blerait que,  dans  ce  but,  il  faut  recommander  de  préférence  l'action 
du  pôle  positif  ;  mais  ici  comme  partout,  quand  on  veut  obtenir  des 
efîets  catalytiques,  le  mieux  serait  peut-être  de  faire  agir  le  courant 
alternativement  dans  une  direction  ou  dans  l'autre  et  d'utiliser  les 
deux  pôles  successivement;  il  est  vrai  que  parfois,  dans  un  cas,  c'est 
le  pôle  positif  et,  dans  un  autre  cas,  le  pôle  négatif,  dont  l'action  doit 
être  prolongée.  Quand  les  glandes  s'y  prêtent,  par  leur  position,  on 
pourrait  aussi  essayer  l'inlroduclion  cataphorique  de  l'iode  (d'après 
le  procédé  amélioré  par  Munk,  7°  leçon,  page  121). 

Le  courant  faradique  a  aussi  été  employé  dans  certains  cas  avec 
succès  pour  faire  disparaître  des  tumeurs  glandulaires.  Duchenne 
adissipé  des  tumeurs  glandulaires  du  cou  au  moyen  du  courant  fa- 
radique ;  Boulu  a  diminué,  avec  l'appareil  de  rotation,  des  gonflements 
de  la  parotide  et  Mor  Meyer  parle  d'une  tumeur  glandulaire  du  cou, 
ayant  la  grosseur  d'un  œuf  de  poule,  qu'il  réduisit,  en  60  séances,  à 
la  petitesse  d'un  noyau  de  prune  ;  enfin  d'une  tumeur  (observation  re- 
marquable) de  la  grosseur  d'une  tête  et  plus  encore,  tumeur  dure 
comme  la  pierre,  logée  entre  la  tête  et  l'omoplate  et  qui  fui  réduite  à 
un  minimum  persistant,  au  bout  de  273  séances^  chacune  d'une  heure 
à  une  heure  et  demie. 

.  Tout  récemment,  Mor  Meyer  a  publié  un  procédé,  au  moyen  du- 
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quel,  dans  certains  cas,  celte  durée  si  longue  pourrait  être  raccourcie  ; 
il  trouva  que  de  nombreuses  interruptions  d'un  courant  faradique 
très  fort,  dirigé  à  travers  les  tumeurs  glandulaires  pendant  5  à  10 
minutes,  amène  un  véritable  t'raclionnement  des  masses  glandulaires 
en  glandes  plus  petites  et  plus  nombreuses  et  accélère  de  la  sorte  leur 
réduction  et  leur  résorption.  Ce  procédé,  qui  jusqu'ici  a  été  employé 
dans  deux  cas  seulement,  réclame  une  confirmation  ultérieure. 

Chvostek  a  publié  une  plus  grande  série  d'observations  sur  le  traite- 
ment galvanique  du  goitre,  et  dans  certains  cas,  il  en  a  obtenu  la  dispa- 
rition avec  une  promptitude  merveilleuse;  mais  le  plus  souvent,  il  n'a 
abouti  qu'à  une  diminution  partielle  du  goitre  et  rarement,  il  est  vrai, 
il  n'a  obtenu  aucun  succès.  Sa  méthode  consiste  à  faire  entrer  et  pas- 
ser un  courant  stable,  tous  les  jours  pendant  S  à  10  minutes,  la  durée 
du  traitement  varie  suivant  les  cas. 

Il  faut  aussi  mentionner  ici  les  expériences  faites  de  différents  côtés 
pour  diminuer  et  ramener  à  son  état  normal  au  moyen  de  courants 
électriques,  la  t^ate  grossie  par  des  causes  pathologiques.  Chvostek 
poussé,  paraît-il,  par  une  courte  notice  de  Fieber,  aurait  fait  le  pre- 
mier d'une  manière  systématique  et  avec  des  observations  exactes, 
cette  expérience  qui  lui  a  donné  le  résultat  suivant  :  au  moyen  du  cou- 
rant électrique,  il  aurait  pu  déterminer  une  réduction  de  la  rate,  no- 
table, démontrable  par  la  percussion  et  cela  par  voie  réflexe,  en  fara- 
disant  énergiquement  avec  deux  pinceaux  la  peau  de  la  région  de  la 
rate,  à  chaque  séance  pendant  3  minutes.  Grâce  à  ce  procédé,  on  dé- 
termine d'abord  une  diminution  passagère,  mais  durable,  si  l'on  con- 
tinue régulièrement  le  traitement,  et  surtout  dans  les  tumeurs  de  la  rate 
qui  se  rencontrent  dans  la  cachexie  malarienne  et  intermittente.  Chvos- 
tek, qui  nous  à  fait  connaître  un  plus  grand  nombre  de  résultats  tout 
à  fait  frappants,  même  dans  des  cas  où  la  quinine  s'était  montrée 
impuissante,  quoique  administrée  à  fortes  doses,  explique  ce  résultat 
par  les  contractions,  excitées  d'une  manière  réflexe,  des  fibres  mus- 
culaires lisses  dans  le  tissu  de  la  rate  elle-même  et  plus  encore  par  la 
contraction  des  vaisseaux  sanguins  dans  ce  môme  tissu. 

Botkin  aussi  s'est  convaincu  de  l'action  réductive  du  courant  fara- 
dique sur  les  tumeurs  diverses  de  la  rate  ;  mais  il  emploie  ce  courant 
directement,  avec  des  électrodes  humides,  sur  la  rate  tuméfiée.  Il  cons- 
tata aussi  le  môme  effet  sur  des  tumeurs  leucémiques  de  la  rate  ; 
Berger  (d'après  Mosler)  a  aussi  réduit  notablement  une  tumeur  leu- 
cémique de  la  rate,  par  la  faradisation  de  la  peau  de  cette  région,  ce  en 
quoi  EUas  et  Mosler  n'ont  pas  réussi.  Popow  a  vu  un  cas  où  la  faradisa- 
disalion  a  exercé  une  influence  favorable  sur  la  tumeur  malarienne 
de  la  rate  et  Skorczewsky  a,  dans  une  plus  grande  série  de  recherches, 
vu  se  manifester  presque  constamment,  au  moyen  de  la  faradisation 
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de  la  rate  elle-môme  (électrodes  humides,  courant  énergique)  une  di- 
minution du  volume  do  ces  tumeurs  ;  dans  la  première  séance,  il 
obtint  le  maximum  de  résultai  ;  il  eu  eut  moins  dans  les  séances  sui- 
vantes. Mader  parle  semblablement  de  résultats  très  favorables  dans 
deux  cas  diiïérents. 

Il  est  donc  hors  de  doute  que  la  faradipation  cutanée  et  percutanée 
de  la  région  de  la  rate  et  des  gonflements  pathologiques  de  la  rate,  sur- 
tout de  ceux  produits  par  la  malaria,  mais  moins  des  leucémiques,  peut 
déterminer  leur  diminution  et  leur  rétrogradation  ;  jusqu'ici  on  n'a  pas 
encore  obtenu  d'action  notable  du  courant  galvanique.  On  pourrait 
donc  recommander  peut-être  d'associer  ce  moyen  curalif  à  d'autres 
médications  de  la  rate,  la  quinine,  l'eucalyptus,  etc.,  dans  tous  les 
cas  où  ces  tumeurs  présentent  une  certaine  opiniâtreté  et  résistance 
aux  actions  ordinaires,  particulièrement  dans  la  cachexie  malarienne, 
dans  les  tumeurs  chroniques  de  la  rate,  après  le  typhus,  etc. 

Je  n'oublierai  pas  défaire  remarquer  que  les  expériences  ayant  pour 
but  d'agir  sur  les  paroxysmes  de  la  fièvre  inlei'mil lente  elle-même,  par 
le  courant  galvanique  ou  faradique,  ont  été  assez  infructueuses  et,  en 
tout  cas,  ne  nous  engagent  pas  à  des  tentatives  semblables. 


Affections  des  organes  de  la  poitrine. 

Jusqu'ici  on  n'a  encore  essayé  que  dans  un  très  petit  nombre  de  for- 
mes morbides,  un  traitement  électrique  des  maladies  des  poumons  et 
du  cœur  ;  aussi  y  a-t-il  très  peu  de  choses  à  dire  sur  ce  point.  Si  je 
fais  abstraction  de  la  tentative  de  Bastings,  ayant  pour  but  d'amélio- 
rer et  de  guérir  la  phtisie  pulmonaire,  en  fortifiant  les  muscles  de 
l'inspiration  au  moyen  d'une  gymnastique  faradique,  procédé  qui  a 
été  plus  lard  vanté  par  Schwalbe,  je  constate  que  ce  sont  principale- 
ment des  troubles  nerveux  ou  du  moins  considérés  comme  tels,  des 
organes  de  la  respiration  et  de  la  circulation,  qui  ont  provoqué  des 
expériences  électrolhérapeuliques. 

En  première  ligne,  l'asthme  nerveux.  11  est  vrai  que  nous  rencon- 
trons ici,  à  cause  de  notre  ignorance  persistante  sur  l'essence  et  le  siège 
de  l'asthme,  de  sérieuses  difficultés  en  ce  qui  concerne  le  choix  du 
siège  et  du  mode  d'application  des  courants  électriques.  Qu'il  s'agisse 
d'une  crampe  des  muscles  des  bronches  ou  môme  du  diaphragme,  ou 
bien  d'un  gonflement  vaso-moteur  de  la  membrane  muqueuse  des 
bronches,  ou  bien  d'un  trouble  dans  la  zone  d'innervation  du  vague  ou 
du  sympathique,  ou  d'une  excitation  directe  de  ses  rameaux,  ou  d'une 
provocation  réflexe  des  phénomènes  asthmatiques,  et  enfin  de  l'en- 
droit où  il  faut  réellement  commencer  le  siège  de  cette  irritation  di- 
recte ou  réflexe,  tout  cela  est  encore  plus  ou  moins  obscur  et  peut 
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vraisemblablement  varier  suivant,  Irs  c.is.  Les  conceptions  nouvelles 
sur  la  produclion  éminemment  fi'éijuciito  de  l'aslhme  par  des  excita- 
tions provenant  de  la  membrane  muqueuse  du  nez,  des  organes  de  la 
gorge  et  du  larynx,  ne  sont  pas  encore  si  généralement  acceptées  et 
démontrées  pour  qu'on  puisse  en  faire,  sans  hésitation,  la  base  d'un 
traitement  thérapeutique. 

Nous  sommes  donc  presque  toujours  condamnés  à  un  traitement 
empirique,  qui  doit  cependatil  reposer  sur  quelques  conceptions  théo- 
riques. Mais  ce  qui  résulte  du  petit  nombre  d'observations  connues 
jusqu'ici,  c'est  qu'on  peut  obtenir,  pour  l'asthme  bronchial,  des  résul- 
tats satisfaisants  avec  l'électricité,  et  môme  avec  des  méthodes  très  diffé- 
rentes les  unes  des  autres.  Gaspari  a  guéri  un  cas  de  ce  genre,  qui 
durait  depuis  plusieurs  années  et  cela  au  moyen  du  courant  galvani- 
que. A  cet  effet,  il  fixa  laKaau  sacrum  et,  avec  l'An,  il  frotta  lentement 
la  colonne  vertébrale  depuis  la  nuque  jusqu'aux  vertèbres  lombaires, 
l'espace  de  10  à  20  minutes  ;  au  bout  de  25  séances,  guérison.  Brenner 
vit,  dans  un  cas  grave  d"asthme,  une  notable  amélioration  due  à  l'ap- 
plication du  courant  galvanique  sur  le  vague  (l'An  à  la  nuque,  Ka  entre 
le  larynx  et  le  sterno-cleido-mastoïdien.  Neftel  a  traité  systématique- 
ment une  série  de  cas  par  la  méthode  galvanique  et  il  prétend  avoir  ob- 
tenu, de  la  sorte,  des  résultats  surprenants.  Parlant  de  l'hypothèse  que 
l'asthme  ne  se  produit  qu'avec  la  participation  du  nerf  vague,  il  a  fait 
de  ce  nerf  l'objet  spécial  de  son  traitement  et  cela  d'après  la  méthode 
polaire.  Il  arriva  que,  dans  la  plupart  des  cas,  l'action  de  l'An  sur  le 
vague  eut  un  brillant  succès;  il  est  vrai  que,  dans  beaucoup  de  cas,  II 
en  fut  de  même  de  l'action  de  la  Ka. 

Cette  dernière  aurait  môme  une  vertu  spéciale  pour  arrêter  des  ac- 
cès isolés.  Neftel  commence  parfaire  agir  un  courant  faible,  dont  il 
augmente  peu  à  peu  l'intensité  à  l'aide  du  rhéostat,  jusqu'à  ce  que 
l'accès  soit  calmé,  puis  il  fait  sortir  le  courant  insensiblement.  La  du- 
rée de  la  séance  est  de  2  à  10  minutes,  d'abord  tous  les  jours,  ensuite 
plus  rarement.  Schmitz  utilisa  aussi  le  courant  galvanique  dans  un  cas 
d'asthme  et  d'emphysème,  dans  lequel  les  accès  étaient  accompagnés 
régulièrement  d'un  catarrhe  intense  du  nez  et  des  bronches.  Par  l'ap- 
plication des  électrodes,  des  deux  côtés,  sur  le  cartilage  du  corps 
thyro'ide,  sur  le  bord  interne  du  sterno-masto'ïdien,  on  obtient 
une  aclion  éclatante,  savoir  :  un  soulagement  immédiat  de  la  res- 
piration et  une  expectoration  abondante.  Par  contre  Schaffer  prétend 
que,  dans  le  traitement  de  l'asthme  le  courant  galvanique  a  constam- 
ment trahi  ses  espérances,  tandis  qu'il  alTirme  avoir  obtenu  de  bril- 
lants résultats  de  l'emploi  du  courant  faradique.  Il  signale  ce  dernier 
comme  un  remède  des  plus  importants  pour  couper  court  l'accès 
asthmatique.  Assez  souvent,  dit-il,  les  accès  d'asthme  les  plus  violents 
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disparaissent,  grâce  à  lui,  comme  par  enchantement.  Conformément  à 
son  opinion  que  l'asthme  se  produit  le  plus  souvent,  par  suite  de 
l'excitation  des  nerfs  des  parties  supérieures  de  l'organe  respiratoire 
(nez,  gosier,  larynx,  cordes  vocales),  il  dispose  les  deux  électrodes  du 
•courant  faradique  plus  haut  ou  plus  profondément  (soiL  tout  au-des- 
sous de  l'angle  de  la  mâchoire,  on  dans  le  haut  du  cartilage  thyroïde^  et 
fait  passer  de  puissants  courants  faradiques  durant  1/4  à  1/2  heure  -'les 
soulfrances  diminuent  immédiatement  et  les  malades  peuvent  aisément 
s'en  aller.  Le  traitement  s'effectue  de  celte  manière,  deux  fois  par 
jour;  plus  tard  les  séances  sont  plus  rares  et  plus  courtes.  Schalfer  a 
guéri  de  la  sorte  un  grand  nomhre  de  cas  et  Bresgen  aussi  a  obtenu  de 
bons  résultats  de  ce  procédé. 

A^ous  voyez,  Messieurs,  qu'il  n'est  guère  possible  de  tirer  de  solides 
points  d'appui  pour  le  traitement  électrique  de  l'asthme,  d'un  aussi 
petit  nombre  de  faits.  Naturellement,  dans  tous  les  cas,  il  faut  d'abord 
tenter  un  traitement  de  la  cause  première  de  l'afTeclion  et  de  tous  les 
autres  phénomènes  concomitants  (catarrhe  nasal,  polypes,  emphysè- 
mes, etc.)  ;  et  là  seulement  où  vous  avez  des  motifs  pour  croire  ù  l'exis- 
tence d'un  asthme  purement  nerveux,  vous  pourrez  employer  immé- 
diatement et  exclusivement  le  traitement  électrique,  d'après  la  méthode 
de  Schafl'er  ;  outre  cela  vous  pourrez  aussi  essayer  de  faradiser  à  travers 
la  poitrine  et  depuis  la  nuque  jusqu'à  la  région  du  cœur  et  à  la  racine 
des  poumons.  Si  cet  essai  est  iii  l'ructueux,  je  conseillerai  de  recourir  au 
courant  galvanique.  Vous  traiterez  par  exemple  le  vague  sympathique 
d'après  différentes  méthodes  :  action  de  l'An,  puis  de  la  Ka  ;  ou  bien 
courant  stable  descendant  depuis  la  nuque  jusqu'à  ces  nerfs  et  la  région 
du  cœur  ;  vous  pourrez  aussi  éventuellement  utiliser  le  procédé  Cas- 
pari.  Va\  tous  cas,  accordez  à  chacune  de  ces  tentatives  assez  de  temps 
et  d'espace. 

Mais  de  nombreuses  observations  ultérieures  pourront  seules  servir 
à  préciser  la  valeur  et  les  indications  spéciales  des  différents  modes 
d'action. 


De  quelle  manière  faut-il  traiter  électriquement  l'angine  de  poitrine  ? 
Pour  cette  réponse,  je  rénvoie  à  ma  27«  Leçon,  p.  468. 

Les  troubles  moteurs  du  cœur,  en  tant  qu'ils  doivent  être  considé- 
rés comme  ayant  une  origine  nerveuse,  ont  été,  jusque  dans  ces  der- 
niers temps,  l'objet  de  rares  essais  électrothérapeutiques  ;  du  moins 
on  n'a  pas  encore  publié  grand'chose  sur  eux.  Peut-être  cela  chan- 
gera-t-il  à  l'avenir,  grâce  au  travail  de  V.  Ziemssen  sur  l'excitabilité 
électrique  du  cœur. 

En  tout  cas,  ce  ne  serait  pas  chose  illogique  que  d'essayer  tout  d'à- 
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bord  une  fois  l'aclion  de  l'électricité  sur  les  baltemenls  nerveux  du  cœur 
si  fréquents.  Flies  seul  paraît,  dans  une  grande  série  de  cas,  avoir 
fait  celte  tentative  ;  dans  24  cas  de  palpUalions  du  cœur,  parmi  les- 
quels 5  seulement  provenaient  d'une  maladie  organique  du  cœur,  lia 
constaté  d'ordinaire  une  atténuation  de  raffectiou,  dans  des  cas  nom- 
bi-eux  (sans  affection  du  cœur),  et  même,  au  bout  de  S  à  6  séances,  il 
a  obtenu  une  guérison  complète.  Sa  méthode  consistait  dans  l'emploi 
de  courants  galvaniques  d'une  intensité  modérée,  sur  chaque  vague, 
tous  les  jours,  pendant  1  ou  2  minutes  ;  le  courant  descendant  aurait 
un  meilleur  effet  que  le  courant  ascendant.  L'effet  ne  fut  d'abord  que 
subjectif;  mais  on  reconnut  bientôt  après  qu'il  était  devenu  objective- 
ment perceptible  par  la  diminution  de  la  fréquence  et  de  l'intensité  de 
l'action  du  cœur. 

.Moi-même  j'ai  traité  une  fois  un  cas  de  fortes  palpitations  du  cœur, 
avec  irrégularité  dii  cœur  et  asthme  cardiaque  porté  à  un  haut  degré 
(résultant  sans  doute  d'une  affection  organique),  avec  un  résultat  pal- 
liatif relativement  très  favorable,  en  galvanisant  (le  vague,  au  cou,  à  la 
nuque,  à  la  région  du  cœur).  Je  n'ai  pas  jusqu'ici  eu  connaissance  d'au- 
tres observations  analogues. 

Il  est  naturellement  tout  à  fait  logique  d'invoquer,  dansdescas  sem- 
blables, en  premier  lieu,  l'action  d'arrêt  du  vague  et  d'exciter  ce  nerf 
à  l'aide  du  courant.  Mais  n'existe-t-il  pas  aussi  des  cas  oij,  par  une 
action  déprimante  sur  le  sympathique  du  cou,  c'est-à-dire  sur  les  cen- 
tres e.x.cito-moteurs  de  la  moelle  cervicale  (l'An  stable  sur  la  moelle  cer- 
vicale) l'on  puisse  obtenir  quelque  chose  d'analogue  ?  Des  expériences 
idtérieures  répondront  à  cette  question. 

Il  faudrait  en  outre  étudier  l'action  directe  du  courant  galvanique 
sur  les  nerfs  intracardiaques,  d'après  le  procédé  de  V.  Ziemssen  :  cou- 
rants très  forts  dirigés  transversalement,  de  la  colonne  vertébrale  à  la 
région  du  cœur,  avec  de  très  grandes  électrodes  et  des  commutations 
de  courant  exécutées  avec  mesure,  à  des  intervalles  déterminés,  pour 
régulariser  les  pulsations  du  cœur.  On  peut  ainsi  obtenir  aisément 
une  augmentation  de  la  fréquence  des  mouvements  du  cœur  ;  mais 
pour  diminuer  cette  fréquence,  il  faut,  du  moins  sur  un  cœur  normal, 
des  courants  d'une  grande  énergie  ;  cependant,  en  pathologie,  la  chose 
se  présentera  sous  un  autre  jour.  Qu'il  faille  beaucoup  de  circonspec- 
tion dans  ces  expériences,  cela  se  conçoit  aisément  ;  mais  uoi  qu'il 
arrive,  elles  promettent  toujours  certains  résultats. 

Il  semble  également  justifié  de  procéder  à  des  expériences  sembla- 
bles, dans  la  débilité  et  rirrégularité  du  cœur.  Ici  encore,  il  faudrait 
employer  d'abord  la  méthode  de  V.  Ziemssen,  faire  passer  surtout  de 
forts  courants  galvaniques  stables  à  travers  le  cœur  (môme  sans  com- 
mutations de  courants),  courants  qui  partiraient  de  certains  points  dé- 
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tfniuiiés,  .sillon  aiiriculo-vcnlrir^ulaire  el  Voisinage,  et  détermineraienl 
uno  accélération  <lo.s  haltenni^nls  du  cœur  suivant  un  rythme  réçulifir 
(vraisemblablunient  par  l'excitation  directe  des  ganglions  du  cœuri.  D.? 
plus  on  peut  eiïectuer  aussi  la  galvanisation  de  la  moelle  cervicale  et 
(lu  vague-sympathique;  la  méthode  nécessaire  à  cela,  devrait  être 
déterminée  empiriquement,  d'après  les  principes  physiologiques. 

TRENTE-SIXIBMË  LEÇON 

SoMMAïaE:  Maladies  des  organes  du  la  dineation.  Paralysie  de  la  dégliilition.  — 

Névroses  de  l'œsophage.  —  Affections  de  l'estomac  :  vomissements  nerveux.   

Cardialgic.  —  Dyspepsie  nerveuse  ;  mélhod  ;s  électriques  de  traitement.  —  Atonio 
cl  dilatation  de  l'estomac. 

Mala'/ies  'le  L'intestin..  Entéropatliie  nerveuse.  —  Enléralifie.  —  Atonie  et  paralysie 
du  muscle  intestinal  :  1 .  Occlusion  de  l'intestin  par  l'avrét  atoniqiie  des  excré- 
ments. Pathologie;  cas  divers;  méthodes  de  traitement  électrique.  —  Invagination 
de  l'intestin.  —  2.  Constipation  chronique  par  atonie  de  l'intestin.  —  Cas  divers; 

faradisation  percutanée  ;  faradisation  recto-abdominale  ;  galvano-faradisatiou.   

Prolapsus  anal.  Parésie  du  sphincter  d;  l'anus.  —  .^scites  :  leur  traitement  fara- 
diquo. 

Les  organes  abdominaux  ont  nécessité  plus  que  d'autres,  à  beau- 
coup de  points  de  vue,  un  Irailement  électrique,  car  ils  sont  en  partie 
de  nature  musculaire  et  par  suite  ils  paraissent  devoir  être  bien  plus 
accessibles  à  l'influence  directe  du  courant  électrique.  Pourtant  ils 
présentent  bien  d'autres  troubles  sensibles,  vaso-moteurs,  sécrétoires 
etc.,  anomalies  qui  peuvent  aussi  être  l'objet  de  l'électrothérapie. 

Nous,  notre  intérêt  se  concentre  tout  d'aboi'd  et  surtout  sur  Jes 

Affections  des  organes  de  la  digestion, 

Surtout  celles  du  canal  digestiflui-mème,  dans  ses  divers  segments, 
tandis  que  les  glandes  avoisinantes,  grandes  ou  petites,  seront  pour 
nous  d'une  bien  moindre  importance. 

Je  me  suis  déjà  ci-dessus  occupé  de  la  question,  spécialement  en  ce 
qui  concerne  les  formes  variées  et  fréquentes  de  paralysie  de  dégluti- 
tion et  leur  traitement  (voir  23"  Leçon,  p.  432). 

Le  spasme  el  la  paralysie  de  l'œsophage  isolés  sont  des  phénomènes 
pathologiques  très  rares,  mais  peuvent  devenir  à  l'occasion  l'objet  d'un 
traitement  électrique.  Il  devra  s'elTectuer  absolument  d'après  les  prin- 
cipes généraux,  avec  une  méthode  appropriée  au.x  circonstances  lo- 
cales. Il  faudra  donc  introduire  une  électrode  (sondu  pharyngienne, 
munie  d'un  bouton  métallique)  dans  l'œsophage  momo  jusqu'à  diiïé- 
rentes  hauteurs,  tandis  que  l'autre  électrode  restera  sur  la  nuque,  la 
colonne  vertébrale,  ou  sui'  le  sternum.  On  peut  employer  à  cet  effet 
des  courants  galvaniques  et  faradiques,  mais  on  conseille  une  grande 
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circonspection  dans  le  choix  de  la  force  du  courant,  vu  la  proximité 
des  vagues,  dont  l'excessive  excitabilité  pourrait  aisément  entraîner 
des  conséquences  dangereuses. 

Une  nf'i'?we  sensible  de  l' œsophage,  une  sorte  de  brûlure  nerveuse 
de  la  gorge  sans  aucune  autre  manifestation  dyspeptique  (névrose  du 
vague  ?)aété guérie  promptement  par  Brenner(Unlers.  u.  Beob,  p.  83)  à 
la  suite  de  l'application  du  courant  galvanique  sur  la  région  du  nerf 
vague  (An  à  la  nuque,  Ka  entre  le  lai-ynx  et  le  sterno-mastoïdien,  pen- 
dant 3  minutes,  avec  quelques  interruptions). 

Plus  nombreuses  et  plus  importantes  sont  les  expériences  et  les  re- 
cherches faites  j.usqu'ici  sur  l'électrolhérapie  dans  les  maladies  de  l'es- 
tomac, .l'ai  fait  connaître  précédemment  (page  117  et  suivantes)  les 
recherches  physiologiques  qui  lui  servent  de  base.  Leurs  résultats 
précaires  en  somme,  n'ont  pas  été  précisément  élargis  par  un  travail 
de  Bocci  venu  depuis  à  ma  connaissance.  Ce  savant  a  trouvé  qu'une 
excitation  directe  des  parois  de  l'estomac,  au  moyen  du  courant  fara- 
dique  provoque  des  contractions  manifestes,  tandis  qu'une  excitation 
mdii'ecte,  à  travers  les  téguments  du  ventre,  nê  fait  naître  que  des 
contractions  insignifiantes,  d'une  valeur  thérapeutique  très  douteuse. 
Par  contre,  l'application  directe  intérieure  du  courant  faradique  (au 
moyen  d'une  sonde  stomacale  convenable),  outre  les  contractions,  pro- 
voque encore  une  congestion  vasculaire  et  une  abondante  sécrétion  de 
suc  gastrique. 

Parmi  les  conditions  pathologiques,  il  faut  naturellement  compter, 
d'une  manière  exclusive,  les  affections  fonctionnelles,  les  troubles  ner- 
veux (et  musculaires)  de  la  fonction  de  l'estomac.  Nul  ne  s'avisera  de 
vouloir  traiter  avec  le  courant  électrique  un  catarrhe  stomacal,  un 
ulcère  ou  une  néoformation  de  l'estomac,  mais  ce  courant  promettra 
difl'érents  succès  dans  les  états  qui  émanent  d'une  disposition  morbide 
des  nerfs  sensibles  de  l'estomac,  ou  d'un  spasme  et  d'une  faiblesse  des 
muscles  de  l'estomac  ou  enfin  d'un  fonctionnement  insuffisant  des 
nerfs  de  la  sécrétion  de  l'estomac.  Nous  possédons  effectivement  sur 
toutes  ces  questions  une  quantité  considérable  d'expériences. 

Contre  les  vomissements  nerveux  tels  qu'on  les  trouve  chez  les  hysté- 
riques, dans  la  grossesse  et  pendant  les  couches,  dans  la  migraine,  la 
dysménorrhée,  etc.,  difl'érents  observateurs (Seramola,  Lente,  Popper) 
ont  jugé  que  le  courant  électrique  pouvait  être  utile.  Les  méthodes  à 
employer  sont  plus  ou  moins  empiriques  ;  ou  bien  une  faradisalion  de 
la  région  gastrique,  du  dos  jusqu'à  l'épigastre  ou  depuis  la  nuque  jus- 
qu'à l'épigastre  (Lente),  ou  bien  les  deux  pôles  appliqués  à  la  région 
gastrique  (Popper)  avec  de  grandes  électrodes  et  des  courants  assez 
Inrts  ;  ou  bien  la  galvanisation  de  la  même  façon,  après  s'être  assuré 
préalablement  si  l'An  ou  la  Ka  est  plus  utile  à  l'épigastre.  Mais  ce  qui 
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paraît  lo  plus  cilicace  est  certainement  la  f/alvanisalion  au  cou  et  à  la 
moelle  cervicale,  mode  dans  lequel  on  exerce  le  plus  d'action  sur  les 
nerfs  les  plus  rapprochés,  le  vague,  le  sympathique,  le  phrénique  et 
les  centres  nerveux  de  la  moelle  allongée  ;  en  tout  cas,  il  faut  essayer 
du  inoins  la  galvanisation  depuis  le  cou  jusqu'à  la  région  gastrique 
(Seniniola).  Les  succès  publiés  sont  en  partie  très  brillants  ;  quebjue- 
fois  même,  une  amélioration  se  produisait  instantanément. 

Nous  avons  dit  (27°  Leçon,  p.  408)  de  quelle  manière  il  fallait  traiter 
la  cardialgie  nerveuse. 

Un  intérêt  particulier  s'attache,  depuis  très  peu  de  temps,  à  ce 
(ju'on  appelle  la  dyspepsie  nerveuse  et  déjà  plusieurs  voix  ont  réclamé 
pour  elle  un  traitement  électrique.  Il  est  vrai  que  les  théories  sur  l'es- 
sence réelle  de  la  dyspepsie  nerveuse  n'ont  pas  encore  élucidé  la 
question.  Si  l'on  voulait,  avec  Leube,  ranger  simplement  sous  ce  nom  les 
cas  oij,  sous  le  rapport  du  temps  et  de  la  chimie,  la  digestion  suit  nn 
cours  normal,  mais  oij,  soit  par  TefTet  d'une  excitabilité  anormale  des 
nerfs  de  l'estomac,  ou  de  l'ensemble  du  système  nerveux,  toutes  sortes  de 
symptômes  désagréables  et  importuns,  locaux  ou  généraux,  apparais- 
sent pendant  la  digestion,  on  renfermerait,  à  mon  avis,  la  dyspepsie 
nerveuse  dans  des  limites  trop  étroites.  En  effet,  il  y  a  aussi,  incontesta- 
blement, des  cas  où,  par  suite  précisément  du  système  nerveux,  par 
suite  d'une  innervation  défectueuse  des  glandes  de  l'estomac  ou  d'une 
activité  insuffisante  de  ses  muscles,  il  se  produit  une  digestion  chimi- 
quement et  temporairement  anormale^  sans  aucune  altération  de 
slruclu  e  de  l'estomac  et  donne  alors  lieu  aux  symptômes  d'une  dys- 
pepsie nerveuse.  Ainsi,  dans  une  série  de  cas,  les  troubles  nerveux  dys- 
peptiques émanent  d'un  acte  digestif,  normal  en  soi,  tandis  que  dans 
l'autre  série,  l'acte  digestif  lui-même  devient  anormal,  par  suite  de 
pertubations  nerveuses  primaires.  Mais  les  deux  formes  ont  évidem- 
ment une  connexion  intime  et,  certainement,  on  ne  peut  pas  les  séparer 
dans  la  pratique  aussi  bien  qu'en  théorie.  Pour  les  deux,  le  courant 
électrique  peut  devenir  souvent  un  remède  efficace,  à  côté  d'autres 
remèdes  qui  sont  réclamés  particulièrement  par  l'état  général  des 
malades. 

Le  diagnostic  de  ces  étals  n'est  pas  toujours  facile,  tant  s'en  faut, 
mais  par  une  observation,  et  une  exploration  exacte,  par  l'exclusion 
des  maladies  organiques  de  l'estomac,  ou  de  celles  ex  juvantibus  et 
nocenlibus  (aggravation  par  Carlsbad  et  cures  analogues),  vous  pour- 
rez reconnaître  ces  étals  avec  certitude;  ils  sont,  en  tout  cas,  bien 
plus  nombreux  qu'on  ne  l'a  cru  jusqu'ici  et  c'est  particulièrement 
parmi  les  malades  si  nombreux  atleinls  de  névroslhénie  qu'on  en 
trouve  beaucoup  qui  soutirent  de  cette  dyspepsie  nerveuse.  Peut-être 
([uele  symptôme,  récemment  décrit  parBui-karl,  de  la  sensibilité,  à  la 
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pression,  des  plexus  du  sympathique  abdominal  (plexus  hypogaslrique 
supérieur,  ou  aortique  alDdominal),  présenle  une  certaine  importance 
pour  la  connaissance  de  ces  étals. 

Pour  leur  traitement  électrique,  vous  pourrez  vous  servirdes  deux  es- 
pèces de  courant  et  naturellement  aussi  employer  différentes  méthodes, 
d'après  les  phénomènes  les  plus  remarquables.  Beard  et  Rockwell,  qui 
ont  parlé  les  premiers,  avec  beaucoup  de  détails,  du  traitement  élec- 
trique de  la  dyspepsie  nerveuse,  recommandent  en  première  ligne  la 
faradisation  générale  et  ils  ont  certainenient  raison,  la  plupart  des 
malades  dont  il  est  ici  question  souffrant  en  môme  temps  d'une  névros- 
thénie  générale.  De  cette  façon  d'ailleurs  l'estomac  se  trouve  ains 
traité  directement. 

Les  sav^ants  précités  recommandent,  ultérieurement,  aussi  la  galva- 
nisation du  vague,  celle  du  sympathique  et  de  la  colonne  verlébrnie  cl 
plus  tard  encore  la  galvanisation  centrale.  Leube  emploie,  lanlôl  de 
forts  courants  faradiques  (depuis  le  dos  jusqu'à  l'épigaslre),  lanlôl  le 
courant  galvanique,  mais  seulement,  il  est  vrai,  en  application  externe, 
l'An  sur  l'épigaslre,  la  Ka  sur  la  colonne  dorsale,  avec  des  coura  i's- 
assez  forts.  L'application  intérieure,  au  moven  d'une  électrode  sto- 
macale, ne  lui  paraît  pas  plus  efficace  que  l'application  extérieure. 
Burkarl  obtient  des  résultats  très  satisfaisants  de  l'emploi  du  cou- 
rant galvanique,  d'après  une  méthode  analogue.  Ordinairement  il  en- 
fonce l'An  aussi  profondément  que  possible  dans  la  région  des  plexus 
abdominaux,  sensibles  à  la  pression,  et  il  applique  la  Ka  sur  le  dos, 
avec  courant  stable.  Slein,  à  son  tour,  a  donné  la  préférence  au  cou- 
rant faradique,  qu'il  dirige  avec  une  force  moyenne,  à  l'aide  de  gran- 
des électrodes  en  forme  de  plaques,  simplement  à  travers  le  ventre, 
d'un  hypochondre  à  l'autre.  Fr.  Richler  cite  aussi  l'électricité,  parmi 
les  remèdes  de  la  dyspepsie  nerveuse  et  Kussmaul  a  constaté  l'effet 
favorable  de  la  faradisation  de  l'abdomen,  dans  diverses  formes  de 
cette  affection.  Pour  ma  part,  je  n'ai  jusqu'ici  rassemblé  qu'un  très 
petit  nombre  de  documents  sur  cette  question  spéciale,  mais  je  ne  doute 
nullement  que  l'électrothérapie  soit  souvent  d'un  très  bon  usage  contre 
les  diverses  formes  de  dyspepsie  nerveuse.  Il  faudrait  peut-être  essayer 
tout  d'abord  le  courant  faradique,  en  particulier  lorsqu'il  se  manifeste 
simultanément  une  atonie  stomaco-intestinale  ;  mais  si  les  sensations 
anormales,  l'hyperesthésie  des  nerfs  de  l'estomac,  prédominent,  une 
tentative  avec  le  courant  galvanique  paraît  tout  d'abord  indiquée 
(actions  de  l'An),  surtout  quand  la  sensibilité  du  plexus  abdominal  à 
la  pression,  est  très  accentuée.  Vous  pouvez  aussi  employer  alternati- 
vement les  deux  sortes  de  courant.  On  peut  en  outre  essayer  les  pro- 
cédés le  plus  fréquemment  et  le  plus  généralement  employés  contre  la 
névrosthénie  et,  dans  tous  les  cas  rebelles  possibles,  on  ne  doit  pas- 
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n(';^liger  un  Irailcineiit  du  vague  ol  du  KympiiUii(|uft  du  cou,  un  Irailo 
menl  longitudinal  d(i  la  colonne  verloijrale,  évenluellemenl  au.-t^i  la 
galvanisation  centrale  et  la  faradisaiion  génf^'rale. 

Il  n'est  pas  rare  que  l'on  observe,  en  étroite  corrélation  avec  la  dys- 
pepsie nerveuse,  Valonie  de  l'estomac  et  la  dilatation  de  l'efilomac.  11 
va  sans  dire  rpie  ces  perturbations  font  tout,  particulièrennent  sentir  la 
nécessité  d'un  traitement  électrique,  puisque  ce  dernier  est  le  moyen 
curalif  le  plus  important  contre  tous  les  étals  de  faiblesse  motrice 
possibles. 

L'atonie  de  l'estomac  est  une  manifestation  très  liabiluelle  de  tou- 
tes les  aiïections  du  système  nerveux,  surtout,  je  le  l'épèle,  dans  les 
asthénies  nerveuses  générales  et  maintes  maladies  centrales.  Mais  elle 
peut  aussi  se  présenter  à  la  suite  de  maladies  chroniques  de  l'esto- 
mac, d'une  surcharge  persistante  et  souvent  renouvelée  de  l'estomac 
par  suite  d'une  nourriture  trop  abondante,  etc.  Dés  qu'elle  existe 
depuis  un  certain  temps,  elle  conduit  régulièrement  à  une  dilala- 
iion  de  l'eslomac  et  celle-ci  peut  être'  d'autre  part  rattachée  à  diver- 
ses causes  pathogéniques.  Ainsi  il  y  a  des  cas  d'origine  traumatique, 
par  suite  de  coups  reçus  à  l'épigastre  ou  de  chute  sur  cette  région, 
spécialement  chez  les  personnes  nerveuses,  hystériques;  d'autres, 
qui  arrivent  à  la  suite  de  caturrhe  stomacal  et  d'alonie  musculîiire 
consécutive,  d'autres  qui  proviennent  d'une  charge  relativement  trop_ 
forte  imposée  aux.  parois  stomacales,  par  introduction  trop  copieuse 
d'aliments,  ou  d'une  extension  desdiles  parois  et,  par  suite,  de  déve- 
loppements de  gaz  ou  de  stagnation  des  ingesta;  les  dernières  formes 
sont  tout  particulièrement  fréquentes  dans  les  rétrécissements  pylori- 
ques  produits  par  une  cause  quelconque. 

Pour  tous  ces  cas,  le  traitement  électrique  peut  être  essayé,  dans  le 
but  d'exciter  les  contractions  de  l'estomac,  de  faire  disparaître  l'ato- 
nie qui,  en  toutes  circonstances  est  une  des  conditions  fondamentales 
du  maintien  de  la  dilatation  stomacale.  Il  va  de  soi  que,  contre  cette 
dernière,  d'autres  moyens  curalifs  valent  naturellement  aussi  la  peine 
d'être  employés  (spécialement  la  pompe  stomacale)  et  qu'avant  tout 
il  faut  s'efforcer  de  remplir  l'indication  causale  et  de  la  combattre. 
Mais,  même  dans  des  cas  semblables,  l'éleclricilé  vaut  la  peine  d'être 
employée  comme  adjuvant  de  la  médication  et  là  où  il  s'agit  d'une 
atonie  purement  nerveuse  et  d'une  alaxie  de  l'estomac,  l'électricité  est 
certainement  le  remède  souverain. 

Les  méthodes  recommandées  par  chaque  auteur,  en  pai  ticulicr,  ne 
sont  pas  toujours  identiques.  Onimus  préconise  le  courant  galvanique 
(de  l'épigastre  au  dos  et  de  la  petite  à  la  grande  courbure)  et,  tandis 
que  Lenbe  déclare  seulement,  en  ])eu  de  mots,  qu'il  a  obtenu  de  bons 
résultats  du  courant  galvanique,  presque  tous  les  autres  praticiens  se 
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servent  avec  prétlileclien  du  couranl  faradique  et  ce  dernier  me  sem- 
ble aussi,  personnellement,  convenir  beaucoup  mieux,  pour  le  but 
que  l'on  doit  ici  se  proposer,  c'est-à-dire  d'exciter  les  fibres  musculaires 
listes  de  l'estomac  à  se  contracter  périslaltiquement  avec  plus  d'éner- 
gie. Furstner  place  une  électrode  à  l'hypochondre  gauche,  l'autre  dans 
la  région  stomacale  et  meut  cette  dernière  avec  une  forte  pression, 
depuis  le  cardia  jusqu'au  pylore,  le  courant  étant  énergique.  —  Neftel 
dispose  les  deux  électrodes  sur  divers  points  diamétralement  opposés 
de  la  surface  de  l'estomac  dilaté  et  fait  ainsi  passer  10  ou  20  fois  par 
divers  diamètres,  des  courants  d'induction  grossissants  ;  ou  bien  il  fait 
agir  de  très  forts  courants,  à  13  ou  20  reprises,  durant  quelques  secon- 
des seulement.  —  Oka  et  Harada  placent  l'An,  dans  la  région  du  car- 
dia, la  Ka  est  promenée  sur  la  région  de  l'estomac  en  la  comprimant 
par  intervalles,  durant  dix  minutes,  de  préférence  avant  le  principal 
repas. 

Eu  égard  aux  conditions  anatomiques,  voici  ce  qui  me  paraît  le  plus 
convenable  :  une  grande  électrode  étant  placée  au  dos,  tout  contre  les 
apophyses  épineuses,  à  gauche,  a  la  hauteur  du  cardia,  on  louche,  avec 
l'autre  électrode  un  peu  plus  petite,  tout  d'abord  l'épigastre,  puis  suc- 
cessivement les  autres  points  de  toute  la  surface  de  l'estomac  ;  que  les 
courants  faradiques  soient  forts,  afin  qu'il  se  produise  de  vives  con- 
tractions des  muscles  abdominaux.  Avec  le  courant  faradique,  on  ap- 
plique TAn  sur  lé  dos,  la  Ka  à  l'estomac  d'une  manière  labile.  Durée 
de  séance  3-8  minutes;  séances  quotidiennes.  11  paraît  surtout  conve- 
nable de  faire  les  séances  aussitôt  après  le  lavage  de  l'estomac  pra- 
tiqué immédiatement  avant. 

Vous  aurez  rarement  l'occasion  d'appliquer  à  l'intérieur  une  élec- 
trode au  mo3^en  d'une  sonde  pharyngienne  appropriée;  ce  qu'il  y  a  de 
certain,  c'est  que  les  expériences  faites  jusqu'ici  ne  sont  pas  absolu- 
ment en  faveur  de  cette  opération. 

Par  contre,  il  nie  semble  qu'une  proposition,  faite  récemment  par  de 
Watteville  '  en  faveur  de  la  «  galvano-faradisation  »,  c'est-à-dire  de 
l'action  simultanée  du  courant  faradique  et  du  courant  galvanique  sur 
les  parties  excitantes,  parait  être  pleine  de  promesses  pour  les  formes 
morbides  qui  nous  occupent  ici.  La  spirale  secondaire  de  l'appareil 
d'induction  est  intercalée  dans  le  circuit  du  courant  de  la  chaîne  gal- 
vanique, de  telle  sorte  que  le  courant  d'ouverture  s'écoule  dans  la 
même  direction  que  le  courant  galvanique.  On  gagne  à  cela,  que  la 
force  excitante  du  courant  faradique  agit  partout  où  l'action  modi- 
fiante du  courant  galvanique  se  manifeste,  et  ce  total  de  l'action  delà 
Ka  du  courant  galvanique,  élevant  F  excitabilité,  avec  l'action  excitante 

'.  De  Walleville.  De  la  galvano-faradisation.  Mcndels  Neiirol.  Cenli'alb.  1882. 
No  12. 
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de  l'An  du  couranl  faradiqiie,  promet  des  sucf-ès  pat  liciiiicr.s  dans  Irtn 
éUits  ici  en  question  d'atonie  et  de  faiblesse  des  muscles  de  l'estomac. 
Ce  procodé  mérite  donc  beaucoup  d'être  une  fois  mis  à  l'épreuve 
dans  ces  cas  :  à  part  cela,  la  métiiode  d'application  est  tout  à  fait  la 
même  que  celle  dans  laquelle  on  emploie  le  courant  faradique  ou  le 
courant  galvanique  tout  seul  (l'An  sur  le  dos).  Très  vraisemblablemenl. 
ce  procédé  sera  plus  actif  que  l'application  également  praticable, 
alternante  ou  successive  du  courant  galvanirpie  et  flu  courant  fara- 
dique. 

J'ajouterai  que,  dans  de  semblables  cas  d'alonie  de  l'estomac,  on  ne 
ferait  pas  mal  d'esseiyer  la  galvanisation  du  vague  et  du  symp  ithiqiie 
au  cou  et  dans  la  région  d'émergence  des  splanchniques  au  sympal bi- 
que dorsal  (de  la  o°  à  la  10"=  vertèbre  dorsale). 

Mais  des  expériences  thérapeutiques  ultérieures  pourront  seules  ap- 
porter de  la  lumière  sur  ces  faits,  et  ils  sont  nombreux,  vu  i  intéi-el 
croissant  qu'inspirent  de  nos  jours  les  afï'eclions  nerveuses  de  l'esto- 
mac. 

L'électrolhérapie,  dans  les  maladies  de  ri7iteslin,  se  meut  tout  à  fait 
dans  la  même  direction  que  pour  les  affections  de  l'estomac;  ici  encore, 
ce  sont  surtout  les  perturbations  fonctionnelles  et  nerveuses  de  l'intes- 
tin, qui  sont  devenues  l'objet  d'expériences  thérapeutiques. 

L'enlévopalhie  nerveuse,  qui  l'orme  ordinairement  une  manifestation 
partielle  de  la  dyspepsie  nerveuse  et  qui  se  manifeste  d'une  manière 
semblable,  et  seulement  un  peu  difTéi'enle,  à  cause  de  la  localisation, 
est  traitée,  d'après  les  indications  de  Burkart,  Fr.  Richter,  Stein,  etc., 
exactement  de  la  même  manière  et  avec  le  même  succès  que  la  d3'spep- 
sie  nerveuse.  L'application  du  courant  devra  naturellement  avoir  sur- 
tout en  vue  les  intestins  et  les  plexus  hypogastriques  du  sympathi- 
que. 

J'ai  déjà  fait  ressortir  précédemment  (27"  Leçon,  p.  -468)  que  Venléml- 
Qie  nerveuse  est  accessible  à  un  traitement  électrique  et  j'ai  dit,  en 
même  temps,  que,  en  particulier  pour  la  colique  de  plomb,  on  pouvait 
agir  favorablement,  au  moj^en  du  courant  faradique,  non  seulement 
sur  la  douleur,  mais  encore  sur  la  constipation. 

Mais  ce  qui  est  le  plus  important  est  incontestablement  l'emploi  de 
l'électricité  pour  exciter  les  mouvements  péristalliques  intestinaux, 
dans  tous  les  élats  possibles  d'atonie  ]im\u' h  la  parali/sie  totale  des 
muscles  intestinaux.  Ces  états  pathologiques  très  nombreux  et  Irès  pé- 
nibles constituent  évidemment  des  all'ections  favorables  pour  le  trai- 
tement électrique;  mais  il  faut  ici  distinguer  deux  espèces  de  for- 
mes : 

V  L'occlusion  de  l'intestin  par  une  accumulation  de  matière.';  fécales. 
On  voit,  par  exemple,  après  une  constipation  plus  ou  moins  opiniâtre. 
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se  manifester  subitement  une  obstruction  absolue  provoquée  par  une 
indigestion,  surcharge  de  l'estomac,  un  catarrhe  intestinal,  etc.,  obs- 
truction accompagnée  d'une  accumulation  de  substances  fécales,  avec 
un  méteorisme  intense,  de  vives  douleurs  et,  assez  souvent,  avec  des 
phénomènes  très  menaçants,  qui  peuvent  empirer  jusqu'à  l'iléus.  Il  est 
naturellement  difficile  de  distinguer  celle  forme  d'avec  les  autres  for- 
mes d'occlusion  intestinale  (par  invagination,  pincement  interne  ou 
rotation):  la  constipation  précitée,  la  constatation  de  masses  fécales 
volumineuses,  l'absence  prolongée  de  la  fièvre  et  d'autres  étals 
semblables  antérieurs  peuvent  faciliter  ce  diagnostic.  En  outre  une 
excitation  électrique  de  l'intestin,  dans  les  autres  formes  d'occlu- 
sion, ne  pourrait  guère  être  nuisible  et  il  ne  faudi'ait  s'en  abstenir 
qu'en  présence  d'une  péritonite  nettement  développée.  Bien  plus, 
Gurci  recommande  directement,  dans  de  pareils  cas  d'obstruction  in- 
testinale, dont  les  causes  sont  inconnues,  l'emploi  de  rélectricilé 
comme  moyen  de  préciser  le  diagnostic  ;  si  d'après  lui,  il  n'y  avail,  nu 
bout  d'une  ou  deux  séances,  aucune  évacuation  ou  aucun  soulagement, 
il  faudrait  croire  que  l'occlusion  est  mécanique. 

Nous  avons  quantité  d'observations,  particulièrement  faites  dans  les 
paj's  étrangers,  d"oii  il  résulte  que,  dans  ces  cas  aigus,  après  que  toutes 
les  médications  désobstruantes  et  tous  les  procédés  possibles  se  sont 
montrés  absolument  impuissants  et  que  les  phénomènes  se  sont  on 
partie  élevés  à  une  grande  intensité,  l'emploi  énergique  des  courants 
électriques  suffit  pour  raviver  les  mouvements  péristaltiques  de  l'in- 
testin et  l'établir  les  selles  normales,  en  d'autres  termes,  pour  ramener 
la  guérison. 

163»  06.S.  de  Oltm.  Ilofinann.  —  Typhlile  stercorale.  Paralysie  des  muscles 
intestinaux.  Iléus.  —  Chez  une  femme  àg-ée  de  72  ans,  se  manifesta,  pen- 
dant une  longue  constipation,  du  météorisnie,  des  renvois  nidoreux  et  fina- 
lement de  fréquents  vomissements  exhalant  une  odeur  fécale.  Les  purgatifs 
et  les  lavements  se  monti'èrent  impaissants. 

Faradisation  de  iintesiin.  Un  pôle  dans  le  rectum,  l'autre  sur  la  l'égion 
iliaque  droite  ;  au  moyen  d'un  puissant  courant  fonctionnant  pendant 
\  d'heure,  il  se  produisit  une  selle  et  la  guérison. 

16i"  06s.  de  Mario  Giommi.  —  Obstruction  rebelle.  Guérison  par  faradisa- 
tion. Paysan  robuste,  bl  ans,  douleurs  intestinales  qui  commençèrent  le 
22  juillet  et  furent  suivies  d'un  petit  nombre  de  selles  peu  abondantes,  aux- 
quelles succéda  une  constipation  intense  et  résistant  à  tous  les  remèdes.  Entre 
à  l'hôpital  le  8  août:  vives  souffrances,  météorisme  énorme,  circonférence  du 
ventre  99  centimètres,  nombreux  renvois  de  gaz  inodore,  respiration  difficile,, 
langue  sèche,  etc.,  sonorité  à  la  percussion. 

On  peut  se  rendre  compte  avec  certitude  qu"uue  ancienne  hernie  scrotale 
n'était  pas  la  cause  de  l'aifection.  On  admit  donc  une  simple  atonie  des  mus- 
cles de  l'intestin  cl  Ton  résolut  d'employer  l'électricité.  Auparavant  on  avait 
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cssiiM"  sans  succès  (ics  injections  d'eau,  de  la  coloijulnle  el  de  la  noix  vonii- 
que. 

Traitement  furadifjue :  line  électrode  sur  le  rectum,  l'autre  sur  la  paroi 
alidotninalc,  sur  le  colon  transversc  ,  courant  trés^énergiijue.  Première  séance, 
li)  minutes;  pas  de  succès.  Le  lendemain  matin,  deuxième  séance  de  20  mi- 
nutes; fail)le  selle,  évacuation  de  masses  jaunâtres  ;  l'état  du  malade  est  pire 
(pi".iii|iaravant.  Le  soir,  après  la  troisième  séance,  deux  évacuations  abondantes 
avec  lieaucnup  de  gaz  ;  la  circonférence  du  corps  est  réduite  à  82  centimètres 
Après  la  quatrième  séance,  nouvelles  évacuations,  puis  amélioration  crois- 
sante et  finalement  guérison.  Renvoi  de  l'hôpital,  le  22  septembre.  Circon- 
férence du  corps,  72  centimètre. 

1C;)0.  06s.  deJ.  Simon  [dans  Ballouhey).  Obstruction  r/rave  de  l'intestin.  — 
Colique  et  iléus.  Guérison  rapide  jour  l'électricité.  —  Homme,  -ti  ans  ;  le  i;i  juin 
vomissements  subits  avec  des  coliques  très  douloureuses. 

Point  de  fièvre.  Une  constipation  opiniâtre  commence  et  les  douleurs  aug- 
mentent. Insensiblement  du  météorisme.  Les  clystères  et  les  purgatifs  de  toute 
catégorie  restent  impuissants.  On  ne  constate  ni  hernie  ni  cause  mécanique. 
Le  corps  grossit  de  plus  en  plus,  anxiété,  constipation  absolue.  Vomissements 
réitérés:  pouls  fréquent  filiforme  ;  expression  du  visage  inquiète.  Les  phéno- 
mènes deviennent  de  plus  en  plus  intenses.  Dans  la  soirée  du  17  juin,  on 
prescrit  l'emploi  de  l'électricité  qui  est  mise  en  œuvre  par  le  D''  Onimus: 
fnradisation  de  l'abdomen  et  de  l'intestin,  alternant  avec  des  courants  galva- 
ni(jues  labiles  ;  20  minutes.  Immédiatement  après,  les  vomissements  cessent 
et  deux  selles  liquides  ont  lieu.  L'état  du  malade  s'améliore.  Trois  heures 
après,  deux  séances  électriques  ;  alors  il  se  produit  dans  la  nuit  12  selles  et 
des  gaz  abondants  s'échappent  du  rectum.  Plus  de  vomissements,  l'oppres- 
sion diminue.  Le  18  juin,  continuation  des  évacuations  liquides  ;  la  sen- 
sibilité du  corps  est  moindre  ;  plus  de  nausées,  pas  de  fièvre,  le  malade 
entre  directement  en  convalescence  sans  rechutes. 

La  majorité  des  auteurs  s'est  servie  exclusivement  du  courant  fara- 
dique  pour  le  but  qui  est  ici  en  cause  i^Duchenne,  Hofmann,  Maiicini, 
Sanlopadre,  Curci,  Chouet.Giomiui,  Scarpari)  ;  Wharton  seula  employé 
le  courant  galvanique,  également  avec  succès;  un  pôle  étant  introduit 
dans  le  rectum,  il  plaçait  l'autre  dans  la  région  caecale  et  faisait  passer, 
durant  10  minutes,  un  courant  de  14  éléments  avec  fréquentes  interver- 
sions. Dans  le  traitement  faradique,  on  introduit  également  un  pôle  dans 
le  rectum  (Gurci  seul  semble  s'être  borné  à  une  application  exclusive- 
ment externe)  et  avec  l'autre  (Ka),  on  promène  sur  toute  la  paroi  abdo- 
minale, mais  de  préférence  sur  la  région  du  cœcum  et  successivement 
sur  tout  le  gros  intestin,  un  courant  très  fort,  de  telle  sorte  qu'il  se 
produise  des  contractions  très  énergiques  des  muscles  de  l'abdomen. 
Durée  de  la  séance  :  5-20  minutes.  Ballouhey  décrit,  d'après  le  pro- 
cédé d'Onimus,  un  traitement  mixte  :  d'abord  emploi  percutané^  labile 
du  courant  galvanique  sur  l'abdomen.  An,  le  plus  près  possible  du 
point  d'occlusion  ;  ensuite  faradisation  abdomino-rectale,  à  la  façon 
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habiliielle,  et  comme  terminaison,  galvanisalioii  identique  (Ka  dan? 
le  rectum)  avec  nombreuses  interruptions;  on  recommence  plusieurs 
fois  ce  cycle,  dans  une  même  séance.  Suivant  de  Watleville,  on  pour- 
rait aussi  essayer  ici  la  galvano-faradisation. 

Les  séances  peuvent  être  reprises  2  et  3  fois  parjourjusqu'à  ce  qu'un 
mieux  se  produise.  Ce  mieux  se  manifeste  par  une  évacuation  et  de 
gaz  et  de  selles  plus  ou  moins  abondantes,  souvent  très  copieuses, 
qui  apparaît  assez  souvent  immédiatement  après  la  faradisation, 
mais  le  plus  souvent  quelques  heures  après.  En  tout  cas  ce  procédé» 
qui  a  été  en  Allemagne  presque  complètement  négligé,  est  digne  d'un 
emploi  plus  étendu. 

En  terminant,  je  signalerai  encore  que  Bucquoy  a  traité  avec  succès 
par  la  faradisation,  d'après  une  méthode  absolument  identique,  Vinva- 
fjinaUon  de  l'intestin,  telle  qu'on  l'observe  si  souvent  chez  les  enfants  ; 
il  en  attend  des  mouvements  péristaltiques,  produit  ainsi  la  rétrogra- 
dation de  l'invagination,  mais  il  conseille  d'employer  l'électricité  à 
temps  et  avant  toute  complication  inflammatoire.  L'électricité  est  bien 
supportée  même  par  de  tout  petits  enfants  ;  2-3  séances  de  10  minutes 
suffisent  le  plus  souvent  à  déterminer  une  évacuation  et  faire  dispa- 
raître l'invagination.  Naturellement  il  ne  faut  pas  néanmoins  négliger 
ici  les  autres  méthodes  de  traitement. 

2.  La  constipation  chronique  par  atonie  de  l'intestin  est  une  mani- 
festation très  fréquente  et  journalière.  On  l'observe  très  fréquemment 
dans  toutes  les  maladies  nerveuses  possibles,  chez  les  hystériques  et 
les  hypocondriaques,  spécialement  aussi  chez  les  névrosthéniques 
conjointement  avec  la  dyspepsie  nerveuse,  ou  même  sans  elle  ;  en 
outre  dans  presque  toutes  les  affections  spinales  chroniques  (myélite, 
tabès,  etc.),  maintes  affections  cérébrales,  l'épilepsie,  etc.  Cette  affec- 
tion est  surtout  fréquente  chez  les  femmes,  souvent  par  suite  d'une 
façon  mal  comprise  de  vivre  ou  de  se  nourrir,  d'un  manque  de  mou- 
vement, de  mets  trop  fortement  épicés,  assez  fréquemment  aussi  à 
haut  degré  chez  de  toutes  jeunes  filles,  à  l'époque  où  s'établit  la  pu- 
berté ;  elle  se  présente  encore  à  la  suite  de  catarrhes  intestinaux  chro- 
niques, d'hémorroïdes,  de  péritonite  chronique,  etc.,  etc.;  enfin  une 
cause  importante  et  habituelle  de  l'affection  qui  nous  occupe,  est 
l'abus  si  fréquent  ou  l'usage  trop  longtemps  prolongé  des  purgatifs, 
surtout  des  drastiques. 

Tout  pathologiste  ayant  une  certaine  expérience,  et  certainement 
tout  spécialiste  des  maladies  nerveuses,  doit  savoir  combien  cette  affec- 
tion est  pénible,  combien  elle  sait  braver  tous  les  effoi-ts  thérapeuti- 
ques, combien  elle  aggrave  toute  une  série  de  symptômes,  particuliè- 
rement ceux  des  névroses  fonctionnelles.  Avec  cela,  tous  les  symptô- 
mes d'une  maladie  intestinale  peuvent  faire  défaut  ;  c'est  une  simple 
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lenteur  dans  les  garde-robes,  déterminée  par  un  processus  péristaltique 
défectueux,  par  une  atonie  des  parois  intestinales.  A  vrai  dire,  il  est 
aussi  possible  qu'une  sécrétion  défectueuse  des  sucs  intestinaux  puisse 
exercer  une  iiilUience  funeste  sui-  la  maladie. 

Or,  contre  ce  phénomène,  l'électricité  est  une  excellente  médication 
el  je  puis  confirmer  d'après  ma  propre  expérience,  qui  est  assez  riche 
sur  celle  question,  les  résultats  favorables  obtenus  du  Iraile- 
menl  éleciriqiie  de  la  constipation  alonique,  par  Bénédikt,  Scarpari, 
Giinlher,  Th.  Stein,  etc.,  etc. 

166.06s.  personnelle.  Epikpsie,  constipation  à  haut  degré.  —  Étudiant  de 
22  ans,  souflVanl  d'une  épilepsie  modérément  intense  el  en  outre  d'une 
constipation  si  forte  que,  depuis  plusieurs  années,  il  n'allait  plus  à  la  selle 
qu'en  employant  des  purgatifs  variés,  énergiques  ;  par  le  fail  d'une  faradisa- 
lion  régulière  de  l'inteslin  d'une  durée  de  plusieurs  semaines,  les  garde- 
robes  furent  si  parfaitement  réglées  que  cet  étal  subsista  durant  plusieurs 
années  sans  qu'il  fut  obligé  d'user  de  purgatifs  el  tout  au  plus  accidentelle- 
jnenl  de  clyslères. 

iCylo  Obs.  personnelle.  Céphalée  nerveuse;  constipation  habiluelle.  —  Une 
jeune  fille  de  19  ans,  qui  souffrait  d'un  violent  ma/  de  tôle  nerveux  el  d'autres 
douleurs  névroslhéniques  ainsi  que  d'une  constipation  habituelle  fort  tenace, 
lut  délivrée,  en  grande  partie,  de  cette  dernière  affection  par  la  faradi- 
sation  régulière  de  l'inteslia  ;  ici  le  courant  faradiquese  montra  de  beaucoup 
plus  efficace  que  les  autres  laxatifs  si  souvent  employés  en  vain. 

168"  06s.  personnelle.  —  Blessure  par  arme  à  fea  de  Vabdomcn  et  de  la  co- 
lonne ;  constipaLlon  opiniâtre.  Un  officier  du  génie  âgé  de  26  ans,  reçut,  le 
30  août  1870,  dans  l'abdomen,  une  balle  qui  pénétra  à  droite,  dans 
l'bypocbondre  et  sortit  à  gaucbe,  par  derrière,  près  de  la  quatrième  vertè- 
bre lombaiie.  Il  s'ensuivit  une  paraplégie  complète,  y  compris  les  spbinclers. 
Dans  le  courant  de  l'hiver  se  manifesta  une  amélioration  lente  el  presque 
insensible.  Le  malade  pouvait  se  servir  de  sa  jambe  gaucbe  ;  mais  à  droite 
la  jambe  était  encore  complètement  paralysée  el  atrophiée,  avec  réac- 
tion de  la  dégénérescence.  Beaucoup  de  douleurs  névralgiques,'  insom- 
nies, rétention  d'urine.  Pendant  tout  ce  temps,  le  malade  n'a  pas  eu  une  seule 
selle  spontanée,  à  moins  qu'une  cause  quelconque  ne  provoquât  la  diarrhée; 
à  part  cela,  il  fallait  toujours  employer  l'huile  de  ricin  ou  un  lavement: 
En  juin  1877,  commencement  du  traitement  galvanique  (à  cause  de  la  pa- 
ralysie). Le  patient  se  plaint  de  ce  que  l'huile  de  ricin  perd  peu  à  peu  son 
efficacité;  le  o  juillet,  nouvelle  constipation.  Première  faradisation  percutanée 
de  l'intestin;  dans  la  nuit,  évacuation  abondante  sans  purgatif.  Le  6  juillet, 
pas  de  faradisation.  Le  7  juillel,  garde-robe  faible  :  deu.xième  faradisation. 
Le  8  juillel,  selle  ordinaire,  faradisation.  Le  9  juillel,  selle,  le  matin.  Dans 
l'après-midi,  faradisation  assez  forte,  bientôt  après,  selle  abondante.  10  juillet, 
pas  de  selle,  le  malin  ;  dans  l'après-midi,  faradisation,  puis  selle.  Il  juillel, 
selle  le  matin,  faradisation.  Le  soir  selle  abondante.  Pendant  la  nuit,  re- 
froidissement, el  sur  ce,  le  12  juillet,  diarrhée  spontanée,  le  13  juillel,  pas 
•de  selle.  Faradisation.  Le  14  juillet,  novelle  el  abondante  évacuation  et 
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ainsi  de  suite.  Le  23  juillet,  le  patient  part  pour  Wildbad  ;  il  raconte,  à  son 
retour,  que  les  évacuations  ont  été  bien  meilleures  et  que  les  laxatifs  ont  été 
rarement  nécessaires,  malgré  les  fortes  doses  de  morphine,  employées  ré- 
:  guiièrement. 

I  169'^  Obs.  personnelle.  Constipation  rebelle  à  lu  suite  du  péritonite.  —  Étu 
diant,  23  ans,  a  eu,  l'hiver  précédent,  une  grave  pérityphlite  de  longue  durée,- 
avec  péricystite,  etc.  Il  souffre  depuis  ce  temps-là  continuellement  de  consti- 
pation, combattue  par  des  pilules  viscérales  et  des  clystéres;  fréquemment 
douleurs  dans  tout  le  corps  et  légères  irritations  inflammatoires.  Jamais 
de  selle  spontanée,  en  dehors  de  la  diarrhée  existante.  —  A.  partir  du 
9  juillet,  traitement  faradique  (faradisation  percutanée  de  l'intestin).  — 
Les  pilules  sont  laissées  de  côté  ;  dès  le  premier  jour,  des  selles  spontanées, 
régulières,  se  manifestent,  à  peu  d'exceptions  près,  soit  l'après-midi,  aussitôt 
après  la  faradisation,  ou  bien  le  lendemain  matin.  Le  traitement  fut  con- 
tinué jusqu'au  23  août,  avec  un  égal  succès  ;  ce  ne  fut  qu'accidentellement 
■eL  par  hasard  que  les  clystères  furent  encore  utiles.  La  dyspepsie  et  les  dou- 

I  leurs  dans  l'intérieur  du  corps  sont  considérablement  diminuées.  L'amélio- 
ration se  maintint  pendant  beaucoup  de  mois  et  fut  confirmée  plus  tard  par 
des  traitements  analogues  souvent  répétés . 

170°  Obs.  de  Th.  Stein.  Constipation  habituelle.  —  Anglaise,  18  ans,  jamais 
malade  auparavant  :  a  depuis  4  ans  des  menstrues  régulières,  mais  depuis 
le  même  temps,  elle  souQre  d'une  constipation  si  opiniâtre  qu'elle  n'a  pas 
pu  aller  une  seule  fois  à  la  garde-robe  sans  avoir  pris  préalablement  un 
purgatif.  Inappétence,  humeur  maussade  et  trè.i  variable.  On  faradisa  mo- 
dérément et  transversalement  l'abdomen  pendant  10  minutes.  D'abord  les 
selles  devinrent  spontanées,  à  des  intervalles  de  2  et  3  jours  ;  ù  partir  de  la 
dix-neuvième  séance,  elles  se  produisirent  régulièrement  tous  les  jours.  Au 
bout  de  vingt-huit  séances,  ayant  lieu  à  la  fin  à  de  plus  longs  interval- 
les, la  guérison  fut  complète  ;  depuis  ce  temps  bon  appétit,  mine  florissante, 
gaîté  habituelle. 

Voir  les  autres  observations  de  Stein  et  l'observation  11  1,  p.  484  (coli- 
que de  plomb  ). 

Les  méthodes  électrothérapeuliques,  qu'on  peut  employer  con- 
tre cette  constipation  habituelle,  se  prêtent  à  une  graduation  qui  s'a- 
dapte à  la  gravité  et  à  l'opiniâtreté  du  cas. 

D'ordinaire,  je  commence  par  Pemploi  percutané  du  courant  faradi- 
que \  recommandé  aussi  par  Béiiédikt.  L'An  (grande  électrode)  est  pla- 
cée sur  les  vertèbres  supérieures  lombaires  ;  avec  la  Ka  (électrode 
moyenne),  on  frotte  lentement  toute  la  face  antérieure  du  ventre.  Dans 
la  région  du  caecum,  l'électrode  est  enfoncée  plus  profondément  et  y 
reste  stable  pendant  quelque  temps  ;  ensuite  on  continue  le  long  du- 
^  côlon,  vers  la  région  iliaque  gauche  et  ici  on  enfonce  également  plus 
l)rûfondément  pour  atteindre  en  particulier  l'S  iliaque  ;  ensuite  on 

1  L'essai  physiologique  fait  récemment  par  Fubini,  est  aussi  en  faveur  du  cou- 
rant faradique. 
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trace  circiilairemejil  loiil  an  loiir  du  iMitnbi  il  des  spirales  ou  d'^s 
cercles  sur  tout  l'abdomen  ;  que  le  courant  soit  le  plus  fort  possible, 
alin  que  partout  naissent  d'énergiques  contractions  des  muscles  abdo- 
minaux, Pourlanl  il  paraît  tout  à  fait  opportun  d'éviter  même  ces 
contractions,  |)arce  qu'elles  rendent  dillicile  l'inti'oduction  du  courant 
dans  la  profondeur  ;  il  vaut  mieux  '  introduire  profondément  les  élec- 
trodes dans  la  paroi  abdominale,  loin  des  points  moteurs,  spéciale- 
ment dans  les  aines.  Durée  de  l'application  complète  :  3-10  minutes. 
A  coin,  j'ajoute  bien  des  fois  encore  un  courant  transversal  d'un  hy[io- 
cbondre  à  l'autre,  procédé  dans  lequel  les  électrodes  sont  intro- 
duites le  plus  profondément  possible  dans  les  aines  avec  direction 
cliangeanle  du  courant. 

Dans  le  but  d'exercer  une  action  plus  énergique,  j'ajoute  à  cela, 
/'application  inlrarectale  d'une  électrode,  tandis  qu'avec  l'autre  on 
procède  sur  l'abdomen,  comme  on  l'a  décrit  précédemment  ;  une 
électrode  métallique  isolée  jusqu'au  bouton,  en  forme  d'olive  est 
introduite  à  6-8  centimètres  de  profondeur  ou  même  plus  dans  le 
rectum  ;  on  ne  sent  rien,  ou  tout  au  plus,  quand  la  Ka  se  trouve  dans 
le  rectum,  un  picolemcnt  et  une  cuisson  légère.  Il  convient  ici  de 
changer  plusieurs  fois  la  direction  du  courant  pour  faire  aussi  agir 
occasionnellement  sur  le  rectum,  la  Ka  dont  l'action  excitatrice  est 
plus  puissante.  Les  contractions  énergiques  des  muscles  abdominaux 
servent  ici  aussi  à  mesurer  les  forces  de  courant.  Durée  :.'}-!0  minutes. 
—  (Si  l'on  veut  user  de  ce  procédé,  pour  le  courant  galvanique,  on 
doit  se  mettre  à  l'abri  d'une  fermeture  trop  prolongée  du  circuit,  afin 
de  ne  pas  déterminer  des  escarres;  il  est  donc  préférable  d'effec- 
tuer des  interversions  répétées  avec  très  courte  durée  de  fermeturé, 
chaque  fois). 

Si  cette  méthode  aussi  ne  suffit  point,  j'}'  ajoute  une  action  directe 
du  courant  galvanique  sur  le  ventre  (An  au  dos,  Ka  stable  et  labi- 
le,  fermetures  répétées,  éventuellement  aussi  interversions  effec- 
tuées dans  toute  l'étendue  de  l'intestin)  et  ultérieurement  dans  la  ré- 
gion des  splanchniques  au  sympathique  de  la  poitrine  (.\n  au  sacrum, 
Ka  stable  etlabile,  des  deux  côtés  des  apophyses  vertébrales,  de  la  cin- 
quième à  la  douzième),  action  devant  habituellement  durer  quelques 
minutes;  seulement  de  cette  manière  l'efficacité  du  courant  faradi- 
que  est  vraisemblablement  accrue. 

Je  considère  encore  comme  probablement  plus  efficace  dans  notre 
but,  la  galvano-faj'adisation  proposée  par  de  Watteville  ;  ici  les 
deux  électrodes  chargées  de  courant  sont  disposées  et  employées  de 
la  même  façon  (An  au  dos,  Ka  à  l'abdomen)  qu'il  a  été  ci-dessus  indi- 
qué pour  le  traitement  faradique  simple.  On  doit  s'attendre  avoir  ce 
procédé  l'emporter  notablement  en  eiricacilcsur  la  faradisalion  simple. 
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Sous  l'influence  de  ces  divers  procédés,  on  constate  le  plus  souvent 
très  vite  une  amélioration  de  l'atonie  del'inlestin  et  delà  constipation  : 
les  purgatifs,  nécessaires  encore  au  début,  deviennent  plus  efïïcaces, 
bientôt  leurs  doses  peuvent  ôlre  diminuées,  après  quoi  une  selle  spon- 
tanée survient  de-ci  et  de-là,  enfin  peu  à  peu  on  peut  se  passer  com- 
plètement desdits  laxatifs  ou  tout  au  moins  les  ramener  à  un  mini- 
mum ;  c'est  ainsi  que  la  guérison  complète  se  produit  finalement.  Le 
plus  souvent  tout  cela  exerce  aussi  une  très  favorable  influence  sur 
l'humeur  et  l'état  général  du  malade.  J'ai  à  peine  besoin  de  dire  qu'il 
existe  aussi  des  formes  de  constipation  chronique  qui  résistent  à  tout 
traitement  électrique. 

3.  Comme  dernière  affection  de  même  nature,  on  peut  encore  signa- 
ler le  prolapsus  anal  et  la  parésie  du  sphincter  de  lanus  tels  qu'on  les 
observe  spécialement  chez  les  petits  enfants  à  la  suite  de  selles  difficiles, 
et  de  faiblesse,  chez  les  adultes  par  le  fait  d'affections  liémorroïdales 
et  de  constipation  rebelle,  par  suite  des  violents  eflorts  efl'ectués  pen- 
dant la  garde-robe  et  plus  d'une  fois  aussi  à  la  suite  d'états  paraly- 
tiques spinaux  et  périphériques.  Ici  aussi  on  peut  obtenir  des  succès 
au  moyen  du  courant  électrique,  spécialement  dans  les  formes  déter- 
minées par  l'atonie  du  sphincter  (Duchenne),  tandis  que  le  pronostic 
des  paralysies  du  sphincter  résultant  d'affections  spinales  dépend  na- 
turellement de  la  cause  principale. 

Ici  la  faradisation  du  rectum  avec  électrode  rectale  est  tout  d'abord  in- 
diquée ;  on  doit  l'introduire  directement  dans  l'orifice  anal,  afin  d'exci- 
ter le  sphincter,  ce  qui  cause  une  douleur  assez  notablement  accentuée. 
Ultérieurement  vous  pourrez  aussi  exciter  l'intestin  et  le  sphincter,  au 
moyen  du  courant  galvanique  (commutations  de  courants),  soit  égale- 
ment avec  l'électrode  rectale  ou  d'une  manière  percutanée,  du  sacrum 
au  périnée  ;  enfin  il  faut  exciter  aussi  les  nerfs  du  plexus  sacré,  de  la 
manière  usitée.  Naturellement  encore  la  question  du  traitement  élec- 
trique de  l'afieption  fondamentale  peut  se  présenter. 


En  guise  d'appendice  je  mentionnerai  en  outre  que  l'ascite  a  été 
aussi,  à  diverses  reprises,  l'objet  de  tentatives  électrothérapeutiques, 
et  cela  à  la  vérité  infructueusement.  Solfanelli,  Alvarenga,  Glax,  Si- 
grist  etPopow  ont  traité  des  cas  de  ce  genre  et  fourni  des  observations 
à  ce  sujet  ;  il  s'agissait  d'ascite  provenant  d'une  part  d'une  cirrhose  du 
foie,  d'autre  part  de  cachexie  malarienne,  d'une  mauvaise  conformation 
cardiaque,  d'emphysème,  d'anémie  générale,  etc.  La  méthode  consis- 
tait, dans  tous  les  cas,  en  une  faradisation  énergique,  durant  10-15  mi- 
nutes, des  parois  du  ventre  (exactement  suivant  le  mode  que  j'ai  indi- 
qué pour  l'atonie  de  l'intestin)  ;  ce  à  quoi  Glax,  de  même  que  Sigrist, 
Erb.  —  Électrolhérapie.  40 
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ajoulenl  comme  ayant  umt  imporlance  toute  particulière,  l'excitation 
souvent  répétée  des  divers  points  moteurs  des  muscles  abdominaux,  à 
l'aide  de  laquelle  on  peut,  dans  une  même  séance,  déterminer  50  à  100 
fois  une  contraction  rapide  de  ces  muscles.  Les  résultats  lurent,  dans 
la  plupart  des  cas,  surprenants  :  sous  l'inQuence  de  l'auf^mentation  de 
la  sécrétion  uriuairc,  le  volume  de  l'ascite  décroît  et  on  peut,  au  bout 
de  peu  de  temps,  obtenir  sa  complète  disparition,  mais  naturellement 
la  persistance  de  la  guérison  dépend  exclusivement  de  l'aflection  fon- 
damentale. Toutefois,  pour  l'interprétation  de  ces  succès,  on  ne  saurait 
se  contenter  de  cette  hypothèse  de  Glax,  que  l'action  mécanique  des 
contractions  musculaires  abdominales  est  ici  seule  efficace  ;  il  est  cer- 
tain aussi  qu'il  faut  penser  aux  actions  vaso-motrices  et  catalyti- 
ques  du  courant,  à  une  action  heureuse  sur  la  résorption  dans  les  vais- 
seaux péritonéaux,  à  un  accroissement  de  la  pression  du  sang  et  une 
excitation  des  sécrétions  rénales.  Des  expériences  ultérieures  et  des 
explorations  exactes  sur  ce  point,  seraient  très  désirables,  dans  l'in- 
térêt des  questions  électrothérapeuliques  en  général. 


XII.  Maladies  des  organes  de  la  vessie  et  de  la 

génération. 
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TRHNTE-SKrriÈME  LEÇON 

SoMMAinE:  Affections  de  la  vessie.  Introduction.  Cravipe  de  La  vessie;  traitement 
causal  et  direct.  —  Piiralysin  de  la  v.essic  ;  for;ne8  diverse»,  pathogénèse  ;  traite- 
ment causal  et  direct;  application  percutanée  et  interne;  galvanisation  de  la 
moelle  loinbiiire;  résultats.  —  liiconiinen.ee  d'uvine  nocl urne,  sa  cause  intime: 
méthodes  de  li'aiienienl;  résullat. 

Affections  des  organes  mâles  de  la  tjénération.  Inllammalion  et  Iiypertropbie  delà 
prostate.  —  Orcliite.  —  .Anomalies  fonctionnelles;  impuissnnce,  pollutions,  sper- 
matorrhée,  aspcrmaiisme .  Patliogénie  multiple  ;  traitement  causal  et  direct  :  ré- 
sultats. 

Affeclions  <l-j--  orgnufis  sexuels  de  la  feintne.  Inti'oduction.  —  Ovarie.  —  Tioubles 
menstruels  :  aménorrhée,  dysménorrhée,  ménorrhagie  —  Métrite  chronique  — 
Changements  de  position  de  l'utérus.  —  Arrêt  de  la  sécrétion  lactée. 

Remarques  terminales.  —  Contre-indications  de  l'emploi  de  l'électricité  :  manière 
de  se  comporter  des  organes  de  la  circulation  et  mode  de  réaction  du  système 
nerveux. 

Pour  en  finir,  Messieurs,  entrons  encore  sur  un  domaine  étendu  et 
complexe;  les  troubles  des  organes  urinaires  et  génitaux  sont  extrê- 
mement fréquents  dans  les  diflërcntes  maladies,  non  seulement 
dans  les  affections  nerveuses  oii  elles  surgissent  souA'ent  de  la  manière 
la  plus  menaçante  mais  encore  dans  toutes  les  maladies  que  l'on  peut 
avoir,  comme  dans  toutes  les  conditions  de  la  vie.  Le  praticien  et  surtout 
le  spécialiste  sont  bien  souvent  forcés  de  s'occuper  de  ces  questions, 
pour  lesquelles  l'électrothérapie  est  devenue  depuis  très  longtemps 
d'une  importance  considérable.  Malgré  cela,  je  suis  obligé  de  me  ré- 
sumer en  peu  de  mots,  pour  ne  pas  trop  m'étendre  sur  ce  sujet  intéres- 
sant, mais  obscur  encore  sous  bien  des  rapports;  bien  des  points  qui 
se  comprennent  d'eux-mêmes  d'après  ce  qui  a  été  dit  précédemment 
n'ont  actuellement  besoin  que  d'être  touchés  en  peu  de  mots. 

La  question  qui  importe  le  plus  est  ici  celle  de  la  vessie.  Les  trou- 
bles de  fonction  de  cet  organe  sont  très  communs,  soit  comme  mani- 
festations consécutives  et  symptômes  de  maladies  nerveuses,  aussi 
bien  des  affeclions  périphériques  (dans  la  queue  de  cheval,  dans  le  ple- 
xus sacré,  les  nerfs  vésicaux  etc..)  que  par  suite  de  maladies  spinales, 
plus  rarement  aussi  de  maladies  cérébrales  ;  tantôt  ils  sont  isolés,  à 
la  suite  de  refroidissements,  de  dilatation  anormale  de  la  vessie,  d'in- 
flammation de  cet  organe;  ou  bien  ils  surviennent  à  la  suite  d'excita- 
tions réflexes  ou  d'actions  toxiques  qui  influent  fortement  sur  la  mem- 
brane muqueuse  de  la  vessie,  en  paralysant  ou  en  excitant  les  mus- 
cles. Les  circonstances  au  milieu  desquelles  se  produisent  les  troubles 
de  la  vessie  peuvent  donc  varier  considérablement;  bien  des  fois  elles 
existent  complètement  isolées;  plus  souvent  encore,  elles  ne  sont 
qirime  manifestation  parlielle  d"un  ensemble  pathologique  compH- 
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qué  ;  d'autres  fois  elles  précèdent  de  longtemps  les  autres  phénomè- 
nes d'une  affection  centrale  (tabès,  myélite,  etc.,)  comme  symptôme 
initial  tout  à  fait  isolé. 

Or,  pour  presque  toutes  ces  formes  de  trouble,  parliculièrement 
pour  celles  qui  n'accompagnent  pas  des  affections  inflammatoires  ou 
néoplastiques  de  la  vessie  et  qui  ne  reposent  pas  sur  un  obstacle  méca- 
nique par  lésions  des  organes  voisins,  (prostate,  rectum,  utérus, 
ovaires  etc.,)  le  traitement  électrique  peut  être  proposé. 

A  vrai  dire,  cela  s'applique  moins  à  ce  qu'on  appelle  crampe  de  la  ves- 
sie ou  ténesme  vésical,  qui  peut  se  présenter  sous  la  forme  d'un  spasme 
des  fibres  musculaires  tel  qu'une  incontinence  spasmodique  ou  sous 
forme  d'un  spasme  du  sphincter,  tel  qu'une  rétention  spasmodique 
d'urine,  ischurie  spastique.  Alors  on  cherche  d'ordinaire  à  atteindre  le 
but  par  d'autres  voies,  surtout  quand  il  est  question  de  maladies  in- 
flammatoires de  la  vessie  elle-même.  Toutefois  il  existe  aussi  des 
formes  purement  nerveuses  de  spasmes  de  la  vessie,  qui  peuvent  très 
bien  rentrer  dans  le  domaine  de  l'électrothérapie.  Il  s'agit  donc  avant 
tout  de  découvrir  la  cause  de  cette  excitation  anormale  et  de  la  com  • 
battre.  Pensez  tout  d'abord  à  une  maladie  de  l'intérieur  du  canal 
vertébral  et  de  la  moelle  épinière  elle-même  et  cherchez  à  la  traiter 
convenablement.  Ici  il  faut  avant  tout  des  courants  galvaniques 
stables  à  travers  la  moelle  lombaire  et  les  segments  inférieurs  de  la 
colonne  vertébrale  ;  en  d'autres  termes,  faites  agir  avec  force  et  d'une 
manière  stable  l'An  sur  le  foyer  présumé  de  la  maladie  (un  cas  sem- 
blable a  été  traité  avec  succès  par  E.  Koch).  Cherchez  aussi  à  exciter 
fortement  la  peau  et  à  exercer  de  la  sorte  une  contre-excitation,  qui 
combatte  l'excitation  provocatrice  de  la  crampe,  comme  dans  le 
traitement  des  névralgies.  Promenez  donc  le  pinceau  faradique 
sur  la  peau,  au  niveau  de  la  symphyse,  au  périnée,  au  sa- 
crum, etc. 

On  agit  direclement  contre  le  spasme  de  la  vessie,  d'après  les  mêmes 
principes  que  pour  le  traitement  des  spasmes  en  général  ;  c'est-à-dire 
donc  avec  action  stable  du  courant  galvanique,  introduction  et  sortie 
de  traînées  de  courant,  action  prépondérante  de  l'An  sur  le  siège 
propre  de  Texcitation  morbide,  condition  qui,  naturellement,  n'est 
pas  précisément  facile  à  réaliser  sur  la  vessie.  Le  mieux  sera  d'enfoncer 
profondément  une  grande  électrode  sur  la  symphyse  et  l'autre  direc- 
tement en  face  sur  le  sacrum  ou  de  préférence  encore  sur  le  périnée; 
ce  qui  sera  certainement  le  meilleur  c'est  d'appliquer  r.\ii  sur  le 
sacrum  ou  sur  le  périnée.  Il  faudra  choisir  les  mêmes  points  d'appli- 
cation pour  l'emploi  du  courant  faradique  ;  commencez  d'abord  par 
de  faibles  courants  faradiquesde  la  manière  indiquée  et  c'est  seulement 
quand  vous  n'obtiendrez  aucun  résultat  qu'il  faudra  passer  à  des  cou- 
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riuils  plus  (orls  cl  plus  j^rossissarils  oA  prolungei'  (h  plus  en  plus  la 
durée  de  l'applicalion. 

Je  ne  considère  pas  comme  indiquée  dans  le  spasme  vésicai  l'élec- 
Irode  urélhrale  ou  rectale;  car  de  celle  façon  on  augmenterait  aisé- 
ment l'étal  d'excilation  et  de  plus  on  risquerait  de  produire  des 
escarres  par  le  courant  galvanique,  qu'il  faudrait  employer  ici  sous 
forme  de  courants  stables  et  prolongés.  On  fera  donc  bien  de  renoncer 
entièrement  à  ce  processus  ;  mieux  vaudrait,  dans  des  cas  désespérés, 
user  de  courants  faradiqucs  en  employant  cette  méthode  interne.  Il 
serait  désirable  qu'on  publiât  sur  ce  point  des  observations  .plus 
exactes. 

Le  véritable  domaine  de  l'électrothérapie  des  troubles  de  la  vessie 
est  la  faiblesse,  la  paralysie  de  cet  organe.  C'est  un  symptôme  mor- 
bide aussi  fréquent  que  grave  et  insupportable,  qui  se  produit,  depuis 
les  degrés  les  plus  légers  jusqu'aux  formes  les  plus  graves  ;  symptô- 
me, par  fois  facile  à  éliminer  promptement,  d'autres  fois  absolument 
incurable  et  qui  entraîne  à  sa  suite,  pour  les  malades,  les  souffrances 
les  plus  vives  et  les  dangers  les  plus  graves.  Ce  sont,  avant  tout,  des 
affections  de  la  moelle  épinière  (tabès,  compression,  épanchement 
sanguin,  myélite,  sclérose,  etc),  dans  lesquelles  la  paralysie  de  la  ves- 
sie joue  un  rôle  très  important  et  se  présente  à  l'observation  avec  une 
fréquence  extraordinaire.  Il  y  a  de  plus  les  lésions  nerveuses  périphé- 
riques les  plus  variées,  qui  atteignent  précisément  les  nerfs  de  la  ves- 
sie, dans  la  queue  de  cheval  ou  dans  le  plexus  sacré  et  ses  rameaux.  Ce 
symptôme^est  bien  plus  rare  dans  les  affections  cérébrales  ;  par  contre, 
il  est  d'autant  plus  fréquent  dans  l'hystérie,  où  la  paralysie  de  la  vessie 
est  un  fait  quotidien.  Enfin  viennent  aussi  des  paralysies  de  la  vessie, 
sous  uneforme  plus  indépendante,  entièrement  distinctes  et  isolées,  avec 
ou  sans  cause  déterminée  (refroidissement,  traumatismes,  commo- 
tion, distension  excessive,  empoisonnement  par  l'opium,  etc.). 

La  paralysie  de  la  vessie  peut  se  présenter  sous  des  formes  diverses  ; 
si  elle  concerne  surtout  les  muscles  expulseurs  on  voit  apparaître  le 
tableau  de  la  rétention  d'urine,  à  ses  différents  degrés  ;  si  elle  con- 
cerne de  préférence  le  sphincter  vous  avez  le  tableau  de  l'incontinence 
d'urine  à  divers  degrés  ;  mais  assez  souvent  les  deux  moitiés  des  mus- 
cles sont  paralysées.  Les  malades  ne  peuvent  retenir  leur  urine,  ni  la 
faire  sortir  à  leur  gré.  On  voit  alors  une  évacuation  de  la  vessie  com- 
plète etrégulière  pendant  quelques  temps,  mais  soustraite  à  l'influence 
de  la  volonté  (quand  l'appareil  réflexe,  dans  la  moelle  lombaire,  est 
intact),  ou  bien  il  se  produit  un  suintement  continuel  d'urine  ;  cela 
n'empêche  pas  la  vessie  de  se  distendre  à  l'excès,  sous  l'influence  de 
la  stagnation  urinaire  (ischurie  paradoxale).  Nous  serions  entraînés 
trop  loin,  si  nous  entrions  dans  tous  les  détails  sur  l'innervation  de  la 
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vessie  et  sur  les  diiïérents  troubles  possibles  de  cet  organe,  en  divers 
endroits  (dans  les  muscles  eux-mêmes,  dans  les  nerfs  périphériques  ou 
dans  la  moelle  lombaire  avec  ses  centres,  présidant  à  l'évacuation  de 
la  vessie,  ou  plus  haut,  là  où  les  voies  sensibles  et  motrices  de  l'inner- 
vation de  la  vessie  montant  vers  le  cerveau,  se  perdent  dans  la  moelle 
épinière)  et  je  vous  renvoie,  sous  ce  rapport,  aux  manuels  de  physio- 
logie ou  à  mon  traité  des  maladies  de  la  moelle  épinière,  première  édi- 
tion, p.  65  et  146,  oà  j'ai  débrouillé  toutes  ces  circonstances  et  oîi  j'ai 
essayé  de  caractériser  les  différentes  formes  de  la  paralysie  de  la  vessie, 
d'après  les  sièges  divers  de  la  cause  paralysante. 

Certes,  il  est  indispensable,  pour  le  traitement  électrique  rationnel, 
que  vous  cherchiez,  dans  chaque  cas  distinct,  la  forme  et  la  localisa- 
tion du  trouble,  la  voie  par  laquelle  celui-ci  s'est  produit,  et  parti- 
culièrement le  siège  exact  de  la  maladie  paralysante  dans  le  système 
nerveux. 

Ensuite  on  peut  instituer  une  méthode  de  traitement  électrique 
appropriée  à  chaque  cas  particulier.  Naturellement  vous  devez  diriger 
tout  d'abord  votre  exploration  vers  l'affection  fondamentale  et  mener 
à  bonne  fin  le  traitement  qu'il  peut  y  avoir  lieu  d'instituer  contre  elle. 
Je  n'ai  besoin  de  rien  ajouter  ici  à  ce  que  j'ai  dit  ci -dessus,  du  traite- 
ment des  maladies  de  la  moelle  épinière.  Vous  ne  devez  pas  croire 
d'ailleurs  que  je  considère  le  traitement  électrique  de  ces  affections 
fondamentales  comme  leur  seul  moyen  curatif,  au  contraire,  je  sais 
fort  bien,  qu'à  l'aide  des  autres  remèdes  et  méthodes,  on  peut  obtenir 
beaucoup  et  souvent  plus  qu'au  moyen  de  l'électrothérapie,  dans  les 
afl'ectioas  qui  nous  occupent  ici. 

Mais  à  côté  de  ce  traitement  causal,  et  dans  des  cas  qui  ne  sont  pas 
rares  où  ledit  traitement  n'est  pas  praticable,  le  traitement  direct  de 
la  paralysie  de  la  vessie  doit  être  mis  à  exécution.  Ce  dernier  traite- 
ment s'applique  exclusivement  à  la  vessie,  aux  voies  et  centres  ner- 
veux qui  la  concernent.  Il  peut  être  pratiqué  diversement,  soit  d'une 
façon  percutanée  avec  des  électrodes  humides  ou  interne  au  moyen 
du  cathéter,  avec  le  courant  faradique  ou  avec  le  galvanique.  —  Les 
diverses  localisations  efficaces  du  courant  sont  les  suivantes  : 

Pour  l'emploi  percutané,  vous  placez  un  pôle  (en  général  l'An)  dans 
la  région  du  renflement  lombaire,  sur  les  dernières  vertèbres  inférieu- 
res dorsales  et  les  premières  lombaires  supérieures,  l'autre  (la  Ka)  sur 
la  région  vésicale  et  quand  il  s'agit  principalement  d'une  rétention, 
tout  contre  la  symphyse  en  enfonçant  le  plus  profondément  possible  ; 
quand  c'est  surtout  l'incontinence  qui  est  en  cause,  on  la  place  au 
périnée  le  plus  près  possible  et  en  contact  aussi  intime  qu'il  se  peut 
avec  le  sphincter  (chez  les  femmes  il  faut  l'appliquer  d'une  façon 
appropriée).  Si  les  deux  parties  musculaires  sont  affectées,  alors  vous 
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choisissez  lesdeiix  applications,  ou  vous  poiivfr/.  f'-gaiemenl  aussi  placer 
un  pôle  sur  la  symphyse  et  l'auU-e  siiiiullanémoiil, au  pf'^riiif'ie.  Lors- 
que vous  emploierez  le  courant  galvanique,  vous  le  laisserez  agir  d'une 
façon  stable  et  labile  pendant  quelques  minutes  aux  places  dénom- 
mées en  interrompant  et  intervertissant  souvent  le  courant  ;  les  forces 
de  courant  doivent  être  choisies  de  telle  sorte  que,  lors  de  la  KaF,  de 
fortes  secousses  se  produisent  dans  les  muscles  du  ventre  (à  partir  de 
leurs  points  moteurs).  —  Pour  le  courant  faradique,  vous  faites  pas- 
ser les  courants  aussi  forts  que  possible,  durant  quelques  (5  à  iO) 
minutes,  aux  places  sus-nommées,  avec  nombreuses  interruptions,  ou 
vous  appliquerez  les  courants  l'aradiques  dits  grossissants. 

Pour  l'usage  interne,  l'An  est  appliquée,  de  la  môme  manière,  dans 
la  région  lombaire  ;  une  électrode  vésicale,  en  forme  de  cathéter, 
isolée  jusqu'au  bouton  métallique,  est  introduite  dans  le  canal  de 
l'urèthre  ;  lorsqu'il  y  a  incontinence,  seulement  jusqu'au  col  de  la 
vessie,  afin  d'exciter  ici  directement  le  sphincter  ;  lorsqu'il  existe  au 
contraire  une  rétention,  jusqu'à  la  vessie  elle-même,  pleine  s'il  est 
possible,  ou  que  l'on  doit  préalablement  remplir  d'eau  salée  tiède, 
naturellement  on  doit  prendre  soin  de  désinfecter  complètement  l'é- 
lectrode cathétérienne.  —  Avec  le  commnt  galvanique,  vous  ne  pouvez 
alors  effectuer  que  de  courtes  fermetures  de  la  Ka  ou  quelques  inter- 
versions avec  durée  de  fermeture  tout  à  fait  brève  afin  d'éviter  les 
eschares  ;  le  mieux  sera  de  déterminer  les  forces  de  courant  au  moyen 
du  galvanomètre.  —  Avec  le  courant  faradique,  vous  pouvez  admettre 
des  forces  de  courant  assez  élevées,  car  la  vessie  elle-même  n'est  pour 
ainsi  dire  pas  sensible,  le  canal,  dans  ses  parties  les  plus  profondes, 
ne  l'est  que  fort  peu  ;  et  ici  le  courant  avec  fréquentes  interruptions, 
peut  agir  longtemps  sous  une  force  permanente  ou  bien  aussi  en  gros- 
sissant ou  diminuant.  Comme  mesure  de  la  force  du  courant,  on  peut 
utiliser  le  fait  que,  lors  de  la  faradisation  du  sphincter,  ce  dernier  se 
contracte,  .à  chaque  fermeture  de  courant,  et  par  suite  pousse  en 
avant  le  cathélher  dans  le  canal  de  l'urèthre  ou  l'en  fait  sortir.  — 
Lors  de  la  faradisation  des  muscles  expulseurs,  il  peut  être  o'pporlun, 
afin  de  diriger  le  courant  en  tout  sens  sur  la  paroi  de  la  vessie,  d'ap- 
pliquer l'An  sur  le  ventre,  alternativement  à  droite  et  à  gauche  et 
vers  le  haut  de  la  vessie  et  au  périnée  ;  les  contractions  musculaires 
alors  développées  fournissent  un  moyen  sulFisant  de  mesurer  la  force 
du  courant.  Lors  des  applications  internes,  vous  ne  devez  pas  par  trop 
allonger  les  séances  ! 

Enfin  une  application  à  partir  du  rectum  est  aussi  possible  :  on  intro- 
duit en  ce  cas  l'An  (électrode  métallique  en  forme  d'olive)  dans  le 
rectum  jusqu'à  une  hauteur  convenable,  on  applique  la  Ka  sur  la 
symphyse  et  on  fait  passer  le  courant  galvanique  ou  faradique  absolu- 


INCONTINENCE  NOCTURNE  D'URINE 


633 


ment  suivant  le  mode  ci-dessiis  décrit  ;  on  a  môme  aussi  essayé  ici 
(Duchenne,  Petrequin,  Erdmann),  d'introduire  simultanément  nne 
électrode  cathétérienne  dans  le  canal  de  l'urèthre  ou  dans  la  vessie 
et  d'exciter  de  la  sorte  les  muscles  vésicaux.  Comme  alors  tout  moyen 
de  mesurer  la  force  du  courant  employé  fait  défaut  et  que  l'on  n'excite 
en  outre  que  les  parties  de  muscles  placées  en  arrière  ce  procédé  ne 
présente  ancun  avantage  particulier. 

Dans  tous  les  cas  graves  et  rebelles  de  paralysie  de  la  vessie,  j'ajoute 
encore,  en  principe,  une  galvanisation  directe  et  énergique  de  la 
moelle  lombaire,  afin  d'y  exciter  directement  les  centres  d'innervation 
vésicale  ;  suivant  les  circonstances,  j'y  rattache  même  encore  un  trai- 
tement énergique  et  labile  par  la  Ka  de  la  queue  de  cheval  jusqu'au 
coccj'x  et  au  périnée,  ou  un  traitement  de  la  moelle  épinière  jusqu'à  la 
colonne  cervicale. 

Vous  effectuerez  tout  naturellement  un  choix  parmi  ces  méthodes 
d'application,  suivant  les  cas  existants  et  leur  diagnostic  ;  en  général 
il  est  bon  de  passer  graduellement  des  procédés  les  plus  légers  et  les 
plus  doux  aux  plus  énergiques  et  aux  plus  actifs. 

Les  résultats  de  ce  traitement  sont  très  variés  dans  les  cas  particu- 
liers ;  dans  la  myélite  transverse,  la  compression  ou  l'épanchement 
sanguin,  etc. ,  ils  sont  d'ordinaires  très  précaires  ;  ils  sont  bien  meilleurs 
dans  lelabes  où  le  traitement  électrique  constitue  souvent  un  adjuvant 
e.\cellent;  ils  sont  très  favorables,  maintes  fois  brillants,  dans  les 
affections  hystériques,  ainsi  que  dans  la  paralysie  cérébro-vésicale  ; 
très  favorables  aussi  dans  maintes  formes  d'intoxication  ou  dans  les 
paralysies  dont  la  nature  est  inconnue  ;  toutefois  même  ici,  toutes  les 
méthodes  de  traitement  vous  font  défaut. 

Une  forme  toute  spéciale  de  faiblesse  vésicale,  est  X incontinence 
nocturne  d'urine,  dite  enuresis  nocturna  ;  elle  est,  pour  l'électrothéra- 
pie,  un  objet  des  plus  favorables. 

Les  hypothèses  émises  sur  la  nature  intime  de  cette  affection  fré- 
quente ne  sont  nullement  démontrées  et  il  y  a  place  encore  pour  des 
hypothèses  de  tout  genre  sur  le  siège  exact  et  la  pathogénèse  de  la 
maladie  en  question.  11  me  semble  que  cette  cause  intime  se  trouve, 
pour  la  grande  majorité  des  cas,  dans  un  défaut  d'harmonie  entre 
le  sommeil  qui  est  profond,  et  l'énergie  de  l'excitation  sensible  reliée 
à  la  plénitude  de  la  vessie,  par  conséquent  au  besoin  d'évacuer  l'u- 
rine. L'explication  est  tout  au  moins  valable  pour  tous  les  cas  dans 
lesquels,  durant  le  jour,  il  n'existe  absolument  aucun  trouble  d'écou- 
lement urinaire.  Mais  il  n'est  pas  toujours  facile  de  discerner  dans  un 
cas  particulier,  quelle  part  il  faut  attribuer  a  la  profondeur  anormale 
du  sommeil  et  à  l'excitabilité  sensible  quelque  peu  amoindrie  de  la 
vessie  et  de  son  col  ;  il  y  a  certainement  des  cas  dans  lesquels  ce  som- 
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iTic'il  profond  dont  certains  individus  peuvent  être  très  difficilement 
lires  par  doHfippel.s,  des  secousses,  etc.,  est  la  cause  unique  de  la  péni- 
ble an'oclion  dont  il  s'agit  ;  chez  d'autres  personnes,  il  parait  y  avoir 
en  lait  une  obtusion  de  l'excitabilité  sensible  de  la  vessie.  —  En  outre 
on  pourrait  peut-être  aussi  incriminer  une  augmentation  d'excitabilité 
des  centres  vésicaux  dans  la  moelle  lombaire,  qui,  lors  d'une  excita- 
tion périphérique  plus  faible  que  la  normale,  détermine  aussitôt  une 
évacuation  réflexe  irrésistible  delà  vessie.  —  Enfin  pour  les  cas  dans 
lesquels  il  existe  ime  incontinence  d'urine  à  un  degré  plus  ou 
moins  accentué,  par  suite  de  laquelle  les  enfants  mouillent  leurs  vêle- 
ments môme  durant  le  jour,  ne  peuvent  pas  durant  l'école  sortir  assez 
vite,  il  faut  admettre  une  certaine  faibless^e  du  s|jhincter  vésical.  Il  faut 
donc  accepter  des  causes  diverses  pour  les  cas  particuliers,  et  la  loca- 
lisation du  trouble  peut-être  recherchée  à  des  hauteurs  très  diverses 
dans  les  voies  nerveuses  qui  régissent  le  dégorgement  de  la  vessie, 
périphériquement  dans  la  moelle  lombaire,  plus  haut  encore  dans  la 
moelle  dorsale,  peut-être  même  dans  le  cerveau.  Gomme  tous  les  autres 
phénomènes  d"une  lésion  matérielle  manquent  habituellement  nous 
devons  admettre  un  trouble  fonctionnel  limité  sur  ces  voies  et  repo- 
sant vraisemblablement  en  bien  des  cas  sur  une  disposition  névropa- 
thique  persistante. 

Le  traitement  s'applique  tout  d'abord  et  le  plus  souvent  à  la  vessie 
elle-même  et  la  méthde  indiquée  par  Seeligmiiller  a  ici  la  préémi- 
nence, vu  sa  grande  simplicité  et  son  efficacité  qui  n'en  est  pas  moins 
parfaite.  Seeligmiiller  introduit  une  lame  de  laiton  (ou  lil  métallique) 
d'environ  1  centimètre  de  longueur  dans  l'orifice  du  canal  de  l'urèthre 
(chez  les  jeunes  filles  aussi),  le  relie  à  la  Ka  d'un  courant  faradique 
secondaire  et  applique  l'An  avec  l'électrode  éponge  sur  la  symphyse  ; 
on  fait  passer  durant  quelques  minutes  un  courant  d'une  force  nette- 
ment sensible  ;  il  en  résulte  d'ordinaire  une  amélioration  immédiate 
dont  Seeligmiiller  cite  quelques  exemples  tout  à  fait  frappants  ;  entre 
autres  le  suivant  : 

171"  06s.  de  Seeligmûller.  —  Enuresis  nocturne  (et  diurne).  Jeune  fille  de 
22  ans,  a  été  afTectée,  dès  sa  plus  tendre  enfance,  d'une  incontinence  d'urine, 
qui  persiste  le  jour  et  la  nuit.  Tous  les  remèdes  possibles  ont  été  inutilement 
mis  en  usage.  Maints  intervalles  de  rémission  d'une  durée  d'un  ou  de  plu- 
sieurs mois,  pendant  lesquels  l'enuresis  nocturne  disparaissait  ;  le  jour  toute 
fois,  la  patiente  était  incommodée  au  plus  haut  point  par  son  affection. 
Durant  les  derniers  six  mois,  la  malade  a  été  régulièrement  2  ou  3  fois 
pendant  la  nuit,  réveillée  de  son  très  profond  sommeil  et  cependant  il  n'é- 
tait pas  rare  qu'il  y  eut  évacuation  involontaire  d'urine.  Les  conséquences 
de  l'alfection  sur  l'état  général  sont  très  fâcheuses  ;  la  maladie  empêche 
tout  travail  et  tout  plaisir  ;  amaigrissement,  aspect  cachectique,  mauvaise 


INCONTINENCE  NOCTURNE  d' URINE 


635 


hiuneur.  —  Traitement  faradique  comme  ci-dessous,  durant  îi  minutes  ^ 
après  la  première  séance,  amélioration  immédiale  ;  durant  le  jour,  évacuation 
d'urine  à  deux  reprises  seulement  (le  jour  précédent,  tous  les  quarts  d'heure!) 
la  nuit,  pas  du  tout  ;  sommeil  excellent.  —  Après  la  troisième  séance  déjà 
l'état  est  tout  à  fait  normal  ;  la  patiente  a  maintenant,  d'une  manière  carac- 
téristique, nn  sommeil  très  léger,  elle  s'éveille  au  moindre  bruit,  tandis 
qu'auparavant  elle  dormait  très  profondément.  Àprès  la  huitième  séance,  la 
patiente  fut  congédiée  complètement  guérie  ;  la  guérison  se  maintient  ;  l'étal 
général  était  excellent. 

Ponr  ma  pari,  je  me  comporte  habituellement  de  la  façon  suivante; 
j'applique  l'An  sur  la  moelle  lombaire,  la  Ka  (plus  petite)  tout  d'abord 
sur  la  symphyse,  puis  au  périnée,  en  faisant  passer  un  courant  assez 
fort  pendant  1-2  minutes  et  pour  finir,  je  fais  pénétrer  dans  le  canal  de 
l'urèthre  une  électrode  de  fil  métallique  d'environ  2  centimètres  (chez  les 
petites  filles,  je  la  remplace  par  une  petite  électrode  éponge  que  j'in- 
troduis entre  les  grandes  lèvres,  afin  de  l'appliquer  contre  l'orifice  du 
canal  de  l'urèthre)  et  dès  lors  je  fais  agir  ici  aussi  le  courant  faradique 
pendant  1-2  minutes,  avec  une  énergie  telle  qu'elle  fasse  naître  une 
impression  sensible  accentuée,  un  peu  douloureuse. 

Dans  les  cas  les  plus  rebelles,  je  fais  pénétrer  aussi  une  électrode 
uréthrale  jusqu'au  col  de  la  vessie  où  j'applique  en  outre  le  courant 
électrique  de  la  manière  ci-dessus  décrite  ;  en  tous  cas  j'adjoins  alors 
toujours  un  traitement  galvanique  de  la  moelle  lombaire  et  éventuelle- 
ment aussi  de  toute  la  moelle  épinière  jusqu'à  la  partie  cervicale,  tout 
comme  dans  les  cas  les  plus  graves  de  paralysie  de  la  vessie.  Vous 
n'aurez  presque  jamais  à  recourir  à  un  traitement  direct  du  col  de  la 
vessie,  à  partir  de  l'urèthre  et  du  rectum,  tel  qu'il  a  été  pratiqué  par 
Duchenne,  Erdmann  et  Desparquets. 

Les  résultats  de  ce  traitement  électrique  sont  d'ordinaire  remar- 
quables, spécialement  lorsqu'il  s'agit  d'enfants  quelque  peu  âgés  ou 
déjà  grands;  après  une  seule  séance  ou  un  petit  nombre  de  séances, 
il  s'est  déjà  manifesté  une  amélioration,  le  plus  souvent,  au  bout  de 
peu  de  temps,  U  y  a  guérison  ;  maintes  fois  aussi  cependant,  un  traite- 
ment longtemps  prolongé  est  nécessaire  et  je  ne  cacherai  pas  que  le 
traitement  électrique  m'a  complètement  fait  défaut  dans  bien  des  cas, 
en  dépit  d'  une  application  raisonnée  et  modifiée  dans  tous  les 
sens. 

Maladies  des  org-anes  mâles  de  la  génération 

Parmi  elles  ce  sont  surtout  les  troubles  fonctionnels  qui  se  prêtent 
au  traitement  électrique;  des  autres  je  n'ai  que  très  peu  de  chose  à 
dire. 

Les  renseignements  fournis  par  Ghéron  et  Moreau  Wolf  sur  les 
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succès  obtenus  par  eux  au  moyen  iJu  IraitemenL  galvanique  de  tin- 
/lammniion,  du  (jonflemml  et  (k  l' liypartropliia  de  la  prostate  n'inspirent 
pas  grande  confiance  et  n'ont  été  depuis  <:onrirmée.s  ni  par  ces  auteurs 
ni  par  nul  autre.  Ces  opérateurs  introduisent  une  électrode  métallique 
dans  le  rectum,  l'appliquent  contre  la  prostate  (le  plus  souvent  la  Ka, 
l'An  seulement  quand  il  existe  une  sensibilité  manifeste)  et  placent 
l'autre  sur  le  périnée.  Les  forces  de  courant  sont  modérées;  durée  de 
5-10  minutes,  au  total  18-20  séances.  Les  résultats  sont  dépeints 
comme  étonnamment  favorables,  le  procédé  vanté  comme  bien  plus 
efTicacc  que  les  autres  moyens  curatifs  chirugicaux  et  médicinaux. 

Les  savants  précités  prétendent  avoir  obtenu  des  résultats  tout  sem- 
blables, dans  Vorchitc  blennori^harjirjue  et  Iraumatique  ;  ils  affirment 
qu'au  moyen  du  traitement  galvanique  ils  abrègent  notamment  la  du- 
rée de  la  maladie  et  remettent  les  malades  en  état  de  travailler,  l^eur 
méthode  consiste  à  faire  passer  un  fort  courant  galvanique  stable  au 
travers  du  gonflement,  durant  6-8  minutes  ;  ensuite  un  courant  stable 
allant  du  point  le  plus  douloureux  du  gonflement  jusqu'au  cordon 
spermatique  (4-6  minutes)  et  enfin  un  courant  ascendant  le  long  du  dit 
cordon..  Immédiatement  après  cette  application,  il  se  produit  un 
mieux  et  la  guérison  est  complète,  au  bout  d'un  petit  nombre  de  séan- 
ces. Ces  notions  méritent  encore  confirmation.  J'ai  cru  devoir  les  rap- 
porter, afin  d'appeler  sur  elles  l'attention  de  ceux  qui  voudraient  aussi 
essayer,  sur  ce  domaine,  le  courant  électrique  ;  cela  d'autant  plus  que 
notre  connaissance  des  actions  calalytiques  du  courant  ne  permet  en 
aucune  façon  d'exclure  la  possibilité  de  semblables  résultats. 

On  a  souvent  aussi,  et  non  sans  succès,  employé  les  courants  élec- 
triques contre  l'onanisme  et  les  excès  sexuels  entraînant  l'atrophie  et 
l'atonie  des  testicules.  La  méthode  consiste  à  faire  passer  des  courants 
faradiques  ou  galvaniques  modérément  forts,  durant  quelque  minutes, 
au  travers  des  testicules,  éventuellement  aussi  à  galvaniser  simultané- 
ment le  cordon  spermatique,  a  cause  des  vaisseaux  et  nerfs  y  aboutis- 
sants. 

Le  domaine  le  plus  important  et  le  plus  favorable  pour  l'électrothé- 
rapeute,  ce  sont  toutefois  les  anomalies  fonctionnelles  si  communes, 
telles  qu'elles  peuvent  se  manifester  dans  les  divers  degrés  d'impuis- 
sance, les  pollutions  pathologiques,  la  spermatorriiée  et  l'aspermatisme. 
Il  ne  m'a  pas  été  donné  d'étudier  d'aucune  façon  la  pathologie  de  ces 
troubles  si  multiples,  si  complexes  et  si  graves,  d'autant  plus  que  le 
procédé  électrothérapeutique  est  presque  toujours  assez  identique 
pour  les  diverses  afl'eclions  dont  il  s'agit  ici.  Je  vous  renverrai  donc 
plutôt,  pour  tous  détails  plus  amples,  à  l'excellent  travail  de  Curschman 
et  au  chapitre  spécial  du  livre  de  Bénédikl.  Je  ne  puis  ici  que  faire 
pressentir  qu'une  partie  des  troubles  précités  doit  être  rattachée  à  des 
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modificalions  analomiques,  aux  conséquences  d'inllammalions  du  ca- 
nal de  l'urèthre,  des  leslicules  et  de  leurs  annexes,  du  cordon  sperma- 
tique,  delà  prostate  etc.,  également  encore  à  des  néoforinations,  etc.  Le 
traitement  électrique  n'aura  pas  grand  chose  ;i  faire  ici  et,  dans  la  rè- 
gle, paraîtra  rarement  nécessaire. 

Toutefois  une  autre  portion  des  cas  doit  être  rattachée  à  des  affec- 
tions organiques  graves  du  système  nerveux  (périphérique  ou  central). 
Les  troubles  des  fonctions  génitales,  les  pollutions,  l'impuissance,  la 
spermatorrhéc,  le  priapisme  etc.,  ne  sont  ici  que  le  symptôme  d'un 
tabès  au  début,  d'une  myélite  chronique,  d'une  compression  de  la 
moelle  épinière  possibles,  ou  bien  encore  d'une  lésion  plus  grave  des 
nerfs  de  la  queue  de  cheval  etc.  On  sait  que  quelques  affections  de  la 
moelle  épinière  affaiblissent  habituellement  de  bonne  heure  ou  même 
souvent  anéantissent  les  fonctions  sexuelles,  (ainsi  en  particulier  le 
tabès,  la  myélite  transverse,  la  compression,  la  méningite  chronique), 
tandis  que  ces  mêmes  afl'ections  laissent,  chez  d'autres  individus,  les 
fonctions  génitales  absolument  intactes  (ainsi  les  formes  divei'ses  de 
poliomyélite,  la  paralysie  spinale  spastique  etc.)  Pour  les  premières, 
le  Iraileinent  électrique  peut  intervenir  avec  avantage  en  agissant 
directement  comme  médication  symptomatique  sur  les  fonctions'  gé- 
nilales  troublées,  en  faisant  disparaître,  après  guérison  de  la  maladie 
fondamentale,  la  faiblesse  persistante  des  dites  fonctions.  Toutefois  la 
possibilité  de  la  guérison  ou  même  de  l'amélioration  sera  toujours 
gouvernée  par  l'affection  principale  et  dépendra  de  cette  dernière  ;  et 
comme  Bénédikt  le  fait  très  judicieusement  remarquer,  il  n'est  pas 
d'ailleurs  toujours  absolument  avantageux  pour  les  malades  que  l'on 
rétablisse  prématurément  ces  fonctions  ;  en  effet,  chez  un  tabétique, 
l'excitation  et  la  surexcitation  de  la  moelle  épinière  rendues  par  là  de 
nouveau  possibles,  peuvent  très  aisément  devenir  très  nuisibles  par 
suite  d'un  co'it  répété. 

Un  troisième  groupe  embrasse  ces  cas  de  troubles  génitaux  fonc- 
tionnels, dans  lesquels  ces  derniers  existent  à  l'état  d'isolement,  pro- 
viennent de  causes  locales,  sont  provoqués  d'ordinaire  par  une  surex- 
citation de  la  fonction  et  par  suite  font  l'objet  principal  des  plaintes 
et  du  traitement  ;  ou  bien  ;.dans  lesquels,  ils  ne  sont  que  le  symptôme 
d'une  névrose  fonctionnelle  générale,  d'une  névrasthénie,  d'une  irri- 
tation spinale,  d'une' hypochondrie  etc.  Enfin  ces  troubles  peuvent,  se 
développer  sur  la  base  d'une  diathèse  névropathique,  d'une  faiblesse 
et  excitabilité  nerveuses  générales,  peut-être  par  suite  de  causes  bieji 
moins  importantes  et  différentes,  (excès  vénériens,  inflammation,  états 
d'excitation  et  d'affaiblissement  du  canal  de  l'urèthre  dans  la  région 
des  conduits  éjaculateurs).  Ce  sont  de  beaucoup  les  formes  les  plus 
fréquentes  et  celles  également  à  propos  dequelles  le  traitement  a 
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présenté  ses  [)lus  beaux  nisultals  el  poui'  l(,'squels  l'électrolliérapic 
est  tout  spéciaiemont  indiquée.  Ce  sont,  pour  la  plupart  des  degrés 
divers  de  faiblesse  irritable  de  la  région  sexuelle  qui  nous  occupent  ici 
et  qui  amènent,  par  une  série  de  conséquences  v  ariables  l'afTaiblis- 
sement  de  la  virilité,  une  éjaculalion  liativc,  une  érection  défec 
tueuse,  des  pollutions  nocturnes  anormalement  Iréquentcs,  finalement 
des  pollutions  diurnes  et  la  spermatorrbée  :  états  qui  ensuite  sont 
le  plus  souvent  accompagnés  do  toute  une  série  de  symptômes  ner- 
veux, din'érents,  de  phénomènes  névrasthéniques  dans  toutes  les  zones 
nerveuses  possibles,  mais  particulièrement  d'une  disposition  forte- 
ment hypochondrique. 

Mais  il  y  a  encore  en  outre  des  cas  particuliers,  que  l'on  ne  peut  ran- 
ger dans  aucun  de  ces  trois  groupes,  dans  lesquels  par  exemple  l'im- 
puissance absolue,  les  pollutions  anormales  ou  l'aspermie  se  présentent 
chez  des  hommes  d'ailleurs  très  bien  portants,  d'un  passé  irrépro- 
chable et  sans  nul  signe  d'une  affection  des  parties  génitales  ou  du 
système  nerveux.  Enfin  il  existe  aussi  certains  troubles  qui  naissent 
par  suite  du  diabète,  de  l'intoxication  saturnine,  de  l'alcoolisme  et 
autres. 

Tous  ces  états  divers  ont  été  soumis,  avec  un  bonheur  plus  ou  moins 
grand,  par  différents  observateurs,  à  l'action  du  traitement  électrique. 
Les  résultats  que  mentionnent  Schulz,  Bénédikt,  Mobius,  etc.,  et  aux- 
quels je  pourrais  ajouter  toute  une  série  de  succès,  prouvent  à  coup 
sûr  qu'il  faut  accorder  très  positivement  une  grande  importance  sur 
ce  terrain,  au  courant  électrique  et  que  l'on  peut  obtenir,  dans  bien 
des  cas,  au  moyen  du  ti'aitement  électrique  seul  ou  uni  à  d'autres  adju- 
vants simultanés  des  résultats  très  satisfaisants. 

La  méthode  de  traitement  à  employer  ici  doit  être  naturellement, 
avant  tout  dirigée  contre  l'affection  fondamentale  et  pour  beaucoup 
de  cas  cela  est  même  l'essentiel.  Je  vous  renverrai,  à  ce  point  de  vue, 
à  ce  que  je  vous  ai  dit,  en  temps  et  lieu,  du  traitement  des  affections 
cérébrales  et  de  la  colonne  vertébrale  et  surtout  du  traitement  de  la 
névrasthénie  et  des  étals  qui  s'y  rattachent.  En  tant  que  ces  choses 
rentrent  dans  le  domaine  de  l'électrolhérapie,  il  faut  essayer  natu- 
rellement tout  d'abord  les  méthodes  d'application  qu'elles  réclament. 

Mais  avec  cela  seul  vous  n'aboutirez  pas  en  général,  car,  dans  beau- 
coup de  cas,  dans  la  plupart  même,  vous  devrez  y  ajouter  encore  un 
Irailement  électrique  direct  des  organes  sexuels,  tout  semblable  à  celui 
qui  est  mis  en  pratique,  lorsque  ces  affections  présentent  d'autres 
symptômes.  Et  d'autre  part  ce  traitement  direct  sera,  plus  d'une  fois, 
la  chose  principale  ou  même  celle  qui  deva  être  exclusivement  appli- 
quée, lorsque  rafl'ection  sexuelle  sera  le  seul  ou  du  moins  le  plus  appa- 
rent symptôme  de  l'état  général  pathologique. 
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Dans  la  grande  majorité  des  cas,  il  s'agit  d'exciter  et  de  tonifier  les 
fonctions  nerveuses  en  question,  afin  défaire  disparaître  les  états  de 
parésie  de  la  moelle  lombaire  et  des  nerfs  génitaux,  et  il  est  bien  plus 
rare  d'avoir  à  combattre  des  étals  d'irritation,  d'excitation  ou  d'exci- 
tabilité anormales.  Suivant  qu'il  y  a  lieu  d'admettre  tel  ou  tel  de  ces 
états,  il  faut  introduire,  dans  le  traitement  certaines  modifications, 
I  tout  indiquées  par  les  principes  généraux.  Gomme  le  trajet  et  la  dis- 
tribution des  nerfs  génitaux,  en  tant  qu'ils  prennent  part  à  l'érection 
et  à  l'éjaculation,  comme  leur  dépendance  de  certains  centres  de  la 
moelle  lombaire,  les  rapports  de  ces  centres  ainsi  que  des  centres  géni- 
taux avec  certains  segments  du  système  nerveux  central  placés  plus 
haut  (jusqu'au  cerveau,  au  siège  de  l'instinct  sexuel,  de  l'imagination, 
etc.,)  présentent  les  plus  grandes  analogies  avec  les  phénomènes  d'in- 
nervation de  la  vessie,  il  va  sans  dire  que  les  méthodes  de  traitement 
électrique  des  troubles  fonctionnels  génitaux  sont  en  somme  la  repro- 
duction exacte  de  celles  mises  en  pratique  lors  des  troubles  vésicaux. 
C'est  là  ce  qui  ressort  également  de  l'examen  des  méthodes  employées 
par  les  divers  observateurs. 

En  général,  dans  ce  but,  on  préférera  le  courant  galvanique.  La  mé- 
thode que  je  tiens  pour  la  plus  convenable  est  la  suivante  :  l'An  (grande 
électrode)  sur  la  moelle  lombaire  ;  la  Ka  (électrode  moyenne)  stable  et 
labile,  le  long  du  cordon  spermatique,  du  pli  de  l'aine  en  arrière,  de 
chaque  côté  durant  1-2  minutes  ;  courant  assez  fort,  produisant  sur  la 
peau  une  cuisson  accentuée  (30-40  d.  de  déviât  de  l'aig.)  ;  ensuite  Ka 
labile  sur  la  face  supérieure  et  inférieure  du  pénis  jusqu'au  gland,  avec 
traînées  énergiques,  durant  1  minute  environ;  ensuite,  Ka  aussi, 
stable  et  labile,  au  périnée,  en  haut  le  scrotum,  jusqu'à  la  naissance 
du  péxiis,  durant  1-2  minutes  ;  on  peut  ajouter  à  tout  cela  quelques 
interruptions  et  interversions  afin  de  déterminer  une  excitation  plus 
énergique.  —  S'il  existe  un  peu  d'ancsthésie  du  pénis,  particulièrement 
du  gland,  vous  pouvez  y  faire  agir  un  peu  plus  longtemps  la  Ka.  — 
Si  les  testicules  sont  atrophiés,  fiasques,  le  scrotum  froid,  faites 
passer  directement  le  courant  au  travers  de  leur  masse. 

Tel  est  le  procédé  qu'il  y  a  lieu  d'employer  en  particulier  contre 
l'impuissance.  S'il  existe  principalement  des  pollutions  ou  môme  de  la 
spermatorrhée,  il  est  préférable  délaisser  de  côté  les  procédés  les  plus 
excitants,  d'appliquer  d'une  façon  prépondérant  des  courants  stables, 
éventuellement  aussi  l'An  au  périnée.  —  Si  vous  avez  une  raison  de 
penser  que  la  spermatorrhée  dépend  d'états  d'excitation  ou  de  relâ- 
chement dans  la  région  des  conduits  éjaculateurs,  ou  bien  est  entre- 
tenue par  le  dit  état,  il  y  a  lieu  de  recommander  une  action  directe 
exercée  sur  ces  parties,  au  moyen  de  l'électrode  du  canal  del'urèthre  ; 
cette  électrode  sera  introduite  jusqu'à  la  partie  prostatique  et,  lors 
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d'états  d'irritation,  on  l'ait  passer  an  travers  le  courant  venant  de  l'An, 
lors  d'états  de  relâchement,  celui  (jui  vient  de  la  Ka  ;  courant  de  force 
modérée  (mesuré  au  galvanomètre)  et  durée  toujours  excessivement 
courte,  dans  la  crainte  des  escharres  1 

Toutclbis  un  Ivailemenl  faradiqm  de  l'impuissance  et  de  la  sper- 
matoi-rhée  n'est  nullement  exclu  ;  pour  l'ellectuer,  vous  appliquez  les 
électrodes  à  peu  près  aux  mômes  places  et  durant  le  même  temps  ; 
o.n  emploie  d'ordinaire  des  courants  passablements  forts,  —  La  fara- 
(lisation  directe  des  testicules  est  aussi  indiquée  lors  d'une  mauvaise 
nutrition  et  d'une  faible  turgescence  de  ces  organes  ;  (îunther  pré- 
tend l'avoir  pratiquée  avec  succès,  dans  l'azoospermie.  —  S'il  existe 
une  anesthésie  de  la  peau  (au  moyen  de  l'examen  farado-culané  on 
peut  bien  des  fois  démontrer  l'obtusion  de  la  sensibilité  de  quelques 
endroits  de  la  peau),  ou  une  frigidité  remarquable  du  pénis,  une 
llaccidité  du  scrotum  etc.,  on  peut  appliquer  utilement  le  pinceau fara- 
dique  aux  organes  génitaux  (également  sur  le  périnée  et  la  région 
anale  d'où  on  peut  dégager  une  contraction  réflexe  énergique  du 
scrotum).  L'application  intra-uréthrale  du  courant  faradique  peut 
aussi  être  pratiquée,  toutefois  il  faut  éviter  en  ce  cas  une  trop  forte 
excitation.  —  L'application  d'une  électrode  dans  l'intérieur  du  rectum 
a  aussi  été  proposée  par  Mobius,  afin  de  faire  mouvoir  de  plus  près 
les  conduits  éjaculateurs  et  la  prostate.  Mobius  place  l'autre  électrode 
sur  le  périnée  et  emploie  des  courants  faradiques  grossissants,  durant 
2-3  minutes,  et  y  ajoute  ensuite  un  court  traitement  galvanique, 
Ka  dans  le  rectum,  An  sur  le  sacrum.  11  prone  les  résultats  d'un  tel 
traitement.  Je  n'ai  encore  jamais  fait  usage  de  ce  procédé.' 

Dans  tous  les  cas  graves  ou  rebelles  possibles,  je  n'hésite  jamais  à 
instituer  un  l7'aitement  galvanique  l'égulier  de  la  moelle  lombaire^  dans 
lequel  sont  compris  les  centres  les  plus  importants  pour  les  fonctions 
génitales.  Dans  les  cas  d'affection  anatomique  probable  j'j-  ajoute 
aussi  le  traitement  galvanique  de  la  queue  de  cheval  inférieure,  l'éten- 
dant le  plus  souvent  en  haut  jusqu'à  la  moelle  cervicale,  spécialement 
pour  les  malades  chez  lesquels  une  atonie  plus  ou  moins  diffuse  de 
l'ensemble  du  système  nerveux  génital  jusqu'au  cerveau,  est  pro- 
bable. 

Le  traitement  doit  toujours  être  longtemps  continué  ;  au  minimum, 
sa  durée  est  de  6  à  8  semaines,  souvent  bien  plus  longtemps,  avec 
séances  quotidiennes.  On  doit  ajouter  le  plus  souvent  d"autres  modes 
de  traitement,  toniques,  bains,  hydrothérapie,  etc. 

Les  résultats  que  j'ai  obtenus  à  l'aide  de  cette  méthode  furent  sou- 
vent très  satisfaisants,  spécialement  lors  des  formes  purement  fonc- 
tionnelles. Mais  je  me  suis  aussi  heurté  à  des  cas,  présentant  en 
apparence  un  fort  bon  pronostic  et  qui  pourtant  restaient  absolument 
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rebelles  au  traitement  électrique  ;  il  est  donc  prudent  de  ne  pas  pro- 
mettre trop,  à  l'avance,  naturellement  à  l'exception  des  cas  où  ils'agi: 
d'une  sorte  d'impuissance  psychique  et  où  l'on  électrise  les  malades, 
plutôt  pour  des  raisons  psychologiques  qu'en  vue  d'une  affection  quel- 
conque contre  laquelle  on  doit  lutter. 


On  a  publié,  de  divers  côtés,  des  observations  isolées  et  même  de 
grands  travaux  (en  particulier  récemment  un  ouvrage  excellent  de 
Dixon  Mann)  sur  les  AFFECTIONS  DES  ORGANES  SEXUELS  DE  LA 
FEMME  et  sur  leur  traitement  électrique,  et  cependant,  du  moins 
chez  nous,  en  Allemagne,  ils  ne  semblent  pas  avoir  captivé  l'attention 
des  gynécologues  ;  du  moins  je  n'en  ai,  pour  ma  part,  nulle  connais- 
sance. Quant  à  moi,  je  n'ai,  sur  ce  sujet,  pour  ainsi  dire,  aucune 
expérience  personnelle,  par  suite,  je  ne  puis  porter,  sur  cette  question, 
aucun  jugement  raisonné.  Pourtant,  les  observations  publiées  d'autre 
part  sont  si  dignes  d'attention  qu'elles  pourraient  bien  justifier  un  peu 
plus  d'égards  delà  part  des  gynécologues  qui  auraient  à  utiliser  éga- 
lement, sur  ce  terrain  thérapeutique  se  rattachant  par  des  liens  si 
nombreux  à  la  pathologie  nerveuse,  les  efîets  curatifs  puissants  du 
courant  électrique.  Ce  qui  devrait  y  pousser,  d'une  manière  toute  par- 
ticulière, c'est  que  l'utérus  est  un  organe  musculeux,  très  riche  en 
vaisseaux  et  ayant  de  nombreuses  connexions  nerveuses.  Il  paraît  ce- 
pendant s'ouvrir  ici  une  large  et  féconde  carrière  pour  les  effets  vaso- 
moteurs  et  catalytiques,  excitants  et  calmants,  du  courant  électrique  ; 
il  est  vrai  que  de  pareilles  expériences,  abondantes  et  fructueuses  au 
point  de  vue  scientifique,  ne  peuvent  être  faites  que  par  les  spécia- 
listes gynécologues. 

Il  faut  donc  que  je  me  borne  ici  à  rapporter  brièvement  les  observa- 
tions les  plus  importantes  pubhées  sur  ce  sujet  ;  je  les  livre  à  l'examen 
scrupuleux  et  au  contrôle  d'autres  savants. 

En  ce  qui  concerne  Vovarie,  cette  hyperesthésie  des  ovaires  à  la 
pression,  si  fréquente  chez  les  femmes  nerveuses  et  hystériques,  qui 
est  dans  les  relations  les  plus  étroites  avec  maints  phénomènes  ner- 
veux, j'ai  déjà  fait  (27«  leçon,  p.  468)  quelques  remarques.  Elle  vaut 
certes  la  peine  de  poursuivre  plus  loin  les  indications  que  j'y  ai  don- 
nées sur  les  résultats  du  traitement  électrique. 

Sur  le  traitement  électrique  des  troubles  de  la  mensb-uation,  il  existe 
quantité  d'observations  (Rockwell,  Baker,  Althaus,  Taylor,  Fieber 
Good,  Dixon  Mann). 

Contre  l'ammorrhée,  soit  qu'à  l'époque  de  la  puberté,  elle  persiste 
d'une  manière  étonnante,  soit  que  plus  lard  elle  se  développe  par 
toute  sorte  de  causes,  maladie,  nervosisme,  anémie,  etc.,  le  courant 
Krb.  —  Électrothérapie.  /i 
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éleclrique  se  montre  souvent  très  efficace,  d'une  fax^on  tout  à  fait  frap- 
pante. Bien  des  fois  les  éleclrothérapeutes  ont  (Wtjk  eu  l'occasion  d'ob- 
rtervor  que,  dorant  un  Irailement  électrique,  -particulièrement  lors  de 
la  galvanisation  du  dos  et  des  jambes,  ou  lors  d'iiiic  faradi^ation  géné- 
rale, les  meiislruos  coulaient  avec  une  abondance  extraordinaire  ou 
bien  se  montraient  d'une  manière  prématurée,  phénomènes  qui  de- 
vaient inviter  à  un  traitement  de  l'aménorrhée  effectué  au  moyen  de 
l'électricité.  De  plus,  les  effets  énergiques  connus  des  courants  élec- 
triques sur  les  vaisseaux  et  sur  les  nerfs  vaso-moteurs,  sur  l'excitation 
des  contractions  utérines,  etc.,  pourraient  à  ,;3?'tort  faire  espérer  un 
efTet  favorable  sur  le  processus  de  la  menstruation. 

Si  vous  voulez  traiter  directement,  par  l'électricité,  une  pareille  ajué- 
norrhée,  vous  pourrez  employer  à  cet  efTet  les  méthodes  suivantes: 

Avec  le  courant  faradique,  passez  le  pinceau  sur  la  plante  des  pieds 
ou  sur  les  faces  internes  des  cuisses,  ou  bien  faradisez  depuis  la  nuque 
jusqu'à  l'utérus,  méthode  que  d'abord  Althaus  déclara  seule  elTicace  ; 
mais  plus  lard  il  s'est  converti  au  courant  galvanique.  —  Dixon  Mann 
emploie,  outre  le  traitement  galvanique,  aussi  la  faradisation  directe 
depuis  les  reins  jusqu'au  col  de  l'utérus,  à  l'époque  où  l'on  s'attend 
à  ce  que  la  menstruation  ait  lieu. 

Les  observateurs  ont  cependant,  pour  la  plupart,  préféré  le  courant 
galvanique.  Ici  vous  pourrez  employer  :  la  galvanisation  du  sympa- 
thique du  cou  (Pieber,  Good)  ;  de  plus,  la  galvanisation  de  la  colonne 
oeiHébrale,  particulièrement  de  ses  sections  inférieures  (Clémens,  Good), 
en  outre  la  galvanisation  depuis  la  ?'égion  lombaire  (An)  Jusqû'dux 
ovaires  (Good,  Althaus)  et  enfin  la  galvanisation  intra-utérine  (Drxon 
Mann,  Althaus),  soit  en  introduisant,  comme  Dixon  Mann,  la  Ka  dans 
l'utérus,  en  plaçant  l'An  sur  la  moelle  lombaire  ou  sur  les  ovaires,  soit 
en  appliquant  avec  Althaus  l'An  à  l'entrée  de  l'utérus,  la  Ka  successi- 
vement aux  deux  ovaires.  Comme  électrode  utérine,  vous  emploirez  un 
instrument  de  forme  cathétérienne  ou  une  petite  électrode-éponge,  ou 
une  petite  électrode  en  forme  de  plaque  spéciale  pour  le  col.  Il  faudra 
employer  un  courant  passablement  énergique  (de  7  à  9  milliwebers, 
d'après  Dixon  Mann),  durant  10  à  15  minutes,  deux  ou  trois  fois  par 
semaine.  LesTésuUats  doivent  être  souvent  tout  à  fait  surprenants. 

J'ai  déjà  signalé  ci-dessus  que  les  courants  électriques  peuvent  don- 
ner de  bons  résultats  contre  la  dysménorrhée.  Je  vous  rappellerai  les 
observations  de  Neftel  relatives  à  des  états  de  ce  genre  qui  furent  dia- 
gnostiqués par  lui  comme  étant  des  névralgies  viscérales  (27^  leçon, 
p.  468).  Dans  de  tels  cas  de  menstruation  douloureuse,  spasmodique, 
vous  pourrez  donc  tout  d'abord  essayer  la'méthode  de  Neftel  (An  sur  la 
colonne  dorsale  et  lombaire,  Ka  sur  l'hypogastre,  les  ovaires,  etc.)  ; 
ultérieurement  vous  appliquerez  encore  aussi  les  méthodes  suivantes  : 
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d'après  Schwanda,  un  trailemenl  alternativement  faradique  et  galva- 
nique de  l'utérus;  ou,  d après  Taylor,  l'application  de  courants  gal- 
vaniques faibles,  continus,  An  au  sacrum,  Ka  sous  forme  d'un  bâtonnet 
métallitiue  convenable  dans  l'orifice  de  la  matrice  ;  de  préférence,  la 
méthode  de  Dixon  Mann  :  l'An  dans  l'utérus  (électrode  utérine),  Ka  sur 
la  moelle  lombaire,  stable,  dix  minutes  durant,  trois  fois  par  semaine 
pendant  la  période  d'intervalle  des  menstrues.  Les  résultats  sont  prô- 
nés comme  excellents. 

Il  fallait  s'attendre  a  priori  à  ce  que,  dans  certaines  circonstances, 
il  y  eût  quelque  chose  à  faire,  à  l'aide  du  courant  électrique,  contre  les 
ménoiThagien  (et  dans  un  sens  plus  large,  les  métrorrhagies),  spéciale- 
ment en  raison  de  l'action  vivement  excitatrice  des  contractions  uté- 
rines du  courant.  En  fait,  des  résultats  favorables  ont  été  annoncés  par 
divers  auteurs.  Ainsi  Makintosh  vit  un  épanchement  sanguin  grave, 
dans  la  période  qui  suivit  l'accouchement,  arrêté  immédiatement, 
grâce  aux  contractions  utérines,  par  l'application  du  courant  faradique 
sur  le  col  de  l'utérus  et  sur  l'abdomen.  Par  contre,  Dixon  Mann  a  traité 
et  guéri  cette  afl'ection  en  galvanisant  l'utérus  (Ka  dans  l'utérus,  An 
sur  les  reins)  IS  minutes,  deux  fois  par  Femaine,  avec  un  courant  assez 
fort,  dans  les  intervalles  qui  s'écoulèrent  chaque  fois  entre  deux  mens- 
truations. 


Parmi  les  variations  de  l'uLérus  lui-même,  c'est  particulièrement  la 
métrile  chronique  qui  est  devenue  l'objet  d'expériences  électrothéra- 
peutiques; ici  c'étaient  les  actions  catalytiques  et  vaso-motrices  du 
courant  qui  devaient  surtout  se  montrer  favorables.  Beau  et  Tripier  se 
servent,  dans  ce  dernier  but,  du  courant  faradique.  Le  premier  porte 
une  électrode-éponge  humide  à  l'orifice  de  l'utérus,  et  pose  l'autre  élec- 
trode sur  le  ventre  ;  Tripier  conduit  l'une  des  électrodes  dans  l'utérus, 
et  place  l'autre  qui  est  partagée,  simultanément  sur  le  rectum  et  sur  les 
parois  antérieures  du  ventre  ou  bien  il  faradise  (chez  des  jeunes  filles), 
d'une  façon  absolument  percutanée,  depuis  l'abdomen  jusqu'à  l'os  sa- 
crum. —  D'autre  part,  Bartholow  a  atteint  son  but  à  l'aide  du  courant 
galvanique  ;  il  a  placé  l'An  (au  moyen  du  spéculum)  à  l'entrée  de  l'u- 
térus, la  Ka,  sur  l'hypogastre,  stable,  l'espace  de  S  à  10  minutes,  deux 
à  trois  fois  par  semaine.  —  Dixon  Mann  introduit  la  Ka  dans  l'utérus 
et  pose  l'An  sur  la  région  lombaire  ;  courant  assez  fort  et  finalement 
quelques  interruptions. 

On  a  aussi  cherché  à  obvier,  par  le  traitement  électrique,  aux  dépla- 
cements de  l'utérus  et  ce  procédé  n'est  pas  sans  présenter  quelques 
•avantages  dans  les  cas  où  ces  déplacements  sont  réellement  produits 
par  un  affaibfissement  des  parois  utérines  et  oiîron  peut  espérer  com- 
.battre  ces  déplacements,  en  excitant  des  contractions  et  relevant  la 
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tonicité  des  muscles.  Mais  dans  beaucoup  d'autre  cas,  il  n'y  aura 
guère  d'espoir  de  réussite. 

Les  méthodes  à  employer  dans  ce  but  peuvent  être  très  diverses. 
Déjà  Simpson  a  recommandé  une  espèce  de  pessaire  intra-utérin  contre 
les  déplacements,  ainsi  que  contre  la  métrite  chronique.  Et  depuis  ce 
tenip.s-là  diiïércnts  observateurs  ont  obtenu  des  résultats  favorables  du 
traitement  électrique,  au>si  bien  dans  des  inversions  que  dans  des 
flexions.  Tandis  que  Bartholow  appliqua  exclusivement  le  courant 
galvanique  (suivant  sa  méthode  ci-dessus  indiquée),  Hl.  Mann  a  em- 
ployé un  traitement  alternativement  faradique  et  galvanique;  toute- 
lois  la  plupart  des  autres  praticiens  ont  employé  seulement  le  courant 
faradique  (Beuvain,  Fano,  Elleaume,  Zannini,  Tripier,  etc.)  afin  d'ex 
citer,  par  ce  moyen,  des  contractions  énergiques  de  l'utérus  et  de 
supprimer  ainsi  le  déplacement.  Le  plus  souvent,  on  a  faradisé  simple- 
ment depuis  l'orifice  utérin  jusqu'à  la  paroi  abdominale.  Zannini 
conduit  une  électrode  dans  le  rectum,  l'autre  dans  l'utérus  etfaradise 
ainsi  avec  un  courant  qui  augmente  progressivement  pendant  o  et  6 
secondes.  Tripier  a  exposé  les  méthodes  ad  hocde  la  façon  la  plus  con- 
cluante :  dans  les  versions  et  flexions  en  avant  il  faradise  la  paroi  pos- 
térieure de  l'utérus,  avec  une  électrode  appropriée,  à  partir  du  rectum, 
lors  de  déplacements  analogues  en  arrière  ;  il  faradise,  au  contraire,  la 
face  antérieure  de  l'utérus  à  partir  de  la  vessie  ou  de  l'abdomen  ;  dans 
les  deux  cas,  une  électrode  (la  négative)  se  trouve  dans  l'utérus  lui- 
même.  —  Pour  les  chutes  de  l'utérus,  il  prétend  avoir  observé  de  bons 
résultats  d'une  faradisation  bi-in(juino- utérine  ou  inguino-vaginale. 

En  tout  cas  les  observations  publiées  et  leurs  résultats  rendent  né- 
cessaires des  essais  ultérieurs  relatifs  à  ces  accidents  d'ailleurs  certes 
très  rebelles. 

Je  mentionnerai  enfin  encore  les  tentatives  faites  pour  exciter,  au 
moyen  du  courant  électrique,  la  sécrétion  lactée  languissante.  Qu'en 
fait,  cette  opération  ait  réussi  dans  une  série  de  cas,  c'est  ce  qui  ressort 
des  communications  faites  par  Aubert,  Becquerel,  Lardeur,  Estachy. 
Divers  modes  de  procéder  sont  aussi  possibles  ici.  Presque  tous  les 
praticiens  ont  utilisél'application  directe  du  courant  sur  la  poitrine,  au 
moyen  d'électrodes  humides  placées  sur  divers  points  des  glandes 
mammaires:  ils  ont  employé  des  courants  de  force  modérée  et,  au  bout 
de  deux  à  trois  séances  de  10  à  20  minutes,  ils  ont  vu  reparaître  la  sé- 
crétion lactée  disparue.  Quelques-uns  ont  atteint  ce  but  au  moyen  de 
l'appareil  de  rotation,  d  autre.s  à  l'aide  du  courant  faradique  ;  tout  ré- 
cemment on  a  aussi  d'autre  part  recommandé  l'électricité  statique 
comme  très  efficace  à  cet  égard. 
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Quant  aux  applications  de  réleclricilé  qui  ont  été  faites  dans  l'obs- 
tétrique (pour  exciter  le  travail  de  l'accouchement,  préparer  l'accou- 
chement artificiel  avant  terme,  combal Ire  les  hémorragies  pendant 
et  après  la  naissance,  etc.),  je  les  laisserai  de  côté,  parce  qu'elles  sont 
en  dehors  de  ma  ëphère  d'observations  et  du  but  d'ensemble  de  ce 
travail.  D'ailleurs  vous  déduirez  aisément  des  actions  générales  de 
l'électricité,  les  données  qui  peuvent  avoir  quelque  valeur  pratique 
dans  celte  question. 


Avant  de  prendre  congé  de  vous,  Messieurs,  permettez-moi  encore 
quelques  petites  observations,  qui  offrent  peut-être  un  intérêt  pratique 
et  sur  lesquelles  je  n'ai  pas  encore  trouvé  l'occasion  de  revenir.  Vous 
avez  sans  doute  été  frappés  de  voir  que,  dans  toute  la  description  de 
l'électrothérapie,  il  n'a  été  question  nulle  part,  d'une  manière  appro- 
fondie des  contre-indicalions  de  l'emploi  de  l'électricité.  Mais  étant 
donnée  l'idée  de  contre-indication,  telle  qu'on  se  la  fait  dans  la  théra- 
l'apeutique  ordinaire,  vous  avouerez  avec  moi  qu'à  propos  d'un  médi- 
cament susceptible,  comme  l'éleclricité,  d'une  graduation  si  délicate 
et  de  doses  si  minimes,  médicament  qui  peut  produire  leseH'etsles  plus 
divers  et  même  des  effets  entièrement  opposés,  qui  agit  tantôt  comme 
excitant,  tantôt  comme  calmant,  tantôt  comme  tonifiant,  tantôt  comme 
altérant,  il  ne  peut  guère  être  question  d'établir  des  contre-indications 
bien  déterminées.  Effectivement,  après  avoir  réfléchi  mûrement  à 
cette  question,  je  dois  avouer  que  je  ne  saurais  pas  établir  de  contre- 
indication  absolue,  mais  tout  au  plus  avouer  que  ces  contre-indica- 
tions se  présentent  assez  fréquemment  dans  des  cas  particuliers  ;  en- 
core n'est-ce  que  pour  l'un  ou  l'autre  mode  d'application,  rarement 
pour  l'électricité  en  général. 

Sous  ce  rapport,  l'état  de  la  circulation,  l'état  des  vaisseaux  sanguins 
me  paraissent  mériter  une  attention  toute  spéciale.  En  effet,  n'est-ce 
pas  une  des  actions  les  plus  frappantes  de  l'électricité  agissant  sur  ces 
vaisseaux,  que  leur  élargissement  et  l'augmentation  de  l'afflux  du 
sang.  Partout  donc  où  des  dangers  pourraient  se  produire  pour  des 
malades,  par  suite  d'une  exagération  de  l'afflux  du  sang,  d'une  aug- 
mentation de  la  pression  du  sang,  d'un  accroissement  de  l'hypérémie, 
l'emploi  de  l'électricité  me  paraît  contre-indiqué,  du  moins  l'usage  de 
procédés  qui  augmentent  l'afflux  du  sang.  Voilà  pourquoi  la  pratique 
conseille  de  l'éviter,  dans  des  états  aigus  inflammatoires  ;  il  faut  d'ail- 
leurs une  circonspection  toute  particulière,  chez  des  sujets,  avec  des 
vaisseaux  scléreux,  athéromateux,  avec  des  anévrismes  miliaires,  des 
hypertrophies  du  cœur,  etc.,  ce  qui  veut  dire  en  termes  pratiques  : 
il  vous  est  expressément  recommandé  de  ne  pas  employer  l'électricité 
sur  des  vieillards,  des  individus  npoplecliqnes,  ayant  les  vaisseaux  ma- 
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Jades,  alors  môme  qu'il  n'existerait  pas,  ù  cet  égard,  de  contre-indica- 
tion absolue. 

C'est  donc,  à  tout  prendre,  l'état  du  système  nerveux,  son  excitabi- 
lité plus  ou  moins  f,'randc,  le  modo  et  la  nature  de  sa  réaction  contre 
riiritaiit  électrifjuc,  qui  tranchent  la  question  de  savoir  si  l'emploi  de 
l'électricité  sera  efficace  ou  nuisible.  En  ce  qui  concerne  la  plus  ou 
moins  grande  susceptibilité  à  l'égard  de  l'électricité,  Beard  et  plus 
récemment  Mobius  •  ont  fait  quelques  remarques  pratiques  dont 
il  faut  tenir  compte.  Il  y  a  des  personnes,  auxquelles  les  courants 
électriques  font  ou  beaucoup  de  bien  ou  beaucoup  de  mal,  tandis  que 
d'autres  n'y  sont  que  médiocrement  sensibles.  C'est  surtout  chez  les 
personnes  nerveuses,  névrasthéniques  et  hystériques  que  l'on  remarque 
pour  l'électricité  un  degré  extraordinaire  de  susceptibilité,  à  tel  point 
que  de  très  faibles  courants  lesaiïecient  d'une  manière  douloureuse  et 
amènent  chez  elles  des  recrudescences  de  leur  mal.  Il  peut  même  se 
faire,  rarement  à  vrai  dire,  que  celte  recrudescence,  comme  pour 
d'autres  remèdes,  s'aggrave  au  point  que  l'on  peut  admettre,  chez  ces 
patients,  une  véritable  idiosyncrasie  contre  l'électricité.  Cela  constitue 
une  contre-indication  de  l'emploi  du  courant  électrique;  tandis  que  le 
degré  plus  faible  de  susceptibilité  n'implique  qu'un  principe,  celui 
d'être  d'une  extrême  prudence  dans  le  choix  des  forces  de  courant  et 
une  marche  progressive  lente  du  traitement  électrique;  il  n'est  pas 
rare  de  voir  de  telles  personnes  devenir  très  tolérantes  à  l'égard  de 
l'électricité,  lorsque  le  traitement  se  prolonge.  Dans  la  plupart  des 
cas,  cette  susceptibilité  des  malades  est  précisément,  en  ce  qui  concerne 
le  pronostic,  une  circonstance  importante  qui  est  loin  d'être  défavora- 
ble pour  le  résultat  du  traitement  électrique. 

Voilà  ce  qu'il  me  paraissait  essentiellement  nécessaire  de  vous  dire, 
au  sujet  des  contre-indications  de  l'électricité,  vous  comprendrez  cer- 
tainement l'obligation  de  ne  jamais  perdre  de  vue  de  telles  observa- 
tions, lorsque  vous  ferez  vos  premiers  pas  dans  la  pratique. 

J'ai  fini,  Messieurs,  et  je  crois  vous  avoir  présenté  un  tableau  assez 
complet  de  l'état  actuel  de  l'électrolhérapie,  en  ce  qui  concerne  la  pa- 
thologie interne.  Je  n'ignore  pas  qu'il  y  subsiste  encore  bien  des  lacu- 
nes, que  j'aurais  pu  y  ajouter  plus  d'un  détail  et  surtout  que  bien  des 
choses  encore  auraient  eu  besoin  d'être  étudiées  et  traiiées  avec  pltis 
de  détail,  avant  qu'on  pût  en  faire  la  ba^se  d'un  trailement  pratique. 
J'espère  que  ces  lacunes  n'auront  pas  échappé  à  votre  attention.  Je 
désirerais  vous  avoir  présenté  la  question  avec  clarté  et  précision  et 

1.  G.  M.  Beard,  Cases  illusti-ating  différent  degrees  of  susccptibilily  to  eleciricily 
l^hilad.  mcd.  Tim.  187:5.  Jiin.  l^eb.  —  Mobius,  LIeber.  elektrosensilive  Personcn, 
Bclz  Mcmorabil,  1881r  n»  j,  p.  270. 
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VOUS  avoir  montré  la  voie  que  vous  devez  suivre,  en  toutes  circonstan- 
ces, autant  du  moins  que  cela  m'a  été  possible,  car  les  phénomènes  de 
la  pratique  présentent  une  diversité  des  plus  complexes.  Si  je  puis  es- 
pérer que  je  vous  ai  présenté  les  principes  elles  bases  scientifiques 
d'une  pratique  que  vous  aurez  souvent  à  modifier  dans  1  exercice,  je 
dois  dire  aussi  que  je  me  suis  efforcé  de  vous  représenter,  sur  ce  même 
terrain,  toute  l'inanité,  toute  l'incertitude  de  notre  savoir  et  de  notre 
pouvoir  réels  et  exacts.  Je  serais  heureux  de  vous  avoir  intéressés  en 
faveur  des  nombreuses  tâches  et  recherches  scientifiques,  qui  s'impo- 
sent ici,  sur  tous  les  points,  et  sur  lesquelles  je  me  suis  permis  d'appe- 
ler votre  attention,  en  différents  points  de  mes  leçons.  Ma  satisfaction 
s'accroîtra  si,  par  votre  ardeur  et  par  vos  recherches  personnelles, 
vous  participez  à  la  solution  de  ces  problèmes  et  si  vous  contribuez  de 
la  sorte  aux  progrès  de  l'électrolhérapie  scientifique.  C'est  particuliè- 
mentsur  le  terrain  thérapeutique  qu'il  reste  beaucoup,  beaucoup  à 
faire.  Un  nouveau  poste,  qui  m'assigne  d'autres  travaux,  m'arrache  à 
un  laboratoire  qui  m'a  été  confié  pendant  de  nombreuses  années; 
mais  je  suis  convaincu  que  d'autres  forces  poursuivront  en  grand 
nombre  l'œuvre  commune  et  la  conduiront  à  d'éclatants  succès. 
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470 

Chorea  magna,  traitement  élect.  543. 

Chorea  minor,  Electrothérapie  543. 
Elévation  de  l'excitabilité  élect.  340. 

Choroïde,  ses  affections  et  leur  traite- 
ment 366. 

Circulation.  Troubles  de  c.  dans 
le  cerveau  299.  310.  De  la  moelle  épi- 
nière,  leur  traitement  339. 

Circulaire  Courant  246.  477,  dans 
le  rhumatisme  muscula're 

Cirrhose  des  muscles,  réaction  de  dé- 
générescence par  rapport  îi  elle  179. 
Des  nerf^,  DR  par  rapport  k  elle  180. 

Coccygodynie,  électroth.  478. 

Cœur,  son  éleclrophysiologie  116.  Ses 
troubles  fonctionnels,  leur  Iraitement 
élect.  610.  Batlmnents  de  cœur  ner- 
veux,\Q\xv  traitement  élect.  611.  Nerfs 


rfwcœur,  leur  névralgie  481.  Faiblesses 
du  cœur  après  la  diphthérie  443. 

Cornée.  Maladies  de  la  cornée,  leur 
traitement  élect.  563. 

Collecteur  30. 

Commotion  de  la  moelle  épinière, 
galvanisation  328  316. 

Commutations  thérapeutiques,  leur 
usage  31. 

Conductibilité  des  nerfs,  son  état  par 
rapport  îi  l'irritabilité  élect.  des  nerfs 
169.  180.  Paralysie  de  conductibilité 
382.  Résistance  de  conductibilité  de 
l'épiderme  46.  3  .  Différences  indivi- 
duelles 47,  locales  47.  Son  examen 
d'après  la  détermination  de  l'excitabi- 
lité 134. 

Conjonctive  Maladies  de  la,  leur  trai- 
tement électrique  364. 

Constipation,  électrothérapie  621 .  622 
623,  dans  l'hystérie  340. 

Contractions  diplégiques,  leur  appa- 
rition et  leur  valeur  Ihérap.  203.  342. 
363. 

Contractures  486.  Traitement  des 
antagonistes  500.  Faradisation  493. 
300.  303.  Galvanisation  493.  494.  503 
des  muscles  de  la  face,  secondaire  410 
des  muscles  de  la  main  497,  hémiplé- 
gique 496^  hystérique  497,  reliée  à  de 
la  puralysie  426,  du  muscle  angulaire 
de  l'omoplate  494,  du  muscle  carré  des 
lombes  497,  des  muscles  de  la  nuque 
504,  des  muscles  des  extrémités  supé- 
rieures 426.  496.  505,  rhumatismale 
496,  des  muscles  du  tronc  304,  des 
muscles  des  extrémités  inférieures 
497. 

Contusions,  leur  Iraitement  électri- 
que 233. 

Convulsible.  Réaction  des  muscles 
et  des  nerfs  contre  les  courants  élec- 
triques 197. 

Cordes  vocales,  leur  atonie  441,  leur 
paralysie  436. 

Cou,  sa  sensibilité  farado-cutanée  132. 
Muscles  du  cou,  leur  excitation  élect. 
272,  leurs  spasmes  494.  495,  leurs  pa- 
ralysies 413. 

Courants  électriques  5.  19,  leur  ac- 
tion anélectrotonisante  23.',  leur  action 
anlinévralgique  438,  leur  action  antis- 


052 


TAU1.I':  ANALYTIQUE 


pasliquc   -m,    leur  iiilroddction  par 
triiluûes  66.  2;J3,  leur  sorlic  par  traî- 
nées 66,  leur  aclion  élecirolyliqiie  60. 
64.  il9.  124,  leur  aclion  excilanle  229 
(parrappoi'l  aux  iiiïections  du  cerveau) 
."102,  (par  rappoi't  aux  psychoses)  ;}2i, 
(par  rapport  aux  aiïeetions  de  la  raoelle) 
(par  rapport  aux  aU'ections  nerv. 
péripliôricjues)  307,  (par  rapport  aux 
paralysies)  38:<,  (par  rapport  aux  né- 
vralgies) 459.  (par  rapport  aux  spasmes) 
492  (par  rapport  h  l'ancsllicsie)  510,  leur 
action  d'iirrôt  dans  les  spasmes  500, 
leur  action  calalytique  123.  228.  233, 
(par  rapport  au  cerveau)  288,  ipar  rap- 
port aux  psychoses)  320,  (par  rapport 
aux  affections  de  la  moelle)  326,  (par 
rapport  aux  affections  nerveuses  péri- 
phériques) 366,  (par  rapport  aux  para- 
lysies) 382,  (par  rapport  aux  névralgies) 
458,  (par  rapport  à  la  névrite  optique) 
570,  leur  action  cataphorique  6l.  64. 
119.  120,  leur  action  catélectrotonique 
23l,  leur  aclion  labile  230,  leur  aclion 
modifiante  82.  226.  231  (par  rapport 
aux  affections  du  cerveau)  302,  (par 
rapport  aux  psychoses)  321,  (par  rap- 
port aux  affections  de  la  moelle)  326, 
(par  rapport  aux  paralysies)  389,  (par 
rapport  aux  névralgies)  458,  (par  rap- 
port h  l'anesthésie)  510,  (dans  le  bour- 
donnement d'oreilles)  580.  Conslitulion 
moléculaire  des  tissus  par  rapport  à 
eux  123,  leur  polarisation  60,  les  ac- 
tions polaires  245,  leur  action  réflexe 
241,  leur  action  vaso-motrice  124  (par 
rapport  aux  psychoses)  321,  (par  rap- 
port aux  affections  de  la  moelle)  32 
(par  rapport  aux  affections  nerveuses 
périphériques)  367,  (par  rapport  à  l'a. 
neslhésie)  510. 
Crampe  des  écrivains,  éleclrothé- 
rapie  543. 

Creux  de  l'aisselle,  ses  nerfs  et  leur 
faradisalion  locale  267. 

Cristallin,  électrothérapie  dans  ses 
affections  564. 

Cuisse,  sa  sensibilité  faradocutanée, 
153,  ses  muscles  et  nerfs,  leur  excita- 
tion électrique  268. 


Débilité   du    cœur,  cleclrolhérapie 
446. 

Uéffénéralion  du  cerveau,  électro- 
thérapie 299.  31.3,  des  muscles,  réaction 
de  dégénérescence  par  rapport  h.  elle 
179.  188.  195,  des  nerfs,  atropbique 
177.  180.  188.  366,  des  voie»  pyrami- 
dales, ascendante  secondaire,  électro- 
thérapie  364,  de  la  moelle  364. 
Déglutition.   Muscles  de  la,  leur 
excitation  électrique  2t)2,  leur  spasme 
502,  leur  paralysie  it^i. Mouvements  de, 
produits  par  galvanisation  117.  Para- 
lysie de  déglutition,  432.  435.  61.', 
diphtéritique  434. 
Démence  paralytique  323. 
Densité  du  courant  54.  Excitation 
des  nerfs  moteurs  par  rapport  à  elle 
67,  dans  les  nerfs  moteurs  sur  l'homme 
vivant  71.  Examen  de  l'excitabilité 
galvanique  des  nerfs  moteurs  et  mus- 
cles par  rapport  à  elle  139.  140. 
Dépression  psychique,  électrothé- 
rapie 317.  318.  319.  323. 
Diabète  insipide,  son  traitement  élect. 

558,  sucré,  son  traitement  élect.  558. 
Digestion    Appareils  de  la,  leur 
éleclrophysiologie  117.  Eleclrothérapie 
dans  ses  affections  596.  612. 
Diphthérilique    Paralysie,  .\taxie 
442.  443.  444,  des  muscles  de  l'œil 
442.  443.  444,  électrothérapie  442.  443, 
réaction  de  dégénérescence  188,  du 
voile  du  palais  442.  443,  faiblesse  du 
cœur  442.  445,  des  muscles  du  pha- 
rynx 432.  442.  443.  444,  des  muscles 
du  Ironc  442. 
Diplégiques     Contractions,  leur 
apparition  et  leur  uliliation -thérapeu- 
tique 203.  204. 
Direction  du  courant,  dans  la  gal- 
vanisation des  névralgies  461,  dans  la 
galvanisation  de  la  moelle  338.  Sen- 
sations de  lumière  dans  la  galvanisation 
de  l'optique  par  rapport  à  elle  92,  dans 
les  neifs  moteurs  71. 
Distribution    des    courants,  ses 
lois  42. 

Douleur  453.  455,  dans  le  tabès  dor- 
sal 353. 

Dureté  de  l'ouïe, électrothérapie  583. 
58  5.  685.  90. 
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Dysménorrhée,  ôleetro thérapie  485. 
642. 

Dyspepsie  nerveuse,  son  traitement 
électrique  61t. 

Ectropion,  électrothérapie  dans  cette 
affection  563. 

Electricité  comme  moyen  curatif  224. 

Electrique  Excitabilité,  de  l'acous- 
tique 210,  dans  la  paralysie  arsenicale 
166,  dans  les  paralysies  bulbaires  164, 
dans  les  paralysies  cérébrales  160.  164, 
dans  la  chorea  minor  160.  545,  dans 
les  alTections  cérébrales  307,  dans  la 
paralysie  de  la  face  404,  des  muscles 
du  cou  dans  leur  paralysie  413,  de  la 
peau  148.  205  (dans  le  tabès  dorsal) 
206,  dans  l'hémiplégie  160,  sa  dimi- 
nution 160.  198.  39  i,  dans  la  paralysie 
hystérique  339,  iso'aradique  et  isogal- 
vanique des  muscles  202,  dans  les 
spasmes  160,  dans  la  méningite  spi- 
nale 345,  des  nerfs  moteurs  66  (quan- 
titative, galvanique   et  faradique)  143 
(qualitative  galvanique)  14't  (son  aug- 
mentation) 156,  sa  diminution  160  (dans 
les  affection.s  céréb'  ales)  301,  dans  l'a- 
trophie musculaire  165.  166.  360,  dans 
l'hyperthrophie  musculaire  166,  dans 
la  paralysie  des  muscles  après  une 
affection  articulaire  166,  dans  la  myé- 
lite 349,  dans  la  névrite  160.  317,  du 
nerf  optique  208,  ses  modifications 
pathologiques  15,  dans  les  paralysies 
périphériques  IfiO,  dans  les  lésions 
nerveuses  périphériques  375,  dans  la 
polyomyélite  antérieure  aiguë  354,  de 
la  rétine  208,  dans  les  affections  de  la 
moelle  160.  164.  344,  des  inuscles  du 
tronc  dans  la  paralysie  414,  secon- 
daire, son  élévation   156.   197,  des 
nerfs  sensibles  205,  des  nerfs  des  sens 
208,  dans  la  paralysie  spinale  spastique 
354,  son  élévation  156.  197.  394,  dans 
le  tabès  dorsal  206.  312,  dans  la  té- 
tanie 160. 

Excitation  électrique,  terminale, 
labile  230.  Main  électrique  dans  les 
affections  cérébrales  304,  dans  les  né- 
vralgies4fc7.  Pinceau  électrique  38.40. 

Electrodes  22.  36.  Mode  d'application 
par  rapport  îi  la  densité  du  courant 


57,  différentes  74.  130,  fines  37,  hu- 
mides 39.  230.  Grandeur  de  celles 
qu'on  doit  employer  274,  grandes  37, 
indifférentes  74.  130,  petites  et  très 
petites  37,  moyennes  38,  sèches  230, 
impolarisables  39. 

Eleclrodiagnoslic  14.  126,  des  affec- 
tions des  yeux  562,  des  affections  cé- 
rébrales 307,  des  paralysies  393,  des 
affections  de  la  moelle  343. 

Electrolyte  59. 

Electrolytique  Action,  des  cou- 
rants électriques  59.  64.  119.  124. 

Electromolrice.  Force  21. 

Electromusculaire.  Sensibilité  91. 
15 'i.  207. 

Electrothérapie  4,  en  .Amérique  16, 
en  France  16,  en  Angleterre  16. 

Electrotonique. Théorie  de  l'action 
de  l'électricité  226. 

Electrotonus  14.  82. 

En  té  r  algie,  son  traitement  électrique 
484.  618. 

Entéropathies,  nerveuses,  électro- 
thérapie  618. 

Entropion,  électrothérapie  .?63. 

Embolie  du  cerveau,  son  traitement 
électrique  312. 

Emotion  Névroses  d',  leur  traite- 
ment électrique  289. 

En dolary ngée.  Elecfrisalion  439. 

Eadopharyngée.  Electrisalion  439. 

Epiderme  comme  conducteur  4P. 
50. 

Epilepsie,  son  traitement  élect.  5*0. 

Estomac,  son  atonie  616,  son  électro- 
physiologie  117,  électrothérapie  dans 
ses  affections  613,  sa  dilatation  616,  sa 
névralgie  483. 

Exaltation  psychique,  galvanisation 
318.  319. 

Excitante  Action  (du  courant  élec- 
trique) 229,  dans  l'anesthésie  508,  dans 
les  affections  du  cerveau  302,  dans  les 
spasmes  492,  dans  les  paralysies  382, 
dans  les  affections  nerveuses  périphé- 
riques 365,  dans  les  névralgies  459, 
dans  les  psychoses  321,  dans  les  atîec- 
tions  de  la  moelle  326. 

Excitation  66,  des  nerfs  moteurs  par 
le  courant  faradique  et  galvanique  67. 
201. 
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Exploi'ulion  électrique  14.  126. 
I2îi,  dnns  raiieslhésii!  509,  de  l'œil  143, 
dans  la  paralysie  saturnine  'i^fi,  dans 
la  chorca  minorîikr,  dans  la  par  alysie 
diphtéiilique  Wi,  dans  la  paralysie 
faciale  -iOi,  dans  la  paralysie  du  voile 
du  palais  /i:J3,  du  goût  i47,  de  la  ben- 
sibilitc  de  la  peau  148,  des  muscles  du 
larynx  "137,  dans  les  spasmes  WO,  de 
la  sensibilité  des  muscles  1  dans  les 
névralgies  457,  dans  les  paralysies  des 
extrémités  supérieures  41 8,  de  l'oreille 
140,  polaire  73,  i30,  dans  la  polyomyé- 
litc  antérieure  aiguë  et  chronique  358, 
dans  l'atrophie  musculaire  progressive 
3  GO,  dans  les  psychoses  321,  dans  les 
paralysies  du  pharynx  433,  dans  la 
crampe  des  écrivains  543,  de  la  sen- 
sibilité 128,  dans  l'irriiation  du  s-ym- 
palliique  et  sa  paralysie  319,  dans  la 
tétanie  54il,d;ins  la  piiralysie  des  extré- 
mités inférieures  4  6. 

Extenseurs  de  l'avant-bras  dans  la 
paralysie  saturnine  447. 

Extra-courant  26. 

Extravasations  sanguines,  action 
du  courant  électrique  sur  elles  233. 

Extrémités  supérieures.  Paraly- 
sie des,  4l6,  avec  con'raclures  des 
antagonistes  4  2»,  exploration  électri- 
que 418.  Réaction  de  dégénérescence 
418,  produite  par  l'usiige  des  béquilles 
417.  421,  acquise  pendant  le  sommeil 
417.  4Î2. 

iFace  Atrophie  de  la,  hémilatérale, 
progressive,  son  traitement  électrique 
327.  Contractures  de.i  muscles  de  la 
face,  leur  traitement  électrique  410, 
Spasme  des  muscles  de  la  face,  point 
dépression  dans  cette  affection  502. 
Electrolhérapie  492.  93.    494.  502. 

Facial.  Sa  paralysie  bulbaire  411,  cé- 
rébrale 411,  excitabilité  électrique  404, 
electrolhérapie  40  i,  réaction  de  dégé- 
nérescence 405,  faradisation  408.  410, 
excitabilité  faradique  404,  galvanisation 
407.  409,  excitabilité  galvanique  404. 
405,  périphérique  409,  rhumatismale 
402.  406.  407. 

Faradique  Excitabilité.  Sa  dispa- 
rition 160,  des  muscles  133.  138,  (56. 


160,  (dans  la  réaction  de  dégénéres- 
cence) 169,  des  nerfs  133,  138.  1.56. 
16ii,  (dans  la  réaction  de  dégénéres- 
cence^  166. 

El  citation  faradique  des  muscles  (dans 
la  réaction  de  dégénérescence)  169,  des 
nerfs  67.  138. 

Mnin  faradique  dans  les  affections  du 
cerveau  304,  dans  les  névralgies  4()7. 
Moxas  faradiques  dans  la  névralgie  cer- 
"vico-occipitale  470,  dans  la  névralgie 
intestinale  484,  dans  la  Kciatique  476, 
dans  la  paralysie  des  cordes  vocales 
441,  dans  la  névralgie  du  trijumeau 
468. 

Courant  faradique  19.  25,  primaire  26, 
secondaire  26. 

Exploration  faradique  133,  de  la  sen- 
sibilité de  la  peau  148  (dans  le  labes) 
207,  des  muscles  et  nerfs  i56  160. 
Farado-cuiané.  Badigeon  nage, 
dans  l'aneslhésie  511.  o'2,  dans  l'a- 
nalgésie 51  H,  dans  les  paralysies  cé- 
rébrales 395,  dans  la  névralgie  cer- 
vico  brachiale  474,  dans  la  névralgie 
intestinale  484,  dans  les  affections  cé- 
rébrales 308,  dans  la  névralgie  articu- 
laire 478,  dans  le  spasme  de  la  vessie 
6:9,  dans  la  névra'gie  des  nerfs  du 
cœur  481,  dans  le  sciatique  462.  476, 
dans  la  catnlepsie  551,  dans  les  névral- 
gies du  larynx  480,  dans  la  douleur  de 
tête  471,  dans  les  paralysies  500.  524, 
dans  le  rhumatisme  musculaire  598, 
dans  la  myélite  350,  dans  les  névralgies 
465,  dans  la  neurasthénie  534,  dans 
les  névroses  vaso-motrices  522,  dans 
la  névralgie  occipitale  460,  dans  l'ir- 
ritation spinale  346,  dans  la.  paralysie 
du  sympathique  5i0,  dans  le  tabès  354, 
dans  l'anesthésie  labétique  et  l'anal- 
gésie 516,  dans  le  torticolis  495,  dans 
la  névralgie  du  trijumeau  459.  568, 
dans  la  paralysie  vaso-motrice  5 16, dans 
les  névroses  vaso-motrices  322. 

Fermeture  Excitation  de,  des 
muscles  8(i.  Corirant  d'induction  de 
fermeture  24.  Tétanos  de  fermeture 
69,  Secousses  de  fermeture  67.  69.  81. 

Fléchisseurs.  Muscles  à  l'avanl- 
bras.  leur  excitation  électrique  265. 

Fonctionnels.    Troubles  faradi- 
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q lies  du  cerveau,  leur  traitement  élec- 
trique 298,  des  nerfs  périphériques 
316,  de  la  moelle  337.  346. 

«ial  vanique.  Excitabilité  galvanique  de 
l'aooustique  14.  96,  anormale  2i0,  sa 
disparition  16"2,  des  nerfs  de  l'odorat 
101,  des  nerfs  du  goût  100.  220,  de  la 
sensibilité  de  la  peau  148,  des  nerfs 
moteurs  133.  13S.  144.  136.163.  167, 
des  muscles  133.  138.  144.  136.  163. 
Courant  galvanique  19.  Médicam.  in- 
troduits grâce  il  lui  dans  le  corps  121 . 
606,  faible,  agissant  longtemps  d'une 
façon  continue,  son  emploi  thérapeu- 
tique 233  (dans  l'insomnie)  309  (dans 
la  mélancolie)  3  A  (dans  l'atrophie  des 
muscles)  :^9l  (dans  les  névralgies)  465. 

Gai vano-faradisation  dans  la  dila- 
tation de  l'estomac  617,  dans  la  consti- 
palion  619.  622. 

Galvanomètre  33,  absolu  3'». 

Gastralgie,  son  traitement  électrique 
48."?. 

Génération  Organes  de  la,  leurs 
affections  et  leur  traitement  électrique 
626.  633,  leurs  névralgies  476. 

Glandulaires  Affections,  leur  trai- 
tement électrique  594.  606.  Tumeurs 
glandulaires  diminuées  par  les  cou- 
rants électr'ques  235.  606. 

Goût,  ses  anomalies,  leur  traitement 
électrique  ,")6l.  392,  son  exploration 
élecirique  147.  Nerfs  du  gout,  leur 
excitation  galvanique  100.  220. 

Hallucinations,  leur  électrothérapie 
323. 

Héméralopie,  son  électrothérapie  373. 

H  émianeslhésie,  son  traitement  élec- 
trique 311.  312.  316. 

Hémianopie,  son  traitement  électri- 
que 5Î.3. 

Hémiatrophie  faciale  progressive, 
électrothérapie  327. 

Hémiplégie,  contractures  après  elle, 
496.  Réaction  d'épuisement  198,  fara- 
disaiion  292.  293,  galvanisation  292. 
295,  excitabilité  des  nerfs  139. 

Hémorrhagiesdu  cerveau,  électro- 
thérapie 299.  310,  des  nerfs,  électrothé- 
rapie 360.  373,  dans  la  moelle  (réaction 


de  dégénérescence)  187.  Galvanisation 
348. 

Hoquet,  son  électrothérapie  493.  503. 

Hydrocéphalie,  son  traitement  élec- 
trique 313. 

Hydropisie  intermittente  des  articula- 
tions 525. 

Hypérémie  du  cerveau,  son  électro- 
thérapie 291.  310,  des  neïfs  366.  374, 
de  la  moelle  348. 

Hyperesthésie  des  nerfs  acoustiques 
211.  216.  579.  382,  hystérique,  leur 
électrothérapie  338,  des  nerfs  opti- 
ques 209. 

Hypertrophie  des  muscles,  traite- 
ment élecirique  453,  de  la  prostalte 
636. 

Hypochondrie,  son  traitement  élec- 
trique 536. 
Hystérie,  son  traitement  électrique  337- 
Hystéro-épilepsie  339. 

Incontinence  d'urine  633. 

Inférieures.  Extrémités,  leurs  con- 
tractures 497,  irritation  électrique  de 
leurs  muscles  et  nerfs  26S,  spasme  de 
leurs  muscles  49tî.  503,  leurs  paralysies 
(centrales)  4.6  (périphériques)  426. 

Inflammations,  leur  traitement  élec- 
trique 233. 

Intercostale  Névralgie  461.  473. 

Intestin.  Atonie  de  l'intestin,  son  trai- 
tement ék'c'rique  618.  619.  621,  élec- 
trophysiologie 117,  invagination,  son 
électruthérapie  621,  ses  affections, 
électrothérapie  618.  Nerfs  de  l'intestin, 
leur  névralgie,  éleclrolhérapie  484. 

Insomnie,  éleclrothérapie  290.  309. 
319.  321.  323. 

Invagination  de  l'intestin  621. 

lodure  de  potassium,  son  éleclrolyse 
pour  la  dèlerminalion  des  pôles  41, 
son  introduction  cataphorique  dans 
l'organisme  119.  120. 

Iris,  son  électrophysiologie  96,  l'élec- 
trothérapie  de  ses  affections  364. 

Ischurie,  éleclrothérapie  630. 

Joues,  leur  sensibilité  électro-cutanée 
153. 

Katho  de  22,  son  action  labile  230.  Ou- 
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vei'tui  e  de  la  K.  7i.  Fermeture  de  la 
K. 

Langue, son  atrophie  dans  la  paralysie 
de  l'hypoglosse  41 2,  son  irritation  élec- 
trique 2G.<,  ses  spasmes  503. 

Larynx.  Anesthésie  de  son  orifice  516. 
Névralgie  du  larynx,  électrothérapie 
480.  Paralysie  de  ses  muscles,  élec- 
Irothérapic  430.  439.  440. 

L é  s  i  o  n  s  t  r  a  u  m  a  t  i  q  u  e  s  des  nerfs  1 77 . 
178.  180.  366.  374.  37^,  de  la  moelle 
348. 

Liquides  comme  conducteurs  44. 
Rhéostats  de  liquides  35. 

Loi  de  seco  u  sse,  motrice  14,  du  mus- 
cle sur  l'homme  vivant  80,  dans  les 
nerfs  199,  ses  modifications  qualita- 
tives 199,  de  l'appareil  nerveux  de 
l'ouïe  96,  de  l'appareil  nerveux  de  la 
vue  93,  de  Pfliiger  67,  polaire,  des 
nerfs  moteurs  sur  l'homme  vivant  73, 
des  nerfs  sensibles  89,  ses  modifica- 
tions dans  le  tabès  200.  352. 

Lymphatiques.  Tumeurs  des  glandes 
lymphatiques ,  électrothérapie  233.  607. 
Vaisseaux  Itjmpathiques ,  leur  élar- 
gissement par  les  courants  électriques 
122. 

Main,  faradique  ou  électrique  304,467, 
Contracture  hystérique  de  la  main 
497.  Ses  nerfs  et  leur  excitation  par 
l'électricité  266. 

Maladie  de  Basedow,  Eleclrothéra- 
pie  55S. 

Mécaniq  u  e  E  xci  t  ab  il  i  té  des  mus- 
cles dans  la  réaction  de  dégénéres- 
cence 176. 

Mélancolie,  Galvanisation  et  Fara- 
disation  319-322. 

Ménière.  Maladie  de  591. 

Méningée  Apoplexie,  Elcctrothé- 
rapie  328,  314. 

Menstru  ation  Troubles  de  641. 

Mercuriel,  Empoi sonnemen  t.Elec- 
trothérapie  450. 

Métrite  chronique,  traitement  élect. 
643. 

Migraine,  Electrothérapie  471. 
Modifiante  Action  (des  courants  élec- 
triques) 82,  226,  231.  dans  l'ancsthésie, 


510.  dans  les  affections  cérébrales,  302 
dans  le  spasme,  491.  498,  dans  les  pa- 
ralysies 388,  dans  les  névralgies  458, 
dans  le  bourdonnement  d'oreilles,  580 
dans  les  afi'iiclions  nerveuses  péri- 
phériques 367,  dans  les  psychoses 
321,  dans  les  affections  de  la  moelle 
326. 

Moelle  épinière.  Anémie  348.  Hé- 
morrliagie  348,  (Réaction  et  dégéné- 
rescence) l>-7,  (Electrothérapie)  348. 
Ses  troubles  de  circulation  337.  Sa 
dégénération  secondaire  364.  Son 
élecirophysiologie  6i,  114.  Troubles 
de  nutrition  337.  Commotion  346.  Fa- 
radisation  114.  Troubles  fonctionnels 
337.  Sa  galvanisation  ll4,  337.  Son 
hypérémie  3i8.  Sclérose  multiple 
351.  Maladies  de  la  moelle  épinière 
324,  diffuses  et  circonscrites,  applica- 
tion des  appareils  339.  Irritation  diplé- 
gique  342.  Excitabilité  électrique  160, 
164,  344.  Action  excitante  de  l'électri- 
cité 326.  Faradisation  générale  342. 
Action  catalytique  du  courant  élec- 
trique 325,  341.  Atrophie  des  muscles 
344.  Excitation  réflexe  exercée  sur  la 
peau  342.  Galvanisation  du  sympa- 
thique 342.  Action  vaso-motrice  des 
courants  électriques  326. 

Moteurs  Nerfs,  dans  les  paralysies 
bulbaires  164,  dans  les  paralysies  cé- 
rébrales 160,  16i.  dans  la  chorea  mi- 
nor  160,  leur  cirrhose  par  rapport  à 
la  réaction  de  dégénérescence  178, 
dans  les  contractures  16f),  leur  dégé- 
nération 177,  180,  366,  375,  382,  389, 
leur  excitabilité  électrique  66,  leur 
électrisation  sur  l'homme  vivant  70, 
leur  élecirophysiologie  62,  63,  leur 
réaction  de  dégénérescence  169,  177, 
leur  faradisation  67,  leur  excitabilité 
faradique  133,  (son  examen)  139,  (son 
extinction)  180,  leur  galvanisation  68 
leur  excilirbilitè  galvanique  133,  (son 
examen)  139,  dans  les  affections  céré- 
brales 307,  dans  l'hémiplégie  160,  dan  s 
le  spasme  160,  dans  l'atrophie  muscu- 
laire progressive  165,  dans  l'hypertro- 
phie musculaire  réelle  166,  dans  la 
névrite  160,  377,  dans  les  affections 
spinales  IGU,  164,  344,  dans  la  tétanie 
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lliO,  leuf  lésion  traumalique  (électi-o- 
Ihérapic)  366, 374,  leur  loi  de  secoii3se 
polaire  75.  Points  moteurs  9. 
Muscles.  Leur  atrophie;  éleclro- 
thcrapie  391.  Faradisalion  391.  Galva- 
nisation 390,  391,  aprûs  affection  arti- 
culaire 166,  603,  dans  les  paralysies 
382,  dans  les  affections  de  la  moelle 
344.  Leur  cirrhose,  réaction  de  dégé- 
nérescence par  rapport  îi  elle  180, 
Réaction  convulsible  aux  irritants  élec- 
Iriques  197,  Leur  dégônération  par 
rapport  à  la  réaction  de  dégénéres- 
cence 179.  Leur  électrophysiologie 
14,  62,  65,  122,  123,  dans  la  réaction 
de  dégénérescence  170,  179,  188, 
195. 

Musculaire.  Excitabilité  électri- 
que musculaire,  faradique  133,  139, 
lo6,  160,  galvanique  133,  139,  144, 
159,   dans    les   alTcctions  cérébrales 
307,  après  des  affections  articulaires 
166,  isofaradique  202,  isogalvanique 
202,  dans  l'atrophie  musculaire  163, 
166,  360,  dans  l'hyperlrophic  muscu- 
laire 166,  dans  la  pseudo-hypertrophie 
musculaire  166.  Quantitative  faradique 
et  galvanique  133.  Son  élévation  156. 
Son  abaissement   160.  Rhumatisme 
musculaire,  éleclrothérapie  597.  Se- 
cou-tses  musculaires  produites  par  le 
courant  faradique  et  galvanique  79,  80. 
Myalgie,   son    éleclrothérapie  597, 
Myélite    349.    Excitabilité  électrique 
350,  Réaction  d'épuisement  187,  Fa- 
radisation  et  galvanisation  350. 
Myélo-méningite,  galvanisation  328, 
347. 

IVécrose    du    cerveau,  anémique 
312, 

Nerfs,  leur  anémie  366,  375,  leur  atro- 
phie 188,  366,  373,  382,  389,  leurs 
hémorragies  .366,  375,  dans  les  para- 
lysies bulbaires  164,  dans  les  paraly- 
sies cérébrales  160,  164,  dans  la  cho- 
rea  rainor  160.  Leur  cirrhose  par 
rapport  à  la  réaction  de  dégénéres- 
cence 178,  dans  les  contractures  160. 
Leur  réaction  convulsible  aux  irritants 
électriques  197,  Leur  dégénération 
177,  180,  188,  366,  375,  382,  339,  dans 

Erb.  —  Électrothérapie. 


la  réaction  de  dégénérescence  168, 
177,  180,  185,  188.  195,  dans  les  affec- 
tions cérébrales  307,  dans  les  hémi- 
plégies 160,  dans  la  paralysie  160,  381, 
3S9,  390,  de  l'estomac,  leur  névralgie 
483,  dans  l'atrophie  musculaire  166, 
dans  la  névrite  160,  377,  dans  les  af- 
fections spinales  160,  166,  344,  dans 
la  tétanie  160.  Leurs  lésions  Irauma- 
tiques  1/7,  178,  180,  366,  374.  Excita- 
bilité  des  nerfs  dans  les  paralysies 
bulbaires  164,  dans  les  paralysies  cé- 
rébrales 160,  16i,  dans  la  chorea  mi- 
ner 160,546,  dans  les  contractures  !G0, 
dans  la  réaction  de  dégénérescence 
168,  180,  185,  195,  faradique  133,  gal- 
vanique 133,  dans  les  afTections  céré- 
brales 307,  dans  l'hémiplégie  160,  dans 
les  spasmes  160,  dans  l'atrophie  mus- 
culaire 166,  360,  dans  l'hypertrophie 
musculaire  166,  dans  la  névrite  160, 
377,  dans  les  paralysies  périphériques 
160,  dans  les  affections  nerveuses  pé- 
riphériques  376,  dans  les  affections 
spinales    160,   dans  la   tétanie  160, 
164.    Affections   nerveuses  péi-iphé- 
riquesi%^.  Excitabilité  électrique  376. 
Action  excitante,  catalytique,  vaso-mo- 
trice de  l'électricité  sur  elles  367, 
Névralgies,   453,  454,  453,  446.  E.x- 
ploration  électrique  457,  produites  par 
des  troubles  de  nutrition  456,  Action 
excitante  de  l'électricité  458,  Faradi- 
salion 465.  Galvanisation  463.  Badi- 
geonnage  galvanique  4  ;6,  des  articu- 
lations 478,  des  organes  sexuels  478, 
de  la  vessie  486. 
Né vralgiformes  Affections  433. 
Névrite  366,  378.  Excitabilité  électri- 
que 160,  376,  leur  traitement  galva- 
nique, 234,  374. 
Névroses  générales  528,  centrales 
528.  Réaction  de  dégénérescence  par 
rapport  à  elles  188.  Faradisalion  463, 
fonctionnelles  328.  Galvanisation  463, 
des  nerfs  du  goût  592,  de  l'odorat  593, 
trophiques    517,  vaso-motrices  617, 
521. 

Neurasthénie  333,  cérébrale  289,  308, 
533,  spinale  347,  533,  vaso-motrice 
334, 

Nutrition,  courant  électrique  par  rap- 
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portàcllo  123,  dans  la  pai-alysic  381, 

389.  Troubles  de  nutrition  dans  les 
nerfs  et  paralysies  (juMls  produisent 

390.  Névralgies  causées  par  eux  456, 
dans  la  moelle,  électrothérapie  337 . 

Odorat.  Ses  anomalies,  leur  traitement 
électrothérapiquc  061,  593.  Nerfs  de 
l'odorat,  leur  excitation  galvanique 
101,  leurs  névroses  593. 

Œil.  Exploration  électrique  14'j.  Mou- 
vement des  yeux  dans  la  galvanisation 
de  la  tôte  112.  Maladies  des  yeux 
559,561,  562.  Maladies  des  paupières 
563,  des  muscles  des  yeux  575.  Para- 
lysie des  muscles  des  yeux,  diphté- 
ritiquc  442,  443,  444,  leur  traitement 
électrique  396.  Faradisation  400 .  Gal- 
vanisation 399,  400.  Action  réflexe  de 
l'électrothérapie  401. 

OEsophage,  son  électrophysiologie 
117,  ses  névroses  612. 

Ohm  Lois  d' 42. 

Optique  Nerf,  son  atrophie  331,  372, 
570,  572,  573,  son  électrophysiologie 
14,92,  son  inflammation  372,  567,568, 
569  (Action  catalyliquc  de  l'électricilé) 
570,  son  excitabilité  électrique  208,  son 
hypereslhésie  209,  ses  maladies  567. 

Orchite,  électrothérapie  636. 

Oreille  Affections  de  1',  électro- 
thérapie 560,  577,  muscles  de  l'oreille, 
internes,  leur  excitation  électrique  263. 

Ouïe.  Appareil  nerveux  de  l'o.  Sa 
loi  de  secousse  577,  électrothérapie 
dans  ses  affections  .578. 

0  varie,  clectrothérapie  486,  538, 
64J. 

Palais,  sa  faradisation  et  sa  galvanisa- 
tion 117.  Voile  du  palais.  Son  exci- 
tation électrique  263.  Paralysie  du 
voile^  son  éleclrolhcrapie  432,  433, 
434  (après  la  diphthéric)  442. 

Papillite,  papillo-rétinile,  électrothé- 
rapie 567. 

Paralysie  agitante,  563,  Réaction 
d'épuisement  198. 

Parcsie  du  sphincter  anal  625,  du  cu- 
bital 424. 

Parole  Centre  de  la,  son  excitation 
électrique  262. 


Peau,  Bon  éleclrophysiologie  64,  107, 
sa  faradisation  107  (son  action  sur  les 
vaisseaux  du  cerveau  et  de  la  moelle) 
240,  sa  galvanisation  108.  Nain  delà 
peau  senmlAe»,  leur  excitabilité  élec- 
trique et  leurs  modifications  15,  148, 
205.  Courant  faradique  par  rapport  à 
eux  91.  Courant  galvanique  par  rap- 
port à  eux  81,  150. 
Périphérique   Traitement,  dans 
les  affections  cérébrales  307,  dans  la 
neurasthénie  spinale  347,  dans  la  po- 
lyomyélile  antérieure  3b7,  359,  dans 
les  psychoses  318,  dans  le  tabès  dor- 
salis  353.  Paralysies  périphériques, 
leur  électrotliérapie  395,  du  facial  411, 
aux  extrémités  inférieures  426. 
Pharynx,  son  anesthésie  516.  Faradi- 
sation et  galvanisation  117.  Sa  para- 
lysie 432,  sa  névralgie  480. 
Pied,  ses  douleurs  névralgiques,  fara- 
disation 462.  Dos  du  pied,  sa  sensi- 
bilité faradocutanée  153.  Plante  du 
pied.,  sa  sensibilité  faradocutanée  153, 
ses  muscles  et  leur  irritation  élec- 
trique 271. 
Plexus  brachial,  son  excitation  élec- 
trique 262,  264,   ses  névralgies  370, 
474.  Névrite  369. 
Point  de  pression  dans  la  chorea 
minor  543,  dans  l'épilepsie  540,  leur 
traitement    galvanique  254,  dans  le 
spasme  de  la  face  503,  dans  l'hystérie 
537,  dans  les  spasmes  491,  499,  500, 
dans  le  spasme  des  muscles  de  la 
nuque  504,  dans  les  affections  médul- 
laires 343,  dans  la  crampe  des  écri- 
vains 543,  dans  le  tabès  dorsal  354. 
Points  douloureux  dans  l'épilepsie 
542,  leur  traitement  galvanique  254, 
332,  467,  dans  l'hystérie  537,  dans  le 
spasme  491,  dans  les  névralgies  466, 
dans  les  affections  de  la  moelle  343, 
dans  le  labes  354. 
Poitrine  Muscles  de  la,  leur  pa- 
ralysie, leur  traitement  élcclrothéra- 
piquc  413.  Organes  de  la  poitrine, 
leur  électrophysiologie  116,  leurs  af- 
fections, leur  traitement  594,  608. 
Polaire.     Méthode  d'électrothérapie 
243,    245,   dans  les  affecliona  céré- 
brales 307.  Exporalion,  p.  73, 
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130.  Loi  polaire  de  secousse  des  nerfs 
moteurs  sur  l'homme  vivant  76. 

Polarisationdu  courant  électrique  60, 
interne  124. 

Polyomyélite  antérieure  aiguë. 
Réaction  de  dégénérescence  187. 
Electrothérapie  3?4.  Galvanisation 
357.  Faradisation  358.  chronique  187 
Réaction  d'épuisement  199.  Galvani- 
sation 333,  subaiguë  187.  Galvanisa- 
tion 334.  Électi-othérapie  3o8. 

Pollutions,  pathologiques.  Electro- 
thérapie 636. 

Psychoses.  Electrothérapie  285,  315, 
321. 

Pyramides,  leur  dégénération  secon- 
daire descendante  364. 

Professionnelles  Névroses,  leur 
électrothérapie  542. 

^Juinine,  introduite  dans  l'orga- 
nisme par  le  courant  galvanique  121, 
122. 

Rate,  son  électrothéraphie  116.  Tu- 
meurs de  la  rate  607. 

Réaction  convulsible  197,  para- 
doxale du  nerf  acoustique  212,  214, 
.  579. 

Réaction  de  dégénérescence  13, 
15,  127,  l'-.e,  192,  dans  la  paralysie  sa- 
turnine 187,  447,  dans  la  paralysie 
bulbaire  186,  complète  168,  183,  sous 
le  rapport  diagnostique  190,  dans  la 
paralysie  diphtéritlque  188^  dans  la 
paralysie  faciale  403,  dans  les  affec- 
tions cérébrales  307,  dans  l'hémato- 
myélie  187,  dans  la  paralysie  des 
muscles  du  cou  413,  dans  la  paralysie 
des  muscles  du  larynx  436,  dans  les 
paralysies  (après  des  affections  aiguës) 
186,  188,  dans  la  sclérose  latérale 
amyotrophique  187,  dans  l'atrophie 
musculaire  177,  188,  360,  361,  pro- 
duite par  la  cirrhose  musculaire  180, 
les  muscles  dans  cet  état  166,  169, 
176,  179,  188,  dans  la  myélite  187, 
les  nerfs  dans  cet  état  166,  168,  177, 
180,  185, 188,  dans  des  paralysies  neu- 
riliques  186,  son  origine  névrotique 
188,  dans  la  paralysie  des  extrémités 
supérieures  419,  partielle  168,  184, 


196,  dans  la  polyomyélite  antérieure, 
187,  354,  358,  sous  le  rapport  pronos- 
tique 192,  dans  la  paralysie  rhuma- 
tismale 187,  dans  les  affections  de  la 
moelle  187,  344,  dans  les  tumeurs  mé- 
dullaires 187,  dans  la  méningite  spi- 
nale .?45,  dans  les  paralysies  syphili- 
tiques 188,  dans  les  paralysies  trau- 
matiques  186,  dans  la  paralysie  des 
extrémités  inférieures  428. 

Rectum,  électrophysiologie  118.  Dou- 
leurs névralgiques'  486.  Chute  625. 

Réflexe  Action  (du  courant  élec- 
trique) 241,  dans  la  paralysie  des 
muscles  des  yeux  401,  dans  les  affec- 
tions cérébrales  287,  dans  la  paralysie 
des  muscles  laryngés  440,  dans  les 
affections  de  la  moelle  342,  dans  la 
paralysie  des  extrémités  inférieures 
131.  Psychoses  réflexes .  Galvanisation 
318. 

Réfrigérante  Action  du  courant 
galvanique  87  (son  utilisation  théra- 
peutique 233. 

Respiration  artificielle,  produite 
par  faradisation  du  nerf  phrénique  263, 
441. 

Rétention  d'urine,  électrothérapie 
630. 

Rétine,  Anesthésie,  son  éleclrothéra- 
pie  573,  son  électrophysiologic  14, 
92,  208.  Rétinite  pigmenteuse  567. 
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